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FLORIDA  -  JANUARY  1955 


WEATHER  SUMMARY 


Damaging  temperatures  in  the  vegetable  growing 
areas  were  the  chief  feature  of  the  month. 
In  addition  to  crops  actually  killed,  the 
retarding  effects  of  the  cold  were  signifi- 
cantly large.     Although  state-wide  tempera- 
tures averaged  only  1.2°  below  normal,  this 
was  the  coldest  January  since  1948.  Tempera- 
ture extremes  were  87°  at  Winter  Haven  and 
Titusville  2  W  on  the  1st  and  at  Loxahatchee 
on  the  17th,  and  18°  at  Jasper  9  ESE  and 
Secotan  on  the  14th  and  again  at  Jasper  9  ESE 
on  the  20th.     Precipitation  averaged  very 
near  normal.     However,  a  large  deficiency 
existed,  particularly  in  the  vegetable  and 
citrus  areas,  until  relieved  by  the  rains 
during  the  last  week  of  the  month.  Monthly 
amounts  ranged  from  5.21  inches  at  Tallahassee 
WB  AP  to  0.22  inch  at  Royal  Palm  Ranger  Sta- 
tion.    The  greatest  daily  amount  was  3.26 
inches  at  La  Belle  on  the  24th.  According 
to  available  reports,   the  percentage  of 
possible  sunshine  was  slightly  above  normal 
in  the  Northern  and  Central  Divisions  and 
much  above  normal  in  the  Southern  Division. 

Under  the  influence  of  mild,  predominantly 
dry  air  masses  during  the  first  ten  days  of 
the  month,  temperatures  were  much  above  normal 
in  the  northern  third  of  the  state.  Nearer 
normal  temperatures  prevailed  elsewhere, 
ranging  downward  to  slightly  below  normal  on 
several  days  in  the  extreme  south  portion. 
During  this  period  rainfall  was  light  and 
widely  scattered,  occurring  mostly  on  the 
1st  and  3rd.     On  the  lOth-llth  a  small  low 
pressure  system  moved  from  Texas  to  the 
Georgia  coast  causing  light  to  locally  moder- 
ate rains  in  northwestern  Florida  and  ush- 
ering in  a  cold  air  mass  from  the  Great  Plains. 
Cold  air  entered  the  extreme  west  portion  on 
the  11th  and  covered  the  entire  state  during 
the  12th  to  15th  period,  being  reinforced  by 
the  incursion  of  still  colder  air  on  the  13th. 
Damaging  frosts  occurred  in  central  and  south- 
ern areas  on  the  14th  and  15th.  Moderation 
of  temperatures  to  normal,  or  slightly  above, 
occurred  generally  from  the  16th  through  the 
18th  when  a  disturbance  moved  eastward  along 
the  Gulf  coastal  states  and  across  Florida. 
This  disturbance  caused  heavy  rains  accompa- 
nied by  thunderstorms  in  the  northwest  portion, 
and  much  lighter  amounts  elsewhere  in  the 
state.     Another  disturbance  from  the  West 
Gulf  crossed  into  the  Atlantic  just  north  of 
the  state'early  on  the  19th  causing  very 
little  rain  but  ushering  in  a  brief  cold 
spell  which  lasted  through  the  20th  with 
little  or  no  damage  to  vegetation.  Minor 
warming  occurred  on  the  22nd  and  23rd  in 
central  areas  in  advance  of  a  cold  front 
which  moved  slowly  southeastward  and  became 
stationary  before  reaching  the  Everglades. 
A  small  Low  center  formed  in  the  Gulf  along 
the  frontal  zone,  causing  moderate  to  heavy 
rainfall  and  scattered  thunderstorms  as  it 
moved  eastward,     A  record-heavy  daily  amount 
for  January  fell  on  the  24th  at  Ft.  Myers  WB 
AP.     Much  colder  air  moved  into  northern 
Florida  on  the  23rd  and  24th,  causing  the 
unusual  occurrence  of  sleet  and  snow  in  the 
western  portion.     Sleet  and/or  snow  occurred 
at  Pensacola,  Milton  Experiment  Station  and 
Marianna  on  the  23rd  and  in  the  St.  Marks- 


Quincy-Madison  area  on  the  24th.     The  accumu- 
lation on  the  ground  was  negligible  and  soon 
melted.     The  entire  state  was  abnormally  cold 
from  the  25th  through  the  end  of  the  month,  and 
generally  dry  except  for  a  few  light  showers 
in  extreme  southern  areas  on  the  27th  and  29th. 

Generally  favorable  temperature  conditions 
prevailed  in  the  vegetable  growing  areas  of 
the  peninsula  during  the  early  part  of  the 
month.     Good  recovery  from  the  December  cold 
was  largely  cancelled  by  the  January  cold 
wave  of  the  14th-15th  which  penetrated  south- 
ward to  the  Everglades  with  frosts  and  below 
freezing  or  near  freezing  temperatures.  Only 
minor  damage  was  done  to  hardy  crops  but  sweet 
corn  and  snap  beans  in  the  Everglades  and 
strawberries,  peppers,   tomatoes  and  other 
tender  vegetables  in  the  Plant  City-Wauchula 
area  suffered  heavy  losses.     Other  areas 
reported  spotty  and  mostly  minor  losses.  In 
the  last  week  of  the  month,  severe  cold  again 
covered  the  state  causing  heavy  losses  to 
many  tender  crops,   especially  sweet  corn, 
strawberries  and  watermelons.     Official  esti- 
mates indicate  that  approximately  4200  acres 
of  winter  and  spring  sweet  corn  were  killed, 
nearly  all  in  the  Everglades.  Extensive 
replanting  of  watermelons,  particularly  in 
the  Lake  County  area,  was  necessary  because 
of  frost  damage.     Where  crops  were  not  killed, 
the  cumulative  effects  of  frequent  frosts 
became  significantly  large  in  terms  of  re- 
tarded growth  or  lowered  quality  of  marketed 
produce.     Dry  weather  forced  extensive  irri- 
gation during  much  of  the  month  in  the  truck 
growing  and  citrus  fruit  areas.     Citrus  har- 
vesting was  very  active  with  fruit  of  good 
quality  going  to  processors  in  large  quanti- 
ties.    Freeze  damage  to  citrus  trees  and 
fruit  was  spotty  and  mostly  minor.  There 
was  considerable  fertilizing  and  spraying  in 
citrus  groves  late  in  the  month. 

The  U.  S.  Geological  Survey  reports  that 
streamflow  in  north  Florida  continued  very 
low  and  that  many  smaller  communities  were 
experiencing  difficulty  with  public  water 
supply.     The  water  shortage  was  less  severe 
in  central  Florida,  and  available  water 
supplies  were  only  slightly  below  normal 
from  the  Kissimmee  basin  to  Miami.  Ground- 
water level  in  the  key  well  near  Tallahassee 
was  record-low  for  the  fifth  consecutive 
month . 

DESTRUCTIVE  STORMS  -  Hail  was  reported  at 
Blountstown  during  the  night  of  the  17th. 
The  extent  of  damage,  if  any,  was  not  re- 
ported . 

On  the  18th,   about  10:30  p.m.,   a  tornado 
occurred  at  Woodsmere  which  is  located  about 
4  miles  northwest  of  Orlando.     The  storm  path 
was  estimated  to  be  50  yards  wide  and  it 
moved  northward  50  yards  and  then  northeast- 
ward another  100  yards  before  dissipating. 
There  were  no  casualties  and  the  damage  con- 
sisted of  the  destruction  of  about  25  grape- 
fruit trees  and  several  pines  for  which  no 
valuation  was  reported. 
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See  reference  notes  following  Station  Index. 
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10 

29 

14 

382 

0 

0 

2 

0 

4 

54 

1,53 

16 

T 

0 

7 

3 

2 

PENSACOLA  WB  CITY 

R 

60.2 

43.3 

51 

8 

2 

2 

75 

6 

30 

14 

405 

0 

0 

2 

0 

4 

45 

_ 

.10 

1,60 

18 

.  3 

0 

5 

3 

2 

QUINCY  EXP  STATION 

65.1 

40.6 

52 

9 

_ 

6 

79 

5 

25 

26 

303 

0 

0 

7 

0 

4 

04 

_ 

.44 

1,89 

18 

T 

0 

2 

1 

SAINT  MARKS  6  SE 

62.4 

41,0 

51 

7 

2 

2 

75 

4 

25 

14 

402 

0 

0 

8 

0 

3 

70 

.00 

1.10 

24 

T 

0 

7 

3 

1 

SECOTAN 

65. CM 

33. 6M 

49 

3M 

80 

4 

18 

14 

476 

0 

0 

0 

3 

12 

.73 

IB 

.  0 

0 

7 

2 

0 

TALLAHASSEE  WB  AP 

63.1 

39 . 3 

51 

2 

2 

4 

78 

5+ 

25 

25 

421 

0 

0 

9 

0 

5 

2  1 

1.36 

1.92 

18 

T 

0 

7 

3 

2 

DIVISION 

52 

2 

3 

79 

T 

MIDDLE  DIVISION 

BARTOW 

AM 

72.1 

46.9 

59 

5 

9 

82 

1  + 

30 

14+ 

216 

0 

0 

6 

0 

2 

45 

.20 

1,33 

24 

.  0 

0 

4 

2 

1 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

67.3 

47.9 

57 

6 

2 

5 

78 

1  + 

31 

25 

238 

0 

0 

2 

0 

2 

88 

.23 

1.20 

24 

.0 

0 

5 

2 

1 

BUSHNELL  2  E 

70.3 

44.0 

57 

2 

_ 

2 

4 

32 

2  + 

25 

30 

256 

0 

0 

6 

0 

2 

34 

_ 

.11 

1.33 

24 

.0 

0 

3 

2 

1 

CAMP  BLANDINO 

67. 7M 

42 .  OM 

54 

9M 

83 

6 

27 

14 

318 

0 

0 

5 

0 

3 

91 

1  .16 

24 

.0 

0 

6 

2 

CEDAR  KEY 

79 

3 

0 

0 

0 

.0 

0 

CLEARWATER  BEACH 

67.8 

52.7 

60 

3 

77 

1  + 

39 

14  + 

163 

0 

0 

0 

0 

2 

86 

1  .09 

24 

.  0 

0 

5 

2 

1 

CLERMONT  6  S 

70.6 

47.5 

69 

1 

2 

7 

82 

2 

32 

25 

201 

0 

0 

0 

1 

93 

_ 

.43 

1.03 

24 

.0 

0 

4 

2 

1 

CRESCENT  CITY  2  SW 

69.7 

44.  7 

57 

2 

1 

5 

86 

1 

28 

14  + 

255 

0 

0 

0 

2 

■  00 

_ 

,40 

1.21 

24 

.0 

0 

4 

1 

1 

DAYTONA  BEACH 

AM 

67.0 

48.9 

58 

0 

80 

11 

33 

25  + 

234 

0 

0 

0 

0 

2 

■  64 

i.ie 

24 

.0 

0 

4 

2 

1 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

R 

67  .8 

44.4 

66 

1 

3 

■  4 

80 

2 

27 

30 

274 

0 

0 

3 

0 

2 

.47 

.37 

1.79 

24 

.0 

0 

3 

1 

1 

DE  LAND 

AM 

68. 7M 

45  «  9M 

67 

3M 

2 

1  1 

80 

3 

28 

30 

238 

0 

0 

6 

0 

2 

.21 

.28 

1.08 

24 

.  0 

0 

4 

1 

1 

EUSTIS  2  S 

70.0 

47.5 

58 

8 

_ 

>9 

81 

1 

33 

26 

206 

0 

0 

0 

0 

2 

.43 

.06 

1,40 

24 

.0 

0 

5 

1 

1 

FEDERAL  POINT 

67,1 

45.3 

56 

2 

1 

i  8 

80 

1  + 

32 

14  + 

272 

0 

0 

2 

0 

3 

.49 

.94 

1 .09 

24 

.0 

0 

5 

4 

1 

GAINESVILLE  UNIV 

AM 

66.4 

44.0 

55 

2 

_ 

2 

1 1 

80 

1  + 

20 

25 

310 

0 

0 

4 

0 

3 

.64 

.48 

1.97 

24 

.0 

0 

5 

2 

1 

GAINESVILLE  3  WSW 

67,3 

41.5 

54 

4 

79 

1 

21 

14 

329 

0 

0 

9 

0 

3 

.60 

1.27 

24 

.0 

0 

7 

3 

2 

HIGH  SPRINGS 

66.6 

41  .4 

54 

0 

79 

1 

23 

14 

342 

0 

0 

9 

0 

4 

.20 

.  0 

0 

INVERNESS 

71.1 

45.0 

58 

1 

_ 

.6 

85 

1 

29 

2  5+ 

238 

0 

0 

6 

0 

2 

.77 

,33 

1,59 

24 

.0 

0 

4 

1 

1 

KISSIMMEE 

69.9 

46.2 

58 

1 

_ 

3 

■  1 

85 

1 

30 

30 

230 

0 

0 

2 

0 

1 

.97 

- 

.46 

1.16 

24 

.0 

0 

3 

1 

1 

LAKE   ALFRED  EXP  STA 

72.4 

46.0 

59 

2 

_ 

2 

■  9 

81 

1  + 

27 

14 

199 

0 

0 

5 

0 

2 

.42 

_ 

.20 

1.46 

24 

.0 

0 

4 

2 

1 

LAKE  HIAWASSE 

AM 

69.5 

47.2 

68 

4 

81 

2 

31 

30 

228 

0 

0 

2 

0 

2 

■  12 

.81 

24 

.0 

0 

5 

2 

0 

LAKELAND  WB  CITY 

R 

70.  2 

49.6 

59 

9 

2 

•  1 

81 

1  + 

33 

25 

190 

0 

0 

0 

0 

2 

.33 

.17 

1.47 

24 

.  0 

0 

4 

1 

1 

MOUNTAIN  LAKE 

72.9 

46.6 

59 

e 

_ 

2 

i7 

82 

10  + 

26 

14 

190 

0 

0 

3 

0 

2 

•  38 

.14 

1.42 

24 

.0 

0 

4 

2 

1 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 

69.1 

46.5 

57 

8 

1 

6 

80 

10 

28 

30 

228 

0 

0 

3 

0 

1 

.86 

_ 

.73 

1.11 

24 

.0 

0 

5 

1 

1 

OCALA 

69.9 

45.5 

57 

7 

5 

83 

2 

29 

14  + 

241 

0 

0 

5 

0 

2 

•  80 

.11 

1.24 

24 

.0 

0 

5 

2 

1 

OCALA  2  NE 

69.3 

41.7 

55 

5 

84 

2 

22 

14 

306 

0 

0 

7 

0 

2 

.42 

.99 

24 

.  0 

0 

4 

2 

0 

ORLANDO  WATER  PLANT 

72. OM 

49. 4M 

60 

7M 

83 

1 

34 

14  + 

168 

0 

0 

0 

0 

?. 

•  14 

1.44 

24 

.  0 

0 

3 

1 

1 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

R 

69.9 

46.9 

58 

4 

- 

3 

5 

81 

2 

33 

14  + 

218 

0 

0 

0 

0 

2 

•  00 

- 

.05 

1.42 

24 

.0 

0 

4 

1 

1 

PALATKA 

67.1 

45.3 

56 

2 

2 

2 

79 

2  + 

30 

14  + 

278 

0 

0 

4 

0 

2 

•  29 

.23 

.  0 

0 

PLANT  CITY 

73.7 

47  ,4 

60 

6 

4 

83 

1  + 

27 

14 

106 

0 

0 

3 

0 

2 

•  32 

_ 

.06 

1.23 

24 

.0 

0 

2 

2 

1 

RAIFORD  ST  PRISON 

69.1 

39.9 

54 

5 

_ 

1 

>6 

80 

5  + 

26 

14  + 

322 

0 

c 

9 

0 

3 

•  84 

1.2  2 

.0 

0 

3 

1 

SAINT  AUGUSTINE 

67.3 

42.1 

64 

7 

- 

2 

1  5 

81 

10 

23 

16 

316 

0 

0 

8 

0 

3 

•  82 

1.38 

1.28 

24 

.0 

0 

5 

4 

1 

SAINT  LEO 

70.0 

48.2 

59 

1 

1 

•  3 

81 

1  + 

32 

25 

208 

0 

0 

1 

0 

1 

.70 

1.26 

.42 

17 

.  0 

0 

6 

0 

0 

ST  PETERSBURG 

69.9 

52.3 

61 

1 

2 

•  5 

79 

1  + 

38 

14  + 

106 

0 

0 

0 

0 

3 

.13 

.60 

1  .40 

17 

.0 

0 

4 

2 

2 

SANFORD 

AM 

TAMPA  we  AIRPORT 

R 

69.2 

48.6 

58 

9 

2 

■  6 

80 

18 

33 

14  + 

210 

0 

0 

0 

0 

2 

.59 

.60 

.85 

24 

.0 

0 

5 

2 

0 

TARPON  SPRINGS 

69.4 

48.1 

58 

8 

1 

.7 

80 

2  + 

32 

31 

217 

0 

0 

1 

0 

2 

.13 

.25 

.60 

24 

.0 

0 

6 

2 

0 

TURKEY  HAMMOCK 

Y 

WINTER  HAVEN 

7  3.9M 

49. 5M 

61 

7M 

87 

1 

34 

30 

149 

0 

0 

0 

0 

2 

.15 

1.35 

24 

.0 

0 

3 

2 

1 

DIVISION 

57 

9 

2 

.64 

.0 

SOUTHERN  DIVISION 

ARCADIA 

73.6 

48.9 

61 

2 

1 

.8 

82 

17  + 

30 

33 

160 

0 

0 

2 

0 

2 

.01 

.18 

1.29 

24 

.0 

0 

4 

1 

1 

AVON  PARK 

74.0 

49.3 

61 

7 

1 

.5 

83 

1 

31 

30 

148 

0 

0 

1 

0 

2 

.73 

.51 

1.70 

24 

.0 

0 

5 

2 

1 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

AM 

74.2 

47.8 

61 

.0 

2 

.7 

84 

18  + 

31 

30 

153 

0 

0 

2 

0 

1 

.24 

.  44 

.82 

25 

.0 

0 

3 

1 

0 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


FLORIDA 
JANUARY  1955 


Temperature 


Station 


BIG  PINE  KEY  INN 
8RADENT0N  EXP  STATION 
CANAL  POINT  USDA 
CAPE  SABLE  RANGER  STA 
CAPT IVA 

CLEWISTON  U  S  ENO 
COCONUT  GROVE   7  S 
DRY  TORTUGAS 
EVERGLADES 
FELLSMERE 

FORT  LAUDERDALE 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

FORT  LAUDERDALE   EXP  STA 

FORT  MYERS  WB  AP 

FORT  PIERCE 

MIALEAM 

HOMESTEAD  EXP  STA 
HYPOLUXO 

KEY  WEST  W8  CITY 
LA  BELLE 

LAKE  PLACID  2  SW 
LOXAHATCMEE 
MARATHON  VACA  KEY 
t MELBOURNE 
MERRITT  ISLAND 

MIAMI  BAY  FRONT 

MIAMI  BEACH 

MIAMI  WB  AIRPORT 

MIAMI  WS  CITY 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

NAPLES 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

POMPANO  BEACH 

PUNTA  GORDA 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

SARASOTA 

SOUTH  MIAMI   3  W 

STUART 

SUNN  I  LAND 

TAMIAMI   TRAIL  *0  MI  BEND 

TAVERNIER 
TITUSVILLE  2  w 
VERO  BEACH  CAA  AP 
WAUCHULA  2  NW 
WEST  PALM  BEACH 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

DIVISION 

STATE 


AH 
AH 


<  s 


77.6 
71.1 
72.5 
76.5 
70, 8M 

72.8 
75.7 
73.2 
75.5 
73.5 

77.7 
75.2 
75.7 
72.6 
71.6 

75.1 
79.3 
75.7 
74.3 
75.6 

74, IM 

76.7 

75.5 

72.6 

70.9 

75.<.M 

74.7 

75.2 

72.9 

72.4 

72.6 

75.8 
74.8 
77.3 

71.8 
78,0 
73.7 
76. 3M 
77.4 

75.5 
71.6 
70.8 
73. 4M 
74.2 

74.6 


60.1 
50.1 

i7 


68.9 
60,6 
61,1 

M 

62, 8M 

62.0 
63.9 
68.5 
64.2 
61,1 

65,4 
65.3 


64.2 
68.2 
61.5 

60. 7M 

62.9 

68.4 

61.4 

60.7 

66, 6M 

67.1 

64.9 

65.0 

59,9 

61,9 

63, 5H 

63.2 

63,9 

60,9 
64.9 
63.1 
62. 3M 
65.5 

68.0 
59.4 
60.3 
59,  8M 
65.5 

53,7 

63,4 

58.0 


I  2 
I  2 

a  b 


2.9 
2.3 


-  2.0 

-  3.1 

-  2.6 

-  2.5 

-  3.  1 


-  1.2 

-  1,7 


-  2,9 

-  3,4 

-  3,5 

-  4,1 


2,1 
1,7 


3,5 
2,3 


30 
157 
142 


129 
84 
17 
94 

148 

71 
55 

101 
151 
165 

95 
66 
87 
32 
149 

162 
106 
29 
ISl 

158 

56 
50 
75 
87 
177 


3 

104 
79 

100 
9 

101 
116 
68 

29 
191 
170 
195 

74 


No  of  Days 


Max 


Min. 


Precipitation 


1,00 
2.27 
1.31 
.82 
2.16 

1 .49 
,78 

3,50 
,73 

3.05 

.80 
1.21 

.93 
2.68 
1.64 

,67 
,95 

1,65 
,95 

3,63 

3,10 
1,06 
,86 
1.73 
2.06 

.52 
.80 
.71 
.55 
2.78 

1.52 

li31 
1.31 
.22. 

1,60 
1,54 
2,49 
1,49 
,73 

,46 

1,73 
2,99 
2.57 
1.52 

1.34 


1.92 
1,27 


1.16 
-  1.24 


-  1.24 

-  1.36 

-  1,60 
1,22 


1,44 
,72 


1,55 
1,14 


Snow,  Sleet,  Hail 


■3-0 
a.  a 

It  3 

Q  2 


No.  of  Days 


t  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  STATE  AVERAGES 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


13     14  15 


16 

17  j 

18 

19 

20  j 

21 

22 

23 

24 

25  1 

26  ' 

27 

26 

29  j 

30 

31 

•  96 

•  18 

•  74 

•01 

•  13 

•  89 

•  42 

T 

•  10 

•39 

1^29 

•  19 

•  50 

•  14 

1^70 

•  19 

•  04 

.05 

•  03 

•  29 

1.33 

*  13 

•  90 

■  15 

•  05 

.65 

■  25 

•  1* 

■  82 

.19 

•  04 

•  04 

•07 

•  59 

•  14 

.04 

•  20 

•  98 

•  02 

1*43 

•  10 

•  12 

•  86 

•  21 

1.28 

•  12 

.57 

.30 

1^14 

.16 

•  37 

•  00 

•  08 

•  35 

1«20 

.02 

.55 

•  05 

.35 

1^33 

•  66 

.09 

■  14 

1*00 

1*16 

.24 

.02 

•  13 

.68 

•  16 

.12 

.02 

•  18 

.27 

*  12 

Il4 

1.76 

.02 

.05 

•  05 

.70 

•  60 

T 

T 

.20 

•  53 

■  93 

•  04 

»71 

.53 

•  43 

■  45 

•  87 

•  04 

•  16 

1^40 

•  10 

•  15 

•  56 

•  59 

.32 

.77 

•  41 

.54 

•  15 

T 

•  33 

■  97 

•  35 

■  02 

•  10 

1*09 

T 

•  54 

•  24 

1*03 

.12 

1 . 02 

.  07 

.19 

.  09 

.09 

•  14 

T 

.95 

•  22 

•  05 

.02 

•  07 

T 

•  03 

.18 

•  22 

■  03 

.24 

•  17 

.45 

li55 

•  20 

•  52 

•  21 

•  11 

•  23 

•  45 

1^21 

■  16 

•  15 

•  87 

•  40 

1^53 

.47 

.19 

.32 

•  20 

•  06 

.46 

.05 

1*18 

.69 

•  08 

•  18 

•  33 

T 

■  05 

.03 

1.79 

■  ao 

•  55 

.77 

T 

•  92 

.64 

.21 

.02 

•  28 

•  03 

•  21 

•  07 

1  ,QB 

■  45 

T 

•  20 

1  (06 

1.03 

•  20 

1*01 

•  47 

.33 

•  10 

1^40 

•09 

•  50 

■  01 

.07 

•  06 

•  92 

•  06 

•  04 

.62 

1*09 

.16 

•  35 

•  11 

T 

T 

2^00 

.90 

■  03 

T 

•  04 

.01 

•  21 

•  50 

•  19 

.53 

*  07 

1.03 

■  74 

.29 

.25 

•  25 

•  30 

•  12 

•  39 

■  06 

•  20 

•  01 

•  22 

T 

•  35 

.14 

.05 

.12 

•  04 

.18 

2.25 

•  18 

•  03 

•  03 

.13 

•  12 

•  10 

•  28 

•  51 

•  33 

1I97 

.45 

•  21 

•  50 

.18 

1.16 

1.27 

.17 

•  12 

•  24 

•  11 

•  56 

■  21 

1*36 

.76 

■  24 

•  24 

.37 

■  54 

•  53 

■  29 

*  11 

•  01 

•  10 

•  03 

•  64 

•  18 

.50 

•  20 

1^95 

•  52 

•  12 

.35 

•  61 

.37 

.55 

•  15 

1^27 

•  60 

•  17 

•  58 

1*19 

•  35 

T 

•  13 

•  30 

•  21 

•  31 

•  12 

•  12 

•  11 

•  oe 

•  15 

!40 

.04 

•  35 

1I5O 

^!o8 

.37 

» 

1.58 

•  03 

.51 

.13 

1^40 

.53 

•  05 

•  20 

•  10 

•  52 

.01 

■  02 

•  06 

1*15 

1.14 

•  07 

•  07 

1.46 

•  52 

•  40 

1^30 

■  47 

•  80 

l!o5 

•  04 

•  05 

.02 

•  17 

•  39 

•  03 

•  27 

T 

.09 

T 

.61 

•  05 

.16 

•  35 

.47 

1.19 

•  20 

3*26 

•  17 

•  30 

.29 

U46 

.07 

•  30 

•  34 

.71 

•  07 

•  34 

•  88 

•  62 

•  26 

•  46 

•  02 

.16 

.81 

.50 

•  39 

•  19 

•  25 

T 

1.47 

•  18 

.16 

2.42 

•  11 

•  10 

.07 

•  25 

.94 

•  12 

•  30 

•  29 

•  45 

•  37 

1*45 

1.13 

•  62 

•  16 

1.66 

.10 

.08 

.56 

.16 

•  12 

•  53 

.52 

1  ■  89 

•  01 

•  31 

1^36 

.33 

•  19 

.05 

T 

■  41 

.09 

•  12 

•  71 

.36 

1«  14 

•  20 

•  77 

.03 

•  42 

.56 

1*33 

.10 

■  55 

■  20 

•  52 

•  71 

•  01 

•  15 

1.10 

.92 

T 

.  29 

T 

.12 
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•  42 
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•  30 

•  45 
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•  70 

T 
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APALACHICOLA  M8  CITY 

AfiCAOIA 

AVON  PARK 

BARTOW 

0AV  LAKE 

6ELLE  GLADE  EXP  STA 

8IG  PINE  KEY  INN 
eLOUNTSTOWN  2  SE 
BONITA  SPfilNGS  2  ESE 

BRAOENTON  EXP  STATION 
BROOKSVILLE  CHIN  HiLL 
6USMNELL  2  E 
CAMP  6LANDING 
CANAL  POINT  USDA 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

CAPTIVA 

CARRABELLE 

CARYVIU.E 

CEOAR  KEY 

CHATTAHOOCHEE   1  W 
CHIPLEY  3  E 
CLEARWATER  8EACH 
CLERMONT  0  S 
CLEWISTON 


CLEWISTON  U  S  EnG 
COCONUT  GROVE   7  S 
COMPASS  LAKE 
CRESCENT  CITY 
CROSS  CITY  CAA  AP 


SW 


DANIA  4  HNW 

OAYTONA  BEACH 

DAYTONA  BEACH  MB  AP  R 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

OE  LAND 

DRY  TORTUGAS 
EUSTIS  2  S 
EVERGLADES 
FEDERAL  POINT 
FELLSMERE 

FERNANOINA  BEACH 

FORT  LAUDERDALE 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  HAR 

FORT  LAUDERDALE    EXP  STA 

FORT  MYERS  WB  AP  R 

FORT  PIERCE 
GAINESVILLE  UNIV 
GAINESVILLE   3  WSW 
GLEN  ST  MARY  NURSERIES 
HART  LAKE 

HIALFJ^H 
HIGH  SPRINGS 
HILLIARD 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 
HOMESTEAD  EXP  STA 

HYPOLUXO 
INVERNESS 
I SLEWORTH 

JACKSONVILLE  W6  AP  R 
JACKSONVILLE  BEACH 

JACKSONVILLE   W8  CITY  R 
JASPER  9  ESE 
KENDAL  2  £ 

KEY  WEST  WB  CITY  R 
KISSIMMEE 

LA  SELLF. 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

LAKE  CITY  2  E 

LAKE  HIAWASSE 

LAKELAND  WB  CITY  R 

LAKE  PLACID  2  SW 
LAKE  TRAFFORD 
LIVE  OAK  2  ESE 
LONGBOAT  KEY 
LOXAHATCHEE 

MADISON 

MARATHON  VACA  KEY 
MARIANNA   CAA  AP 
MAHIANNA   IND  SCHOOL 
MAYO  5  NW 

MELBOURNE 
MERRITT  ISLAND 
MIAMI    BAY  FRONT 
MIAMI  BEACH 

MIAMI    WS  AIRPORT  R 

MIAMI    W8  CITY  R 

MILTON  EXP  STATION 

MONTICELLO 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MOUNTAIN  LAKE 

MT  PLEASANT 

MYAKKA  RIVER   ST  PARK 

NAPLES 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 
NICEVILLE 

NITTAW    I  S 
OCALA 

OCALA   2  NE 
OKEECHOBEE  9  W 
OKEECHOBEE  HRCN  GATE  0 

ORLANDO  WATER  PLANT 
ORLANDO  MB  AIRPORT  R 
PALATKA 
PANAMA  CITY 
PENSACOLA  CAA  AP 

PENSACOLA  WB  CITY  R 

PETERS 

PLANT  CITY 

POHPANO  BEACH 

PUNT A  OORDA 

QUINCY  EXP  STATION 
RAIFORD  ST  PRISON 
ROYAL  PALM  RANGER  STA 
SAINT  AUGUST INE 
SAINT  LEO 

SAINT  HARKS  0  SE 
ST  PETERSBURG 
SANFORD 
SARASOTA 
SECOTAN 


RECORD  MISSING 


.08  .08 
■04  ■Ol 


RECORD  MISSING 


S—  R«f*r«DC«  Notw  FoUowtng  S(«Uod  lDd«x 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


SOUTH  MIAMI    3  W 
STUART 
SUNN I LAND 
TALLAHASSEE  WB  AP 
TAMIAMI   TRL  40  Ml  BEHO 

TAMPA  MB  AIRPORT 
TARPON  SPRINGS 
TAVERNIER 
TITUSVILLE   2  W 
TURKEY  HAMMOCK 

VERO  BEACH  CAA  AP 
MAUCHULA  2  NN 
WEST  PALM  BEACH 
WEST  PALM  BEACH  MB  AP 
WINTER  HAVEN 


Day  of  month 


13     14  15 


16     17  18 


•20  •lo 
•21     (^S  li02 


•36  1*20  .2a 


25     26     27  I  28     29     30  ,  31 


Sm  B*iM«nc«  NotM  FoUowlng  Suttoo  Indn 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
JANUARY  1955 


Day  Of  Month 


alouon 

i  " 

* 

1  * 

8  1  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

1  18 
18 

19 

20 

21 

1 

9fi 

26 

27 

26 

29 

30 

31 
31 

• 

> 
< 

APALACHICOLA  WB  CITY 

MAX 

M 

68 

64 

69 

»9 

75 

62 

64 

68 

71 

61 

60 

57 

51 

66 

63 

57 

65 

59 

53 

59 

63 

51 

41 

59 

93 

60 

55 

54 

60 

58 

60<7 

HIN 

55 

59 

55 

57 

56 

59 

49 

47 

51 

60 

42 

41 

40 

35 

46 

54 

50 

52 

39 

34 

44 

51 

39 

35 

35 

39 

38 

44 

39 

36 

41 

45  (9 

ARCADIA 

MAX 

80 

80 

81 

77 

78 

77 

76 

80 

78 

79 

74 

72 

69 

63 

76 

78 

82 

82 

73 

63 

74 

80 

81 

76 

63 

66 

62 

66 

56 

65 

69 

73(5 

HIN 

59 

55 

58 

52 

49 

56 

65 

50 

52 

66 

60 

46 

47 

31 

35 

48 

60 

61 

60 

38 

43 

57 

61 

61 

36 

36 

39 

40 

50 

30 

39 

48 19 

AVON  PARK 

MAX 

S3 

81 

81 

77 

79 

77 

79 

77 

77 

82 

78 

73 

70 

63 

75 

78 

82 

BO 

77 

63 

73 

80 

82 

76 

62 

66 

61 

68 

66 

64 

69 

74iO 

MIN 

60 

56 

61 

54 

52 

54 

57 

51 

49 

60 

60 

46 

45 

36 

36 

49 

59 

57 

56 

41 

45 

60 

57 

45 

36 

40 

45 

43 

50 

31 

39 

49 13 

BARTOW 

MAX 

82 

82 

82 

88 

78 

80 

77 

76 

78 

77 

77 

72 

69 

66 

62 

76 

78 

70 

80 

60 

64 

74 

76 

80 

55 

64 

65 

65 

68 

62 

64 

72  il 

MIN 

5» 

54 

59 

59 

57 

58 

60 

45 

50 

56 

62 

42 

41 

30 

32 

35 

55 

58 

69 

37 

41 

60 

60 

54 

32 

32 

34 

37 

39 

30 

32 

46a9 

BELLE  GLAOe  EX?  STA 

MAX 

83 

81 

82 

80 

76 

77 

72 

73 

79 

79 

81 

70 

74 

70 

63 

75 

SO 

84 

84 

70 

65 

73 

80 

81 

81 

60 

71 

71 

66 

67 

61 

74.2 

MIN 

56 

55 

56 

49 

49 

48 

53 

51 

48 

52 

54 

46 

42 

32 

36 

45 

57 

55 

60 

43 

50 

50 

51 

63 

44 

36 

46 

42 

51 

31 

34 

47i6 

BIS  PINE  KEY  INN 

MAX 

83 

81 

80 

79 

79 

79 

79 

79 

84 

83 

83 

76 

73 

69 

80 

80 

63 

86 

83 

67 

80 

83 

84 

65 

78 

67 

80 

68 

67 

62 

67 

77.6 

MIN 

68 

68 

76 

68 

58 

55 

54 

59 

59 

59 

61 

60 

38 

53 

62 

67 

62 

66 

66 

56 

55 

67 

64 

73 

57 

56 

63 

54 

54 

52 

54 

60.1 

BLOUNTSTOHN  2  SE 

MAX 

70 

71 

75 

76 

78 

78 

78 

66 

70 

76 

78 

60 

60 

54 

57 

73 

53 

66 

48 

59 

62 

60 

49 

43 

56 

58 

60 

58 

53 

59 

63.2 

MIN 

46 

51 

47 

47 

49 

49 

42 

37 

40 

39 

40 

33 

33 

24 

24 

47 

47 

46 

29 

29 

43 

49 

36 

25 

25 

25 

28 

29 

25 

27 

37.0 

BRAOeNTSN  SXP  STATION 

MAX 

81 

80 

81 

80 

75 

78 

74 

76 

76 

76 

77 

65 

68 

65 

65 

70 

74 

77 

79 

63 

64 

73 

75 

76 

57 

59 

66 

63 

67 

61 

62 

71.1 

MIN 

57 

53 

59 

51 

55 

58 

57 

49 

51 

60 

63 

46 

58 

36 

36 

52 

59 

60 

61 

36 

45 

59 

69 

46 

39 

36 

43 

41 

53 

35 

37 

50.1 

SROOKSVILLE  CHIN  HILL 

MAX 

78 

78 

75 

72 

74 

71 

69 

71 

72 

78 

71 

65 

60 

56 

69 

75 

69 

77 

71 

96 

69 

73 

60 

94 

57 

59 

64 

64 

57 

60 

63 

67.3 

62 

60 

58 

53 

56 

56 

58 

53 

59 

56 

41 

47 

32 

42 

55 

57 

56 

52 

34 

41 

57 

46 

41 

31 

36 

40 

44 

42 

37 

37 

47.9 

BUSHNELL  2  E 

MAX 

81 

82 

78 

76 

77 

76 

72 

76 

74 

82 

71 

67 

62 

58 

75 

79 

71 

79 

75 

58 

•/2 

76 

62 

55 

59 

61 

68 

66 

63 

63 

64 

70.3 

61 

54 

54 

45 

52 

56 

58 

39 

45 

52 

59 

38 

42 

28 

29 

48 

56 

56 

50 

34 

38 

56 

48 

42 

29 

28 

38 

34 

41 

25 

28 

44.0 

CAMP  BLANOINS 

MAX 

79 

75 

76 

78 

83 

81 

72 

74 

78 

78 

57 

71 

72 

66 

72 

72 

54 

67 

66 

54 

44 

66 

60 

64 

62 

61 

57 

64 

67.7 

MIN 

55 

49 

44 

51 

56 

45 

56 

47 

27 

36 

54 

46 

48 

49 

31 

36 

52 

43 

37 

29 

30 

33 

37 

37 

34 

30 

42.0 

CANAL  POINT  USOA 

MAX 

81 

77 

80 

74 

73 

68 

73 

76 

76 

77 

78 

71 

71 

63 

72 

77 

79 

B4 

70 

64 

72 

79 

82 

79 

61 

69 

65 

67 

57 

63 

66 

72.5 

56 

55 

60 

52 

51 

52 

52 

52 

57 

52 

53 

44 

33 

46 

62 

55 

52 

47 

54 

66 

51 

51 

41 

41 

52 

47 

42 

39 

37 

49.7 

CAPE  SABLE  RANQER  STA 

MAX 

SO 

82 

80 

78 

78 

75 

76 

81 

78 

77 

SO 

76 

72 

69 

74 

77 

82 

80 

77 

68 

75 

79 

80 

81 

75 

72 

76 

73 

73 

73 

73 

76.5 

57 

51 

48 

44 

46 

49 

56 

62 

62 

47 

54 

69 

60 

61 

60 

47 

58 

49 

50 

-41 

42 

CAPTIVA 

MAX 

79 

78 

78 

75 

71 

70 

79 

75 

75 

76 

71 

69 

69 

65 

71 

74 

76 

63 

72 

76 

74 

70 

61 

68 

63 

63 

60 

63 

66 

70.8 

63 

59 

63 

62 

58 

59 

57 

65 

63 

54 

57 

44 

44 

54 

61 

61 

46 

50 

61 

64 

50 

45 

47 

51 

49 

53 

45 

47 

54.8 

CARRABELLE 

MAX 

66 

73 

66 

70 

73 

76 

73 

69 

69 

73 

67 

61 

58 

65 

72 

66 

59 

68 

62 

54 

66 

65 

59 

40 

61 

55 

61 

59 

57 

66 

60 

63.4 

52 

60 

42 

47 

50 

51 

43 

38 

39 

67 

39 

35 

46 

26 

33 

53 

48 

49 

45 

28 

33 

50 

36 

34 

25 

27 

26 

42 

33 

28 

30 

40.2 

CEBAR  KEY 

MAX 

78 

79 

75 

70 

67 

70 

70 

71 

77 

67 

65 

60 

56 

74 

62 

64 

63 

MIN 

59 

56 

51 

57 

58 

50 

50 

56 

60 

52 

42 

50 

33 

46 

42 

38 

42 

CMIPLEY  3  E 

MAX 

71 

71 

77 

77 

80 

79 

75 

73 

74 

78 

75 

60 

58 

58 

76 

72 

51 

58 

61 

39 

69 

62 

69 

44 

55 

61 

66 

60 

54 

56 

66 

65.6 

MIN 

48 

64 

46 

49 

50 

56 

42 

37 

40 

55 

38 

32 

41 

22 

45 

45 

41 

46 

41 

28 

35 

44 

31 

34 

28 

24 

30 

33 

26 

27 

27 

38.9 

CLEARWATER  BEACH 

MAX 

77 

76 

72 

68 

67 

67 

70 

74 

72 

73 

70 

61 

64 

57 

67 

73 

71 

77 

70 

60 

70 

70 

71 

TZ 

98 

62 

63 

70 

59 

57 

63 

67.8 

MIN 

62 

61 

61 

58 

59 

57 

62 

65 

56 

64 

58 

47 

58 

39 

45 

56 

59 

62 

55 

40 

46 

59 

54 

40 

39 

42 

46 

49 

51 

47 

44 

52«7 

CLERMONT  6  S 

MAX 

81 

82 

80 

76 

76 

75 

73 

76 

73 

SO 

71 

69 

64 

58 

72 

76 

70 

78 

75 

60 

72 

75 

69 

60 

60 

62 

67 

68 

62 

63 

67 

70.6 

61 

59 

58 

50 

56 

56 

57 

47 

50 

55 

62 

44 

49 

33 

35 

49 

53 

57 

52 

37 

43 

53 

52 

43 

32 

34 

43 

39 

46 

33 

33 

47.5 

CLEWISTON  U  S  ENG 

MAX 

76 

77 

77 

77 

74 

73 

75 

74 

73 

SO 

64 

80 

70 

71 

70 

75 

SO 

82 

64 

70 

63 

66 

80 

83 

79 

99 

64 

61 

64 

56 

59 

72.6 

MIN 

60 

58 

62 

57 

52 

52 

55 

53 

55 

46 

45 

46 

42 

46 

55 

58 

61 

47 

46 

50 

53 

62 

44 

45 

51 

48 

53 

41 

42 

51.2 

COCONUT  GROVE  7  S 

MAX 

79 

80 

SO 

78 

79 

77 

80 

78 

77 

77 

79 

81 

75 

74 

68 

75 

80 

83 

82 

79 

68 

72 

76 

62 

62 

65 

71 

76 

72 

57 

68 

75.7 

MIN 

64 

58 

57 

55 

52 

50 

52 

56 

53 

53 

55 

50 

49 

43 

42 

44 

54 

62 

64 

44 

47 

64 

56 

66 

49 

48 

60 

46 

50 

39 

42 

52.1 

COMPASS  LAKE 

MAX 

71 

78 

76 

78 

SO 

80 

79 

71 

11 

77 

70 

60 

59 

58 

77 

70 

50 

61 

61 

94 

58 

61 

54 

43 

56 

56 

67 

58 

90 

61 

66 

64.6 

MIN 

49 

63 

49 

46 

44 

56 

42 

53 

38 

34 

42 

23 

39 

47 

47 

49 

40 

28 

30 

45 

34 

36 

24 

22 

25 

33 

29 

25 

27 

38.5 

CRESCENT  CITY  2  SW 

MAX 

86 

84 

77 

79 

75 

75 

70 

79 

75 

80 

74 

70 

62 

56 

75 

76 

65 

74 

73 

59 

66 

76 

63 

50 

63 

60 

66 

65 

61 

65 

65 

69.7 

MIN 

60 

56 

55 

49 

54 

55 

52 

58 

58 

40 

46 

28 

33 

52 

54 

50 

50 

32 

41 

54 

47 

41 

30 

30 

38 

36 

39 

26 

32 

44.7 

CROSS  CITY  CAA  AP 

MAX 

77 

71 

75 

77 

79 

72 

69 

74 

74 

75 

66 

64 

59 

60 

69 

72 

57 

72 

61 

57 

67 

65 

»4 

42 

60 

56 

64 

62 

57 

62 

65 

65.7 

MIN 

54 

52 

44 

40 

56 

58 

42 

61 

38 

34 

31 

20 

30 

52 

50 

49 

37 

29 

36 

63 

40 

30 

23 

23 

27 

32 

27 

23 

25 

38.5 

OAYTONA  BEACH 

MAX 

77 

77 

79 

79 

76 

'1 

73 

67 

72 

74 

SO 

68 

66 

61 

54 

76 

76 

65 

72 

57 

61 

69 

72 

61 

51 

59 

58 

63 

99 

64 

98 

67.0 

MIN 

63 

60 

61 

55 

55 

54 

57 

58 

64 

44 

47 

34 

37 

46 

57 

55 

55 

40 

40 

65 

54 

49 

33 

38 

46 

42 

44 

33 

40 

46.9 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

MAX 

79 

SO 

79 

76 

76 

74 

67 

73 

74 

79 

68 

71 

61 

57 

73 

77 

64 

75 

64 

66 

68 

76 

61 

35 

59 

56 

64 

63 

56 

62 

62 

67.8 

MIN 

5S 

57 

52 

49 

53 

52 

48 

42 

49 

54 

46 

42 

38 

33 

32 

45 

56 

60 

45 

39 

47 

56 

53 

40 

32 

33 

43 

36 

37 

27 

33 

44.4 

ae  FUNIAK  SPRINGS 

MAX 

68 

72 

76 

74 

77 

78 

73 

71 

74 

75 

70 

61 

57 

5S 

77 

69 

52 

61 

60 

60 

62 

53 

45 

53 

61 

66 

66 

53 

53 

61 

66 

64.6 

MIN 

53 

63 

52 

50 

52 

55 

46 

45 

59 

38 

35 

40 

35 

45 

40 

45 

47 

40 

37 

40 

42 

32 

32 

31 

37 

30 

30 

30 

31 

33 

41.6 

BE  LAND 

MAX 

78 

79 

80 

75 

76 

76 

74 

68 

74 

74 

78 

67 

68 

61 

58 

76 

72 

66 

76 

56 

56 

70 

77 

61 

48 

59 

61 

66 

66 

62 

68.7 

MIN 

57 

58 

54 

50 

54 

53 

57 

44 

49 

55 

62 

42 

46 

29 

32 

32 

56 

53 

56 

39 

40 

52 

57 

*« 

31 

30 

38 

34 

42 

28 

45.9 

BRY  T0RTU6AS 

MAX 

76 

74 

74 

74 

73 

74 

78 

75 

78 

79 

78 

78 

74 

68 

75 

76 

78 

79 

75 

68 

74 

7« 

76 

n 

64 

65 

66 

68 

68 

67 

64 

0.2 

69 

69 

69 

69 

66 

61 

60 

63 

68 

69 

70 

65 

66 

56 

62 

63 

71 

70 

67 

57 

57 

62 

64 

61 

59 

59 

»« 

65 

65 

60 

60 

63.9 

EUSTIS  2  S 

MAX 

81 

79 

78 

74 

73 

74 

70 

76 

72 

79 

75 

68 

69 

57 

72 

78 

72 

77 

75 

56 

72 

76 

75 

56 

61 

66 

61 

69 

59 

60 

69 

70.« 

MIN 

59 

59 

56 

50 

50 

56 

56 

48 

50 

56 

60 

44 

48 

34 

37 

48 

56 

54 

54 

36 

44 

50 

47 

46 

37 

33 

40 

49 

44 

38 

35 

47.5 

EVERSLAOES 

MAX 

84 

83 

83 

79 

79 

74 

79 

80 

78 

78 

80 

79 

71 

69 

79 

78 

80 

82 

72 

68 

75 

80 

80 

78 

69 

70 

69 

72 

62 

65 

72 

75.5 

MIN 

m 

59 

59 

58 

53 

55 

65 

57 

55 

58 

63 

47 

48 

40 

43 

51 

61 

65 

56 

44 

50 

60 

58 

68 

46 

41 

52 

46 

54 

37 

37 

62.8 

FEDERAL  POINT 

MAX 

80 

78 

75 

78 

7« 

75 

69 

7^ 

74 

80 

72 

67 

60 

57 

72 

75 

68 

72 

71 

54 

70 

68 

57 

48 

59 

55 

61 

59 

66 

60 

63 

67.1 

M  N 

57 

54 

54 

46 

52 

53 

34 

42 

46 

53 

53 

42 

50 

32 

33 

54 

52 

52 

60 

34 

42 

56 

47 

40 

32 

35 

36 

40 

41 

35 

34 

45.3 

PELLSMERE 

MAX 

82 

80 

76 

76 

76 

70 

72 

77 

72 

81 

83 

78 

70 

62 

75 

79 

82 

81 

78 

64 

71 

80 

61 

80 

60 

64 

65 

67 

63 

63 

69 

73.5 

MIN 

56 

55 

58 

51 

51 

92 

54 

49 

49 

50 

52 

54 

35 

34 

49 

60 

56 

67 

41 

50 

60 

53 

53 

36 

37 

47 

41 

91 

33 

37 

48.7 

FERNANOINA  BEACH 

MAX 

■65 

74 

68 

76 

72 

75 

71 

64 

68 

76 

74 

60 

57 

51 

68 

70 

54 

64 

65 

91 

62 

63 

60 

43 

56 

54 

63 

58 

54 

58 

98 

63.0 

57 

59 

49 

45 

54 

56 

90 

54 

49 

42 

45 

31 

38 

52 

46 

50 

49 

35 

42 

55 

43 

39 

30 

33 

32 

39 

37 

31 

32 

43.8 

FORT  LAUOCROALE 

MAX 

82 

80 

80 

81 

81 

82 

77 

78 

82 

85 

79 

74 

68 

78 

81 

86 

83 

79 

69 

74 

80 

82 

82 

76 

71 

79 

73 

68 

65 

72 

77.7 

MIN 

65 

61 

69 

56 

58 

53 

53 

93 

53 

54 

95 

48 

47 

41 

41 

49 

56 

60 

64 

44 

59 

63 

57 

66 

48 

45 

64 

44 

54 

38 

38 

53.1 

FT  LAUOERBALE  BAMIA  MAR 

MAX 

79 

77 

77 

76 

7* 

78 

77 

76 

78 

77 

82 

79 

73 

71 

74 

76 

81 

80 

77 

69 

72 

75 

78 

79 

76 

68 

76 

72 

69 

64 

70 

76.2 

MIN 

70 

66 

72 

61 

58 

58 

57 

60 

61 

61 

63 

52 

50 

44 

49 

58 

62 

64 

65 

45 

60 

66 

64 

68 

49 

46 

59 

49 

56 

41 

44 

57.4 

FT  LAUOEROALE  EXP  STA 

MAX 

80 

79 

76 

79 

78 

80 

78 

76 

78 

79 

80 

82 

76 

72 

68 

77 

79 

82 

83 

72 

68 

74 

79 

82 

83 

63 

71 

77 

72 

56 

65 

75.7 

MIN 

58 

54 

59 

53 

50 

53 

5u 

49 

53 

53 

55 

48 

45 

39 

39 

48 

56 

58 

61 

43 

45 

62 

58 

65 

48 

42 

50 

44 

49 

35 

36 

50.1 

FORT  MYERS  WB  AP 

MAX 

81 

ao 

80 

76 

77 

72 

79 

78 

77 

78 

79 

73 

71 

64 

72 

77 

80 

79 

70 

64 

75 

79 

78 

73 

60 

«« 

63 

65 

97 

6? 

66 

72.6 

MIN 

58 

55 

57 

55 

52 

55 

55 

54 

94 

59 

52 

46 

47 

3« 

39 

49 

60 

63 

52 

44 

46 

57 

58 

46 

40 

39 

47 

45 

45 

36 

38 

49.6 

Fmr  PIERCE 

MAX 

77 

77 

76 

7* 

79 

70 

73 

74 

78 

80 

77 

70 

70 

60 

73 

78 

82 

79 

72 

64 

70 

80 

83 

69 

59 

64 

68 

69 

57 

60 

67 

71.6 

MIN 

62 

57 

6u 

53 

92 

52 

53 

52 

55 

55 

52 

49 

44 

38 

35 

49 

60 

"i 

47 

42 

62 

56 

55 

51 

40 

37 

48 

43 

40 

36 

38 

49.4 
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Table  i  •  Contlnu»d 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
JANUARY  1*55 


Day  Of  Moolh 


atauoD 

1 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

g 

10 

jj 

12 

'* 

15 

16 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

< 

GAINESVILLE  UNIV 

MAX 

60 

80 

78 

77 

79 

79 

75 

70 

74 

76 

76 

62 

66 

97 

60 

72 

72 

59 

73 

93 

97 

48 

42 

44 

41 

40 

40 

1  

49 

43 

94 

99 

44>4 

MIN 

60 

57 

65 

45 

51 

54 

51 

44 

47 

69 

51 

39 

47 

30 

35 

52 

50 

50 

52 

32 

34 

47 

49 

38 

28 

94 

37 

34 

39 

31 

9» 

44.0 

OAINESVILLE  3  KSW 

MAX 

79 

76 

75 

76 

77 

74 

72 

73 

79 

75 

75 

64 

64 

60 

71 

73 

67 

74 

73 

54 

68 

44 

97 

49 

99 

40 

43 

41 

99 

98 

44 

47.3 

MIN 

61 

54 

52 

40 

54 

56 

50 

38 

42 

60 

49 

36 

45 

21 

30 

48 

60 

50 

50 

31 

42 

93 

49 

39 

24 

29 

29 

30 

33 

23 

29 

41.9 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

MAX 

75 

74 

75 

76 

77 

75 

71 

71 

70 

79 

72 

64 

61 

69 

70 

74 

96 

69 

48 

97 

64 

43 

41 

42 

98 

99 

49 

42 

98 

98 

4* 

44.4 

MIN 

57 

53 

46 

39 

46 

53 

42 

31 

39 

50 

45 

31 

46 

23 

31 

49 

45 

47 

48 

28 

33 

52 

41 

37 

24 

24 

24 

32 

30 

29 

23 

94.4 

HIALEAH 

MAX 

78 

78 

78 

78 

79 

77 

76 

78 

79 

78 

82 

76 

73 

68 

75 

80 

83 

82 

74 

47 

73 

79 

81 

81 

44 

70 

74 

73 

98 

44 

71 

79.1 

MIN 

56 

55 

55 

53 

53 

54 

55 

55 

54 

58 

51 

51 

41 

42 

50 

59 

61 

63 

54 

47 

53 

58 

66 

48 

44 

47 

41 

50 

38 

40 

49 

91.9 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

79 

73 

74 

78 

77 

76 

74 

73 

79 

75 

71 

62 

63 

56 

70 

71 

6« 

72 

73 

94 

67 

44 

93 

44 

98 

98 

49 

42 

to 

99 

12 

44.4 

MIN 

60 

56 

53 

40 

53 

57 

47 

38 

43 

58 

47 

33 

48 

23 

32 

53 

48 

49 

48 

31 

39 

62 

43 

36 

26 

24 

28 

31 

34 

29 

29 

41.4 

HILLIARD 

MAX 

76 

75 

73 

77 

77 

75 

68 

70 

70 

80 

72 

63 

57 

57 

68 

71 

92 

64 

48 

99 

66 

43 

99 

41 

94 

97 

49 

59 

94 

98 

42 

44.4 

MIN 

50 

56 

43 

37 

54 

61 

41 

29 

37 

49 

45 

29 

45 

22 

30 

48 

44 

48 

48 

29 

30 

54 

39 

34 

27 

24 

29 

31 

28 

29 

23 

38.0 

HOKESTEAO  EXP  STA 

MAX 

82 

82 

80 

80 

80 

81 

80 

80 

84 

82 

84 

SO 

77 

74 

78 

80 

89 

89 

79 

71 

73 

80 

83 

84 

82 

73 

80 

78 

74 

73 

71 

79.3 

MIN 

5J 

53 

55 

55 

47 

47 

50 

66 

49 

48 

60 

46 

48 

42 

39 

44 

51 

60 

64 

49 

54 

59 

92 

62 

49 

41 

97 

43 

44 

39 

34 

49.4 

HYPOLUXO 

MAX 

78 

80 

78 

78 

77 

80 

75 

75 

72 

78 

83 

75 

73 

66 

78 

81 

86 

80 

79 

68 

72 

79 

80 

82 

79 

72 

74 

72 

49 

4« 

73 

79.7 

MIN 

69 

64 

69 

54 

52 

54 

53 

54 

53 

53 

57 

51 

47 

42 

39 

49 

60 

57 

62 

41 

48 

58 

99 

64 

44 

43 

97 

44 

54 

38 

38 

52.4 

INVERNESS 

MAX 

85 

83 

80 

78 

79 

75 

73 

78 

79 

83 

75 

69 

62 

61 

74 

78 

63 

80 

77 

60 

70 

74 

64 

92 

40 

43 

44 

47 

83 

44 

64 

71.1 

MIN 

57 

55 

57 

46 

56 

59 

57 

42 

46 

55 

59 

43 

46 

32 

31 

47 

55 

56 

62 

35 

40 

51 

46 

42 

29 

29 

38 

33 

41 

29 

31 

45.0 

JACKSONVILLE  WB  AP 

MAX 

75 

75 

71 

76 

76 

75 

64 

70 

68 

SO 

69 

64 

56 

57 

69 

74 

95 

70 

63 

55 

44 

44 

94 

42 

98 

94 

44 

40 

99 

98 

.3 

44.4 

MIN 

56 

58 

48 

43 

64 

57 

40 

34 

43 

57 

41 

3e_ 

37 

29 

39 

51 

48 

53 

43 

33 

41 

54 

40 

34 

31 

28 

31 

37 

33 

30 

28 

41.4 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

68 

73 

65 

77 

67 

75 

66 

65 

71 

7S 

71 

59 

96 

91 

69 

79 

96 

67 

69 

92 

62 

44 

57 

48 

98 

92 

58 

93 

99 

97 

97 

43.0 

MIN 

55 

50 

43 

53 

52 

49 

44 

42 

50 

49 

42 

43 

30 

35 

92 

50 

49 

49' 

34 

48 

56 

42 

39 

29 

32 

33 

37 

37 

29 

31 

43.2 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

MAX 

77 

73 

70 

76 

77 

75 

64 

70 

69 

78 

68 

65 

56 

57 

68 

73 

93 

70 

64 

93 

47 

63 

54 

42 

98 

94 

64 

41 

95 

98 

62 

44.4 

MIN 

58 

60 

52 

49 

55 

57 

60 

43 

49 

68 

44 

40 

40 

31 

44 

51 

47 

92 

43 

33 

43 

54 

39 

36 

33 

39 

39 

41 

40 

34 

37 

44.7 

JASPER  9  ESE 

MAX 

78 

73 

73 

77 

77 

76 

70 

70 

70 

79 

73 

63 

60 

60 

70 

60 

92 

»8 

67 

94 

43 

44 

66 

50 

96 

97 

64 

41 

42 

58 

94 

49.9 

MIN 

53 

52 

46 

36 

44 

52 

38 

30 

35 

48 

44 

28 

30 

18 

32 

46 

45 

48 

36 

18 

32 

40 

40 

40 

24 

23 

24 

32 

30 

23 

22 

39.8 

KEY  WEST  WB  CITY 

MAX 

80 

78 

78 

76 

76 

74 

76 

77 

81 

80 

81 

70 

73 

66 

77 

78 

81 

82 

75 

44 

78 

80 

90 

81 

63 

66 

72 

49 

45 

61 

69 

74.3 

MIN 

69 

69 

68 

68 

61 

59 

68 

64 

63 

63 

64 

63 

59 

56 

58 

61 

69 

69 

64 

56 

60 

68 

71 

59 

58 

58 

62 

99 

57 

54 

97 

62  .0 

KISSIMMEE 

MAX 

85 

80 

77 

75 

76 

73 

72 

65 

75 

81 

74 

70 

66 

60 

71 

65 

70 

78 

75 

60 

65 

77 

65 

65 

60 

64 

69 

47 

43 

62 

69 

69.9 

MIN 

55 

56 

47 

52 

55 

56 

44 

46 

57 

62 

42 

43 

31 

33 

48 

57 

96 

47 

40 

41 

58 

57 

44 

33 

40 

35 

39 

47 

30 

33 

44.2 

LA  BELLE 

MAX 

82 

83 

84 

80 

81 

76 

80 

80 

81 

82 

79 

78 

74 

68 

77 

79 

85 

S3 

75 

68 

76 

81 

81 

73 

64 

69 

42 

48 

98 

67 

71 

79.4 

MIN 

58 

55 

55 

50 

47 

56 

56 

53 

61 

57 

66 

43 

41 

31 

33 

44 

60 

61 

58 

42 

43 

53 

51 

51 

38 

33 

44 

40 

49 

31 

33 

47.9 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

MAX 

81 

81 

79 

76 

78 

76 

74 

76 

75 

81 

73 

69 

64 

60 

73 

78 

74 

79 

74 

60 

73 

76 

80 

76 

61 

64 

47 

49 

44 

63 

68 

72.4 

MIN 

57 

55 

58 

47 

54 

55 

59 

43 

48 

56 

62 

41 

47 

27 

34 

51 

55 

96 

93 

34 

39 

50 

66 

44 

31 

32 

40 

37 

44 

28 

31 

44.0 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 

80 

74 

75 

78 

78 

76 

70 

73 

73 

80 

71 

65 

57 

ie 

73 

74 

93 

70 

70 

56 

44 

62 

99 

41 

94 

99 

49 

41 

97 

60 

44 

44.2 

MIN 

57 

54 

51 

41 

47 

55 

46 

41 

40 

53 

49 

32 

46 

23 

33 

93 

47 

46 

48 

30 

37 

55 

39 

36 

26 

26 

29 

39 

35 

29 

27 

44.4 

LAKE  HIAWASSE 

MAX 

7« 

81 

80 

78 

75 

76 

75 

71 

75 

71 

60 

70 

68 

64 

56 

70 

78 

68 

78 

39 

59 

71 

75 

71 

92 

98 

42 

47 

68 

98 

40 

69.9 

MIN 

60 

57 

60 

48 

55 

56 

58 

45 

47 

52 

62 

43 

46 

33 

33 

48 

59 

55 

57 

37 

41 

57 

64 

46 

34 

32 

42 

38 

44 

31 

33 

47.2 

LAKELAND  WB  CITY 

MAX 

81 

81 

77 

76 

79 

76 

75 

77 

75 

79 

67 

68 

64 

69 

72 

75 

74 

79 

44 

58 

70 

75 

78 

93 

60 

62 

43 

49 

49 

42 

44 

70.2 

MIN 

62 

61 

61 

56 

54 

56 

55 

53 

54 

62 

50 

46 

43 

36 

42 

59 

98 

59 

44 

36 

46 

60 

57 

44 

33 

40 

44 

47 

41 

40 

41 

49.4 

LAKE  PLACID  2  SW 

MAX 

81 

82 

82 

78 

79 

77 

77 

78 

79 

82 

77 

74 

71 

63 

76 

78 

82 

83 

74 

64 

80 

82 

73 

62 

47 

60 

44 

98 

4* 

70 

74.1 

MIN 

53 

60 

57 

50 

50 

66 

65 

49 

46 

66 

56 

45 

48 

35 

33 

43 

60 

59 

99 

43 

39 

51 

46 

38 

39 

43 

39 

49 

34 

39 

47.2 

LIVE  OAK  2  ESE 

MAX 

78 

74 

74 

79 

80 

75 

69 

71 

72 

78 

71 

64 

60 

57 

66 

72 

95 

69 

69 

55 

64 

49 

42 

46 

97 

44 

99 

93 

58 

62 

49.9 

MIN 

57 

55 

51 

41 

46 

55 

44 

38 

42 

66 

44 

33 

43 

21 

24 

54 

47 

47 

48 

29 

37 

55 

38 

34 

25 

24 

27 

33 

32 

24 

29 

39.7 

LOXAMATCMEE 

MAX 

83 

82 

80 

78 

80 

76 

76 

78 

82 

84 

81 

80 

71 

65 

78 

82 

87 

85 

71 

57 

72 

82 

84 

89 

76 

71 

74 

71 

43 

44 

72 

74.7 

MIN 

6* 

55 

55 

49 

46 

49 

50 

46 

46 

48 

55 

49 

47 

40 

34 

44 

60 

63 

58 

42 

96 

51 

53 

64 

44 

34 

99 

42 

92 

44 

49.0 

MADISON 

MAX 

78 

78 

76 

78 

79 

75 

68 

73 

74 

77 

67 

64 

96 

97 

71 

66 

91 

*7 

41 

97 

60 

44 

93 

39 

■  97 

98 

49 

41 

94 

99 

43 

44.7 

MIN 

57 

60 

51 

48 

50 

57 

44 

43 

45 

56 

42 

34 

40 

29 

40 

51 

48 

48 

44 

29 

37 

53 

37 

34 

27 

29 

30 

34 

34 

29 

31 

41.4 

MARATHON  VACA  KEY 

MAX 

80 

81 

79 

79 

76 

75 

76 

78 

80 

79 

80 

76 

72 

68 

79 

77 

81 

80 

77 

47 

74 

80 

79 

81 

77 

49 

79 

48 

44 

44 

49 

79.9 

MIN 

69 

68 

70 

69 

63 

60 

59 

66 

63 

62 

65 

61 

62 

93 

56 

59 

64 

67 

41 

94 

98 

65 

48 

72 

94 

99 

41 

57 

97 

49 

« 

41.3 

MARUNNA  CAA  AP 

MAX 

71 

74 

76 

76 

78 

77 

66 

69 

71 

76 

59 

59 

52 

58 

75 

60 

52 

60 

54 

93 

60 

40 

49 

4* 

99 

99 

44 

99 

49 

97 

44 

42.3 

MIN 

52 

53 

45 

47 

50 

55 

42 

38 

42 

51 

38 

33 

29 

25 

45 

46 

47 

49 

39 

28 

36 

44 

34 

29 

2. 

24 

29 

33 

29 

27 

24 

IS. 4 

MARIANNA    IND  SCHOOL 

MAX 

72 

71 

75 

75 

78 

76 

70 

71 

74 

75 

70 

68 

52"^ 

99 

74 

69 

48 

98 

97 

94 

»8 

41 

59 

43 

93 

10 

49 

97 

9» 

97 

43.3 

MIN 

47 

60 

47 

46 

43 

53 

38 

35 

38 

52 

46 

33 

38 

28 

40 

43 

43 

45 

37 

24 

31 

43 

31 

31 

24 

28 

30 

42 

29 

24 

»l 

34.2 

MAYO  5  NW 

MAX 

79 

77 

75 

79 

80 

74 

69 

73 

74 

77 

71 

65 

56 

56 

71 

72 

9« 

70 

63 

92 

69 

64 

59 

40 

98 

98 

69 

40 

99 

60 

•  2 

49.4 

MIN 

56 

54 

50 

41 

47 

58 

44 

36 

46 

52 

44 

31 

46 

22 

33 

59 

48 

48 

46 

28 

35 

55 

40 

35 

25 

29 

26 

34 

33 

24 

24 

40.0 

MELBOURNE 

MAX 

78 

76 

77 

75 

74 

72 

81 

84 

76 

83 

80 

76 

67 

67 

73 

78 

74 

75 

74 

61 

70 

80 

81 

79 

61 

63 

64 

69 

42 

61 

(( 

72.4 

MIN 

59 

58 

58 

56 

S3 

55 

62 

52 

51 

54 

60 

47 

42 

38 

36 

40 

60 

58 

59 

43 

90 

60 

58 

56 

34 

40 

48 

43 

90 

33 

39 

90.1 

MERRITT  ISLAND 

MAX 

77 

80 

79 

78 

75 

7i 

70 

72 

76 

82 

74 

70 

67 

98 

73 

78 

79 

75 

n 

99 

70 

80 

79 

79 

98 

43 

41 

47 

94 

41 

4» 

74.9 

MIN 

57 

58 

63 

54 

66 

5'. 

67 

54 

53 

57 

61 

49 

48 

38 

35 

48 

99 

9« 

99 

43 

91 

99 

58 

46 

34 

42 

47 

49 

49 

37 

41 

90.9 

MIAMI   BAY  FRONT 

MAX 

77 

78 

78 

77 

77 

80 

76 

77 

79 

78 

82 

77 

79 

71 

74 

78 

81 

79 

69 

70 

77 

79 

78 

79 

70 

78 

71 

70 

64 

70 

79.4 

MIN 

70 

69 

70 

61 

59 

53 

57 

59 

62 

63 

65 

62 

49 

43 

49 

69 

64 

69 

69 

45 

59 

69 

45 

69 

48 

47 

99 

90 

94 

41 

44 

97.7 

MIAMI  BEACH 

MAX 

75 

77 

76 

78 

77 

79 

77 

76 

77 

76 

83 

79 

74 

72 

72 

76 

83 

82 

79 

66 

70 

73 

77 

78 

79 

48 

72 

69 

44 

47 

7» 

74.7 

MIN 

70 

71 

71 

69 

61 

62 

59 

64 

64 

64 

67 

66 

92 

46 

93 

61 

65 

66 

65 

48 

60 

69 

47 

70 

49 

49 

41 

51 

99 

44 

47 

99.9 

MIAMI   WB  AIRPORT 

MAX 

78 

79 

79 

79 

79 

77 

77 

77 

79 

78 

81 

77 

73 

68 

73 

79 

33 

82 

74 

66 

72 

79 

80 

80 

49 

71 

79 

73 

99 

47 

72 

79.2 

MIN 

62 

61 

58 

59 

57 

56 

5« 

58 

59 

60 

60 

53 

49 

43 

45 

5« 

62 

64 

63 

44 

58 

69 

83 

92 

49 

47 

94 

49 

91 

41 

44 

94.4 

MIAMI  WB  CITY 

MAX 

76 

77 

77 

77 

79 

79 

74 

75 

75 

75 

80 

79 

72 

17 

71 

77 

82 

78 

73 

63 

71 

79 

74 

74 

43 

47 

72 

48 

40 

44 

44 

72.9 

MIN 

70 

70 

70 

64 

58 

61 

57 

61 

65 

66 

61 

92 

49 

43 

50 

62 

65 

65 

51 

45 

63 

66 

69 

51 

48 

47 

57 

49 

91 

40 

49 

97.1 

MILTON  EXP  STATION 

MAX 

69 

70 

79 

78 

75 

75 

68 

69 

70 

76 

67 

98 

96 

97 

74 

74 

52 

47 

99 

98 

41 

61 

53 

48 

97 

40 

49 

54 

94 

40 

44 

44.2 

MIN 

49 

62 

50 

51 

47 

47 

41 

39 

46 

59 

34 

37 

41 

25 

44 

*» 

44 

47 

41 

28 

35 

39 

32 

31 

29 

26 

34 

31 

31 

27 

31 

39.9 

MONTICELLO 

MAX 

76 

78 

77 

80 

79 

75 

70 

71 

71 

76 

98 

62 

98 

56 

72 

69 

90 

44 

90 

99 

94 

69 

58 

40 

98 

99 

49 

59 

99 

40 

44 

44.0 

MIN 

52 

62 

52 

49 

48 

56 

41 

41 

43 

67 

41 

3* 

44 

23 

39 

93 

48 

*7 

44 

27 

35 

91 

38 

34 

28 

24 

27 

34 

32 

29 

21 

40.8 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MAX 

79 

78 

78 

74 

76 

74 

74 

77 

78 

80 

78 

78 

71 

61 

76 

77 

*3 

82 

70 

43 

73 

78 

79 

49 

99 

44 

99 

44 

99 

11 

72.4 

MIN 

58 

56 

11 

53 

49 

50 

55 

53 

50 

92 

54 

42 

38 

38 

42 

44 

60 

40 

40 

42 

48 

94 

91 

40 

39 

41 

41 

44 

34 

34 

47.3 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

79 

80 

79 

76 

77 

76 

79 

76 

77 

82 

74 

69 

67 

61 

74 

78 

78 

80 

78 

61 

72 

77 

82 

77 

42 

43 

44 

48 

49 

47 

14 

TJ.9 

MIN 

58 

54 

58 

47 

49 

65 

56 

43 

55 

61 

"2 

44 

26 

33 

48 

58 

9« 

99 

39 

42 

60 

60 

49 

32 

39 

42 

37 

44 

23 

33 

44.4 

MT  PLEASANT 

MAX 

79 

79 

77 

77 

80 

78 

72 

69 

73 

77 

69 

60 

57 

99 

73 

72 

51 

63 

41 

99 

59 

61 

60 

90 

99 

99 

44 

41 

99 

41 

49 

41.9 

MIN 

51 

65 

51 

49 

50 

57 

43 

40 

42 

56 

39 

32 

42 

25 

41 

40 

46 

47 

42 

28 

34 

47 

35 

36 

24 

27 

30 

34 

33 

28 

29 

44.3 

-   9  - 


Tabu  S ■  ConUnu»d 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
JANUARY  1955 


Day  Oi  Month 


sianon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

23 

30 

31 

Aval 

NAPLES 

MAX 

82 

83 

81 

77 

71 

69 

73 

75 

76 

77 

76 

70 

70 

65 

72 

73 

76 

80 

77 

65 

72 

79 

77 

77 

62 

67 

66 

68 

64 

64 

69 

72.6 

MIN 

45 

46 

58 

58 

50 

57 

56 

56 

56 

55 

63 

45 

47 

39 

42 

52 

50 

63 

63 

44 

47 

56 

59 

59 

42 

40 

55 

46 

53 

37 

35 

51.2 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 

MAX 

78 

78 

75 

77 

74 

75 

68 

72 

75 

80 

72 

68 

64 

57 

74 

I  78 

74 

76 

73 

57 

69 

76 

67 

61 

60 

59 

64 

63 

59 

56 

52 

69.1 

MIN 

59 

57 

59 

53 

55 

53 

51 

44 

48 

54 

56 

43 

44 

33 

32 

46 

56 

51 

55 

40 

45 

54 

55 

46 

31 

35 

39 

36 

43 

28 

34 

46.5 

NICEVILLE 

MAX 

66 

66 

73 

i  74 

75 

75 

76 

75 

74 

73 

71 

60 

60 

61 

60 

67 

76 

54 

63 

52 

62 

62 

60 

44 

45 

58 

58 

64 

62 

56 

62 

64.0 

MIN 

48 

59 

50 

49 

50 

48 

49 

46 

46 

45 

33 

34 

33 

25 

26 

43 

42 

48 

31 

28 

30 

42 

47 

33 

26 

24 

24 

30 

27 

25 

25 

37.7 

OCALA 

MAX 

81 

83 

78 

78 

79 

76 

72 

76 

77 

79 

74 

68 

64 

61 

73 

76 

65 

75 

76 

58 

69 

71 

53 

49 

61 

63 

64 

66 

61 

63 

67 

69.9 

MIN 

61 

56 

55 

48 

54 

57 

56 

44 

50 

60 

55 

40 

45 

29 

34 

53 

54 

52 

48 

34 

40 

67 

46 

40 

29 

30 

38 

39 

41 

30 

32 

45.6 

OCALA  2  NE 

MAX 

83 

84 

78 

80 

81 

77 

71 

78 

78 

30 

67 

69 

61 

60 

74 

78 

64 

76 

50 

56 

71 

74 

55 

43 

62 

63 

65 

69 

59 

64 

67 

69.3 

MIN 

60 

52 

52 

42 

55 

55 

52 

37 

45 

57 

50 

34 

41 

22 

28 

49 

53 

50 

46 

31 

35 

56 

45 

39 

27 

25 

33 

33 

38 

23 

25 

41.7 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

MAX 

i 

MIN 

0«LANOO  WATER  PLANT 

MAX 

83 

81 

77 

75 

78 

76 

73 

77 

82 

76 

66 

66 

56 

74 

79 

74 

81 

78 

59 

73 

76 

72 

58 

63 

65 

59 

66 

62 

65 

72.0 

MIN 

61 

60 

57 

53 

57 

67 

60 

50 

57 

63 

45 

47 

34 

39 

52 

69 

56 

65 

40 

46 

58 

45 

34 

39 

47 

41 

47 

36 

36 

49.4 

OSLANOO  WB  AIRPORT 

MAX 

60 

81 

76 

75 

76 

75 

71 

75 

73 

60 

70 

66 

1 

56 

73 

78 

68 

79 

65 

59 

72 

77 

73 

54 

59 

63 

66 

66 

60 

52 

65 

69.9 

MIN 

59 

58 

56 

50 

56 

56 

52 

48 

50 

56 

49 

44 

41 

33 

36 

51 

58 

54 

44 

39 

44 

59 

51 

42 

33 

36 

45 

40 

39 

35 

36 

46.9 

PALATKA 

MAX 

78 

79 

74 

76 

75 

74 

70 

72 

73 

79 

73 

65 

50 

55 

72 

75 

69 

73 

72 

53 

68 

70 

56 

48 

58 

57 

61 

63 

56 

59 

52 

67.1 

MIN 

58 

58 

53 

46 

53 

56 

53 

43 

48 

50 

55 

40 

49 

30 

35 

53 

53 

52 

50 

33 

41 

56 

47 

40 

30 

32 

37 

38 

40 

31 

33 

46.3 

PANAMA  CITY 

MAX 

71 

72 

75 

68 

72 

72 

66 

65 

69 

72 

56 

57 

57 

54 

70 

64 

55 

65 

52 

52 

59 

51 

58 

44 

55 

65 

53 

55 

51 

57 

69 

62.6 

MIN 

53 

61 

52 

56 

54 

67 

45 

42 

49 

59 

40 

37 

47 

29 

44 

50 

47 

50 

44 

31 

39 

42 

35 

36 

32 

35 

33 

36 

36 

37 

35 

43.4 

PENSACOLA  CAA  AP 

MAX 

71 

73 

74 

75 

72 

76 

64 

67 

72 

77 

54 

59 

53 

56 

74 

56 

54 

64 

50 

54 

63 

58 

49 

49 

59 

58 

69 

57 

51 

59 

52 

62.1 

MIN 

53 

60 

56 

55 

54 

50 

41 

43 

52 

47 

41 

40 

35 

29 

56 

48 

46 

49 

35 

30 

42 

44 

34 

34 

36 

35 

44 

34 

34 

35 

37 

42  .9 

PENSACOLA   WB  CITY 

MAX 

68 

72 

70 

66 

68 

75 

61 

64 

71 

74 

53 

58 

53 

57 

73 

55 

54 

63 

50 

48 

63 

57 

49 

48 

58 

57 

64 

51 

49 

56 

60 

50.2 

MIN 

53 

59 

57 

56 

54 

50 

43 

44 

54 

46 

40 

40 

35 

30 

55 

48 

45 

49 

36 

31 

43 

43 

34 

34 

39 

39 

41 

33 

34 

35 

41 

43.3 

PLANT  CITY 

MAX 

83 

S3 

80 

77 

79 

60 

76 

78 

77 

31 

76 

70 

55 

63 

75 

78 

77 

80 

73 

61 

73 

75 

79 

75 

61 

65 

69 

72 

67 

59 

66 

73.7 

MIN 

59 

56 

59 

49 

52 

56 

58 

46 

50 

59 

51 

42 

43 

27 

34 

57 

59 

54 

36 

42 

60 

65 

43 

32 

33 

41 

39 

49 

30 

33 

47.4 

POMPANO  BEACH 

MAX 

79 

76 

79 

79 

79 

79 

76 

77 

80 

60 

83 

75 

73 

68 

76 

80 

85 

81 

78 

66 

73 

77 

82 

81 

65 

70 

75 

72 

66 

65 

72 

75.8 

MIN 

53 

60 

62 

55 

54 

54 

53 

53 

52 

53 

56 

50 

43 

42 

40 

46 

58 

55 

60 

43 

60 

50 

62 

42 

54 

44 

54 

38 

40 

51.2 

PUNTA  eOROA 

MAX 

84 

83 

34 

61 

81 

75 

79 

78 

79 

78 

77 

74 

72 

69 

73 

76 

80 

80 

70 

68 

74 

80 

78 

72 

65 

77 

63 

67 

50 

69 

72 

74.8 

MIN 

60 

56 

60 

56 

56 

57 

60 

54 

56 

60 

63 

47 

50 

37 

41 

63 

50 

51 

56 

42 

46 

66 

66 

48 

39 

41 

46 

43 

61 

38 

41 

51.5 

OUINCY  EXP  STATION 

MAX 

75 

76 

77 

76 

79 

78 

75 

69 

75 

74 

69 

61 

58 

59 

74 

72 

52 

63 

62 

56 

55 

61 

57 

40 

55 

99 

69 

63 

59 

59 

63 

65.1 

MIN 

50 

64 

50 

49 

50 

64 

43 

39 

40 

58 

39 

33 

43 

27 

39 

48 

46 

47 

42 

29 

35 

48 

35 

35 

28 

25 

27 

36 

34 

28 

27 

40.6 

RAiFORD  ST  PRISON 

MAX 

78 

78 

76 

79 

80 

60 

78 

75 

73 

78 

76 

66 

55 

64 

72 

74 

59 

70 

71 

56 

58 

*6 

60 

59 

58 

60 

65 

64 

61 

59 

64 

69.1 

MIN 

54 

51 

4« 

37 

46 

53 

51 

33 

38 

51 

47 

33 

47 

25 

30 

54 

46 

47 

49 

31 

36 

65 

40 

37 

27 

26 

29 

32 

34 

25 

25 

39.9 

RBYAL  PALM  RANGER  STA 

MAX 

81 

62 

80 

76 

80 

79 

78 

80 

81 

79 

82 

78 

74 

70 

75 

78 

82 

32 

76 

71 

74 

79 

32 

SO 

30 

77 

78 

72 

69 

65 

75 

77.3 

MIN 

54 

55 

55 

57 

53 

51 

52 

57 

53 

51 

55 

47 

48 

40 

41 

44 

49 

60 

54 

41 

54 

67 

60 

54 

47 

39 

56 

45 

50 

35 

35 

50.4 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 

77 

77 

72 

79 

74 

75 

71 

71 

74 

31 

75 

64 

59 

56 

72 

76 

71 

73 

72 

54 

68 

72 

59 

49 

51 

95 

61 

56 

97 

61 

62 

67.3 

MIN 

55 

56 

53 

45 

55 

56 

40 

40 

36 

52 

54 

29 

50 

30 

23 

43 

52 

53 

51 

34 

38 

57 

47 

40 

30 

31 

35 

36 

29 

27 

30 

42.1 

SAINT  LEO 

MAX 

61 

61 

77 

75 

76 

76 

74 

76 

75 

80 

67 

67 

63 

59 

73 

77 

69 

79 

72 

59 

71 

74 

55 

59 

59 

62 

67 

68 

60 

62 

65 

70.0 

MIN 

62 

59 

58 

53 

56 

57 

60 

49 

49 

60 

52 

43 

45 

33 

40 

53 

57 

58 

49 

35 

42 

58 

49 

42 

32 

37 

43 

42 

46 

36 

39 

48.2 

SAINT  MARKS  6  SE 

MAX 

69 

72 

71 

75 

74 

71 

69 

65 

67 

70 

68 

58 

58 

54 

58 

68 

55 

62 

61 

55 

57 

64 

56 

40 

53 

54 

60 

59 

60 

58 

58 

52.4 

MIN 

50 

59 

50 

48 

50 

56 

42 

42 

42 

55 

41 

33 

40 

25 

38 

54 

46 

60 

46 

28 

36 

63 

38 

33 

28 

29 

29 

38 

32 

26 

29 

41.0 

ST  PETERSBURG 

MAX 

79 

79 

76 

76 

76 

73 

73 

74 

75 

77 

74 

66 

64 

50 

71 

74 

76 

78 

75 

50 

72 

75 

76 

53 

59 

61 

63 

65 

63 

99 

64 

69.9 

MIN 

62 

60 

60 

55 

56 

56 

63 

56 

56 

64 

50 

47 

52 

38 

44 

58 

58 

62 

55 

38 

47 

60 

57 

45 

38 

42 

46 

48 

52 

41 

42 

52.3 

SANFORD 

MAX 

MIN 

SARASOTA 

MAX 

79 

62 

81 

76 

75 

72 

74 

76 

77 

78 

72 

59 

66 

64 

71 

75 

77 

79 

74 

50 

70 

76 

76 

72 

62 

66 

65 

68 

62 

63 

69 

71.8 

MIN 

57 

55 

61 

51 

55 

56 

60 

50 

52 

62 

67 

44 

61 

34 

37 

54 

60 

53 

57 

38 

43 

60 

51 

46 

37 

37 

43 

41 

92 

35 

37 

49.9 

SECOTAN 

MAX 

78 

78 

60 

74 

76 

78 

50 

65 

61 

58 

60 

59 

60 

58 

59 

68 

67 

49 

55 

99 

66 

57 

59 

62 

59 

65.0 

MIN 

45 

41 

46 

34 

58 

40 

28 

18 

40 

48 

45 

29 

31 

50 

47 

39 

22 

22 

23 

28 

29 

21 

24 

33.5 

SOUTH  MIAMI   3  W 

MAX 

80 

80 

80 

60 

61 

79 

79 

60 

82 

81 

62 

78 

74 

71 

78 

82 

85 

85 

76 

69 

72 

30 

S4 

83 

80 

72 

7« 

75 

70 

72 

72 

76.0 

MIN 

57 

55 

55 

54 

51 

53 

52 

55 

51 

51 

54 

49 

50 

42 

39 

43 

55 

60 

65 

44 

57 

62 

55 

64 

46 

45 

55 

47 

52 

39 

39 

51.7 

STUART 

MAX 

82 

7« 

79 

78 

77 

75 

79 

80 

75 

78 

SO 

76 

74 

76 

79 

78 

75 

73 

71 

65 

71 

78 

79 

76 

61 

66 

70 

67 

60 

60 

63 

73.7 

MIN 

60 

60 

61 

60 

55 

59 

58 

55 

55 

58 

56 

51 

54 

42 

50 

52 

57 

51 

52 

44 

56 

61 

55 

61 

42 

41 

49 

42 

52 

38 

37 

52.4 

SUNNILANO 

MAX 

82 

81 

80 

76 

80 

77 

79 

80 

80 

82 

81 

79 

74 

68 

77 

79 

82 

84 

74 

68 

75 

32 

SO 

78 

65 

64 

69 

63 

72 

76.3 

MIN 

54 

52 

54 

51 

46 

58 

51 

52 

50 

52 

50 

48 

41 

32 

33 

44 

56 

59 

61 

42 

44 

54 

54 

59 

42 

38 

42 

51 

30 

48.3 

TALLAHASSEE  WB  AP 

MAX 

74 

74 

74 

76 

78 

78 

67 

66 

72 

74 

65 

61 

54 

56 

74 

65 

52 

65 

57 

34 

59 

52 

52 

40 

59 

58 

63 

58 

51 

58 

63 

53.1 

MIN 

49 

53 

49 

47 

47 

56 

42 

41 

43 

58 

39 

36 

35 

27 

40 

50 

46 

46 

35 

29 

35 

51 

37 

29 

25 

25 

26 

35 

26 

26 

27 

39.3 

TAMIAMI    TRL   AO  MI  BENO 

MAX 

31 

79 

80 

31 

81 

SO 

7« 

82 

SO 

83 

81 

82 

79 

74 

70 

79 

83 

82 

84 

76 

70 

73 

81 

73 

74 

75 

75 

67 

64 

70 

75 

77.4 

MIN 

62 

61 

61 

59 

56 

54 

57 

59 

57 

59 

59 

49 

49 

43 

45 

54 

59 

54 

64 

45 

54 

61 

50 

59 

47 

43 

51 

48 

39 

43 

41 

53.6 

TAMPA  WB  AIRPORT 

MAX 

78 

78 

79 

76 

74 

73 

75 

74 

74 

77 

70 

65 

69 

63 

59 

74 

77 

80 

66 

51 

70 

70 

72 

51 

99 

62 

63 

69 

60 

60 

64 

69.2 

MIN 

61 

59 

57 

54 

56 

59 

55 

52 

53 

64 

48 

46 

44 

33 

40 

55 

56 

62 

49 

37 

46 

59 

51 

41 

33 

37 

43 

42 

40 

35 

39 

48.6 

TARPON  SPRINGS 

MAX 

78 

80 

77 

73 

72 

70 

72 

74 

74 

77 

70 

53 

64 

58 

70 

75 

76 

80 

77 

58 

72 

72 

72 

73 

58 

63 

62 

65 

56 

56 

64 

59.4 

MIN 

63 

64 

58 

49 

55 

68 

55 

51 

50 

62 

52 

44 

51 

34 

36 

49 

58 

62 

45 

36 

43 

58 

50 

43 

34 

33 

41 

39 

46 

38 

32 

48.1 

TAVEINIER 

MAX 

78 

79 

78 

77 

76 

76 

77 

77 

78 

78 

80 

74 

74 

71 

74 

73 

79 

61 

76 

69 

74 

78 

79 

80 

76 

74 

77 

73 

63 

66 

70 

75.5 

MIN 

72 

68 

70 

68 

62 

62 

58 

65 

61 

61 

52 

58 

57 

51 

57 

57 

58 

66 

66 

51 

61 

66 

68 

71 

53 

49 

63 

56 

56 

48 

61 

60.5 

TITUSVILLE  2  W 

MAX 

87 

83 

76 

76 

74 

74 

71 

75 

76 

82 

78 

67 

66 

63 

74 

79 

76 

77 

74 

60 

70 

SO 

76 

69 

99 

60 

66 

67 

63 

62 

55 

71.5 

MIN 

55 

56 

56 

52 

52 

53 

58 

44 

45 

54 

51 

44 

46 

35 

32 

48 

57 

52 

52 

40 

47 

58 

58 

46 

33 

38 

44 

42 

46 

28 

37 

47.1 

TURKEY  HAMMOCK 

MAX 

76 

73 

78 

77 

70 

MIN 

49 

57 

48 

57 

44 

34 

VERO  BEACH  CAA  AP 

MAX 

78 

78 

77 

73 

74 

67 

71 

72 

76 

80 

76 

68 

68 

58 

71 

78 

79 

77 

73 

«2 

70 

SO 

82 

70 

59 

63 

67 

65 

55 

60 

65 

70.8 

MIN 

1 

60 

56 

58 

54 

54 

54 

57 

52 

53 

54 

52 

47 

46 

38 

36 

52 

61 

59 

47 

42 

55 

61 

56 

49 

39 

39 

50 

44 

44 

35 

38 

49.8 

WAWCMULA  2  NW 

MAX 

81 

81 

81 

76 

77 

78 

T7 

77 

78 

82 

73 

70 

69 

62 

75 

79 

83 

80 

75 

62 

80 

82 

76 

61 

64 

63 

66 

64 

63 

57 

73.4 

MIN 

59 

53 

58 

48 

49 

54 

54 

47 

48 

57 

60 

39 

41 

28 

30 

46 

59 

59 

54 

40 

42 

59 

44 

34 

32 

42 

39 

50 

28 

32 

46.2 

WEST  PALM  BEACH 

MAX 

78 

79 

78 

76 

75 

76 

73 

73 

80 

78 

79 

73 

70 

69 

78 

80 

S3 

79 

76 

64 

71 

78 

73 

SI 

70 

69 

T2 

70 

69 

62 

70 

74.2 

MIN 

70 

67 

70 

61 

58 

56 

60 

60 

61 

59 

50 

55 

51 

43 

49 

56 

62 

64 

62 

44 

59 

66 

63 

68 

46 

41 

53 

49 

53 

42 

49 

56.8 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

MAX 

80 

78 

79  I 

77 

78 

77 

74 

75 

60 

81 

SO 

7* 

70 

64 

77 

80 

89 

82 

72 

65 

72 

78 

82 

82 

62 

70 

73 

70 

59 

64 

71 

74.5 

MIN 

62 

63 

63  1 

57 

54 

56 

57 

55 

56 

55 

55 

63  i 

50 

43 

42 

50 

^1 

61 

50 

44 

64 

61 

53 

49 

46 

45 

56 

45 

48 

39 

40 

52.6 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  ■  Continued   JANUARY  19iS 


Station 

Day  0<  Month 

• 

C 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16  1  17  1  18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

2S 

30 

31 

Arec 

N INTER  HAVEN 

MAX 

HIN 

87 

S9 

83 
S8 

81 

6u 

78 

53 

7« 

55 

7* 

60 

77 

50 

78 

51 

82 

S7 

7* 

62 

70 
*7 

68 

«8 

61 

37 

7S 

38 

78     79  81 

52     57  57 

77 
5* 

62 

38 

73 
45 

77 
58 

82 

59 

73 
♦5 

63 

35 

64 

«0 

67 

49 

71 
«3 

67 

50 

64 

34 

69 
39 

 1 

73.9 
49  a  5 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


dUQon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1   w  t» 

?  0  J 
H  < 

BAY  LAKE 

BVAP 

.10 

.11 

.13 

.13 

.09 

.10 

.08 

.13 

.10 

.05 

.15 

.14 

.06 

.16 

.12 

.11 

.13 

.09 

.17 

.09 

.11 

.07 

.09 

.07 

- 

.11 

.08 

.09 

.09 

.14 

.13 

B3.32 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

.12 

.13 

.12 

.09 

.14 

.11 

.07 

.09 

.13 

.10 

.13 

.15 

.12 

.22 

.11 

.12 

.13 

.16 

.25 

.12 

.10 

.13 

.18 

.16 

.16 

.12 

.05 

.11 

.04 

.14 

3.94 

WIND 

101 

127 

150 

127 

95 

106 

404 

213 

144 

159 

281 

306 

150 

111 

153 

135 

147 

B5113 

CLEWmOM  D  S  ENCSS  (a) 

EVAP 

.06 

.09 

.06 

.13 

.11 

.08 

.09 

.06 

.08 

.07 

.10 

.15 

.10 

.21 

.20 

.14 

.08 

.08 

.07 

.19 

.13 

.12 

.03 

.12 

.13 

.20 

.08 

.00 

.05 

.14 

.09 

3.24 

MAX 

75 

76 

76 

77 

73 

73 

71 

71 

73 

73 

75 

72 

70 

66 

63 

68 

69 

75 

77 

69 

64 

64 

70 

73 

71 

63 

64 

60 

62 

58 

62 

69.4 

MIN 

63 

65 

66 

65 

62 

62 

62 

62 

62 

63 

63 

59 

58 

52 

52 

53 

56 

63 

65 

56 

55 

56 

54 

61 

56 

52 

52 

54 

55 

42 

49 

57.9 

IT  LACDEHDALE  EXP  STA 

EVAP 

.03 

.15 

.15 

.15 

.13 

.10 

.09 

.07 

.11 

.12 

.13 

.16 

.12 

.18 

.12 

.14 

.12 

.11 

.11 

.22 

.14 

.10 

.12 

.13 

.22 

.22 

.12 

.08 

.15 

.05 

.13 

3.97 

WIND 

38 

37 

36 

66 

35 

18 

22 

35 

21 

23 

36 

60 

29 

79 

48 

48 

44 

65 

87 

104 

87 

44 

67 

81 

164 

122 

68 

42 

46 

56 

61 

1769 

GAIKESVILLE  3  WSW 

EVAP 

.11 

.07 

.14 

.13 

.07 

.06 

.16 

.14 

.13 

.12 

.22 

.12 

.22 

.09 

.10 

.04 

.07 

.02 

.22 

.12 

.05 

.00 

.08 

.11 

.10 

.09 

.10 

.11 

.13 

.09 

B3.32 

WIND 

2S 

30 

42 

26 

54 

133 

5 

43 

43 

54 

121 

16 

57 

82 

32 

68 

70 

76 

209 

77 

59 

44 

68 

73 

S3 

21 

25 

32 

48 

54 

21 

1761 

MAX 

78 

79 

77 

76 

79 

75 

74 

72 

72 

76 

75 

74 

65 

58 

65 

71 

67 

68 

68 

60 

62 

62 

60 

52 

59 

61 

62 

64 

62 

60 

65 

67.7 

HIN 

64 

58 

66 

47 

56 

60 

64 

46 

50 

62 

62 

41 

47 

32 

39 

52 

54 

SO 

51 

32 

41 

54 

48 

40 

32 

33 

45 

41 

42 

33 

32 

47.5 

HIALEAB 

EVAP 

.08 

.11 

.11 

.17 

.12 

.05 

.08 

.12 

.14 

.11 

.20 

.17 

.03 

.24 

.10 

.12 

.12 

.12 

.16 

.19 

.07 

.10 

.05 

• 

.42 

.11 

.11 

.08 

.03 

.12 

.18 

3.79 

WIND 

19 

34 

• 

48 

14 

11 

18 

23 

21 

48 

14 

48 

21 

20 

46 

40 

60 

81 

43 

24 

17 

67 

73 

32 

42 

6 

• 

13 

26 

17 

926 

LAKE  PLACID  2  SIT 

EVAP 

.15 

.10 

.12 

.13 

.09 

.12 

.06 

.10 

.09 

.12 

.12 

.10 

.16 

.13 

.10 

.09 

.10 

.10 

.22 

.11 

• 

.20 

.16 

.11 

.13 

.11 

.05 

.05 

.10 

.09 

.10 

3.41 

WIND 

4 

7 

25 

15 

10 

15 

13 

12 

13 

IS 

30 

17 

40 

32 

14 

36 

19 

23 

75 

45 

• 

57 

37 

34 

46 

25 

19 

13 

25 

26 

20 

765 

LOXAHATCHEE 

BVAP 

.02 

.04 

.17 

.08 

.08 

.05 

.05 

.06 

.10 

.06 

.11 

.10 

.14 

.11 

.16 

.11 

.09 

.18 

.13 

.10 

.18 

.03 

.04 

.07 

.16 

.08 

.05 

.09 

.05 

.11 

.06 

2.88 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

BVAP 

.10 

.12 

.11 

.14 

.10 

.09 

.07 

.08 

.11 

.07 

.15 

.11 

.11 

.14 

.10 

.12 

.15 

.10 

.16 

.09 

.19 

.11 

.16 

.20 

.16 

.11 

.01 

.09 

.06 

.11 

B3.S3 

WIND 

33 

34 

45 

73 

28 

27 

33 

41 

26 

20 

80 

48 

27 

65 

40 

40 

92 

58 

113 

68 

69 

44 

73 

131 

85 

54 

84 

21 

33 

33 

37 

1855 

ORLANDO  WATER  PLANT 

EVAP 

.13 

.13 

.06 

.10 

.06 

.07 

.09 

• 

.15 

.09 

.12 

.09 

.15 

.10 

.07 

.08 

.04 

.03 

.14 

.11 

.06 

.07 

• 

.09 

.08 

.08 

.08 

.06 

.14 

.07 

.10 

2.64 

WIND 

24 

12 

25 

23 

23 

28 

33 

• 

59 

21 

55 

30 

66 

51 

22 

44 

26 

21 

104 

70 

29 

32 

• 

115 

64 

31 

27 

34 

31 

32 

28 

1180 

SDNNILAND 

BVAP 

.12 

.09 

.06 

.12 

.11 

.01 

.10 

.09 

.11 

.11 

.09 

.10 

.14 

.09 

.11 

.06 

.16 

.10 

.23 

.06 

.13 

.11 

.17 

.10 

.17 

* 

.13 

.08 

.04 

.13 

3.12 

WIND 

58 

49 

45 

58 

23 

54 

34 

34 

41 

53 

102 

64 

96 

86 

43 

63 

104 

70 

219 

117 

82 

59 

119 

210 

144 

• 

128 

36 

77 

* 

91 

2359 

TAUIAUI  TRL  40  MI  BD 

EVAP 

.14 

.07 

.09 

.11 

.12 

.09 

.07 

.06 

.11 

.11 

.15 

.18 

.07 

.19 

.11 

.09 

.17 

.06 

.10 

.18 

.10 

.08 

.08 

« 

• 

.50 

.06 

.14 

.14 

.00 

.05 

3.42 

VERO  BEACH  CAA  AP 

BVAP 

.12 

.14 

.18 

.12 

.13 

.11 

.08 

.07 

.09 

.14 

.15 

.18 

.10 

.33 

.13 

.11 

.20 

.17 

.13 

.14 

.20 

.09 

.18 

.24 

.13 

.14 

.02 

.17 

.24 

B4.37 

UAX  and  HIN  In  Table  6  refer  to  extremes  of 
temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 


(a)  Evaporation  measured  In  pan  36  x  36  Inches. 
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STATION  INDEX 


StattoD 

Index  No.  j 

County 

r 

Longitude 

% 
Q 

ObMT- 

vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
table* 

Temp.  1 

PredpJ 

APALACHICOlA  HB  citv 

0211 

FRANKLIN 

S4  59 

MID 

MID 

BURFA 

2  3  5 

C 

6P 

6P 

2  3  5 

0369 

HIGHLANDS 

81  30 

6P 

2  3  5 

04  78 

81  50 

8A 

eA 

CITY  OF  6A  R  T  OW 

2  3  5 

BAY  LAKE 

0520 

HILLSBOROUGH 

3  26  04 

62  30 

51 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

3  6 

BELLE  GLAOE  EXP  $TA 

0611 

PALM  BEACH 

40 

80  SB 

8A 

SA 

EVERGLADES  EXP  STA 

2  9  5  6 

BELLE  OLAOE  HfM  GATE  4 

PALM  BEACH 

c 

BIO  Pint  KEY  INN 

07*7 

81  21 

6P 

WALTER  ^ i EGMER 

2  3  5 

BITHLO 

0758 

ORANGE 

81  06 

MID 

MRS .MILDRED  H.GROSE 

c 

BLACKHAN  A  WW 

0765 

OKALOOSA 

5  30  57 

66  42 

200 

MID 

HRS.  S.  YOUNGBLOOD 

c 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

0604 

CALHOUN 

1  30  26 

65  02 

91 

7A 

7A 

JOHN  PURIFOY 

2  3  9 

BOCA  RATON 

PALM  BEACH 

HAROLD  A.  TURNER 

BCMITA  SPGS  2  ESE 

0SB7 

LEE 

Bl  45 

Gladys  N.  COLLINS 

3 

BRADENTON  EXP  STA 

0940 

MANATEE 

82  33 

8A 

6A 

GULF  COAST  EXP  STA 

2  3  5 

BRANFORD 

0975 

SUWANNEE  1 

0  29  58 

82  56 

- 

MID 

HRS.   BEULAH  STANLEY 

c 

BR ISTOL 

1020 

LIBERTY 

1  30  26 

84  59 

160 

MID 

WILLARD  R  ADAMS 

c 

brooksville  chin  hill 

HERNANDO 

5  2B  37 

MI SS  L . VON  borowsky 

BUSHNELL  2  E 

1163 

SUMTER 

S  26  40 

82  09 

6P 

6P 

HRS.  A.  H.  NELSON 

2  3  5 

CAMP  BLANDING 

1218 

CLAY 

1  29  59 

81  59 

190 

5P 

LEROy  G .  NORHAN ,  JR 

2  3  5 

CANAL  POINT  GATE  5 

1271 

PALM  BEACH 

7  26  52 

80  38 

36 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

CANAL  POINT  USDA 

1276 

PALM  BEACH 

7  26  52 

80  38 

25 

MID 

BA 

Sugar  plant  fld  sta 

2  3  5 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

MONROE 

NATIONAL  PARK  SVC 

CAPTIVA 

1310 

82  11 

5P 

5P 

ALLEN  T .  WEEKS 

2  3  5 

CARRABELLE 

1356 

84  AO 

6P 

EDGAR  E ,    SM I TH 

2  3  5 

CARYVILLE 

isae 

WASHINGTON 

3  30  46 

85  49 

65 

CHESTERR.  DAVIS 

3 

CEDAR  KEY 

1432 

LEVY 

5  29  06 

83  02 

19 

6P 

6P 

C.  C.  WHIDOON 

2  3  5 

CHATTAHOOCHEE  1  W 

GADSDEN 

CECIL  L.  RAMSEY 

1544 

WASHINGTOTJ 

85  29 

5P 

5P 

2  3  5 

CLEARWATER 

1632 

82  50 

6P 

6P 

CITY  OF  CLEARWATER 

CLOSED  l/5« 

CLERMONT  6  5 

1641 

LAKE 

B  28  29 

81  46 

140 

6P 

6P 

ED  OLIVENBAUM 

2  3  5 

CLEWISTON 

1649 

HENDRY 

7  26  45 

60  55 

18 

8P 

GERVIN  N,  PITZEN 

3 

CLEWISTON  U  S  ENGINEERS 

HENDRY 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6 

COCONUT  GROVE  7  S 

1716 

80  17 

BA 

8A 

BUREAU  PLANT  INO. 

2  3  5 

COMPASS  LAKE 

1775 

JACKSON 

85  24 

6P 

6P 

2  3  5 

CRESCENT  CITY  2  SW 

1978 

PUTNAM 

8  29  25 

81  31 

50 

6P 

6P 

W.  S.  NEWeOLD 

2  3  5 

CRESTVIEH 

1983 

OKALOOSA 

5  30  46 

86  34 

236 

MID 

SOIL  CONSEHV.  SVC 

c 

CROSS  CITY 

DIXIE 

COUNTY  AGENTS  OFF ICI 

CROSS  CITY  CAA  AIRPORT 

2011 

DIXIE 

83  06 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

DAN I A  A  WNW 

2114 

BROWARD 

80  12 

MID 

FLA.    POWER  6  LIGHT 

3 

daytOna  beach 

2150 

VOLUSIA 

2  29  13 

81  02 

4 

9A 

9A 

NEWS- JOURNAL  CORP. 

2  3  5 

DAVTONA  BEACH  WB  AP 

2i;e 

VOLUSIA 

2  29  11 

81  03 

31 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

WALTON 

H.  C.  STORRS 

2  3  5 

DE  LAND 

2229 

1  29  02 

81  18 

9A 

9A 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

2  3  5 

DOWLING  PARK 

2391 

SUWANNEE  1 

0  30  15 

63  13 

MID 

HRS.  HATT IE  TOOLE 

c 

DRV  TOBTUGAS 

2419 

HONROE 

5  24  36 

B2  52 

3 

6P 

6P 

JOHN  H.  DEWEESE 

2  3  5 

EUSTIS  2  S 

2B27 

LAKE 

8  26  50 

81  41 

85 

6P 

■3P 

HOWARD  J.  DICK 

2  3  5 

EVERGLADES 

COLLIER 

5  25  51 

HANHATTAN  HERC.CORP 

2  3  5 

FEDERAL  POINT 

2915 

PUTNAM 

81  32 

6P 

6P 

BRUCE  GRAY 

2  3  5 

FELOA  2  N 

2923 

HEI^DRr 

>  26  33 

81  26 

18 

MID 

MRS.  DAISY  E. PARSONS 

c 

FELLSMERE 

2936 

INDIAN  RIVER 

2  27  46 

80  36 

25 

4P 

SUGAR  PROD.  ASSN. 

2  3  5 

FERNANOINA  BEACH 

2944 

NASSAU 

2  30  40 

61  27 

22 

5P 

5P 

LEWIS  K.  NOLAN 

2  3  5 

FORT  DRUM 

OKEECHOBEE 

7  27  32 

60 

U.   S.  GEO.  SURVEY 

FORT  LAUDERDALE 

3163 

BROWARD 

80  09 

6P 

"Ip 

F.  P.  HEDFORD,  JR. 

2  3  5 

FT  LAUDERDALE  BAHIA-WR 

3166 

BROWARD 

SO  06 

5P 

5P 

BAHIA-HAR  YACHT  HRBR 

2  3  5 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

3171 

BROWARD 

2  26  06 

80  14 

7 

eA 

U  OF  F  PLANTATION  LAB  2  3  9  6 

PORT  MYERS  W8  AIRPORT 

31B6 

LEE 

5  26 

61  52 

MID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

FORT  PIERCE 

CITY  OF  FT .  PIERCE 

2  3  5 

GAINESVILLE  UNIVERSITY 

3316 

ALACHUA 

82  21 

BA 

eA 

H.   E.  BRATLEY 

2  3  5 

c 

GAINESVILLE  3  WSW 

3321 

ALACHUA 

62  22 

86 

4P 

AGRONOMY  DEPT  U  OF  F 

2  3  5  6 

GLEN  SI  MARY  NURSERIES 

3470 

BAKER 

9  30  15 

62  10 

140 

G.ST.  M.  NURSERIES 

2  3  5 

GRACEVILLE 

353S 

JACK'^C  1 

3  30  59 

85  30 

160 

HID 

CHARLES  C.LIDOON.JR 

c 

CRAPE  HAI4H0CK  C. P. RANCH 

60 

5P 

COMBINED  WITH  STA  NUMBER  9046  6 

/5* 

3640 

ORANGE 

61  14 

eA 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

3 

3909 

80  17 

8A 

BA 

MIAMI  WATER  PLANT 

2  3  5  6 

c 

HIGH  SPRINGS 

3956 

ALACHUA  1 

0  29  50 

82  36 

75 

5P 

5P 

GEO.   T.  ALEXANDER 

2  3  5 

MILLIARD 

3978 

NASSAU 

B  30  42 

81  56 

70 

6P 

6P 

BRUNO  SCHROBBACH 

2  3  5 

HILLSBOROUGH  RVP  ST  PK 

HILLSBOROUGH 

50 

STATE  PARK 

3 

HOlOPAW  3  NNW 

4075 

OSCEOLA 

1  28  n 

81  05 

70 

HID 

TRIPLE  E. DEVELOP -CO 

c 

HOMESTEAD  EXP  STATION 

4091 

DADE 

2  25  30 

60  30 

11 

4P 

4P 

SUBTROPICAL  EXP  STA 

2  3  5 

c 

HyPOLUXC 

4196 

PALM  BEACH 

2  26  33 

eo  03 

12 

6P 

6P 

J.    L.  GARNETT 

2  3  5 

INGL IS 

4273 

LEVY 

5  29  02 

82  41 

12 

MID 

FLA.   POWER  COMPANY 

c 

INVERNESS 

4289 

CI  TRUS 

5  28  50 

82  20 

70 

5P 

5P 

CITY  OF  INVERNESS 

2  3  5 

ISLEWORTH 

ORATJGE 

p.  28  29 

115 

CHASE  6  COMPANY 

JACKSONVILLE  WB  AP 

4358 

Duval 

a  30  25 

61  39 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

JACKSONVILLE  BEACH 

4366 

DUVAL 

2  30  17 

61  24 

10 

7P 

7P 

FIRE  DEPARTMENT 

2  3  5 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

4371 

OUVAL 

a  30  20 

81  39 

16 

HID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

JASPER  9  ESE 

4394 

HAMILTON  1 

0  30  30 

62  48 

140 

5P 

5P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

KENDALL  2  E 

4516 

DADE 

2  25  41 

80  17 

16 

DADE  CO,  NURSERIES 

3 

KEY  WEST  W6  CITY 

4575 

HONROE 

6  24*  33 

81  46 

MID 

HID 

U.S.  WEATHER  8UREAU 

2  3  5 

c 

KISSIWEE 

4620 

OSCEOLA 

7  28  la 

61  25 

69 

6P 

MRS.  MABEL  L.  LAKE 

2  3  5 

KISSIWEE  2 

4625 

OSCEOLA 

7  28  18 

81  24 

HID 

MRS.  HABEL  L.  lake 

c 

L*  BELLE 

4662 

HENDRY 

5  26  46 

61  26 

13 

6P 

6P 

MR'>.  ALICE  E.  hall 

2  3  6 

LAKE  ALFRED  EXP  STATICN 

4707 

POLK 

i  26  06 

61  43 

180 

5P 

5P 

CITRUS  EXP  STATION 

2  3  5 

c 

LAKE  CITY  2  E 

4731 

COLUMBIA  1 

0  30  12 

62  35 

205 

5P 

5P 

CHARLES  D.  LOCKWOOD 

2  3  5 

LAKE  HIAHASSE 

4771 

ORANGE 

3  28  32 

SI  28 

115 

9A 

9A 

SU8TH0P  FRT  FLD  STA 

2  3  5 

LAKELAND  WB  CITY 

4797 

POLK 

i  28  02 

81  97 

214 

MID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

LAKE     -ACID  2  SW 

4845 

HIGHLANDS 

7  27  17 

81  23 

90 

6P 

6P 

COLE  DANLEV,  JR. 

2  3  5  6 

LAKE  TRAFFORO 

4666 

COLLIER 

4  26  26 

81  29 

JAMES  H.  PEPPER 

3 

LAMONT  C  W 

4692 

JEFFERSON 

5  30  24 

83  55 

190 

HID 

TUKO5T0N  PLANTATION 

c 

LEESeURG 

49U0 

LAKE 

3  28  49 

81  52 

MID 

EDDIE  C.  BUTLER  . 

c 

Station 

Index  No. 

Countr 

% 

Q 

Latitude 

• 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Rater 

to 
tables 

Longiti 

. 

i 

Precip. 

9035 

24  54 

60  42 

6 

MIO 

DR.  E.  C.  LUNSFORD 

C 

LIVE  OAK  2  ESE 

5099 

Suwannee 

30  17 

82  58 

120 

6P 

EDISON  K.  HAMILTON 

2  3  5 

5 

G.  W.  HERRINGSHAH 

LOXAHATCHEE 

LYNNE  4  SE 

MARION 

8 

OTISB.  FORT 

5275 

30  26 

89  25 

145 

7P 

7P 

T  .  C .  HERCHANT 

2  3  5 

MARATHON  VACA  KEY 

5351 

24  43 

81  06 

4 

6P 

U.S.  PUB . HEAL  TH  SVC 

2  9  5 

HARIANNA  CAA  AP 

JACKSON 

CIVIL  AERO.  ADM. 

MAR I ANNA   IND  SCHOOL 

JACKSON 

FLA.    IND. S. FOR  BOYS 

HARINELAND 

FLAGLER 

2 

MARINE  STUDIO  INC 

5539 

30  06 

83  14 

- 

6P 

6P 

2  9  5 

HEL80URNE 

9612 

28  05 

60  36 

20 

*P 

GERALD  E.  EINAM 

2  3  5 

C 

9643 

RICHARC  E,  DEWEY 

965B 

5P 

LIFE  GUARD  PATROL 

HIAHI  WB  AIRPORT 

DADE 

2 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

5668 

25  *7 

80  11 

8 

HID 

MID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

C 

5793 

SANTA  ROSA 

30  47 

67  09 

217 

5P 

2  3  5 

HONT I CELLO 

5895 

2  3  5  6 

HOUNTAIN  LAKE 

POLK 

7 

MOUNTAIN  LAKE  CORP 

5990 

GADSDEN 

30  40 

84  42 

301 

6P 

6P 

A.  N.  HUBBARD 

2  3  5 

6065 

27  15 

82  19 

20 

eA 

STATE  PARK  SERVICE 

3 

CITY  Of  NAPLES 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 

A .   B .  NOROHAN 

NICEVILLE 

OKALOOSA 

5 

JACKSON  GO. FOR. STA. 

6251 

OSCEOLA 

27  56 

61  00 

60 

BP 

u.  5.  GEO.  Survey 

9 

N  NEW  RIVER  CANAL  1 

6318 

PALM  BEACH 

26  33 

60  43 

14 

MID 

u.  s .  GEO.  Survey 

C 

N  NEW  RIVER  CANAL  2 

PALM  BEACH 

U,  5.  GEO.  SURVEY 

STEPHEN  JEWETT 

OCALA  2  NE 

MARION 

5 

AIRWAY  OBSERVER 

OKEECHOBEE  9  W 

6480 

OKEECHOBEE 

27  14 

80  59 

30 

5P 

U.  S.  GEO.  SuRvEV 

3 

OKEECHOBEE  HRCN  GT  6 

6485 

OKEECHOBEE 

27  13 

80  48 

** 

aA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6 

c 

ORANGE  CITY  3  S 

FLA .  FOREST  SERVICE 

ORANGE 

ORLANDO  UTILI.  COW 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

ORANGE 

8 

28  33 

81  20 

106 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

c 

ORTONA  LOCK  2 

6667 

26  47 

61  18 

21 

MIO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

6753 

PUTNAM 

29  39 

81  38 

15 

6P 

CITY  OF  PALATKA 

2  3  5 

6628 

30  02 

64  24 

5 

MIO 

MR .  OT IS  L .  VAUSE 

c 

6836 

30  10 

85  42 

15 

5P 

2  3  5 

PANAMA   CITY  2 

6641 

BAY 

5 

30  10 

85  40 

37 

MID 

FLA. "forest  service 

c 

6880 

MANATEE 

27  35 

82  25 

4* 

HID 

CHARLES  W,  PARRISM 

c 

PENNSUCO  4  NW 

25  56 

80  27 

7 

HID 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

c 

6997 

30  2B 

87  12 

110 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

PEN5AC0LA  WB  CITY 

7002 

30  25 

87  13 

13 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

PETERS 

7033 

DADE 

2 

25  36 

80  21 

16 

8A 

Dl  GIORGIO  FRUIT 

3 

7206 

Ml  LLS80R0UGM 

28  01 

82  08 

121 

6P 

5P 

2  3  5 

7254 

26  14 

60  09 

22 

5P 

2  3  5 

c 

PUNT A  GORDA 

CHARLOTTE 

E.  J.  HC  CANN 

OUINCY  EXP  STATION 

GADSDEN 

6 

250 

N.FLA.   EXP.  STATION 

RAIFORD  STATE  PRISON 

74*0 

30  04 

62  11 

120 

*P 

4P 

FLA.  STATE  PRISON 

2  5  5 

c 

ROYAL  PALM  HANGER  STA 

7760 

25  22 

80  35 

10 

SP 

NATIONAL  PARK  SVC 

2  3  5 

SAINT  AUGUSTINE 

15 

CTV  OF  ST. AUGUSTINE 

2  3  5 

SAINT  LEO 

7P 

GEORGE  E.  MONT PET  IT 

2  3  5 

c 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 

MARTIN 

2 

80  IB 

15 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

SAIMT  MARKS  6  SE 

7867 

WAKULLA 

30  05 

84  10 

17 

4P 

4P 

FISH  6  WLDLIFE  SVC 

2  3  5 

ST  PETERSBURG 

7BB6 

27  47 

62  38 

35 

5P 

CITY  OF  ST  PET'BURG 

2  3  5 

c 

SAN FORD 

7977 

SEHIMOLE 

28  48 

Bl  16 

32 

BA 

E.  J.  MOUCHTON,  JR. 

2  3  5 

SARASOTA 

6021 

SARASOTA 

27  21 

62  32 

90 

5P 

CITY  OF  SARASOTA 

2  3  5 

6094 

TAYLOR 

5 

30  12 

63  39 

50 

6P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

8620 

27  13 

80  15 

10 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WSTU 

2  3  5 

SUWJ I  LAND 

8671 

26  16 

81  21 

13 

5P 

SE  FOREST  EXP  STA 

2  3  5  6 

c 

TALLAHASSEE  WB  AP 

SO  26 

64 

MID 

U.S.  HEATHER  BUREAU 

2  3  5 

25  46 

60  27 

19 

MID 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

c 

TAMIAHI    TRL  40  HI  BEND 

8780 

DADE 

^ 

25  46 

80  50 

12 

lOA 

NATIONAL  PARK  SVC 

2  3  5  6 

c 

8768 

HI LLSBOROUGH 

27  58 

82  S2 

19 

XID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

8824 

28  09 

B?  45 

CITY  OF  TARPON  SPGS 

2  3  5 

TAVERNIER 

8641 

HONROE 

2 

25  01 

80  30 

5 

z 

CAPT ,  EUGENE  LOWE 

2  3  5 

TITUSVILLE  2  W 

8942 

BREVARD 

2 

28  87 

80  SO 

6P 

6P 

FRANK  B.  ROOF 

2  S  5 

TURKEY  HAHHOCK 

9048 

OSCEOLA 

7 

27  48 

81  11 

66 

5P 

!P 

MRS.WILNA  RAULERSON 

c 

9176 

SARASOTA 

27  06 

82  27 

10 

MID  ivENICE  GONDOLIER 

VENUS  3  SE 

9194 

27  02 

81  21 

70 

NID 

VAN  T .  OXER 

c 

VERNCW 

9206 

WASHINGTON 

3 

30  38 

65  43 

46 

mo 

JAMES  P.  PARISH 

VERO  BEACH  CAA  AP 

9214 

INDIAN  RIVER 

2 

27  39 

80  25 

24 

HID 

CIVIL  AERO.  ADH. 

2  3  5  6 

c 

9401 

KARDEE 

5 

27  34 

61  49 

120 

6P 

6P 

M.    L.  CARLTON 

2  3  5 

WEST  PALM  BEACH 

9520 

PALM  BEACH 

2 

26  43 

8C  OS 

15 

6P 

6P 

POST-TIMES 

2  9  5 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

9525 

PALM  BEACH 

2 

26  ttl 

60  06 

15 

HID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

WINTER  HAVEN 

9707 

POLK 

5 

28  01 

81  44 

175 

5P 

5P 

U.S.CITRUS  PRODUCTS 

2  3  5 

NEW  STATIONS 

CLEARWATER  BEACH 

1635 

PINELLAS 

5 

27  59 

82  50 

5 

6P 

6P 

CITV  OF  CLEARWATER 

2  3  5 

SOUTH  MIAMI   3  W 

8396 

DADE 

2 

25  45 

80  20 

13 

5P 

5P 

DONALD  W.  HORGAN 

2  3  5 

MIAMI   BAY  FRONT 

5653 

DADE 

25  47 

80  11 

8 

5P 

5R 

CITY  OF  MIAMI 

2  3  5 
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FLORIDA  -  FEBRUARY  1955 


WEATHER  SUMMARY 


Damaging  temperatures  and  continued  dryness  were 
the  principal  weather  features  in  February.  Vege- 
table crops  in  central  and  southern  areas  suffered 
considerable  damage  from  the  cold  wave  of  the  12th- 
13th.     Precipitation  averaged  2.02  inches  on  a 
state-wide  basis,  which  was  deficient  by  1.01  inches. 
However,   the  distribution  over  the  state  reveals 
that,   approximately,   3  inches  fell  in  the  Northern, 
2  inches  in  the  Central,   and  1  inch  in  the  South- 
ern Division.     Due  to  the  much  heavier  precipi- 
tation normally  occurring  in  February  in  the  North- 
ern Division,   the  deficient  ground-water  and  stream- 
flow  situations  in  north  Florida  were  not  materially 
relieved  even  though  this  division  received  pro- 
portionately much  more  rainfall  than  other  portions 
of  the  state.     Monthly  amounts  ranged  from  a  "trace" 
(less  than  a  measurable  amount)  at  Cape  Sable 
Ranger  Station  and  Marathon  Vaca  Key  to  10.25 
inches  at  Pensacola  WB  City  where  heavy  local 
thunderstorms  dropped  9.16  inches  of  water  in  a 
24-hour  period  during  the  5th-6th.  Statewide 
temperatures  averaged  61.7°,  or  1.0°  above  normal, 
but  many  stations  in  the  central  and  southern  por- 
tions of  the  state  averaged  slightly  below  normal, 
reflecting  the  effects  of  the  extremely  cold  second 
week  and  the  relatively  less  warming  in  the  latter 
part  of  the  month  as  compared  with  northern  areas. 
Extremes  during  the  month  ranged  from  89°  at  Ft. 
Lauderdale  on  the  8th  to  17°  which  occurred  at 
Marianna  Industrial  School  on  the  12th  and  at 
Jasper  9  ESE  on  the  13th.     This  17°  minimum  is 
one  of  the  coldest  February  readings  in  the  past 
50  years,   being  surpassed  only  6  times  since  1905. 
The  percentage  of  possible  sunshine  varied  con- 
siderably over  the  state,   ranging  from  much  below 
normal  at  Pensacola  WB  City  and  Miami  WB  City  to 
much  above  at  Apalachicola  WB  City.     Other  record- 
ing stations  reported  near-normal  amounts. 

The  month  began  with  generally  fair  conditions 
over  the  state.     Temperatures  on  the  1st  ranged 
from  moderately  above  normal  in  the  extreme  west 
to  near-normal  in  the  north,   and  moderately  below 
normal  in  central  and  southern  areas  under  the 
influence  of  a  high  pressure  center  off  the  Caro- 
lina coast  and  warmer  air  from  the  west  Gulf. 
Warmer  air  penetrated  eastward  to  Jacksonville 
on  the  2nd  but  the  lower  parts  of  the  state  were 
not  appreciably  affected,   maintaining  near-normal 
temperatures  through  the  5th  at  most  stations. 
Predominantly  dry  weather  prevailed  the  first  four 
days.     On  the  5th-6th,    in  advance  of  a  low  pressure 
system  moving  northeastward  from  the  west  Gulf, 
Pensacola  experienced  the  record-breaking  rainfall 
of  9.16  inches,   the  greatest  amount  ever  recorded 
in  a  24-hour  period  in  any  February.     This  heavy 
rainfall  was  associated  with  thunderstorms,  and 
of  the  total  amount,   2.71  inches  fell  in  one  hour 
and  5.34  inches  in  three  hours.     Due  to  the  north- 
erly course  of  this  disturbance  it  produced  little 
or  no  precipitation  south  of  a  line  from  Cross 
City  to  Jacksonville.     However,   secondary  Low 
centers  developed  in  the  slow-moving  frontal  zone 
lying  across  the  central  part  of  the  state  on  the 
7th,   producing  copious  rainfall  in  northern  areas 
and  generally  much  lighter  amounts  elsewhere  on 
the  7th  and  8th.     Warmer  air  associated  with  the 
Lows  brought  temperatures  well  above  normal  in  the 
northern  half  during  the  6th  and  7th  and  affected 
southern  areas  on  the  7th  and  8th.     Cooler  air 
from  the  Plains  region  moved  southeastward  into 
the  state  on  the  7th,  reducing  temperatures  to 
slightly  below  normal  in  most  areas  during  the  8th 
and  9th.     A  weakening  warm  front  moderated  tempera- 
tures on  the  10th.     This,  followed  by  an  intense 
cold  front  on  the  11th,  caused  general  rains  during 
the  lOth-llth,  which  although  mostly  light,  were 
locally  heavy  in  the  Cross  City  and  Tampa  areas. 
Extremely  cold  Arctic  air  pushed  briskly  into  the 
state  behind  the  cold  front,  dropping  temperatures 
to  the  lowest  levels  of  the  month  during  the  11th- 
15th  period.     Strong  winds  carried  freezing  tem- 
peratures southward  as  far  as  the  Everglades.  By 
the  16th,  the  center  of  the  large,  cold  air  mass 


had  moved  into  the  Atlantic  off  the  Carolinas  and 
temperatures  in  Florida  had  warmed  to  near-normal 
with  the  aid  of  abundant  sunshine  and  diminishing 
winds  tempered  by  circulation  over  the  warm  ocean. 
Light  rain  fell  in  the  extreme  west  portion  on  the 
16th  as  the  precipitation  associated  with  a  frontal 
system  across  the  lower  Mississippi  Valley  spread 
southeastward.     The  frontal  system  slowly  crossed 
the  state  during  the  17th  and  18th,  causing  thunder- 
storms and  mostly  scattered  light  rains.  North 
Florida  experienced  considerable  warming  from  the 
19th  through  the  24th  as  Tropical  air  was  drawn 
northward  over  that  part  of  the  state  by  a  low 
pressure  system  extending  from  Canada  to  the  Gulf 
and  moving  slowly  eastward.     Cooler  air  from  the 
north  restored  near-normal  temperatures  on  the  25th 
and  26th.     Tropical  air  again  moved  northward  with 
considerable  warming  effects  on  the  last  two  days 
of  the  month  in  northern  and  western  areas.  Only 
very  light  and  widely  scattered  precipitation 
occurred  during  the  19th  to  28th  period.     In  south 
and  central  Florida  temperatures  continued  slightly 
above  normal  from  the  16th  until  the  end  of  the 
month  with  predominantly  fair  and  dry  conditions. 

Much  replanting  of  tender  vegetables  was  necessary 
following  the  severe  cold  at  the  end  of  January. 
After  February  2nd,  and  through  most  of  the  second 
week,   crop  progress  was  fair  to  poor  in  the  north 
and  good  in  the  south.     On  the  upper  peninsula  wet 
soil  slowed  preparations  for  planting  and  caused 
seed  rot  to  appear  in  potatoes.     In  central  and 
southern  areas  strawberry  production  increased 
appreciably  and  plants  showed  heavy  bloom.  Cabbage, 
celery,   and  other  hardy  vegetables  did  well  during 
this  period.     The  cold  wave  of  the  12-13th,  accompa- 
nied by. strong  winds,  carried  freezing  temperatures 
southward  into  the  Everglades,   causing  extensive 
damage.     The  damage  was  mostly  confined  to  younger 
plantings  of  tender  crops.     Much  replanting  was 
again  necessary,   contributing  to  further  delay  in 
the  spring  shipping  season  which  was  already  ad- 
versely affected  by  the  retarded  growth  of  many 
crops  which  survived  the  cold  spells  in  January 
and  February.     Tomato  seed  beds  were  successfully 
protected  from  the  cold,    indicating  an  ample  supply 
of  plants  for  setting  later.     The  individual  crops 
which  appeared  to  suffer  most  heavily  from  the  mid- 
February  cold  were  sweet  corn,   cucumbers  and  water- 
melons.    After  the  14th,    growing  conditions  were 
mostly  favorable,   except  for  the  lack  of  rain.  In 
spite  of  the  cold  weather  experienced  during  the 
winter  season,   the  total  volume  of  vegetable  ship- 
ments from  the  state  during  February  was  reported 
to  be  8%  greater  than  for  February,   1954.  Citrus 
groves  were  in  good  condition  but  new  growth  and 
bloom  were  retarded  by  the  cold  wave  of  the  12th- 
13th  which  caused  some  freeze  damage  to  mature 
fruit  in  scattered  areas.     At  the  end  of  the  month 
Valencia  oranges  were  beginning  to  move  in  small 
volume.     Pastures  over  the  state  were  mostly  poor 
to  fair  with  only  a  few  in  south  Florida  in  good 
condition.     Grains  and  cover  crops  grew  slowly  and 
needed  rain.     Much  supplemental  feeding  of  cattle 
was  necessary.     Tobacco  plants  were  protected  from 
the  cold  and  were  growing  well  at  the  month's  end. 
Tung  buds  developed  rapidly  late  in  the  month,  be- 
coming vulnerable  to  freezing.     Preparation  of  land 
for  spring  planting  progressed  rapidly  in  the  north- 
ern counties. 

According  to  the  U.   S.   Geological  Survey,  ground- 
water levels  in  north  Florida  continued  at  or  near 
record-lows  for  February.     The  key  well  near  Talla- 
hassee was  at  a  record-low  level  for  the  sixth  con- 
secutive month.     In  the  extreme  western  part  of  the 
state  water  levels  continued  to  rise  and  the  level 
in  the  key  well  at  Pensacola  was  above  average. 
In  south  Florida  water  levels  were  generally  below 
average  except  in  the  lower  Everglades  and  the 
South  Miami-Kendall  areas. 

No  destructive  storms  were  reported  during  February. 
J.   E.  Stork 


-  14  - 


SUPPLEMENTAL  DATA  '>^or.da 

FEBRUARV  1955 


Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 
P  h 

Relat 

ve  humidity  averages  - 
percent 

 . 

Number  of  days  with  precipitatioD 

: 

9 

StAtiOD 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

*  e 

1  ^ 

£  a 

Direction 
of 

fastest  mile 

e 

rz 

e 

B  S 

&1 

1:30  a 
EST 
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e 

u 
S 

H 
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1 

6 

i 
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and  over 

_ 

0 
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'  8  I 

i-i  i 

APALACHICOLA  WB  CITY 

9 . 3 

28 

N 

4 

1 

4 

1 

1 

0 

0 

7 

85 

5.2 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

E 

13 

11.4 

33.* 

SW 

11 

83 

88 

64 

78 

1 

1 

4 

0 

0 

0 

6 

6.4 

FORT  MYERS  WB  AP 

9 .  5 

29« 

NNW 

11 

3 

2 

3 

0 

0 

0 

8 

6.0 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

NEf 

18t 

10 . 8"f 

42t 

*t 

lit 

80t 

86t 

51t 

69t 

2 

1 

0 

1 

1 

0 

5 

63t 

6.5t 

KEY  WEST  WB  CITY 

9 . 6 

29 

N 

12 

86 

65 

79 

7 

2 

0 

0 

0 

0 

9 

78 

5.4 

LAKELAND  WB  CITY 

- 

- 

1 

2 

0 

5 

44 

6.2 

HIAMI  WB  CITY 

ENEt 

17t 

13.8 

42 

E 

4 

79t 

81t 

57 1 

71t 

5 

6 

4 

0 

0 

0 

15 

57 

6.0 

UIAUI  BEACH 

4 

8 

3 

0 

0 

15 

- 

ORLANDO  WB  AP 

ENE 

13 

10.1 

32* 

S 

6 

86 

88 

55 

70 

3 

0 

0 

6.4 

PENSACOLA  WB  CITY 

12.7 

33 

SE 

5 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

9 

48 

TALLAHASSEE  WB  AP 

SSE 

12 

7.2 

83 

85 

51 

68 

1 

2 

2 

1 

1 

0 

7 

6.4 

TAMPA  WB  AP 

E 

16 

10.0 

29» 

NW 

11 

82 

86 

53 

68 

5 

1 

1 

0 

0 

1 

8 

64 

5.8 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

E 

2S 

14.7 

35» 

ENE 

4 

76 

78 

57 

74 

11 

1 

1 

0 

1 

0 

14 

6.9 

t  Airport  Data 
•  This  datum  Is  obtained  by 
visual  observation  since  record- 
ing equipment   is  not  available. 
It  Is  not  necessarily  the  fast- 
est mile  occurring  during  the 
period . 
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Temperature 

Precipitation 

Year 

0 

Avert 

High< 

1 

Avert 

1891 

67.5 

91 

28 

1.60 

1892 

61.1 

89 

27 

1.39 

1893 

64.5 

88 

34 

4.14 

1894 

62.0 

86 

28 

2.98 

1895 

51.7 

85 

11 

3  .25 

1896 

58.2 

85 

24 

3.04 

1897 

63.0 

90 

27 

6.11 

1898 

57.8 

89 

20 

2  .06 

1899 

58.7 

87 

-  2 

5.92 

1900 

58.5 

88 

16 

4.43 

1901 

56.2 

88 

20 

4.32 

1902 

54.6 

87 

21 

4  .83 

1903 

63.0 

90 

20 

5.63 

1904 

61.3 

89 

23 

3.05 

1905 

58.4 

89 

10 

3.41 

1906 

58.8 

85 

23 

2.75 

1907 

60.5 

90 

25 

1.38 

1908 

S6.9 

87 

20 

2.27 

1909 

60.3 

90 

18 

1.82 

1910 

58.3 

90 

20 

3  .44 

1911 

63.2 

89 

23 

0. 18 

1912 

55.0 

90 

21 

3.21 

1913 

61 .8 

90 

28 

4.81 

1914 

59.3 

89 

28 

5.07 

1915 

58.7 

86 

25 

3.84 

Temperature 

Precipitation 

Year 

« 

ts 

« 

M 
CP 

J 

> 
< 

X 

.3 

> 
< 

1916 

59.8 

88 

21 

1.15 

1917 

59.5 

92 

13 

1 .83 

1918 

65.7 

92 

25 

0.82 

1919 

59.8 

88 

24 

4.94 

1920 

56.9 

87 

19 

5.49 

1921 

61.9 

89 

27 

1 .76 

1922 

64.9 

90 

24 

3.01 

1923 

61 .8 

90 

15 

1.73 

1924 

57.4 

88 

24 

3.32 

1925 

62.1 

88 

23 

2.14 

1926 

60.1 

90 

23 

2.37 

1927 

66.7 

91 

33 

3.62 

1928 

61.5 

94 

20 

3.  19 

1929 

63.0 

92 

26 

2.22 

1930 

63.0 

89 

27 

3.03 

1931 

58.4 

84 

24 

2.  17 

1932 

68.4 

92 

31 

1.12 

1933 

63.9 

89 

14 

3  .46 

1934 

58.0 

88 

22 

3.88 

1935 

59.5 

91 

17 

2.73 

1936 

58.0 

87 

18 

6.74 

1937 

60.6 

89 

28 

5.04 

1938 

63.4 

88 

24 

1.39 

1939 

66.1 

94 

20 

2.31 

1940 

56.5 

88 

19 

4  .60 

Temperature 

Precipitation 

Year 

9 

Lowest 

« 

»> 

ja 

0 

> 
< 

Highei 

Averai 

1941 

55.4 

85 

20 

3.55 

1942 

55.1 

92 

20 

4  .58 

1943 

58.2 

90 

14 

0.81 

1944 

65.6 

93 

24 

1 .68 

1945 

64.2 

91 

23 

1.27 

1946 

61.6 

89 

25 

2  .59 

1947 

54.2 

87 

18 

3.56 

1948 

64.0 

90 

27 

1 .09 

1949 

67.9 

92 

28 

2.69 

1950 

64.3 

89 

23 

1 .03 

1951 

59.6 

86 

10 

1.8S 

1952 

61 .3 

89 

26 

5.63 

1953 

63.1 

91 

24 

3.41 

1954 

62.1 

89 

23 

2.02 

19S5 

61.7 

89 

17 

2.02 

All 

Years 

60.7 

3.03 

Data   in  this  table  have  been  weighted  on  an  areal  basis. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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0 
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Total 
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NORTHERN  DIVISION 

APALACHICOLA  WB  CITY 

R 

63.5 

50 

1 

56. 

e 

- 

1 

72 

24+ 

27 

13 

223 

0 

0 

2 

0 

2.30 

-  1. 

64 

1.96 

6 

.0 

0 

2 

1 

1 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

AM 

67.5 

41 

7 

55. 

0 

- 

1  , 

3 

80 

26 

23 

12 

286 

0 

0 

7 

0 

2,44 

-  2. 

35 

1.38 

7 

.0 

0 

3 

2 

1 

CARRASELLE 

67.0 

44 

6 

55. 

8 

, 

4 

76 

24 

19 

13 

252 

0 

0 

5 

0 

2.37 

-  1. 

42 

1  .98 

7 

.0 

0 

3 

1 

1 

CHIPLEY  3  E 

70.5 

44 

1 

57. 

3 

2  . 

5 

81 

28 

20 

13 

223 

0 

0 

4 

0 

2.38 

-  2. 

32 

1.28 

6 

.0 

0 

2 

2 

1 

COMPASS  LAKE 

69.7 

44 

2 

57. 

0 

2. 

2 

60 

27* 

19 

12 

228 

0 

0 

4 

0 

1.67 

-  3. 

1  1 

1.22 

7 

.0 

0 

2 

1 

1 

CROSS  CITY  CAA  AP 

71.6 

42 

9 

57, 

3 

81 

24 

21 

13 

216 

0 

0 

5 

0 

3.21 

1.33 

7 

.0 

0 

2 

2 

2 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

69,3 

45 

8 

57. 

6 

3. 

2 

81 

27 

21 

13 

214 

0 

0 

3 

0 

3.67 

-  2. 

11 

2.91 

6 

.0 

0 

6 

1 

1 

FERNANDINA  BEACH 

66.5 

48 

0 

57. 

3 

6 

77 

28 

26 

12 

218 

0 

0 

2 

0 

1.60 

-  1. 

45 

.63 

7 

.0 

0 

3 

2 

0 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

71.9 

43 

9 

57. 

9 

1. 

3 

SI 

24+ 

19 

13 

203 

0 

0 

6 

0 

2.39 

-  1. 

02 

1.40 

7 

.0 

0 

3 

2 

1 

HILLIARO 

70.0 

43 

4 

56. 

7 

3 

81 

28 

18 

13 

239 

0 

0 

5 

0 

2.23 

-  1. 

12 

.91 

7 

.0 

° 

3 

2 

0 

JACKSONVILLE  WB  AP 

R 

69.3 

47 

7 

58. 

5 

1  . 

0 

81 

23  + 

24 

13 

198 

0 

0 

2 

0 

2.46 

-  . 

20 

1.8<. 

7 

.0 

0 

3 

1 

1 

JACKSONVILLE  BEACH 

65.1 

46 

4 

65. 

8 

77 

2 

25 

13 

254 

0 

0 

3 

0 

2.67 

1.03 

8 

.  0 

0 

3 

3 

1 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

R 

68.0 

49 

5 

58. 

8 

1 

83 

23 

25 

13 

196 

0 

0 

2 

0 

2.36 

?4 

1.69 

7 

.0 

0 

2 

2 

1 

JASPER  9  ESE 

71.5 

41 

1 

56. 

3 

82 

24  + 

17 

13 

243 

0 

0 

6 

0 

2.50 

1.45 

7 

.0 

0 

4 

2 

1 

LAKE  CITY  2  E 

71.6 

45 

4 

53. 

5 

1. 

9 

83 

23+ 

21 

13 

195 

0 

0 

4 

0 

2.79 

■"  . 

78 

1  .44 

7 

.0 

0 

3 

3 

^ 

LIVE  OAK  2  ESE 

70.7 

45 

2 

58. 

0 

81 

24+ 

22 

13 

202 

0 

0 

4 

0 

2.18 

.86 

7 

.0 

0 

3 

3 

0 

6 

26 

0 

0 

3 

0 

2.25 

9  7 

7 

.  0 

0 

3 

1 

MAR  I  ANNA  CAA  AP 

67.8 

44 

3 

56. 

1 

80 

28 

21 

13 

255 

0 

0 

5 

0 

1.47 

1.41 

6 

.0 

0 

1 

1 

1 

4 

28 

6 

0 

1.81 

_  2 

7 

.  0 

0 

3 

1 

MAYO   5  NW 

71.8 

45 

4 

68. 

6 

83 

24 

22 

13 

189 

0 

0 

4 

0 

2.27 

.84 

11 

.0 

0 

3 

3 

0 

MILTON  EXP  STATION 

66.5 

45 

1 

55. 

8 

77 

29 

20 

12 

266 

0 

0 

5 

0 

5.81 

4.22 

6 

.0 

0 

5 

2 

1 

MONTICELLO 

69.9 

44 

1 

57. 

0 

2. 

3 

82 

28 

21 

13 

225 

0 

2.48 

-  1 

82 

1.40 

7 

.0 

0 

^ 

2 

1 

HT  PLEASANT 

70.4 

44 

8 

57. 

6 

2. 

6 

81 

28 

22 

12  + 

207 

0 

0 

4 

0 

2.44 

-  2 

30 

1.32 

7 

.0 

0 

4 

2 

1 

NICEVILLE 

AM 

66.6 

41 

8 

54, 

2 

- 

76 

19 

18 

12 

296 

0 

0 

3.49 

-  1 

2  2 

1.70 

7 

.0 

2 

PANAMA  CITY 

68.4 

47 

6 

58. 

0 

2. 

4 

78 

28 

24 

13 

195 

0 

0 

3 

0 

1.48 

-  2 

81 

.86 

7 

.0 

0 

3 

1 

0 

PENSACOLA  CAA  AP 

65.7 

48 

3 

57, 

0 

77 

28 

22 

12 

228 

0 

0 

4 

0 

8,25 

5.75 

5 

.0 

0 

4 

3 

2 

PENSACOLA  WB  CITY 

R 

64.1 

49 

2 

56, 

7 

7 

74 

2 

24 

12 

236 

0 

0 

3 

0 

10.  25 

6 

32 

7.77 

5 

.0 

0 

5 

3 

2 

QUINCY  EXP  STATION 

69.6 

44 

1 

56, 

9 

1. 

9 

80 

24+ 

21 

13 

227 

0 

0 

4 

0 

1.78 

-  2 

7  9 

1.00 

7 

.0 

0 

3 

1 

1 

SAINT  MARKS  6  SE 

66.6 

45 

C 

55, 

8 

6 

76 

24 

20 

13 

250 

3 

0 

1.42 

-  2 

20 

1.16 

7 

.0 

0 

2 

1 

1 

t  SECOTAN 

M 

23 

12 

1  .  88 

1  .88 

T 

0 

1 

1 

1 

TALLAHASSEE  W8  AP 

68.5 

44 

6 

56, 

6 

1. 

0 

79 

28 

23 

13 

232 

0 

0 

3 

0 

2.65 

-  1 

39 

1.78 

6 

.0 

0 

4 

2 

1 

DIVISION 

56, 

9 

2.90 

.  0 

MIOOLE  DIVISION 

BARTOW 

AM 

75.4 

50 

3 

62, 

9 

- 

3 

87 

7 

32 

13 

112 

0 

0 

1 

0 

•  72 

-  1 

,98 

.51 

12 

.0 

0 

2 

1 

0 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

72.5 

50 

,7 

61. 

7 

5 

82 

23 

26 

13 

116 

0 

0 

2 

0 

3.06 

.26 

1.31 

8 

.0 

0 

3 

3 

1 

BUSHNELL  2  E 

74.6 

47 

•  8 

61, 

2 

6 

83 

23  + 

27 

13 

129 

0 

0 

2 

0 

2.65 

.29 

1.55 

8 

.0 

0 

3 

2 

1 

CAMP  BLANDING 

72.3 

46 

.6 

59. 

5 

82 

23 

22 

13 

169 

Q 

Q 

3 

0 

3.53 

1  .98 

7 

.0 

0 

3 

3 

I 

CEDAR  KEY 

67.9 

50 

•  4 

59. 

2 

3 

77 

20  + 

26 

13 

180 

0 

0 

2 

0 

2.00 

.48 

.0 

0 

CLEARWATER  BEACH 

71.5 

54 

.5 

63. 

0 

79 

23  + 

32 

13 

91 

0 

0 

1 

0 

2.86 

1.83 

11 

.0 

0 

3 

2 

1 

CLERMONT  6  S 

74.6 

50 

■  7 

62. 

7 

- 

3 

84 

28 

31 

12  + 

102 

0 

0 

2 

0 

1.04 

-  1 

.60 

.55 

11 

.0 

0 

1 

0 

CRESCENT  CITY  2  SW 

72.7 

47 

.9 

60, 

3 

3 

83 

23 

26 

13 

144 

0 

0 

2 

0 

1.38 

-  1 

.51 

.84 

8 

.0 

0 

2 

1 

0 

DAYTONA  BEACH 

AM 

69.0 

54 

.4 

61 

7 

81 

7 

31 

12  + 

123 

2 

0 

1.38 

.77 

8 

.0 

0 

3 

1 

0 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

R 

70.1 

50 

.2 

60 

2 

3 

79 

6  + 

30 

12+ 

149 

0 

0 

2 

0 

1.43 

.97 

.39 

7+ 

•  0 

0 

4 

0 

0 

DE  LAND 

AM 

70.9 

49 

.5 

60 

2 

- 

6 

81 

28 

13 

147 

0 

0 

2 

0 

2.21 

- 

.38 

1.71 

6 

•  0 

0 

3 

1 

1 

EUSTIS  2  S 

74.  1 

50 

.9 

62 

5 

1 

1 

82 

23  + 

29 

13 

101 

0 

0 

2 

0 

.90 

-  1 

,54 

.59 

11 

.0 

0 

3 

1 

0 

FEDCRAL  POINT 

71  .4 

48 

.3 

59 

9 

7 

83 

29 

29 

12  + 

163 

0 

0 

2 

0 

2.72 

■  22 

1.21 

7 

.0 

0 

3 

2 

2 

GAINESVILLE  UNIV 

AM 

71.5 

48 

.6 

60 

1 

1 

7 

82 

24 

25 

12+ 

165 

Q 

2 

0 

3.26 

.34 

1.74 

7 

.0 

0 

3 

3 

1 

GAINESVILLE  3  WSW 

73.2 

46 

,0 

59 

6 

82 

23  + 

24 

13 

166 

0 

0 

5 

0 

3.14 

1.77 

7 

.0 

0 

3 

3 

1 

H!6H  SPRINGS 

73.4 

45 

,5 

59 

5 

83 

24 

22 

13 

168 

0 

0 

5 

0 

4.00 

2.20 

7 

.0 

0 

3 

2 

2 

INVERNESS 

75.7 

48 

.9 

62 

3 

2 

6 

85 

23  + 

23 

13 

111 

0 

0 

2 

0 

2.61 

.06 

1.30 

11 

.0 

0 

3 

2 

1 

t  KISSIMMEE 

73.4 

50.8 

62 

1 

.1 

85 

7 

32 

13 

102 

0 

0 

2 

0 

1  .26 

-  1 

.44 

.  0 

0 

0 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

73.9 

49 

.1 

61 

5 

- 

1 

8 

83 

7 

28 

13 

lie 

2 

0 

2.08 

- 

.60 

1.64 

11 

.0 

0 

2 

1 

1 

LAKE  HIAWASSE 

AM 

72.1 

50 

.4 

61 

3 

83 

8 

30 

13 

130 

0 

0 

2 

0 

1.21 

.65 

8 

.0 

0 

4 

1 

0 

LAKELAND  WB  CITY 

R 

71  .9 

53 

.0 

62 

5 

- 

9 

81 

28 

30 

13 

ICQ 

0 

0 

2 

0 

2.05 

- 

.27 

1.58 

11 

.0 

0 

3 

1 

1 

MOUNTAIN  LAKE 

74.0 

50 

.7 

62 

4 

- 

7 

85 

7 

30 

13 

103 

0 

0 

2 

0 

1.60 

- 

.77 

1.00 

11 

.0 

0 

3 

1 

1 

NEW  SMYRNA  BEACH  *  N 

71,7 

51 

.4 

61 

6 

1 

2 

80 

6  + 

30 

12 

114 

0 

0 

2 

0 

2.14 

.52 

1.17 

8 

.0 

0 

5 

1 

1 

48 

.8 

6 1 

7 

2 

3 

84 

23 

2  7 

1 3 

119 

2 

0 

1.82 

—  ^ 

.13 

.91 

8 

.  0 

0 

2 

2 

0 

OCALA  2  NE 

74.8 

44 

.6 

5? 

7 

86 

28 

22 

13 

160 

0 

0 

3 

0 

1 . 80 

.90 

8 

.0 

0 

2 

2 

0 

ORLANDO  WATER  PLANT 

74, 5M 

52 

.4M 

63 

5M 

83 

7 

31 

12+ 

88 

0 

0 

2 

0 

1.29 

.60 

8 

.0 

0 

3 

1 

0 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

R 

7  3,2 

51 

62 

2 

0 

84 

7 

3  1 

I  3 

110 

2 

0 

1.12 

.93 

.64 

8 

.  0 

0 

2 

1 

0 

PALATKA 

71,1 

49 

.3 

60 

2 

0 

80 

6  + 

27 

13 

147 

0 

0 

2 

0 

2.98 

.14 

1.37 

7 

.0 

0 

3 

3 

1 

PLANT  CITY 

75.4 

50 

.2 

62 

8 

7 

83 

26 

29 

13 

97 

2.47 

.03 

1.94 

11 

.0 

1 

RAIFORD  ST  PRISON 

72.9 

45 

.3 

59 

1 

1 

6 

83 

23 

23 

13 

173 

0 

0 

3 

0 

3.11 

.16 

1.63 

7 

.0 

0 

3 

3 

1 

SAINT  AUGUSTINE 

70.5 

48 

.3 

59 

4 

9 

81 

28 

27 

13 

163 

0 

0 

2 

0 

2.44 

.77 

1.27 

7 

.0 

0 

3 

2 

1 

SAINT  LEO 

74.2 

50 

.9 

62 

6 

1 

,2 

83 

28 

27 

13 

lOfi 

0 

0 

1.23 

-  1 

.54 

.71 

9 

.0 

0 

2 

^ 

0 

ST  PETERSBURG 

75.0 

54 

.0 

64 

5 

0 

81 

6 

32 

13 

74 

0 

0 

1 

0 

3.60 

.80 

1.75 

11 

.0 

0 

6 

4 

1 

SANFORD 

AM 

TAMPA  WB  AIRPORT 

R 

72.9 

51 

.6 

62 

3 

6 

80 

6 

31 

13 

108 

0 

0 

1 

0 

2.73 

.23 

2.36 

11 

.0 

0 

2 

1 

1 

TARPON  SPRINGS 

72.3 

50 

.4 

61 

4 

82 

29 

13 

129 

0 

0 

1 

0 

1  '9 

-  1 

.43 

.55 

.0 

0 

3 

2 

0 

TURKEY  HAMMOCK 

75. 7M 

49 

.6M 

62 

6M 

86 

7 

27 

13 

95 

0 

0 

1 

0 

.88 

.34 

17 

.0 

0 

3 

0 

0 

WINTER  HAVEN 

75.5 

52 

.3 

63 

9 

85 

7 

32 

13 

77 

0 

0 

1 

0 

1.35 

1  .00 

11 

.0 

0 

3 

1 

1 

DIVISION 

61 

4 

2.11 

.0 

SOUTHERN  DIVISION 

tARCADIA 

75.8 

50.6 

63 

.2 

.  7 

85 

7 

29 

13 

89 

0 

0 

1 

0 

.98 

-  1 

.15 

.46 

11 

.0 

0 

3 

0 

0 

AVON  PARK 

76.1 

51 

,5 

63 

.6 

■  4 

85 

7 

32 

13 

71 

0 

0 

1 

0 

1.06 

-  1 

.37 

.64 

17 

.0 

0 

2 

1 

0 

BELLE  SLAOE  EXP  STA 

AM 

75.3 

52 

.0 

63 

■  7 

.4 

85 

8 

33 

13 

73 

0 

0 

0 

0 

1.23 

.26 

.81 

18 

.0 

0 

2 

1 

0 

precipitation 
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TABLE  2  -  CONTINUED  FEBRUARY  isss 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 

From  Normal 

Highest 

Date 

1 

i 

0 

o 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

3 

a 
Q 
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Greatest  Day 

(5 

Snow, 

Sleet.  Hail 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

c 

o 

e 
I 

z 
t 

■ 

.50  or  More| 

1.00 
or  More 

;  . 

5  > 
m  ^ 

: , 

'm'k 

s  > 

on 

816  PINE  KEY  INN 

75.5 

63.6 

69.6 

83 

10 

47 

13 

21 

0 

0 

0 

0 

.10 

.06 

17 

.0 

0 

0 

0 

BRADENTON  EXP  STATION  AM 

75.1 

51.4 

63.3 

.8 

82 

26+ 

3  \ 

1 3 

100 

0 

0 

1 

0 

1.16 

.6? 

.71 

1 8 

.0 

0 

1 

0 

CANAL  POINT  USOA 

75.2 

54, 1 

64.7 

83 

7 

40 

13 

60 

0 

0 

0 

0 

2.20 

1.62 

18 

•  0 

0 

3 

1 

1 

CAPE   SABLE  RANGER  STA 

77.1 

57,8 

67.5 

83 

8 

38 

13 

29 

T 

T 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

CAPTIVA 

75.4 

56,9 

66  •  2 

84 

- 

37 

12+ 

52 

0 

0 

0 

0 

1.22 

.59 

11 

.0 

0 

3 

1 

0 

CLEWISTON  U  S  ENG  AM 

COCONUT  GROVE   7   S  AM 

75.6 

56,7 

66.2 

1.3 

84 

12 

39 

1 3 

44 

0 

0 

0 

0 

1.21 

.49 

.72 

18 

.0 

0 

3 

1 

0 

DRY  TORTUGAS 

75.3 

65, (> 

70.6 

86 

8 

52 

13 

0 

0 

0 

0 

0 

.93 

.47 

11 

.0 

0 

3 

0 

0 

EVERGLADES 

7  9  .  1 M 

56  ■  4M 

67 .  eM 

•  - 

85 

3  + 

34 

13 

37 

.35 

- 

.96 

.14 

11 

.0 

0 

2 

0 

0 

FELLSMERE 

74.4 

53,9 

64.? 

•  1 

84 

7 

33 

12+ 

69 

0 

0 

0 

0 

1.87 

- 

.27 

.67 

17 

.0 

0 

4 

1 

0 

FORT  LAUDERDALE 

78.6 

59,9 

69.3 

1  i  1 

89 

8 

38 

13 

26 

0 

0 

0 

0 

.40 

-  1 

.44 

.40 

17 

•  0 

0 

1 

0 

0 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

75.5 

63,4 

69.5 

81 

8 

40 

13 

24 

0 

0 

0 

0 

.90 

.40 

.0 

0 

3 

0 

0 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA  AM 

7  5.8 

56,4 

65  . 1 

83 

12 

37 

13 

47 

0 

0 

0 

0 

.44 

.16 

20 

.0 

0 

2 

0 

0 

FORT  MYERS  W9  AP  R 

75.5 

53,4 

64.5 

* 

1 .  1 

82 

7  + 

32 

13 

71 

1.15 

- 

.78 

.41 

8 

.0 

0 

3 

0 

0 

FORT  PIERCE 

72.6 

56.2 

64.4 

1.0 

85 

'' 

36 

12+ 

72 

0 

0 

0 

0 

1.32 

- 

.80 

.23 

18 

.0 

0 

7 

0 

0 

HIALEAH  AH 

76.2 

57.8 

57.0 

83 

11 

39 

1  2 

27 

0 

0 

0 

0 

.85 

.37 

S 

.0 

0 

2 

0 

0 

HOMESTEAD  EXP  STA 

78.4 

55.0 

56  .7 

.  1 

86 

8  + 

39 

1 3 

27 

0 

0 

0 

0 

.82 

,02 

.32 

.0 

0 

2 

0 

0 

HYPOLUXO 

75.8 

61.1 

68.5 

1  ■  3 

83 

8  + 

38 

12 

28 

0 

0 

0 

0 

1.65 

-  1 

.47 

.87 

18 

.0 

0 

3 

1 

0 

KEY  WEST  W8  CITY  R 

76.9 

63.8 

70.4 

1  ■  2 

83 

8 

48 

13 

20 

.05 

-  1 

.59 

.03 

11 

.0 

0 

0 

0 

0 

LA  BELLE 

77.6 

52.3 

65.0 

•  6 

84 

7 

29 

13 

51 

0 

0 

1 

0 

2.46 

.58 

2.08 

17 

.0 

0 

2 

1 

1 

LAKE   PLACID  2  SW 

76.5 

51.2 

63.0 

- 

1  .  1 

35 

7 

32 

13 

59 

0 

0 

1 

0 

1.67 

1.13 

17 

.0 

0 

6 

1 

1 

LOXAHATCHEE 

77.7 

53.7 

65.7 

85 

7 

37 

1 3 

42 

0 

0 

0 

0 

1.76 

1.36 

.0 

0 

2 

1 

1 

MARATHON  VACA  KEY 

77.6 

63.4 

70.5 

82 

3  + 

45 

13 

15 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

17+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

MELBOURNE 

73 . 3 

55 . 3 

64.3 

.  2 

84 

7 

32 

12 

77 

0 

0 

\ 

Q 

1  .39 

- 

.92 

.  52 

19 

.  0 

0 

5 

1 

0 

MERRITT  ISLAND 

72.1 

55.0 

53.6 

,  0 

84 

7 

34 

12 

80 

0 

0 

0 

0 

2.03 

- 

.36 

.91 

U 

.0 

0 

4 

2 

0 

MIAMI   BAY  FRONT 

74.6 

61  .8 

68.2 

81 

11 

39 

12 

25 

0 

0 

0 

0 

1.28 

.  34 

24 

.  0 

0 

4 

0 

0 

MIAMI  BEACH 

73.7 

63.5 

68.6 

1,6 

80 

11 

41 

13 

21 

0 

0 

0 

0 

1.12 

.63 

.46 

18 

.0 

0 

3 

0 

0 

MIAMI   WB  AIRPORT  R 

7  5.6 

59.7 

67.7 

1.0 

83 

1 1 

40 

12+ 

33 

0 

0 

0 

0 

.75 

-  1 

.02 

.33 

8 

.0 

0 

3 

0 

0 

MIAMI   WB  CITY  R 

7  3.2 

61.6 

57.4 

1*3 

81 

3 

39 

12  + 

39 

0 

0 

Q 

Q 

.86 

- 

,87 

.20 

8 

.0 

0 

4 

0 

0 

MOORE  HAVEN  LOCK   1  AM 

NAPLES 

76.8 

54,0 

65.4 

83 

10 

33 

1  3 

61 

0 

0 

0 

0 

.31 

.23 

11 

.0 

0 

1 

0 

0 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6  AM 

POMPANO  BEACH 

75.3 

59,1 

67.7 

85 

11 

37 

12 

31 

0 

0 

0 

n 

1.44 

1.26 

18 

.0 

0 

1 

1 

1 

PUNTA  60R0A 

77  .4 

53.6 

65.5 

■  2 

84 

10+ 

32 

13 

53 

0 

0 

1 

0 

1. 14 

.69 

.65 

11 

.  0 

0 

3 

\ 

0 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

78.0 

54. 

66.3 

85 

8 

39 

1 

31 

0 

0 

0 

0 

.35 

,16 

2 

.0 

0 

2 

a 

0 

SARASOTA 

75.3 

51.1 

63.2 

81 

6  + 

31 

13 

89 

0 

0 

1 

0 

1.11 

,5S 

8 

.  0 

0 

2 

2 

0 

^SOUTH  MIAMI   3  W 

78.1 

57.5 

67.  B 

84 

11 

36 

13 

31 

Q 

Q 

Q 

.37 

.10 

17  + 

.0 

0 

2 

0 

0 

STUART 

74.2 

57.7 

66.0 

.  1 

82 

7 

37 

13 

49 

0 

0 

0 

0 

1.93 

1,09 

17 

•  0 

0 

5 

X 

1 

SUNN  I  LAND 

77,4 

53.0 

65,2 

84 

23+ 

32 

1 3 

53 

0 

0 

1 

0 

.53 

,22 

g 

.0 

0 

3 

0 

0 

TAMIAMI   TRAIL  *0  MI   BEND  AM 

77.6 

57.1 

57.4 

85 

12  + 

37 

13 

30 

0 

0 

0 

0 

.44 

,22 

9 

.0 

0 

2 

0 

0 

TAVERNIER 

76.3 

64.0 

70.2 

.5 

82 

11 

44 

13 

16 

0 

0 

0 

0 

.51 

-  1 

.19 

.51 

18 

.0 

0 

1 

0 

TITUSVILLE  2  W 

74,0 

51.9 

53.0 

,  o 

85 

7 

32 

12 

93 

0 

0 

1 

0 

1.84 

.86 

.61 

8 

.0 

0 

4 

2 

0 

VERO  BEACH  CAA  AP 

72.0 

56.2 

64,1 

83 

7 

35 

J  3 

73 

0 

0 

0 

0 

2.46 

.89 

.0 

0 

6 

1 

0 

WAUCHULA   2  NW 

76.2 

49.3 

62,8 

•  8 

88 

7  + 

30 

13 

97 

0 

0 

2 

0 

1.32 

.90 

.72 

8 

.0 

0 

3 

1 

0 

WEST  PALM  BEACH 

74.3 

62.5 

68.4 

,9 

82 

11 

40 

12 

27 

0 

0 

0 

0 

1.97 

-  1 

.01 

1.30 

17 

.0 

0 

3 

1 

1 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP  R 

75.6 

59.0 

67.3 

32 

8  + 

40 

12 

39 

0 

0 

0 

0 

2.09 

.12 

1.97 

17 

.0 

0 

2 

1 

1 

DIVISION 

66.4 

1.12 

.0 

STATE 

61.7 

1.0 

2.02 

-  1 

.01 

.0 

t   DATA  RECEIVED  TOO  LATE   TO  BE 
INCLUDED   IN  STATE  AVERAGES 
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DAE.Y  PRECIPITATION 


Day  of  month 


APALACHtCOLA  MS  CITY  R 

ARCADIA 

AVON  PARK 

BARTOM 

BAY  LAKE 

BELLE  GLAOE  EXP  STA 
BIG  PINE  KEY  INN 
BLOUNTSTOWN  2  SE 
BRAOENTON  EXP  STATION 
BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

BUSMNELL  2  E 
CAMP  BLANOING 
CANAL  POINT  USOA 
CAPE  SABLE   RANGER  STA 
CAPTIVA 

CARRABELLE 
CARYVILLE 
CEDAR  KEY 
CHATTAHOOCHEE  1  H 
CHIPLEY  3  E 

CLEARWATER  BEACH 
CLERMONT  6  S 
CLEWISTON 
CLEWISTON  U  S  ENG 
COCONUT  GROVE  7  S 

COMPASS  LAKE 
CRESCENT  CITY  2  SW 
CROSS  CITY  CAA  AP 
DAN  I A  WNW 
DAYTONA  BEACH 

OAYTONA  BEACH  W8  AP  H 

OE  FUNtAK  SPRINGS 

DE  LAND 

DRY  TORTUGAS 

EUSTIS  2  S 

EVERGLADES 
FEDERAL  POINT 
PELLSMERE 
FERNANDINA  BEACH 
FORT  LAUDERDALE 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 
FT  LAUDERDALE  EXP  STA 
FORT  MYERS  WB  AP  R 
FORT  PIERCE 
GAINESVILLE  UNIV 

GAINESVILLE  3  WSW 
GLEN  ST  MARY  NURSERIES 
HART  LAKE 
HIALEAH 
HIGH  SPRINGS 

HIU.IARD 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 
HOMESTEAD  EXP  STA 
HYPOLUXO 
INVERNESS 

ISLEWOHTH 

JACKSONVILLE  WB  AP  R 
JACKSONVILLE  8EACH 
JACKSONVILLE  WB  CITY  R 
JASPER  9  ESE 

KENDAL  2  E 

KEV  WEST  WB  CITY  R 

KISSIMMEE 

LA  BELLE 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

LAKE  CITY  2  E 

LAKE  HIAWASSE 

LAKELAND  WB  CITY  R 

LAKE  PLACID  2  SW 

LAKE  TRAFFORO 

LIVE  OAK  2  ESE 
LONGBOAT  KEY 
LOXAHATCHEE 
MADISON 

MARATHON  VACA  KEY 

MARIANNA  CAA  AP 
MARIANNA   IND  SCHOOL 
MAYO  5  NW 
MELBOURNE 
MERRITT  ISLAND 

MIAMI    BAY  FRONT 
MIAMI  BEACH 

MIAMI  WB  AIRPORT  R 
MIAMI  we  CITY  R 
MILTON  EXP  STATION 

MONTICELLO 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MOUNTAIN  LAKE 

MT  PLEASANT 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

NAPLES 

NEW  SMYRNA  BEACH  *.  N 

NICEVILLE 

NITTAW  I  5 

OCALA 

OCALA  2  NE 
OKEECHOBEE   9  W 
OKEECHOBEE  MRCN  GATE  6 
ORLANDO  WATER  PLANT 
ORLANDO  WB  AIRPORT  R 

PALATKA 
PANAMA  CITY 
PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA  WB  CITY  R 
PETERS 

PLANT  CITY 
POMPANO  BEACH 
PUNTA  GOROA 
QUINCY  EXP  STATION 
RAIFORD  ST  PRISON 

ROV-AL  PALM  RANGER  STA 

SAINT  AUGUSTINE 

SAINT  LEO 

SAINT  MARKS  6  SE 

ST  PETERSBURG 

SANFORO 
SARASOTA 
SECOTAN 

SOUTH  MIAMI    3  W 
STUART 


RECORD  HISSING 


RECORD  MISSING 


RECORD  MISSING 


RECORD  HISSING 


•  83 
1.76 


5.75  1.63 
7.77  1.42 
.17  T 


13       14  15 


16     17     18     19     20     21    22    23    24    25    26    27    28    29  30 


T  1.62 
.13      lOS  (O^ 


.01  T 

T 

•OB  .19 


S—  R«t«r«nc«  NoIm  Following  StaUoa  IndM 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

"3 

Day  ol  month 

o 
(-« 

1    1   2   1  3 

4   1  5 

6 

.|a| 

9 

10 

11  {  12 

13  1  14  {  15 

16 

-1 

18 

19     20  1  21 

22  1  23  1  24 

25 

26  1  27 

28  1  29  1  30 

31 

SUNN I LAND 

TALLAHASSEE  WB  AP 

TAM lAMI    TRL  *0  MI  BEND 

TAMPA  WB   aiRPORT  R 

TARPON  SPRINGS 

•  93 
2,65 

2*73 
U29 

T 
T 

T 

•  11 

•03  •as 
•  ss 

•  02 

T 
T 

•  19 

•  13 

2^3S 
.53  .15 

•  1* 
i9S 

T 

.02 
.10 

.03 

7 

•  OS 

.03 

7 

T 

TAVERN I£R 
TITUSVILLE   2  W 
TURKEY  MAMMOCK, 
V6R0  BEACH  CAA  AP 
WAUCHULA  2  NW 

•  M 

ue4 

•  86 
2«46 
li32 

•  09 

.07 

•  dl 

.28 

•  IS 
.72 

.0'. 
•  01 

.  30 
.10 
.01 
•  20 

.17 

7 

•  03 

7 

.3« 

•  89 

•  29 

•  51 

•  03 

•  03 

•  02 

•  35 
.08 

•  04 

•  12 

T 

•  03 
.08 

WEST  PALM  BEACH 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP  R 

WINTER  HAVEN 

1*97 

U35 

T 

T  .Q2 

T 

T 

•  13 

•  20  T 

•  10 
1.00 

T 

7  7 

7 

7 

1^30 
1.97 
.11 

•  34 

7 

.02 

•  07  7 

7 

.09 

7  7 

.08 

7 

Sm  B<Iw«c«  NoM  roUowlsg  SUUon  Iiuln 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
FEBRUARY  1955 


Day  Of  Month 


Station 

1 

1   j  2 

3 

4 

5  j  e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

&DAI  Kru\rr\i  a  /"ttv 

62 

70 

64 

58 

60 

67 

64 

63 

57 

63 

64 

43 

46 

56 

64 

64 

69 

67 

65 

64 

64 

70 

71 

72 

63 

65 

72 

MIN 

!,& 

58 

53 

48 

50 

60 

51 

44 

42 

49 

34 

28 

27 

37 

45 

49 

55 

55 

50 

57 

58 

59 

61 

58 

54 

56 

60 

57 

74 

6  0 

ei 

70 

74 

79 

85 

71 

74 

83 

72 

52 

61 

69 

73 

eo 

72 

60 

77 

80 

77 

78 

80 

60 

79 

77 

81 

82 

MIN 

40 

45 

50 

56 

54 

59 

66 

60 

44 

50 

3  5 

29 

43 

44 

47 

56 

56 

57 

56 

54 

57 

56 

55 

53 

56 

54 

51 

AVON  PARK 

80 

74 

74 

85 

79 

74 

80 

78 

58 

62 

66 

72 

78 

75 

79 

78 

78 

78 

75 

82 

79 

79 

78 

SO 

SI 

MIN 

43 

46 

50 

55 

54 

56 

58 

59 

45 

54 

57 

33 

32 

44 

45 

48 

56 

56 

57 

5  1 

50 

52 

59 

56 

60 

59 

56 

53 

BARTOW 

74 

78 

78 

87 

85 

58 

74 

82 

70 

50 

59 

64 

70 

78 

77 

78 

79 

80 

77 

77 

82 

79 

79 

SO 

83 

MIN 

35 

38 

48 

50 

53 

58 

66 

58 

40 

51 

61 

33 

32 

34 

38 

50 

^' 

60 

66 

55 

54 

55 

58 

64 

59 

55 

55 

50 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

69 

78 

SO 

78 

85 

79 

75 

81 

79 

53 

65 

70 

73 

78 

78 

76 

78 

76 

75 

74 

76 

77 

30 

77 

79 

MIN 

39 

47 

5 1 

55 

55 

57 

59 

63 

44 

53 

59 

37 

33 

45 

44 

56 

56 

55 

^' 

62 

63 

59 

53 

56 

50 

BIG  PINE  KEv  inn 

69 

SO 

72 

81 

61 

71 

83 

76 

71 

63 

67 

56 

71 

75 

71 

74 

80 

80 

78 

82 

82 

80 

81 

81 

81 

MIN 

54 

58 

54 

66 

66 

69 

72 

71 

6 1 

69 

7  1 

6 1 

47 

60 

56 

50 

66 

63 

6 1 

66 

67 

68 

67 

66 

68 

62 

70 

67 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

MAX 

65 

76 

71 

59 

67 

68 

68 

61 

64 

72 

63 

47 

51 

65 

71 

70 

72 

73 

73 

72 

72 

75 

67 

78 

72 

72 

80 

MIN 

28 

40 

46 

44 

44 

46 

54 

39 

31 

31 

23 

24 

25 

30 

37 

39 

49 

47 

46 

53 

50 

53 

54 

45 

46 

55 

8RA0ENTON  E)tP  STATION 

75 

78 

31 

79 

67 

81 

69 

49 

63 

71 

69 

77 

80 

79 

81 

80 

79 

81 

78 

82 

ao 

82 

MIN 

38 

45 

47 

55 

57 

58 

66 

58 

44 

57 

62 

36 

31 

39 

40 

43 

5  5 

56 

54 

59 

63 

59 

59 

65 

53 

B rooksv ille  chin  hi'l 

70 

75 

57 

73 

68 

66 

76 

71 

46 

56 

72 

69 

74 

77 

78 

72 

79 

76 

76 

82 

77 

68 

80 

78 

81 

MIN 

41 

51 

52 

57 

68 

54 

41 

53 

46 

29 

26 

36 

44 

47 

56 

54 

54 

66 

5  7 

61 

66 

58 

5 1 

56 

56 

BUSHNELL  2  E 

MAX 

74 

77 

66 

78 

70 

59 

80 

78 

46 

57 

66 

70 

75 

77 

75 

76 

77 

78 

80 

83 

80 

76 

82 

81 

83 

MIN 

34 

41 

53 

54 

59 

66 

37 

47 

30 

27 

35 

35 

39 

49 

49 

54 

^' 

50 

50 

51 

50 

CAMP  BLANOINf^ 

72 

66 

75 

70 

66 

77 

76 

49 

49 

66 

68 

73 

77 

76 

72 

76 

77 

76 

82 

80 

71 

76 

79 

81 

MIN 

35 

48 

49 

''^ 

43 

56 

63 

49 

36 

46 

48 

27 

22 

32 

41 

39 

52 

48 

47 

47 

54 

59 

56 

62 

50 

49 

5 1 

58 

CANAL  POINT  U5DA 

MAX 

78 

69 

72 

79 

83 

72 

74 

80 

79 

68 

65 

70 

70 

72 

76 

74 

78 

76 

76 

73 

75 

SO 

81 

78 

79 

78 

MIN 

42 

46 

59 

58 

58 

62 

59 

54 

53 

49 

41 

40 

54 

46 

60 

58 

60 

56 

61 

63 

69 

56 

60 

54 

51 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

81 

78 

79 

83 

78 

79 

61 

70 

68 

72 

74 

79 

77 

78 

78 

78 

77 

75 

79 

78 

79 

79 

76 

78 

MIN 

47 

51 

68 

62 

07 

68 

69 

56 

59 

63 

43 

38 

54 

5  1 

59 

61 

58 

62 

58 

CA^T I VA 

34 

75 

76 

71 

75 

80 

70 

59 

63 

70 

69 

77 

72 

73 

77 

80 

77 

78 

81 

81 

82 

81 

60 

79 

MIN 

47 

51 

53 

61 

60 

62 

67 

62 

54 

60 

58 

37 

37 

48 

5 1 

54 

60 

60 

61 

69 

61 

61 

64 

65 

63 

61 

62 

CARR*\BELLE 

MAX 

70 

65 

68 

64 

60 

66 

62 

46 

48 

58 

67 

65 

73 

74 

71 

70 

71 

70 

72 

75 

74 

73 

73 

74 

MIN 

31 

55 

46 

48 

58 

40 

31 

38 

40 

23 

19 

28 

3  5 

38 

45 

46 

6  = 

47 

59 

66 

64 

49 

49 

CEOAR  KEY 

64 

64 

68 

66 

65 

65 

65 

65 

65 

43 

55 

62 

71 

70 

71 

70 

72 

77 

75 

72 

71 

72 

74 

77 

74 

73 

MIN 

44 

44 

49 

52 

58 

60 

50 

41 

41 

45 

28 

26 

44 

45 

46 

46 

60 

68 

50 

59 

60 

62 

64 

65 

62 

CHIPLEY  3  E 

M*X 

72 

66 

70 

65 

59 

66 

75 

71 

42 

49 

65 

73 

73 

73 

75 

76 

77 

77 

79 

73 

77 

69 

75 

80 

61 

MIN 

44 

57 

42 

58 

29 

39 

33 

^' 

20 

23 

38 

58 

42 

49 

59 

CLEARWATER  BEACH 

MAX 

70 

68 

72 

73 

78 

73 

69 

72 

78 

70 

52 

58 

64 

61 

75 

71 

69 

77 

78 

77 

73 

79 

72 

70 

79 

78 

li 

MIN 

45 

55 

55 

60 

60 

64 

55 

48 

59 

39 

52 

41 

46 

57 

60 

° 

62 

61 

CLERMONT  5  S 

MAX 

79 

68 

72 

81 

31 

70 

70 

79 

70 

49 

60 

58 

72 

75 

75 

79 

77 

78 

76 

78 

83 

79 

71 

B2 

83 

84 

MIN 

40 

45 

50 

56 

60 

67 

56 

44 

53 

49 

^' 

39 

40 

43 

56 

56 

60 

56 

59 

56 

54 

52 

CLEWISTON  U  S  ENG 

MAX 

MIN 

COCONUT  GROVE  7  5 

MAX 

79 

79 

72 

77 

80 

82 

75 

78 

84 

58 

66 

70 

73 

77 

75 

80 

77 

76 

76 

76 

78 

78 

76 

77 

77 

MIN 

45 

51 

58 

61 

64 

68 

66 

56 

40 

3^ 

43 

53 

50 

51 

61 

67 

67 

56 

62 

63 

65 

50 

56 

COMPASS  LAKE 

MAX 

68 

63 

66 

7  \ 

69 

60 

62 

75 

69 

42 

48 

65 

72 

74 

76 

75 

74 

74 

75 

77 

70 

79 

68 

75 

80 

80 

MIN 

41 

57 

44 

57 

28 

19 

24 

36 

49 

48 

54 

50 

^' 

48 

46 

49 

56 

CRESCENT  CITY  2  SW 

MAX 

76 

62 

67 

80 

73 

69 

66 

79 

74 

49 

58 

67 

71 

75 

76 

72 

72 

76 

74 

77 

82 

78 

74 

74 

80 

83 

MIN 

36 

43 

50 

58 

^ 

33 

41 

47 

49 

58 

55 

51 

62 

51 

CROSS  CITY  CAA  AP 

MAX 

74 

74 

62 

73 

77 

72 

62 

63 

74 

65 

44 

52 

67 

70 

74 

76 

74 

78 

80 

60 

77 

80 

81 

57 

79 

78 

80 

MIN 

30 

43 

45 

60 

49 

50 

60 

48 

47 

47 

53 

49 

OAYTONA  BEACH 

MAX 

67 

78 

68 

64 

73 

81 

74 

69 

66 

74 

72 

50 

52 

61 

62 

68 

72 

67 

70 

71 

73 

77 

75 

65 

75 

" 

MIN 

41 

48 

56 

61 

56 

59 

Is 

OAYTONA  BEACH  WB  AP 

MAX 

78 

75 

66 

67 

79 

76 

65 

66 

75 

73 

44 

53 

64 

56 

70 

73 

71 

72 

72 

74 

73 

76 

75 

63 

73 

74 

79 

MIN 

37 

43 

59 

61 

48 

41 

53 

41 

° 

30 

44 

40 

69 

61 

49 

DE   FUNIAK  SPRINGS 

MAX 

69 

62 

66 

72 

66 

61 

66 

75 

66 

44 

51 

65 

73 

71 

72 

76 

76 

73 

77 

76 

69 

73 

71 

67 

81 

76 

MIN 

45 

56 

47 

43 

44 

55 

49 

35 

45 

30 

29 

44 

^' 

45 

59 

56 

47 

59 

47 

45 

62 

DE  LAND 

MAX 

SO 

76 

69 

8 1 

80 

71 

66 

68 

71 

71 

53 

52 

55 

68 

72 

72 

77 

74 

74 

75 

75 

77 

65 

57 

75 

77 

MIN 

37 

42 

46 

54 

55 

61 

60 

40 

47 

56 

31 

28 

41 

40 

41 

48 

56 

59 

52 

54 

56 

53 

55 

51 

DRY  TORTUGAS 

MAX 

73 

72 

82 

85 

70 

77 

79 

78 

78 

58 

65 

70 

75 

71 

73 

78 

78 

77 

76 

78 

77 

77 

77 

77 

MIN 

62 

64 

66 

68 

68 

66 

73 

66 

66 

68 

67 

54 

52 

64 

64 

68 

65 

67 

68 

67 

68 

67 

58 

69 

68 

70 

68 

EUSTIS  2  S 

MAX 

78 

70 

78 

72 

70 

79 

73 

54 

?2 

67 

68 

74 

76 

74 

76 

76 

77 

79 

82 

77 

72 

61 

81 

82 

MIN 

41 

44 

50 

50 

55 

60 

65 

55 

43 

54 

32 

29 

38 

41 

48 

54 

54 

54 

56 

69 

59 

56 

56 

54 

54 

EVERGLADES 

85 

78 

81 

78 

78 

84 

78 

63 

66 

72 

75 

81 

78 

80 

83 

81 

79 

79 

84 

83 

84 

85 

83 

83 

MIN 

54 

59 

60 

63 

65 

65 

50 

63 

40 

34 

50 

49 

51 

63 

66 

60 

59 

53 

51 

60 

58 

56 

FEDERAL  POINT 

MAX 

69 

62 

70 

73 

67 

65 

77 

72 

49 

52 

66 

68 

72 

77 

68 

72 

73 

76 

77 

80 

78 

73 

75 

80 

S3 

MIN 

38 

43 

52 

51 

51 

56 

63 

53 

43 

50 

48 

29 

29 

38 

40 

41 

5  1 

64 

58 

54 

52 

5 1 

50 

FELLSMERE 

76 

71 

84 

80 

72 

80 

76 

65 

61 

60 

70 

76 

71 

74 

74 

74 

73 

78 

78 

78 

73 

77 

82 

MIN 

41 

44 

49 

59 

60 

50 

66 

60 

44 

53 

64 

33 

51 

46 

59 

58 

59 

63 

58 

62 

58 

59 

54 

FERNANDINA  BEACH 

MAX 

75 

72 

53 

65 

67 

69 

68 

51 

71 

72 

48 

46 

59 

51 

68 

72 

53 

61 

58 

69 

73 

75 

76 

67 

65 

74 

77 

MIN 

38 

46 

48 

55 

48 

40 

48 

28 

36 

41 

46 

49 

59 

56 

56 

49 

50 

49 

59 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 

76 

83 

82 

74 

73 

78 

81 

89 

75 

80 

85 

73 

66 

71 

74 

80 

78 

79 

79 

77 

79 

80 

83 

80 

81 

SO 

81 

82 

MIN 

60 

51 

64 

61 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

MAX 

74 

77 

77 

75 

70 

76 

78 

81 

79 

79 

80 

70 

64 

69 

71 

77 

76 

77 

76 

75 

75 

75 

79 

77 

76 

77 

77 

78 

MIN 

64 

58 

62 

65 

65 

68 

71 

66 

54 

68 

7  1 

4 1 

40 

55 

65 

7  1 

5  1 

59 

67 

67 

69 

67 

71 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

MAX 

71 

73 

82 

81 

74 

72 

77 

82 

82 

75 

79 

83 

56 

66 

70 

74 

78 

75 

80 

77 

75 

75 

75 

SO 

74 

78 

79 

78 

MIN 

46 

50 

54 

57 

63 

66 

67 

57 

48 

52 

62 

38 

37 

50 

49 

51 

58 

58 

53 

64 

64 

67 

61 

64 

63 

56 

60 

53 

FORT  MYERS  WB  AP 

MAX 

75 

77 

81 

71 

74 

80 

82 

70 

74 

82 

75 

52 

53 

69 

72 

78 

77 

79 

79 

79 

75 

78 

78 

79 

78 

79 

79 

SO 

MIN 

44 

46 

51 

59 

69 

62 

67 

55 

47 

57 

45 

36 

32 

45 

46 

49 

50 

58 

57 

59 

54 

57 

59 

60 

59 

61 

56 

54 

FORT  PIERCE 

MAX 

71 

78 

72 

68 

70 

71 

85 

73 

72 

75 

78 

50 

53 

64 

58 

74 

71 

75 

75 

72 

75 

75 

78 

77 

76 

75 

75 

76 

MIN 

46 

48 

64 

59 

61 

60 

66 

65 

47 

64 

44 

36 

36 

50 

51 

53 

50 

58 

64 

66 

66 

55 

65 

57 

58 

63 

58 

53 

63.5 
50.1 
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Table  S » Continued 


Day  Of  Month 


btaiion 

1 

2 

3 

4 

t  , 
i  ' 

1  , 
1  ' 

7 

I 

8 

1  

I  ' 

10 

11 

12 

13 

M 

IS 

-I  - 

16 

1 

j  .7 

1 — 

i " 

1 

1  '° 

20 

21 

;  22 

r  - 

j  23 



'  24 

t 

2S 

T  

1  26 

j  28  ,  29  ;  30 1  31 

GAINESVILLE  UNIV 

65 

71 

77 

75 

60 

72 

70 

62 

66 

77 

70 

43 

52 

68 

70 

75 

80 

76 

76 

H  

1  '° 

79 

82 

'  81 

67 

so 

71.5 

MIN 

38 

42 

50 

48 

**B 

57 

!  64 

50 

39 

42 

55 

26 

26 

1  43 

49 

54 

1  51 

53 

57 

60 

56 

56 

4Bi6 

GAINESV ILLE   3  WSW 

MAX 

68 

70 

80 

75 

67 

66 

78 

72 

49 

52 

67 

69 

75 

78 

7B 

74 

76 

76 

1  '° 

82 

SO 

1  82 

80 

77 

82 

MIN 

31 

39 

50 

49 

48 

57 

64 

50 

32 

50 

48 

27 

24 

35 

32 

35 

43 

47 

52 

5  1 

51 

69 

54 

Si 

j  73.2 

1  46  «0 

GLEN   ST   MARY  NURSERIES 

69 

79 

76 

57 

70 

77 

1  73 

69 

66 

i  75 

70 

46 

52 

66 

69 

73 

76 

76 

'  73 

75 

78 

74 

60 

61 

79 

76 

78 

91 

1 

MIN 

30 

41 

51 

43 

44 

57 

63 

46 

30 

45 

46 

26 

19 

35 

42 

60 

44 

50 

51 

58 

1  71.9 
43.9 

HIALEAH 

7<f 

79 

79 

76 

72 

77 

80 

81 

74 

78 

83 

77 

66 

70 

73 

76 

76 

SO 

77 

75 

74 

75 

77 

78 

76 

76 

76 

77 

76.2 

MIN 

50 

57 

57 

61 

65 

69 

64 

61 

56 

56 

5  8 

39 

58 

59 

56 

1  63 

65 

" 

65 

57  .0 

UI/IM  CODIhl^C 

H  i  on  arKiiMua 

70 

77 

75 

70 

77 

79 

72 

67 

65 

75 

71 

45 

52 

66 

69 

74 

78 

77 

76 

79 

79 

1  78 

82 

S3 

i 

77 

80 

79 

t  " 

{  73.4 

MIN 

31 

44 

51 

45 

44 

46 

63 

48 

32 

49 

47 

30 

22 

36 

44 

6  1 

50 

49 

55 

59 

55 

1  45.5 

HILL  I ARO 

70 

76 

52 

72 

64 

1  76 

70 

43 

48 

65 

68 

:  74 

76 

67 

68 

74 

75 

77 

78 

80 

75 

73 

80 

81 

'  70.0 

MIN 

30 

40 

46 

42 

45 

57 

63 

46 

30 

45 

43 

25 

18 

27 

j  38 

44 

50 

1  43 

1 

46 

52 

57 

52 

43  .4 

HOMESTEAD  EXP  STA 

7^ 

8 1 

70 

63 

85 

60 

80 

85 

79 

67 

73 

76 

79 

77 

81 

1  80 

78 

77 

78 

80 

7V 

79 

80 

73 

81 

78.4 

MIN 

43 

47 

54 

54 

64 

65 

67 

59 

55 

56 

6 1 

4 1 

49 

63 

6  1 

i  54 

69 

56 

58 

5 1 

63 

S5.0 

H YPOLUXO 

75 

78 

79 

72 

71 

76 

80 

83 

74 

78 

83 

69 

66 

72 

75 

i  " 

77 

77 

76 

74 

74 

74 

70 

73 

1  77 

77 

76 

It 

75.8 

MIN 

60 

51 

53 

62 

61 

63 

71 

65 

49 

66 

67 

36 

1  61 

68 

60 

59 

66 

67 

69 

69 

70 

!  62 

68 

41.1 

I N  VERNE  SS 

73 

80 

78 

67 

73 

82 

74 

68 

70 

80 

7U 

49 

65 

69 

71 

77 

79 

78 

77 

80 

80 

81 

85 

81 

'  80 

82 

81 

85 

75.7 

MIN 

35 

43 

52 

1  52 

52 

56 

68 

55 

37 

51 

49 

30 

28 

38 

46 

61 

53 

52 

52 

66 

55 

61 

59 

53 

55 

52 

48.9 

JACKSONVILLE   WB  AP 

69 

75 

62 

1 

1  55 

68 

78 

71 

63 

63 

76 

72 

42 

48 

64 

69 

1  76 

77 

62 

68 

72 

76 

78 

81 

31 

62 

72 

79 

81 

69.3 

MIN 

36 

48 

49 

^9 

49 

59 

57 

1 

45 

39 

49 

3  7 

1  44 

49 

53 

52 

53 

69 

60 

59 

64 

51 

53 

*  * 

61 

77 

66 

63 

68 

75 

70 

56 

68 

74 

45 

47 

58 

61 

66 

65 

60 

61 

66 

72 

68 

74 

73 

63 

64 

7C 

65.1 

MIN 

30 

45 

44 

&0 

51 

54 

53 

50 

39 

46 

35 

27 

1  25 

35 

50 

49 

53 

53 

57 

57 

66 

55 

60 

5 1 

11 

46  i  4 

JACKSONVILLE   WB  CITY 

68 

77 

6  1 

52 

67 

75 

72 

61 

63 

76 

71 

40 

1 

45 

64 

67 

72 

76 

59 

64 

71 

76 

76 

83 

79 

64 

71 

77 

79 

68.0 

MIN 

'i2 

52 

48 

49 

50 

59 

58 

49 

41 

53 

37 

28 

26 

34 

44 

62 

54 

63 

52 

54 

61 

62 

60 

60 

60 

43 

53 

61 

49.5 

JASPER  9  ESE 

69 

72 

74 

70 

44 

50 

65 

70 

72 

76 

72 

79 

75 

30 

82 

7't 

77 

79 

62 

71.9 

MIN 

2d 

40 

39 

40 

42 

58 

62 

43 

29 

44 

42 

23 

1 7 

36 

37 

60 

50 

41 

44 

50 

46 

60 

49 

41 

47 

50 

41 . 1 

P  V    UPCT    UQ    /"  I  TV 

77 

78 

7  7 

78 

76 

80 

81 

83 

75 

62 

62 

59 

65 

68 

68 

79 

77 

72 

76 

80 

78 

79 

82 

82 

82 

79 

78 

SO 

76.9 

MIN 

59 

61 

65 

67 

66 

68 

71 

64 

63 

67 

56 

51 

61 

68 

62 

64 

66 

67 

67 

67 

68 

69 

67 

67 

67 

63  .3 

K  I  SS I MMEE 

MAX 

71 

79 

75 

75 

72 

75 

85 

70 

70 

75 

73 

60 

58 

65 

65 

75 

74 

77 

73 

75 

75 

75 

75 

77 

74 

BO 

80 

76 

73.4 

MIN 

38 

43 

56 

52 

53 

60 

64 

52 

56 

32 

3  0 

42 

40 

43 

53 

52 

58 

52 

55 

57 

61 

60 

58 

54 

54 

50 

50.9 

LA  BELLE 

MAX 

76 

79 

82 

70 

75 

79 

84 

77 

77 

83 

77 

56 

66 

72 

76 

80 

79 

63 

80 

80 

76 

78 

78 

80 

83 

79 

82 

83 

77.6 

MIN 

t,l 

46 

48 

57 

62 

58 

62 

42 

47 

57 

66 

55 

65 

62 

69 

66 

58 

57 

61 

64 

61 

4?  ■  ? 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

MAX 

73 

78 

78 

73 

72 

79 

83 

71 

71 

78 

74 

48 

59 

63 

70 

76 

74 

78 

70 

78 

75 

76 

79 

78 

76 

80 

60 

61 

73*9 

MIN 

37 

42 

49 

55 

52 

60 

65 

57 

50 

41 

52 

52 

67 

53 

52 

56 

69 

64 

57 

55 

51 

51 

49.1 

LAKE  CITY   2  E 

MAX 

70 

78 

72 

58 

72 

76 

72 

63 

66 

75 

69 

44 

61 

67 

70 

74 

77 

70 

74 

77 

77 

77 

83 

33 

76 

72 

81 

81 

71.6 

MIN 

32 

45 

49 

43 

57 

63 

11 

40 

45 

54 

46 

50 

54 

60 

53 

53 

49 

60 

52 

52 

45  .4 

LAKE  HIAWASSE 

MAX 

66 

72 

78 

77 

67 

71 

78 

83 

64 

77 

70 

45 

56 

66 

69 

76 

73 

76 

73 

76 

75 

79 

70 

81 

81 

72  <1 

50 

42 

62 

63 

58 

52 

64 

64 

62 

67 

55 

56 

51 

LAKELAND  W8  CITY 

MAX 

72 

76 

78 

66 

70 

78 

80 

65 

69 

76 

69 

46 

56 

63 

67 

75 

73 

75 

70 

75 

78 

79 

77 

79 

81 

71.9 

MIN 

45 

52 

58 

55 

66 

49 

68 

58 

57 

67 

58 

59 

61 

60 

58 

66 

69 

68 

53.0 

LAKE   PLACID  2  SW 

MAX 

77 

80 

ei 

73 

76 

81 

85 

75 

75 

82 

7h 

55 

66 

70 

73 

80 

74 

80 

80 

76 

79 

79 

81 

73 

80 

32 

76.6 

MIN 

37 

42 

46 

56 

5 1 

55 

65 

60 

57 

55 

47 

67 

53 

54 

69 

53 

54 

53 

57 

59 

60 

64 

49 

51 .2 

LIVE  OAK   2  ESE 

MAX 

68 

76 

72 

63 

72 

75 

70 

62 

64 

73 

68 

47 

49 

64 

69 

39 

42 

55 

45 

51 

50 

58 

61 

53 

49 

49 

5? 

52 

49  1 2 

LOXAHATCHEE 

MAX 

78 

80 

83 

71 

71 

85 

81 

76 

61 

62 

67 

66 

74 

73 

76 

82 

^2 

47 

66 

68 

63 

54 

58 

66 

62 

61 

60 

64 

62 

60 

93.7 

MAD  I  SON 

MAX 

68 

75 

72 

58 

71 

72 

67 

62 

65 

75 

65 

42 

49 

64 

72 

46 

47 

53 

46 

49 

53 

62 

54 

67 

49 

44 

66 

54 

49.3 

MARATHON   VACA  KEY 

MAX 

75 

76 

82 

79 

78 

78 

60 

81 

75 

80 

80 

69 

66 

72 

73 

78 

79 

79 

71 

61 

67 

64 

62 

68 

66 

66 

66 

67 

67 

67 

67 

66 

63.4 

MARIANNA  CAA  AP 

MAX 

68 

75 

68 

54 

67 

69 

64 

60 

63 

71 

61 

41 

49 

63 

69 

75 

,j 

76 

64 

78 

69 

74 

76 

dO 

67  8 

MIN 

43 

58 

48 

43 

42 

56 

48 

36 

31 

30 

23 

21 

23 

38 

41 

62 

48 

47 

56 

52 

50 

53 

68 

47 

43 

56 

68 

44.3 

MARIANNA    IND  SCHOOL 

MAX 

70 

75 

70 

62 

66 

71 

70 

56 

61 

73 

67 

43 

47 

64 

69 

74 

80 

31 

40 

48 

46 

44 

64 

51 

48 

46 

66 

43 

41 

50 

64 

41.4 

MAYO   5  NW 

MAX 

69 

75 

70 

73 

74 

70 

62 

65 

73 

69 

43 

49 

66 

70 

74 

7<) 

75 

71.8 

MIN 

30 

;^ 

42 

39 

34 

37 

41 

54  1 

47 

60 

49 

54 

68 

60 

60 

51 

55 

50 

45.4 

MELBOURNE 

MAX 

73 

78 

75 

74 

70 

72 

84 

75 

71 

63 

75 

62 

62 

65 

72 

70 

76  ' 

74 

72 

71 

73 

80 

78 

76 

72 

75 

73. S 

MIN 

40 

47 

51 

60 

60 

60 

57 

32 

38 

46 

48 

62 

57 

60  ; 

63 

64 

64 

65 

65 

64 

61 

69 

64 

61 

55.3 

MERRITT  ISLAND 

MAX 

72 

80 

74 

65 

69 

76 

64 

73 

71 

76 

71 

54 

59 

65 

68 

72 

76 

72 

MIN 

43 

46 

54 

59 

61 

57 

61 

53 

59 

60 

62 

64 

63 

64 

60 

58 

59 

56 

64 

99.0 

MIAMI    BAY  FRONT 

MAX 

74 

77 

78 

75 

70 

76 

79 

78 

75 

73 

61 

72 

65 

68 

72 

75 

78 

75 

74 

74 

76 

76 

76 

75 

75 

75 

/4.6 

MIN 

52 

57 

63 

65 

65 

66 

69 

65 

54 

68 

70 

39 

40 

6 1 

55 

64 

69 

60 

69 

68 

6B 

68 

65 

68 

63 

67 

£7 

66 

61 .8 

MIAMI  BEACH 

MAX 

74 

76 

77 

74 

69 

73 

76 

78 

73 

75 

80 

73 

64 

67 

71 

74 

73 

75 

73 

74 

73 

75  t 

73.7 

MIN 

58 

59 

"  1 

41 

55 

66 

70 

62 

60 

68 

67 

68 

70 

69 

64 

68 

68 

*' 

»)|9 

MIAMI    KB  AIRPORT 

MAX 

73 

79 

80 

76 

72 

77 

79 

62 

74 

77 

83 

58 

66 

70 

74 

77 

76 

79 

76 

76 

79  6 

62 

67 

1 

54 

64 

60 

68 

67 

67 

68 

60 

67  , 

64 

68 

62  , 

<>'>■  ■ 

99.7 

MIAMI   WB  CITY 

MAX 

71 

77 

81 

73 

69 

73 

76 

78 

70 

76 

73 

76 

76 

73 

74 

76 

76 

77 

74 

76 

7« 

76 

73.2 

MIN 

63 

56 

62 

64 

64 

63  ' 

69 

63 

54  1 

67 

52 

39 

39 

60 

54 

66 

63 

60 

57 

67 

63 

68 

63 

68 

63 

66 

68 

66 

61.6 

MILTON  EXP  STATION 

MAX 

6B 

74 

70 

61 

59 

70 

64 

59 

69 

64 

43 

50 

63 

71 

65 

67 

75 

70 

70 

69 

! 

77 

66  9 

MIN 

47 

54 

45 

45 

48 

56 

n 

40 

44 

65 

42 

51 

60 

56 

68 

43 

53 

45 

47 

•e 

60 

49.1 

MONTICELLO 

MAX 

67 

77 

74 

57 

70 

68 

62 

65 

«4 

74 

68 

44 

47 

65 

72 

73 

77 

80 

31 

66 

75 

77 

82 

69  .9 

MIN 

33 

48 

50  1 

40 

43 

46 

53 

45 

60 

51 

".7 

65 

52 

46 

43 

5^ 

91 

44.1 

MOORE   HAVEN  LOCK  1 

MAX 

t 

i 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

73 

79 

78 

71 

71 

78  ! 

65 

76 

71 

78 

75 

56  1 

59 

64 

69 

75 

73 

78 

72 

75 

74 

74 

78 

77 

7S 

7? 

78 

82  i 

74.0 

MIN 

38 

41 

47 

55 

53 

60 

66 

58 

39 

57 

55 

31  ' 

30 

41 

38  ' 

44 

64 

53 

68 

56 

52 

58 

60 

59 

69 

56 

53 

40  ' 

90.7 

MT  PLEASANT 

MAX 

67 

76 

72 

70 

69 

66  1 

70 

61 

65  ' 

74  - 

70 

1 

50  j 

SI 

62 

71 

73 

72 

73 

72 

73 

73 

76 

76 

SO 

73 

74 

80 

SI  1 

70.4 

MIN  1 

42 

55 

49 

41 

42 

56  j 

52 

38 

32  ' 

45 

35 

22 

22 

26 

40 

43 

54 

54 

46 

54 

53 

52 

57 

56  ' 

45 

4i 

♦  7 

"  1 

44.1 
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DAILY  TEMPERATURES 


JTable  5 -  Continued 


FLORIDA 
FEBRUARY  1955 


Day  Oi  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17  1 

18 

19 

20  1 

21 

22 

23 

24 

25 

26  1 

27 

28 

NAPLES 

MAX 

75 

77 

79 

75 

76 

78 

61 

77 

76 

63 

75 

65 

65 

69 

72 

78 

78 

75 

79 

60 

79 

79 

BO 

80 

81 

79 

80 

79 

MIN 

43 

49 

52 

53 

55 

60 

56 

56 

56 

61 

69 

61 

58 

54 

NEW   SMYRNA  8EACH  4  N 

MAX 

69 

78 

74 

65 

70 

60 

80 

74 

67 

77 

72 

61 

54 

64 

65 

72 

72 

71 

72 

73 

74 

72 

77 

77 

69 

76 

75 

78 

MIN 

37 

42 

58 

59 

59 

54 

5 1 

30 

43 

50 

56 

59 

57 

55 

59 

61 

56 

57 

57 

5  1 

50 

NICeVILLE 

MAX 

67 

67 

70 

72 

62 

64 

71 

59 

60 

67 

69 

45 

44 

50 

6 1 

71 

75 

76 

76 

74 

70 

7 1 

72 

71 

7 1 

57 

73 

MIN 

51 

50 

26 

35 

16 

19 

22 

32 

45 

47 

OCALA 

MAX 

73 

77 

78 

73 

70 

80 

75 

66 

70 

79 

76 

52 

56 

58 

71 

77 

79 

75 

75 

77 

78 

76 

84 

80 

78 

81 

80 

83 

MIN 

35 

45 

5  3 

49 

58 

40 

50 

53 

62 

53 

52 

59 

59 

54 

53 

51 

56 

55 

OCALA  2  NE 

MAX 

74 

78 

79 

64 

73 

83 

74 

67 

71 

80 

73 

45 

56 

70 

72 

76 

61 

76 

77 

79 

78 

78 

85 

82 

69 

80 

86 

86 

MIN 

31 

39 

49 

49 

46 

55 

64 

52 

35 

46 

45 

28 

22 

34 

33 

35 

45 

48 

51 

45 

48 

52 

52 

48 

51 

47 

49 

48 

OKEECHOBEE   HRCN  GATE  6 

MAX 

MIN 

ORLANDO   WATER  PLANT 

MAX 

74 

78 

78 

72 

72 

76 

55 

55 

55 

70 

75 

74 

76 

75 

82 

61 

MIN 

42 

47 

55 

58 

64 

59 

66 

57 

44 

54 

54 

31 

31 

43 

44 

47 

55 

55 

56 

58 

58 

61 

50 

59 

55 

65 

54 

ORLANDO   WB  AIRPORT 

MAX 

71 

68 

73 

80 

84 

69 

70 

78 

71 

48 

56 

67 

69 

76 

73 

79 

81 

MIN 

40 

46 

55 

57 

53 

60 

65 

49 

43 

54 

43 

32 

31 

43 

46 

66 

65 

68 

55 

57 

58 

59 

59 

56 

66 

54 

53 

PALATKA 

MAX 

70 

76 

70 

52 

69 

80 

74 

68 

65 

76 

73 

49 

52 

65 

69 

72 

75 

59 

7 1 

80 

75 

80 

MIN 

39 

46 

53 

52 

52 

59 

64 

53 

42 

51 

48 

29 

27 

35 

40 

43 

50 

62 

53 

52 

66 

60 

57 

55 

53 

52 

53 

55 

PANAMA  CITY 

MAX 

67 

75 

70 

69 

65 

68 

65 

60 

65 

72 

64 

44 

50 

63 

70 

69 

74 

71 

MlN 

49 

55 

53 

46 

47 

59 

52 

40 

36 

42 

36 

25 

24 

30 

44 

60 

66 

49 

49 

61 

56 

67 

53 

50 

51 

48 

63 

52 

PENSACOLA  CAA  AP 

MAX 

70 

73 

67 

57 

63 

69 

57 

62 

61 

68 

63 

45 

49 

64 

67 

66 

72 

65 

68 

70 

70 

57 

66 

77 

MIN 

56 

60 

51 

49 

52 

67 

42 

37 

39 

53 

30 

22 

27 

31 

47 

52 

51 

45 

54 

61 

59 

46 

45 

55 

51 

52 

60 

56 

PENSACOLA  WB  CITY 

MAX 

67 

74 

67 

57 

65 

67 

56 

60 

59 

55 

53 

44 

46 

62 

63 

54 

70 

69 

53 

55 

58 

69 

67 

73 

73 

MIN 

58 

60 

51 

49 

:3 

56 

43 

38 

41 

54 

29 

24 

29 

34 

49 

55 

50 

45 

55 

61 

69 

46 

45 

57 

53 

55 

51 

64 

PLANT  CITY 

MAX 

75 

80 

79 

75 

74 

80 

61 

69 

71 

80 

7  5 

57 

60 

66 

7 1 

76 

76 

81 

80 

82 

63 

MIN 

37 

47 

49 

54 

56 

59 

67 

57 

37 

54 

54 

31 

29 

39 

37 

41 

53 

51 

67 

56 

63 

56 

60 

52 

55 

65 

55 

54 

POMPANO  BEACH 

MAX 

73 

00 

80 

75 

70 

84 

73 

78 

85 

71 

65 

70 

72 

78 

78 

75 

75 

80 

80 

11 

78 

80 

78 

MIN 

55 

50 

55 

62 

62 

66 

70 

61 

60 

64 

64 

37 

40 

50 

50 

53 

70 

55 

53 

64 

67 

66 

65 

67 

55 

66 

56 

PUNTA  GORDA 

MAX 

77 

79 

82 

70 

75 

81 

72 

84 

73 

5  1 

56 

75 

75 

78 

73 

83 

80 

81 

76 

61 

80 

81 

MIN 

45 

49 

50 

56 

55 

58 

66 

62 

47 

56 

53 

37 

32 

47 

50 

59 

55 

57 

57 

54 

58 

58 

59 

61 

61 

57 

55 

QUINCY   EXP  STATION 

MAX 

67 

77 

73 

68 

69 

65 

66 

61 

64 

72 

58 

44 

49 

65 

71 

72 

74 

74 

73 

74 

74 

76 

71 

60 

70 

74 

78 

80 

MIN 

37 

53 

49 

41 

41 

57 

54 

39 

32 

44 

37 

22 

21 

29 

37 

40 

52 

52 

45 

52 

51 

50 

58 

54 

46 

41 

51 

51 

RAIFORD  ST  PRISON 

MAX 

70 

77 

74 

63 

70 

78 

76 

75 

65 

76 

75 

50 

49 

65 

69 

74 

76 

77 

63 

60 

60 

75 

60 

MIN 

32 

42 

48 

45 

44 

57 

63 

48 

36 

45 

46 

27 

23 

33 

34 

37 

43 

60 

46 

50 

54 

55 

53 

51 

61 

50 

49 

53 

ROYAL   PALM   RANGER  STA 

MAX 

82 

81 

78 

73 

81 

77 

81 

8 1 

66 

73 

75 

76 

80 

80 

79 

MIN 

39 

45 

50 

53 

63 

63 

68 

60 

52 

55 

61 

40 

42 

55 

46 

48 

64 

62 

55 

63 

56 

59 

57 

55 

61 

55 

53 

54 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 

70 

78 

70 

61 

68 

71 

62 

50 

50 

72 

76 

66 

71 

74 

77 

80 

77 

70 

81 

MIN 

37 

43 

52 

52 

54 

56 

63 

53 

38 

50 

49 

29 

27 

37 

40 

41 

47 

50 

54 

50 

56 

68 

55 

53 

51 

52 

49 

53 

SAINT  LEO 

MAX 

73 

79 

78 

68 

73 

82 

79 

69 

69 

80 

7  1 

47 

56 

67 

70 

76 

77 

77 

77 

80 

77 

78 

80 

80 

83 

MIN 

39 

48 

55 

53 

55 

59 

66 

56 

42 

55 

45 

30 

27 

37 

43 

45 

53 

55 

54 

66 

55 

58 

62 

55 

58 

53 

56 

55 

SAINT  MARKS  6  SE 

MAX 

59 

69 

71 

7 1 

65 

55 

68 

74 

70 

MIN 

36 

50 

49 

44 

45 

56 

56 

40 

33 

45 

41 

23 

20 

26 

34 

42 

48 

52 

48 

52 

51 

52 

58 

52 

47 

47 

57 

52 

ST  PETERSBURG 

MAX 

72 

75 

76 

75 

78 

69 

73 

79 

76 

60 

68 

76 

78 

MIN 

46 

52 

54 

56 

59 

60 

67 

57 

46 

69 

53 

35 

32 

42 

46 

46 

67 

55 

56 

68 

66 

58 

64 

56 

69 

57 

62 

61 

SANFORD 

MAX 

MIN 

SARASOTA 

MAX 

75 

77 

73 

71 

8 1 

54 

62 

70 

70 

76 

MIN 

39 

46 

47 

55 

57 

59 

69 

59 

42 

66 

39 

36 

31 

41 

42 

45 

56 

64 

57 

57 

51 

5'. 

56 

64 

59 

56 

67 

54 

SECOTAN 

MAX 

50 

54 

60 

70 

78 

79 

77 

MIN 

23 

26 

30 

35 

42 

45 

45 

48 

43 

SOUTH   MIAMI    3  W 

MAX 

7  5 

76 

74 

79 

82 

62 

78 

80 

84 

70 

66 

72 

76 

78 

77 

83 

76 

78 

78 

78 

81 

82 

79 

79 

78 

80 

MIN 

45 

50 

55 

56 

62 

65 

68 

62 

53 

57 

66 

38 

36 

58 

52 

49 

66 

60 

56 

64 

65 

54 

58 

64 

62 

66 

60 

54 

STUART 

MAX 

73 

69 

70 

75 

71 

76 

76 

74 

75 

77 

78 

MIN 

44 

47 

64 

57 

64 

62 

65 

63 

47 

62 

64 

36 

37 

56 

50 

64 

69 

58 

65 

65 

56 

66 

65 

67 

58 

55 

55 

53 

SUNNILAND 

MAX 

80 

80 

81 

84 

MIN 

40 

45 

49 

58 

59 

63 

66 

65 

45 

54 

63 

37 

32 

46 

49 

46 

59 

60 

55 

55 

55 

56 

55 

57 

55 

61 

50 

48 

TALLAHASSEE  WB  AP 

MAX 

66 

77 

70 

61 

64 

72 

6  2 

49 

71 

75 

77 

MIN 

35 

50 

49 

43 

44 

59 

50 

40 

34 

47 

32 

25 

23 

33 

35 

43 

48 

53 

48 

53 

51 

49 

64 

53 

46 

45 

54 

52 

TAMIAMl    TRL  40  MI  BEND 

MAX 

77 

78 

80 

81 

77 

72 

77 

MIN 

49 

53 

55 

60 

60 

65 

66 

65 

54 

61 

64 

40 

37 

49 

49 

53 

55 

61 

57 

51 

61 

61 

59 

63 

54 

62 

59 

57 

TAMPA  WB  AIRPORT 

MAX 

70 

74 

77 

69 

74 

80 

75 

66 

70 

69 

46 

59 

68 

70 

74 

75 

78 

78 

MIN 

41 

47 

50 

56 

58 

60 

65 

61 

42 

58 

46 

33 

31 

41 

42 

46 

56 

63 

57 

57 

54 

56 

62 

53 

57 

57 

60 

56 

TARPON  SPRINGS 

MAX 

63 

7  1 

70 

66 

MIN 

42 

45 

50 

54 

55 

61 

66 

56 

44 

47 

59 

37 

29 

34 

36 

41 

43 

50 

53 

58 

54 

55 

60 

55 

57 

56 

57 

55 

TAVERNIER 

MAX 

73 

78 

78 

76 

71 

76 

78 

76 

70 

72 

75 

75 

76 

MIN 

59 

61 

64 

69 

68 

59 

71 

71 

62 

70 

71 

46 

44 

50 

51 

62 

71 

65 

63 

71 

67 

70 

70 

71 

65 

65 

67 

69 

TITUSVILLE  2  W 

MAX 

73 

MIN 

39 

42 

49 

60 

60 

60 

66 

58 

44 

54 

69 

32 

33 

47 

42 

46 

47 

62 

62 

59 

59 

61 

62 

57 

55 

57 

52 

50 

TURKEY  HAMMOCK 

MAX 

71 

7 1 

MIN 

44 

46 

54 

50 

64 

58 

41 

52 

57 

33 

27 

46 

43 

46 

53 

51 

53 

54 

56 

66 

52 

50 

VERO  BEACH  CAA  AP 

MAX 

72 

71 

63 

74 

MIN 

44 

50 

50 

60 

62 

62 

66 

57 

47 

60 

45 

37 

36 

54 

49 

55 

61 

59 

64 

63 

65 

66 

65 

65 

60 

61 

58 

53 

WAUCHULA  2  NW 

MAX 

76 

82 

MIN 

36 

42 

44 

54 

52 

67 

65 

58 

40 

52 

54 

32 

30 

42 

39 

42 

52 

53 

56 

53 

50 

52 

55 

53 

66 

58 

53 

48 

WEST  PALM  BEACH 

MAX 

73 

78 

78 

72 

70 

75 

76 

81 

72 

76 

82 

69 

63 

69 

70 

75 

76 

75 

75 

73 

73 

74 

75 

75 

76 

75 

75 

75 

MIN 

60 

58 

61 

63 

64 

67 

71 

66 

53 

62 

65 

40 

41 

61 

55 

63 

63 

62 

63 

67 

67 

70 

70 

58 

63 

59 

66 

68 

WEST   PALM  BEACH   WB  AP 

MAX 

75 

80 

80 

71 

71 

76 

80 

82 

73 

79 

62 

54 

64 

70 

72 

78 

79 

79 

78 

75 

75 

76 

79 

78 

76 

76 

77 

79 

MIN 

53 

55 

55 

62 

64 

66 

68 

62 

51 

64 

46 

40 

41 

55 

51 

54 

61 

60 

58 

67 

66 

68 

58 

66 

61 

67 

64 

57 

S««  R«f«r«nca  Not»t  Following  StatloQ  >nd»x 
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Table  S  •  Contioued 


WINTER  HAVEN 


MAX 

MIN 


DAILY  TEMPERATURES 

Day  Oi  Month 


FLORIDA 
FEBRUARy  Itii 


75     79  ao 

42     46  52 


74  72 

56  it. 


85  73  72 
65     58  <.<. 


IS     16  I  17  18 


79     77     55     61     65     71  I  77  74 

55     54     33     32     42     44  I  48     54  56 


l|  21 


22  i  23     24     25     26    27     2S     29     30     31  I 

 1  L.  _1  I  I  .  I  I  L_i 


72     77     76  I  76     82     80  I  77     80     Bl  82 

58     55     65     57     60     58  1  61     56     57  53 


75.5 
52i3 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  montli 


:3iaaon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BAY  LAKE 

KVAP 

.12 

.13 

.14 

.12 

.17 

.19 

.24 

.06 

.15 

.12 

.11 

.16 

.16 

.16 

.16 

.15 

.14 

.10 

.20 

.12 

.20 

.18 

.16 

.19 

.12 

.19 

.15 

.  15 

4.24 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

.13 

155 

.12 

125 

.14 
121 

.17 
278 

.11 

227 

.15 

333 

.18 
235 

.17 
210 

.12 
202 

.17 
154 

.14 

303 

.16 
301 

.07 
289 

.25 
145 

.11 
176 

.18 

127 

.12 
150 

.18 

163 

.16 
179 

.17 

196 

.19 
148 

.13 

125 

.11 
124 

.06 
113 

.17 
171 

.38 
104 

.12 
132 

.20 
101 

4.36 

5067 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVA? 
WIND 

.12 
37 

.15 
36 

.11 
19 

.12 
30 

.19 
228 

.15 
128 

.16 
117 

.15 

60 

.14 
44 

.17 
135 

.14 

42 

.20 
143 

.21 
171 

.16 
160 

.11 
61 

.16 
70 

.14 
64 

.07 
52 

.13 
37 

.08 
104 

.33 
100 

.20 
90 

.10 
41 

.21 
44 

.14 

63 

.24 

109 

.18 
93 

.19 

35 

4.45 

2313 

GAINESVILLE  3  WSW 

EVAP 
WIND 
UAX 
HIN 

.11 
21 
67 
41 

.12 
51 
70 
40 

.09 
41 
77 
57 

.21 
165 
74 
47 

.10 
104 

66 
47 

.32 
138 
74 

56 

.00 

69 
72 

65 

.15 

79 
69 
54 

.13 
48 
64 
38 

.09 

37 
76 
52 

.17 
95 
74 
62 

.23 
150 
61 
32 

.08 
70 
55 
32 

.10 
58 
66 
34 

.11 
26 
71 
42 

.13 
38 
74 
46 

.14 
8 
78 
51 

.18 
71 
79 
56 

.23 
136 
76 
51 

.19 

86 
78 
53 

.17 
53 
78 
62 

.18 
49 
80 
60 

.14 

27 
87 
58 

.18 
32 
84 

58 

.18 
78 
84 
59 

.21 
94 
81 
53 

.11 
34 
78 

59 

.11 

25 
83 
58 

4.16 
1883 
74.1 
50.8 

HIALEAH 

EVAP 
WIND 

.13 
23 

.10 
10 

.04 
19 

165 

.17 
121 

.20 
104 

.09 

SO 

.17 
25 

.16 

66 

.28 
50 

.21 
71 

.22 
71 

.15 
126 

.04 

32 

.28 

50 

.03 

52 

.07 
47 

.13 
11 

.10 

72 

.26 
90 

.03 
78 

.18 
46 

.02 

22 

.28 
81 

.19 
3 

.16 
58 

.21 
48 

.16 
30 

B4.21 
1821 

LAKE  PLACID  2  SW 

EVAP 
WIND 

.10 
18 

.14 
11 

.13 
12 

.12 
98 

.15 

9 

.12 

55 

.14 
48 

.12 
24 

.15 
28 

.11 
33 

.11 
94 

.18 

17 

.13 
59 

.11 
41 

.12 
19 

.13 
22 

.12 
14 

.14 

37 

.09 
17 

.18 
43 

.11 
21 

.10 
18 

.11 
14 

.11 

15 

.15 
21 

.10 
30 

.16 
18 

.15 
19 

3. 58 
8SS 

LOXAHATCHEE 

EVAP 

.07 

.09 

.09 

.03 

.13 

.08 

.09 

.10 

.15 

.09 

.11 

.18 

.10 

.09 

.11 

.09 

.05 

.13 

.15 

.10 

.13 

.09 

.08 

.09 

.06 

.25 

.11 

.16 

3.00 

ORLANDO  WATER  PLANT 

EVAP 
WIND 

.06 
17 

.13 

25 

.10 
19 

.15 
84 

.12 
67 

.10 
31 

.12 
48 

.09 
46 

.14 

50 

.06 
17 

.09 
43 

.18 
99 

.09 
98 

.08 
48 

.09 
25 

.09 
20 

.06 
17 

.12 

53 

« 
« 

.21 

106 

.15 
36 

.01 
22 

.13 
21 

.19 

26 

.09 
43 

.12 
67 

.10 
27 

.07 
23 

2.94 
1178 

SUNN I LAND 

EVAP 
WIND 

.08 

55 

.12 
34 

.14 

22 

.05 
130 

.25 
210 

.13 
138 

.17 
148 

.09 
84 

.15 
128 

.11 
44 

.13 
108 

.10 
178 

.13 
178 

.10 

107 

.16 

85 

.11 
34 

.09 

59 

.10 
71 

.09 
106 

.16 
98 

.15 
67 

.10 

51 

.16 
64 

.10 
69 

.16 
66 

.13 
92 

.13 
30 

.15 
87 

3.54 
2S43 

TAMIAMI  TRL  40  MI  BD 

EVAP 

.07 

.11 

.13 

.22 

.07 

.16 

.08 

.14 

.16 

.21 

.02 

.26 

.20 

.12 

.07 

.17 

.12 

.00 

.22 

.14 

.17 

.08 

.09 

.16 

.14 

.20 

.11 

.16 

3.78 

VERO  BEACH  CAA  AP 

EVAP 

.11 

.13 

.02 

.28 

.25 

.20 

.17 

.20 

.12 

.18 

.14 

.22 

.25 

.18 

.19 

.10 

.10 

.35 

.23 

.10 

.06 

« 

* 

.47 

.19 

B4.75 

MAX  and  MIN  in  Table  6  refer  to  extremes  of 
temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 
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STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

County 

• 

■9 
1 

a 

e 

B 

xi 

Longitude 

g 

■a 

0 

Q 

Obser- 
vation 
time 

OtwiATV 

Refer 
tables 

Temp.  1 

Precip 

APAmCMlCOLA  H6  CITY 

0211 

FRANKLIN 

S 

29  44 

64  39 

13 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  3  C 

ARCADIA 

0226 

DE  SOTO 

3 

27  13 

61  51 

63 

6P 

6P 

L.    L.  STIKELEATHEfi 

2  3  3 

AVON  PARK 

HIGHLANDS 

27  36 

61  30 

143 

6P 

6P 

J.   WILEY  COTHRAN 

2  3  3  C 

BARTOW 

POLK 

3 

27  54 

115 

CITY  OF  BARTOW 

2  3  5 

H I L  L  SeOROUGH 

BELLE  GLADC  EXP  STA 

0611 

PALM  BEACH 

26  *0 

60  38 

16 

8A 

6A 

EVERGLADES  EXP  STA 

2  3  5  6 

BELLE  OLAOE  HRN  GATE  * 

0616 

PALM  BEACH 

26  42 

60  43 

31 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C 

BIG  PINE  KEv  INN 

MONROE 

5 

24  40 

6 

WALTER  2IEGNER 

2  3  5 

BITHlO 

ORANGE 

26  35 

65 

MRS. MILDRED  M.GROSE 

C 

BLACKHAN  4  MMW 

OKALOOSA 

MRS .  S .  YOUNGBLOOD 

BLOUHTSTOWN  2  5E 

CALHOUN 

1 

30  26 

65  02 

51 

7A 

7A 

JOHN  PURIFOY 

2  3  5 

BOCA  RaTGN 

08AS 

PALM  BEACH 

2 

26  21 

60  05 

15 

MID 

HAROLD  A.  TURNER 

C 

BONITA  SPGS  2  ESE 

LEE 

5 

26  20 

10 

GLADYS  N,  COLLINS 

CLOSED  2/55 

BRADENTON  EXP  STA 

MANATEE 

5 

27  29 

10 

GULF  COAST   EXP  STA 

2  3  5 

BRANFORO 

SUWANNEE 

MRS.   BEULAH  STANLEY 

BRISTOL 

1020 

LIBERTY 

30  26 

84  59 

160 

MID 

WILLARD  R.  ADAMS 

C 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

1046 

HERNANDO 

5 

26  37 

82  22 

275 

5P 

5P 

MISS  L.VON  80R0WSKY 

2  3  6  C 

BUSHNELL  2  E 

SUMTER 

5 

26  40 

75 

MRS,   A.   H.  NELSON 

2  3  6 

CAMP  BLAND ING 

CLAY 

8 

29  69 

190 

LEROy  G.  NORMAN,  JR 

2  3  6 

CANAL  POINT  GATE  5 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CANAL  POINT  USOA 

1276 

PALM  BEACH 

26  52 

80  36 

25 

MID 

6A 

SUGAR  PLANT  FLD  STA 

2  3  6 

CAPE  SABLE  BANGEP  STA 

1305 

MONROE 

6 

25  11 

60  54 

5P 

5P 

NATIONAL  PARK  SVC 

2  3  5 

CAPTIVA 

LEE 

5 

26  32 

ALLEN  T .  WEEKS 

2  3  6 

CARRABELLE 

FRANKLIN 

5 

29  51 

30 

EDGAR  E.  SMITH 

2  3  5 

CARVVILLE 

WASHINGTON 

CHESTER  R.  DAVIS 

CEDAR  KEY 

1432 

LEVY 

5 

29  06 

63  02 

19 

6P 

6P 

C.   C.  WMICDON 

2  3  5 

CHATTAHOOCHEE  1  V 

1S02 

GADSDEN 

30  42 

84  52 

90 

7A 

CECIL  L.  RAMSEY 

3 

CHIPLEY  3  E 

WASHINGTON 

3 

30  47 

130 

A.  W.  O'STEEN 

2  3  6 

CLEARWATER 

PINELLAS 

5 

27  59 

5 

CITY  OF  CLEARWATER 

CLOSED  1/54 

ClERHOMT  b  $ 

2  3  6 

CLEVilSTON 

1649 

HENDRY 

26  45 

80  55 

18 

8P 

GERVIN  N.  PITZEN 

3 

CLEXISTCN  U  5  ENGINEERS 

1654 

7 

26  45 

80  55 

20 

6A 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6  C 

COCONUT  GROVE  7  S 

DADE 

2 

25  39 

BUREAU  PLANT  IND. 

2  3  6 

COMPASS  LAKE 

JACKSON 

6 

30  36 

213 

EARL  E.  THAfiP 

2  3  6 

CRESCENT  CITY  2  SW 

PUTNAM 

W.   S.  NEWeOLO 

CRESTVIEW 

1983 

OKALOOSA 

5 

30  46 

66  34 

236 

MID 

SOIL  CONSERV.  SVC 

C 

CROSS  CITY 

2006 

DIXIE 

5 

29  36 

63  07 

45 

MID 

COUNTY  AGENTS  OFFIC 

C 

CROSS  CITv  CAfl  AIRPORT 

DIXIE 

29  3B 

42 

CIVIL  AERO,  ADM, 

2   3  5 

DANIfl  A  WNW 

BROWARD 

2 

26  04 

7 

FLA,  POWER  6  LIGHT 

3 

OAVTONA  BEACH 

2 

NEWS-JOURNAL  CORP . 

DAyTOTJA  BEACH  we  AP 

2158 

VOLUSIA 

2 

29  11 

61  03 

31 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5  C 

DE  fUNlAK  SPRINGS 

2220 

WALTON 

3 

30  43 

66  07 

255 

5P 

5P 

H.  C.  STOHRS 

2  3  5 

OE  LAND 

VOLUSIA 

29  02 

38 

CHAMBER  OF  COmZRCl 

2  3  5 

OOWLING  PARK 

SUWANNEE 

10 

30  15 

MRS.  HATTIE  TOOLE 

DRY  TORTUGAS 

MONROE 

24  36 

~j 

JOHN  R.  DEWEESE 

2  3  5 

2627 

LAKE 

8 

28  50 

61  41 

66 

6P 

6P 

HOWARD  J.  DICK 

2  3  5 

EVERGLADES 

2860 

COLLIER 

5 

25  61 

61  23 

3 

6P 

6P 

MANHATTAN  MERC, CORP 

2  3  5 

FEDERAL  POINT 

PUTNAM 

8 

29  4'. 

5 

BRUCE  GRAY 

2  3  5 

FELDA  2  N 

HENORY 

26  33 

16 

MRS.    DAISY   E. PARSONS 

C 

FELLSMERE 

^ 

SUGAR  PROD,  ASSN. 

2  3  6 

FERNANOINA  BEACH 

2944 

NASSAU 

30  40 

61  27 

22 

5P 

5P 

LEWIS  K.  NOLAN 

2  3  5 

FORT  DRUM 

3137 

OKEECHOBEE 

27  32 

80  46 

MID 

U.    S.   GEO,  SURVEY 

C 

FORT  LAUOFHDALE 

BROWARD 

2 

26  06 

10 

F.    P.  MEDFORO,  JR. 

2  3  5 

FT  LAUDERDALE  SAHIAH*»R 

BROWARD 

2 

26  07 

7 

6AHIA-MAR  YACHT  HRBfl 

2  3  5 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

BROWARD 

U  OF  F  PLANTATION  LAB  2  3   5  6 

fORT  MYERS  MB  AIRPORT 

3186 

LEE 

6 

26  35 

81  52 

15 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5  C 

FORT  PIERCE 

3207 

ST  LUCIE 

2 

27  26 

80  19 

10 

MIC 

MID 

CITY  OF  FT.  PIERCE 

2  3  5 

GAINESVILLE  UNIVERSITY 

ALACHUA 

B 

29  39 

165 

H.    E.  eRATLEY 

2  3  5  C 

GAINESVILLE  3  W5W 

ALACHUA 

8 

29  36 

66 

AGRONOMY  DEPl   U  OF  F 

2  3  5  6 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

BAKER 

G.ST,  M.  NURSERIES 

2  3  5 

GHACEVILLE 

3  536 

JACKSON 

3 

30  59 

65  30 

160 

MID 

CHARLES  C.LIDDON.JH 

C 

GRAPE  HAMMOCK  C.P. RANCH 

3671 

POLK 

27  46 

81  15 

60 

6P 

6P 

COMBINED  WITH  STA  NL 

M8ER  9048  8/54 

HART  LAKE 

ORANGE 

28  23 

70 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

3 

HIAlEAH 

DADE 

? 

25  50 

8 

MIAMI   WATER  PLANT 

2  3  5  6  C 

HIGH  SPRINGS 

ALACHUA 

GEO.    T.  ALEXANDER 

2  3  6 

HILLl ARD 

3978 

NASSAU 

« 

30  42 

61  66 

70 

6P 

6P 

BRUNO  SCHROBBACH 

2  3  5 

HILLSBOROUGH  HVR  ST  PK 

3986 

HILLSBOROUGH 

5 

26  09 

62  14 

50 

BA 

STATE  PARK 

3 

HOLOPAW  3  NNW 

OSCEOLA 

6 

28  11 

70 

TRIPLE  E. DEVELOP. CO 

C 

HOMESTEAD  EXP  STATION 

DADE 

2 

25  30 

11 

SUBTROPICAL  EXP  STA 

2   3  5  C 

HYPOLUKO 

PALM  BEACH 

26  33 

12 

J.    L.  GARNETT 

2  3  5 

INGLIS 

4273 

LEVY 

5 

29  02 

82  41 

12 

MID 

FLA.   POWER  COMPANY 

C 

4269 

CITRUS 

5 

28  50 

62  20 

70 

5P 

5P 

CITY  OF  INVERNESS 

2   3  5 

I SlEWORTH 

4332 

ORANGE 

8 

26  26 

81  33 

115 

CHASE   6  COMPANY 

3 

JACKSONVILLE  fB  AP 

4358 

)UVAL 

8 

30  25 

81  39 

24 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5  C 

JACKSONVILLE  BEACH 

4366 

2 

30  17 

61  24 

FIRE  DEPARTMENT 

2  3  5 

JACKSONVILLE  W8  CITY 

4371 

Duval 

8 

30  20 

81  39 

18 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5  C 

JASPER  9  ESE 

4394 

HAMILTON 

10 

30  30 

62  48 

140 

5P 

5P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

2  3  6 

KENDALL  2  E 

4616 

DADE 

2 

26  41 

60  17 

18 

7A 

DADE  CO.  NURSERIES 

3 

KEY  WEST  we  CITY 

4575 

MONROE 

6 

24  33 

61  48 

9 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5  C 

KlSSIWEE 

4620 

OSCEOLA 

7 

26  18 

61  25 

69 

6P 

6P 

MRS.  MABEL  L.  LAKE 

2  3  6 

K1SS1^WEE  2 

4626 

OSCEOLA 

26  18 

81  24 

66 

MID 

MRS.  MABEL  L.  LAKE 

C 

LA  BELLE 

4662 

HENDRY 

26  46 

61  26 

13 

6P 

6P 

MRS.  ALICE  E.  HALL 

2  3  5 

LAKE  ALFRED  EXP  STATION 

4707 

POLK 

5 

26  06 

61  43 

180 

5P 

5P 

CITRUS  EXP  STATION 

2  3  5  C 

LAKE  CITY  2  E 

4731 

COLUMBIA 

10 

30  12 

82  35 

205 

6P 

5P 

CHARLES  0.  LOCKWOCD 

2  3  5 

LAKE  HIAWASSE 

4771 

ORANGE 

6 

26  32 

81  26 

115 

9A 

9A 

SUBTROP  FRT   FLD  STA 

2  3  5 

LAKELAND  we  CITY 

4  797 

POLK 

26  02 

81  37 

214 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  euREAU 

2  3  5  C 

LAKE  PLACID  2  SW  1 

4645 

HIGHLANDS 

27  17 

81  23 

90 

6P 

colf  danley,  jr. 

2  3  5  6 

LAKE  TRAFFORD 

4866 

COLLIER 

26  26 

81  29 

27 

JAMES  M.  PEPPER 

3 

LAMCNT   8  W 

4092 

JEFFERSON 

5 

30  24 

83  55 

190 

MID 

TUNGSTON  PLANTATION 

C 

LEESBURG 

4960 

LAKE 

8 

28  49 

61  32 

HID 

EDDIE  C.  BUTLER 

C 

otabon 

Index  No. 

County 

• 

(S 

XI 

Longitude 

Elevation 

Obsei- 
vation 
time 

Obaerver 

Refer 

to 
tables 

TempJ 

PiecipJ 

LIGNUMVITAE  KEY 

5035 

MONROE 

2 

.  

24  54 

80  42 

HID iDR,  E.  C.  LUNSFORD 

LIVE  OAK  2  ESE 

5099 

SUWANNEE 

10 

30  IT 

82  56 

120 

6P 

6P 

EDISON  K.  HAMILTON 

2  3  5 

LONGBOAT  KEY 

5124 

MANATEE 

5 

27  25 

62  39 

10 

6P 

G.  W.  HERftlNGSHAH 

3 

LOXAHATCHEE 

51B2 

PALM  BEACH 

7 

26  41 

80  16 

14 

6P 

6P 

C.  A.  KING 

2  3  5  6 

LYNNE  4  SE 

3237 

MARION 

* 

29  10 

61  52 

90 

HID 

OTIS  e.  FORT 

C 

MADISON 

5275 

MADISON 

10 

30  26 

83  25 

145 

7P 

7P 

T.  C.  MERCHANT 

2  3  3 

MARATHON  VACA  KEV 

5351 

MONROE 

5 

24  43 

81  06 

4 

6P 

6P 

U.S.  PUB. HEALTH  SVC 

2  3  5 

MARIANNA  CAA  AP 

6367 

JACKSON 

1 

30  50 

63  11 

110 

HID 

HID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

MARIANNA    IND  SCHOOL 

5372 

JACKSON 

1 

30  43 

95  17 

120 

5P 

5P 

FLA.    IND. S. FOR  BOYS 

2  3  5 

MARINELAND 

5391 

FLAGLER 

^ 

29  40 

61  13 

10 

MID 

MARINE  STUDIO  INC 

C 

MAYO  5  NW 

5539 

LA  FAYETTE 

5 

30  D6 

63  14 

6P 

6P  'rOBERT  L.  ANNIN 

2  3  5 

MELBOURNE 

5612 

BREVARD 

2 

28  06 

60  36 

20 

*P 

GERALD  E.  EINAM 

2  3  6 

c 

MERRITT  ISLAND 

5643 

BREVARD 

2 

26  21 

60  42 

25 

6P 

6P 

RICHARD  E.  DEWEY 

2  3  5 

MIAMI  BEACH 

5656 

DADE 

2 

25  47 

60  08 

9 

5P 

5P 

LIFE  GUARD  PATROL 

2  3  5 

25  49 

60  17 

6 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

MIAMI  WB  CITY 

5666 

DADE 

2 

25  47 

60  11 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

^ 

MILTON  EXP  STAT  ION 

5793 

SANTA  ROSA 

5 

30  47 

87  09 

217 

5P 

5P 

AGfi.   EXP.  STATION 

2  3  5 

MONTICELLO 

5879 

JEFFERSON 

5 

30  32 

63  52 

202 

MID 

aA 

A.  M.  PHILLIPS 

2  3  5 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

5695 

GLADES 

26  50 

81  06 

22 

eA 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6 

MOUNTAIN  LAKE 

5973 

POLK 

27  56 

81  36 

160 

5P 

HOUNTAIN  LAKE  CORP 

2  3  5 

MT  PLEASANT 

5990 

GADSDEN 

1 

30  40 

64  42 

301 

6P 

6P 

A.  N.  HUBBARD 

2  3  5 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

6066 

SARASOTA 

6 

27  15 

62  19 

20 

6A 

STATE  PARK  SERVICE 

3 

NAPLES 

6076 

COLLIER 

5 

81  47 

4 

5P 

5P 

CITY  OF  NAPLES 

2  3  5 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 

6210 

VOLUSIA 

2 

29  05 

80  57 

10 

6P 

6P 

A.  e,  NORDMAN 

2  3  5 

NlCEVlLLE 

6240 

OKALOOSA 

30  31 

86  30 

60 

6A 

JACKSON  GD. FOR, STA, 

2  3  5 

c 

NITTAW  1  S 

6251 

OSCEOLA 

e 

27  66 

81  00 

60 

BP 

U,   S.   GEO,  SURVEY 

N  NEW  RIVER  CANAL  1 

6318 

PALM  BEACH 

26  33 

80  43 

14 

MID 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

c 

N  NEW  RIVER  CANAL  2 

6323 

PALM  BEACH 

26  20 

80  32 

22 

MID 

U.  S.  CEO,  SURVEY 

c 

OCALA 

6414 

MARION 

5 

29  11 

82  06 

B6 

5P 

5P 

STEPHEN  JEWETT 

2  3  5 

OCALA  2  NE 

6419 

MARION 

29  13 

82  07 

66 

8P 

2  3  5 

OKEECHOBEE  9  W 

6480 

OKEECHOBEE 

7 

27  14 

60  59 

30 

5P 

U,  S,  GEO.  SURVEY 

OKEECHOBEE  HRCN  GT  6 

6485 

OKEECHOBEE 

7 

27  13 

80  46 

34 

SA 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6 

c 

ORANGE  CITY  3  S 

6584 

VOLUSIA 

6 

26  55 

81  16 

76 

MID 

FLA.    FOREST  SERVICE 

c 

ORLANDO  WATER  PLANT 

6633 

ORANGE 

6 

26  33 

61  21 

111 

6P 

5P 

ORLANDO  UTILI .  C0W4 

2  3  5  6 

ORLANDO  we  AIRPORT 

6636 

ORANGE 

* 

26  33 

81  20 

106 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

ORTONA  LOCK  2 

6657 

GLADES 

7 

26  47 

81  16 

2j 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

^ 

PALATKA 

6753 

PUTNAM 

B 

29  39 

81  36 

13 

6P 

6P 

CITY  OF  PALATKA 

2  3  5 

PANACEA 

6626 

5 

30  02 

84  24 

5 

MID 

MR.  OTIS  L.  VAUSE 

c 

PANAMA  CITY 

6836 

BAY 

5 

30  10 

86  42 

16 

5P 

5P 

E.  S.  DAY 

2  3  5 

BAY 

^ 

30  10 

86  40 

37 

FLA.  FOREST  SERVICE 

c 

PARISH 

6680 

MANATEE 

5 

27  35 

82  26 

4* 

MID 

CHARLES  W.  PARRISH 

^ 

PENNSUCO  4  NW 

6986 

DADE 

2 

25  56 

60  27 

7 

HID 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

c 

PENSACOLA  CAA  AP 

6997 

ESCAMBIA 

5 

30  2B 

87  12 

110 

HID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM, 

2  3  5 

PENSACOLA  WB  CITY 

7002 

ESCAMBIA 

5 

30  23 

67  13 

13 

HID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

7033 

^ 

25  36 

80  21 

16 

DI  GIORGIO  FRUIT 

3 

PLANT  CITY 

7205 

HILLSBOROUGH 

5 

26  01 

62  08 

121 

5P 

5P 

D.  A.  STORMS 
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FLORIDA  -  MARCH  1955 


WEATHER  SUMMARY 


An  out-of -season  cold  wave  and  continued  dryness 
were  the  noteworthy  features  In  March.     The  severe 
freezes  during  the  27th  to  30th  period  caused 
heavy  crop  losses  in  west  and  north  Florida,  and 
lighter  damage  penetrated  as  far  southward  as  the 
Live  Oak-Gainesville  area.     For  the  state  as  a 
whole,   temperatures  averaged  nearly  2°  above  normal 
as  the  result  of  the  prolonged  periods  of  unseason- 
ably warm  weather  during  the  first  and  middle  parts 
of  the  month.     Temperatures  ranged  from  92°  at 
Ocala  2  NE  on  the  21st,  Loxahatchee  on  the  22nd, 
and  Homestead  Exp.   Station  on  the  25th  to  23°  at 
Marianna  Ind.   School  on  the  27th.     The  23°  minimum 
was  the  coldest  March  reading  in  the  state  since 
21°  was  recorded  in  1947.     This  cold  wave  was 
particularly  unusual  in  that  it  came  so  late  in 
the  month  following  prolonged  warmth,   and  estab- 
lished new  cold  records  for  so  late  in  the  season 
at  a  number  of  stations.     Precipitation  averaged 
1.74  inches  below  normal,   for  the  fourth  consecu- 
tive monthly  deficiency.     Distribution  of  precipi- 
tation over  the  state  ranged  from  2.23  inches  in 
the  Central  Division  to  approximately  1  1/4  inches 
in  the  other  two  divisions.     Thunderstorms  were 
comparatively  infrequent  during  the  month  and  pre- 
cipitation was  almost  nonexistent  during  the  first 
21  days.     Nearly  all  the  month's  precipitation 
fell  during  the  8-day  period  beginning  on  the  22nd. 
Monthly  amounts  ranged  from  4.43  inches  at  Bushnell 
2  E  to  a  meager  0.10  inch  at  Big  Pine  Key  Inn. 
The  greatest  daily  amount  was  2.63  inches  at  Loxa- 
hatchee on  the  29th.     Surprisingly,   snow  fell  over 
wide  areas  of  the  state  during  the  month  but  was 
negligible  except  in  the  Northern  Division  where 
the  average  was  0.1  inch  and  individual  falls 
ranging  up  to  1.0  inch  (at  Marianna  Ind.  School) 
were  recorded.     According  to  available  records, 
the  percentage  of  possible  sunshine  was  much  above 
normal  in  the  northern  and  southern  portions  of 
the  state  and  varied  from  near-normal  to  much  below 
normal  in  the  central  portion. 

The  first  six  days  were  mild  in  south  Florida  and 
unseasonably  warm  in  the  northern  two-thirds  of 
the  state  under  the  influence  of  prevailing  south- 
erly winds.     Cooler  air  progressed  southeastward 
across  the  state  behind  a  cold  front  on  the  7th, 
lowered  temperatures  considerably  to  a  few  degrees 
below  normal  in  the  north,   caused  moderate  cooling 
in  central  areas,   and  very  little  cooling  farther 
south.     Another  pronounced  warm  spell  began  on  the 
11th  and  persisted  through  the  21st  in  the  two 
northerly  divisions.     General  mildness  with  slightly 
above  normal  average  temperatures  was  the  rule  in 
the  Southern  Division  during  the  same  period.  The 
first  precipitation  of  any  consequence  occurred  on 
the  22nd  when  a  cold  front  entered  the  state,  being 
preceded  by  a  squall  line  and  a  few  thunderstorms 
across  the  northern  portion.     General  light  rains 
fell  over  the  northern  half  and  a  few  scattered 
showers  elsewhere  on  the  22nd.     Cooler  air  behind 
the  front  lowered  temperatures  moderately  on  the 
23rd  and  24th  except  in  extreme  southern  areas 
where  little  change  occurred.     Some  precipitation 
occurred  nearly  every  day  on  the  Peninsula  from 
the  23rd  through  the  29th  as  a  nearly  stationary 
front  drifted  back  and  forth  across  the  25th 
Parallel  for  several  days,   and  an  intense  cold 
front  on  the  27th  ushered  in  the  leading  edge  of 
a  strong  outbreak  of  Arctic  air.     This  air  mass 
was  unusually  cold  for  so  late  in  the  season  and 
caused  severe  freezes  and  heavy  crop  losses  in 
north  Florida.     Northern  areas  of  the  state  experi- 
enced the  rare  occurrence  of  snow  and  sleet  heavy 
enough  to  cover  the  ground  on  the  28th,   a  day  of 
moderate  to  heavy  precipitation  over  most  of  the 
state.     During  the  last  five  days  of  the  month, 
average  temperatures  ranged  downward  to  25°  below 
normal  with  damaging  freezes  mostly  limited  to 
north  and  west  Florida. 


advanced  -  and  the  losses  correspondingly  greater  - 
except  for  the  prolonged  shortage  of  moisture  which 
delayed  germination  and  growth.     Light  freeze  damage 
occurred  as  far  south  as  central  Florida.     In  the 
coldest  areas  the  largest  acreage  of  susceptible 
crops  was  watermelons,  practically  all  of  that 
above  ground  being  killed.     A  little  farther  south, 
in  the  area  between  Gainesville  and  Live  Oak,  var- 
ying degrees  of  damage  occurred  with  most  of  the 
acreage  of  young  watermelons  surviving  but  retarded 
by  the  cold,   and  probably  suffering  quality  losses. 
The  potato  crop  was  severely  injured  or  killed  in 
the  northern  counties  -  in  Escambia  County  about 
1000  acres  was  lost  on  which  growers  had  expended 
about  $100,000.     On  the  other  hand,   potatoes  in 
the  Hastings  and  LaCrosse  sections  suffered  no 
significant  injury  other  than  retarded  growth,  and 
were  materially  benefited  by  the  rains  which  ac- 
companied the  cold.     Cucumber  plantings  were  severely 
injured  in  the  Gainesville  area  with  some  replanting 
being  done,   and  in  the  central  portion  were  retarded 
and  suffered  wind  burn  to  the  leaves.     Snap  beans 
in  these  areas  were  set  back  and  yield  prospects 
generally  reduced  but  this  may  be  compensated  to 
some  extent  by  locally  improved  moisture  conditions. 
State-wide  estimates  of  losses  from  the  late  March 
freeze  were  not  available.     Much  early  field  corn 
and  previously  transplanted  tobacco  were  killed. 
The  prospect  for  tung  nuts  was  severely  reduced 
with  losses  estimated  near  100%  in  some  localities. 
Considerable  replanting  of  cotton  and  corn  was 
necessary  in  northern  counties.     Spring  crops  in 
central  and  south  Florida  were  making  fair  to  good 
progress.     Shipments  for  the  season  to  date  ran 
well  above  the  same  period  last  year.  Non-irrigated 
fields  still  needed  rain  badly.     Some  50,000  acres 
in  Everglades  were  under  heavy  irrigation.  Citrus 
groves  were  in  good  condition  and  showed  no  ill 
effects  from  the  cold.     Fruit  picking  was  fairly 
active  at  the  end  of  the  month.     The  moisture 
deficiency  necessitated  considerable  irrigation 
several  times  during  the  month.     Orange  and  grape- 
fruit trees  appeared  to  be  holding  a  good  crop  of 
new  fruit  but  dry  weather  caused  considerable 
droppage  in  scattered  non-irrigated  groves.  Tange- 
rines appeared  to  be  doing  well  in  all  districts. 
Pastures  were  poor  to  fair  over  the  major  portion 
of  the  state  but  were  in  good  condition  in  portions 
of  the  southern  districts.     Tobacco  transplanting 
and  planting  of  corn  were  active.     Oats,  wheat, 
and  lupine  were  suffering  from  lack  of  soil  mois- 
ture.    The  prolonged  dryness  added  greatly  to  the 
serious  forest  fire  hazard  in  north  Florida.  Sev- 
eral extensive  fires  occurred  during  the  month, 
the  worst  of  those  reported  being  in  Madison  and 
Taylor  Counties. 

DESTRUCTIVE  STORMS  AND  UNUSUAL  PHENOMENA  -  The 
central  portion  of  Florida  was  hit  by  hail,  strong 
winds  and  rain  on  the  afternoon  of  March  25.  Prop- 
erty damage  was  slight  except  in  the  Webster  area 
of  Sumter  County  where  hailstones  up  to  hen-egg 
size  inflicted  heavy  roof  damage  to  several  homes 
and  barns.     Heavy  hail  also  fell  in  portions  of 
Hernando,   Pasco,   Sumter,    Polk  and  Indian  River 
Counties.     Light  hail  was  reported  in  Lake  and 
Brevard  Counties.     Hail  and  strong  winds  damaged 
truck  crops  and  citrus  fruit  to  the  estimated 
extent  of  $100,000.     On  a  much  smaller  scale,  a 
severe  local  thunderstorm,   accompanied  by  hall  and 
high  winds,  caused  minor  damage  to  trees  and  crops 
in  the  area  about  10  miles  west  of  Ft.  Pierce 
early  in  the  afternoon  of  the  24th. 

On  the  rarer  side  of  weather  phenomena  in  Florida, 
snow  and  sleet  fell  over  the  northern  part  of  the 
state  from  Jacksonville  Beach  to  the  western  border 
on  the  28th.     Snow  completely  covered  the  ground 
and  roofs  in  the  Panama  City  area  and  the  combined 
weight  of  snow  and  sleet  was  reported  to  have  col- 
lapsed some  tobacco  field  shades  in  Gadsden  County. 
Some  light  snow  flurries  were  reported  at  Palatka 
and,   even  more  startlingly,   at  Mountain  Lake  in 
Polk  County  -  "way  down  south"  to  most  readers. 
J.  E.  Stork 


The  sharp  cold  of  March  27-30  inflicted  heavy 
damage  to  the  tender  vegetable  crops  in  north  and 
west  Florida  which  had  been  well  advanced  by  the 
above  normal  warmth  prevailing  since  mid-February. 
Crops  in  these  areas  would  have  been  even  more 
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12. 7t 

24 

S 

21 

3 

1 

2 

0 

1 

0 

7 

71 

TALLAHASSEE  WB  AP 

S 

17 

6.8 

85 

87 

45 

63 

3 

0 

1 

1 

0 

0 

5 

6.0 

TAMPA  WB  AP 

sw 

10 

7.8 

32* 

WNW 

22 

86 

86 

55 

74 

2 

1 

3 

1 

1 

0 

8 

70 

4.7 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

SE 

18 

11.8 

35* 

WNW 

28 

88 

88 

55 

75 

2 

I 

1 

2 

0 

0 

6 

4.1 

t  Airport  Data 
*  This  datum  is  obtained  by 
visual  observation  since  record- 
ing equipment  is  not  available. 
It  is  not  necessarily  the  fast- 
est mile  occurring  during  the 
period . 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Year 

0 

o 

v 

g 

Aver; 

High< 

S 

> 
< 

 1 

1891 

65.2 

91 

34 

3.55 

1892 

61.4 

89 

26 

1.61 

1893 

63.2 

89 

26 

5.55 

1894 

66.6 

93 

29 

1.92 

1895 

64.9 

90 

29 

2.53 

1896 

63.0 

93 

29 

2.62 

1897 

69.8 

94 

35 

2.13 

1898 

67.8 

96 

30 

1.  28 

1899 

66.1 

93 

23 

1.93 

1900 

63.0 

93 

25 

6.82 

1901 

62.  2 

91 

21 

5.44 

1902 

65.0 

91 

28 

4.39 

1903 

69.3 

91 

35 

5.43 

1904 

67.8 

94 

30 

1.60 

1905 

66.9 

92 

31 

3.89 

1906 

63.0 

92 

24 

3.  22 

1907 

71.2 

99 

37 

0.57 

1908 

69.4 

95 

35 

0.72 

1909 

66.4 

92 

30 

2.84 

1910 

65.0 

94 

25 

1.91 

1911 

66.4 

93 

28 

2.19 

1912 

66.4 

92 

31 

3.99 

1913 

68.3 

91 

32 

5.60 

1914 

59.8 

91 

26 

1.55 

1915 

56.9 

90 

25 

2.64 

Temperature 

Precipitation 

Year 

Average 

Highest 

Lowest 

Average 

1916 
1917 
1918 
1919 
1920 

62.0 
67.8 
69.4 
66.6 
62.7 

92 
93 
92 
90 
97 

24 
24 
38 
34 

21 

0.90 
2.01 
2.48 
5.44 
1.27 

1921 
1922 
1923 
1924 
1925 

70.6 
67.0 
67.  2 
60.5 
65.5 

94 
94 
94 

92 
93 

33 
28 
26 
25 
25 

1.96 
2.49 
2.22 
6.03 
1.85 

1926 
1927 
1928 
1929 
1930 

60.9 
65.4 
66.5 
68.7 
61.4 

92 
91 
95 
95 
91 

22 
26 
31 
34 
28 

4.38 
2.41 
4.45 
3.49 
7.48 

1931 
1932 
1933 
1934 
1935 

59.2 
61.7 
64.4 
64.0 
68.9 

94 
91 
90 
96 

26 
21 
30 
25 
21 

5.17 
3.56 
3.85 
3.47 
1.10 

1936 
1937 
1938 
1939 
1940 

65.2 
62.4 
69.3 
68.0 
63.0 

92 
92 
94 
94 
94 

33 
25 
31 
30 
24 

3.  27 

4.  33 
1.89 
1.54 
3.52 

Year 

Temperature 

Precipitabon 

Average 

Highest 

Lowest 

Average 

1941 

60.3 

90 

22 

3.91 

1942 

63.0 

94 

24 

6.13 

1943 

64.9 

94 

4.32 

1944 

67.8 

95 

27 

5.67 

1945 

70.9 

96 

32 

0.71 

1946 

67.2 

94 

31 

4.34 

1947 

61.1 

91 

21 

6.87 

1948 

69.7 

94 

30 

7. 12 

1949 

65.2 

96 

31 

2.19 

1950 

65.2 

93 

27 

4.  03 

1951 

65.8 

90 

26 

3.21 

1952 

66.9 

95 

29 

3.85 

1953 

68.9 

92 

32 

2.96 

1954 

63.8 

94 

26 

2.43 

1955 

67.3 

92 

23 

1.58 

All 

Years 

65.4 

3.32 

Averages  in  this  table  have  been  weighted  according  to  area 


See  reference  notes  following  Station  Index 
-  27  - 


TABLE  2 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


FLORIDA 
MARCH  1955 


Temperature 


Stalioa 

Average 
Maximum 

0  E 

"  a 

«  a 
«  '5 
<  2 

Average 

Deparlure 
From  Normal 

Highest 

« 
O 

Lowest 

Dale 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Tolal 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

(3 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  Days 

Max 

Min. 

o 

Max.  Depth 
on  Ground 

o 

1 
E 

2 

.50  or  More 

i 

0 

OS 

0 

5  • 

oi 

°  t 

0  i 

'  "1 
oo 

NORTHERN  DIVISION 

APALACMICOLA  WB  CITY  R 

70, i. 

57.8 

64.1 

3.2 

80 

18 

32 

27 

133 

0 

0 

1 

0 

.84 

- 

4.08 

.49 

26 

T 

0 

2 

0 

0 

BLOUNTSTOWN  2   SE  AM 

76.6 

50  .4 

63.6 

2.3 

88 

18+ 

28 

2  7+ 

181 

0 

0 

5 

0 

1.75 

2.25 

.60 

20 

T 

0 

4 

2 

0 

CARRABELLE 

Tt.l 

53.2 

63.7 

2,5 

83 

18 

29 

27 

139 

0 

0 

3 

0 

1 .08 

2.72 

.57 

28 

.0 

0 

2 

1 

0 

CMIPLEY  3  E 

79. OM 

53. 8M 

66. 4M 

4.4 

88 

19 

26 

27 

149 

1 .09 

- 

4.26 

.80 

20 

T 

0 

2 

1 

0 

COMPASS  LAKE 

77. 9M 

51. IM 

64. 5M 

3,9 

87 

13  + 

27 

27+ 

162 

0 

0 

5 

0 

.78 

3,96 

.78 

20 

.0 

0 

1 

1 

0 

CROSS  CITY  CAA  AP 

76.0 

49.5 

62.8 

88 

20 

30 

9 

148 

0 

0 

4 

0 

1 .40 

1.26 

28 

.0 

0 

2 

1 

1 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

78.4 

52.8 

65.6 

4.6 

38 

13  + 

24 

28 

139 

0 

0 

3 

0 

1.10 

- 

4.63 

.59 

20 

.0 

0 

2 

2 

0 

FERNANOINA  BEACH 

75.4 

53.6 

64.5 

2.1 

38 

12 

32 

27 

123 

0 

0 

1 

0 

1.18 

* 

2.30 

.67 

28 

.0 

0 

3 

1 

0 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

78.4 

49.0 

63.7 

1.3 

87 

12  + 

29 

9+ 

143 

1.40 

2.51 

.84 

28 

.0 

0 

3 

1 

0 

MILLIARD 

79.2 

49.4 

64.3 

3.1 

88 

12  + 

28 

28 

141 

0 

0 

5 

0 

1.23 

2.77 

.80 

28 

T 

T 

28 

3 

1 

0 

JACKSONVILLE  WB  AP  R 

77.6 

53.0 

65.3 

3.0 

89 

12  + 

33 

27 

129 

0 

0 

0 

0 

1 .56 

- 

1.76 

1.37 

28 

T 

0 

2 

1 

1 

JACKSONVILLE  BEACH 

74.3 

52.2 

63.3 

87 

12 

32 

27 

143 

0 

0 

1 

0 

1.80 

1.26 

28 

.0 

0 

3 

1 

1 

JACKSONVILLE  WB  CITY  R 

75.7 

54.9 

65,3 

1.9 

87 

19 

33 

27 

123 

0 

0 

0 

0 

1.51 

2.00 

1.34 

28 

T 

0 

2 

1 

1 

JASPER  9  ESE 

90.1 

47.1 

63.6 

88 

21 

28 

29+ 

136 

1.50 

1.00 

26 

.0 

0 

2 

2 

1 

LAKE  CITY  2  E 

79.7 

51,1 

j5.4 

2.3 

B9 

12  + 

31 

27 

126 

0 

0 

4 

0 

1.22 

2.60 

.92 

26 

.0 

0 

3 

1 

0 

LIVE  OAK  2  ESE 

77.5 

51.3 

64.4 

87 

17  + 

30 

27 

136 

0 

0 

3 

0 

1.57 

.91 

28 

T 

0 

2 

2 

0 

MAO  I  SON 

77.8 

52,3 

65.1 

2.7 

12  + 

136 

0 

0 

2 

0 

2.64 

28 

T 

Q 

2 

0 

MAR) ANNA  CAA  AP 

77,0 

51,6 

64.3 

87 

13  + 

27 

27 

171 

0 

0 

3 

0 

.72 

.44 

22 

.0 

0 

2 

0 

0 

MARIANNA   IND  SCHOOL 

77.9 

49.4 

63.7 

2.3 

88 

20 

2  7 

16  7 

3.77 

.  34 

28 

1.0 

Q 

2 

Q 

0 

tMAYO  5  NW 

78.* 

51  .3 

64.9 

89 

17+ 

31 

9+ 

136 

0 

0 

3 

0 

1.61 

1.03 

28 

.  c 

0 

2 

2 

1 

MILTON  EXP  STATION 

76.5 

51.5 

64,0 

86 

13  + 

25 

27 

169 

0 

0 

3 

0 

1.77 

1.65 

20 

T 

0 

1 

1 

1 

MONTICEU.0 

78.9 

51.5 

65.2 

4.1 

88 

12  + 

28 

27 

132 

1.35 

2,44 

.76 

26 

0 

2 

MT  PLEASANT 

78.6 

52,1 

65.4 

4.7 

89 

6 

25 

27 

140 

0 

0 

3 

0 

1.18 

3.09 

.78 

22 

T 

0 

2 

1 

0 

NICEVILLE  AM 

73.4 

51.2 

52.3 

2.9 

36 

20 

27 

27+ 

188 

1.16 

3,79 

.55 

22 

0 

1 

PANAMA  CITY 

75.7 

55.3 

65.6 

4.  1 

84 

20 

29 

27 

127 

0 

0 

2 

0 

1.31 

2.49 

.61 

28 

.0 

0 

3 

1 

0 

fPENSACOLA  CAA  AP 

73.6 

55.0 

64.3 

83 

18 

28 

27 

158 

0 

0 

1 

0 

2.00 

1  .62 

1  9 

I 

0 

3 

1 

1 

tPENSACOLA  WB  CITY  R 

70.4 

55.7 

63.1 

2  .  9 

79 

18 

28 

27 

162 

0 

0 

1 

0 

2.03 

3.97 

1  .  78 

19 

T 

T 

28 

3 

1 

1 

QUINCY  EXP  STATION 

77.8 

51.6 

64.7 

4.0 

87 

19 

27 

27 

146 

0 

0 

3 

0 

.93 

3,46 

.47 

22 

T 

0 

2 

0 

0 

SAINT  MARKS  6  SE 

73.4 

53.5 

63.5 

2.7 

81 

17  + 

29 

27 

138 

.60 

5.04 

.40 

28 

.0 

0 

2 

0 

0 

SECOTAN 

1.28 

.97 

28 

.0 

0 

2 

1 

0 

TALLAHASSEE  WB  AP 

76.4 

51,3 

63,9 

3,4 

88 

19 

29 

27 

168 

0 

0 

2 

0 

.99 

- 

4.08 

.79 

26 

.4 

T 

26 

2 

1 

0 

DIVISION 

64,4 

1.22 

.1 

M  rODLE  Dl V I S I ON 

BARTOW  AM 

80.8 

54.8 

67.8 

,6 

90 

2 1 

37 

9 

67 

1 

0 

0 

0 

2.93 

- 

.02 

1.74 

24 

.0 

0 

3 

2 

2 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

78.5 

55.9 

67,2 

1 , 2 

38 

17  + 

35 

29 

80 

0 

0 

0 

0 

2.52 

.55 

•  83 

26 

.0 

0 

5 

3 

0 

BOSHNELL  2  E 

80.8 

52.8 

66.8 

■  7 

91 

16+ 

34 

9 

88 

5 

0 

0 

0 

4.43 

1.62 

1  .45 

26 

.0 

0 

5 

4 

1 

CAMP  BLAN0IN6 

77  .7M 

52  a  5M 

65  .  IM 

87 

21 

31 

27 

132 

0 

0 

1 

0 

1.99 

1  .09 

26 

.0 

0 

3 

2 

1 

CEDAR  KEY 

74.1 

57.6 

65,9 

2.2 

86 

26 

35 

29 

86 

0 

0 

0 

0 

1.10 

1.97 

1.10 

26 

.0 

0 

1 

1 

1 

CLEARWATER  BEACH 

74.8 

60  1 

67.5 

85 

20 

44 

28+ 

61 

0 

0 

0 

0 

2.81 

.98 

24 

.0 

0 

5 

2 

0 

CLERMONT  4  S 

80.3 

55,4 

67,9 

.2 

91 

21 

37 

29 

74 

2 

0 

0 

0 

1.91 

,89 

.53 

26 

T 

0 

5 

2 

0 

CRESCENT  CITY  2  SW 

81.0 

54.4 

67.7 

2,5 

91 

21 

34 

29 

8h 

4 

0 

0 

0 

1.80 

1.49 

.68 

22 

.0 

0 

4 

1 

0 

OAVTONA  BEACH  AM 

76.1 

56,7 

66,4 

89 

20 

38 

29 

95 

0 

0 

0 

1.93 

1.18 

29 

.0 

0 

4 

1 

1 

DAYTONA  BEACH  WB  AP  R 

76,8 

52.7 

64.8 

1,1 

88 

13  + 

35 

9 

117 

0 

0 

0 

0 

1.84 

1,78 

1.08 

28 

.0 

0 

3 

1 

1 

Ut    LANU  AM 

77.9 

66.2 

.7 

88 

22 

36 

9 

102 

0 

0 

0 

0 

2.41 

- 

,71 

1.03 

29 

.0 

0 

5 

2 

1 

EUSTIS  2  S 

30,5 

55.7 

68.1 

1.6 

90 

19 

38 

29 

71 

1 

0 

0 

0 

3.17 

.22 

1.45 

25 

.0 

0 

5 

2 

1 

FEDERAL  POINT 

77,5 

53.8 

65.7 

1.2 

88 

21 

35 

29 

105 

0 

0 

0 

0 

1.84 

1.60 

.73 

28 

.0 

0 

4 

1 

0 

GAINESVILLE  UNI   OF  FLA  AM 

78.5 

53.7 

65.1 

1.8 

90 

21 

33 

2  7+ 

112 

^ 

0 

Q 

Q 

1.66 

1.69 

1.23 

29 

.0 

0 

2 

1 

1 

GAINESVILLE   3  WSW 

79.0 

5  1.5 

65.3 

88 

17+ 

32 

9 

124 

0 

0 

1 

0 

1.66 

1.23 

29 

.0 

0 

2 

1 

1 

HICH  SPRINGS 

79.6 

53.0 

66.3 

89 

18  + 

31 

9 

112 

0 

0 

2 

0 

1.53 

.92 

26 

.0 

0 

3 

1 

0 

t INVERNESS 

79.  OM 

53  .6M 

66 .  3M 

1 . 1 

38 

28 

71 

0 

0 

0 

2  . 47 

.  74 

1 . 02 

24+ 

.0 

0 

4 

2 

2 

KISSIMMEE 

80  ,6 

54.8 

67.7 

.  7 

90 

15+ 

40 

9+ 

68 

4 

0 

0 

0 

1 . 84 

* 

1.10 

,80 

29 

.0 

0 

4 

2 

0 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

80,2 

55.5 

67.9 

1.0 

90 

20 

38 

29 

59 

2.73 

•  21 

.76 

24 

.0 

0 

5 

3 

0 

LAKE  HIAWASSE  AM 

79,4 

54.9 

67.2 

89 

21 

38 

9 

84 

0 

0 

0 

0 

1.69 

.82 

29 

.0 

0 

0 

LAKELAND  WB  CITY  R 

78,4 

57.8 

68.1 

1.5 

86 

5  + 

39 

29 

66 

0 

0 

0 

0 

2.24 

- 

1.65 

1.32 

24 

.0 

0 

3 

2 

1 

MOUNTAIN  LAKE 

90,9 

55,4 

68.2 

1  .  3 

98 

16+ 

39 

9 

61 

0 

0 

0 

0 

3.42 

1.02 

1.14 

24 

T 

0 

6 

2 

1 

NEW  SMYRNA  BEACH  l>  N 

78,8 

53.9 

66.4 

1  •  7 

91 

21 

37 

29 

83 

1 

0 

0 

0 

2.06 

1.18 

.72 

24 

.0 

0 

S 

2 

0 

OCALA 

80.7 

55,3 

68.0 

3.4 

90 

21 

35 

29 

74 

I 

Q 

Q 

2. 14 

1  •  68 

.75 

24 

.0 

0 

S 

2 

0 

OCALA  2  NE 

79.5 

51.7 

65,6 

92 

21 

30 

9 

115 

4 

0 

2 

0 

1.94 

.77 

24 

.0 

0 

4 

1 

0 

ORLANDO  WATER  PLANT 

80.3 

6  7  ,  3M 

68, eM 

89 

21 

40 

29 

68 

0 

0 

0 

0 

1.71 

.51 

29 

.0 

0 

4 

2 

0 

ORLANDO  WB  AIRPORT  R 

79.4 

55,3 

67,4 

.7 

88 

19 

39 

29 

79 

0 

0 

Q 

0 

1.59 

1.67 

.73 

28 

.0 

0 

4 

2 

0 

PALATKA 

79.4 

55.0 

67,2 

2.8 

90 

21 

34 

29 

93 

1 

0 

0 

0 

1.53 

- 

1.98 

.75 

28 

.0 

0 

3 

1 

0 

PLANT  CITY 

80,8 

54.9 

57,9 

1.4 

91 

20 

38 

9 

70 

Q 

Q 

2.26 

,55 

1  .08 

24 

0 

I 

RAJFORD  ST  PRISON 

80,3 

51.1 

65.7 

2,2 

88 

21  + 

32 

27+ 

112 

0 

0 

3 

0 

1.62 

i.es 

1,40 

28 

.0 

0 

2 

1 

1 

SAINT  AUGUSTINE 

77  ,4 

53,2 

65,3 

2,2 

88 

16 

34 

2  7+ 

113 

0 

0 

0 

0 

1.19 

2.05 

.50 

28 

.0 

0 

3 

1 

0 

SAINT  LEO 

79.9 

55.9 

67.9 

1,4 

90 

20 

37 

29 

75 

1 

0 

0 

0 

2.46 

.71 

.57 

24 

0 

3 

Q 

ST  PETERSBURG 

77. 4M 

59. 3M 

68. 4M 

.4 

84 

20+ 

42 

29 

51 

0 

0 

0 

0 

4.20 

1.62 

1.80 

26 

.0 

0 

5 

2 

2 

SANFORD  AM 

TAMPA  WB  AIRPORT  R 

76.1 

56.8 

56.0 

.0 

86 

20 

41 

9+ 

74 

0 

0 

0 

0 

2.65 

.47 

1.28 

24 

.0 

0 

6 

2 

1 

TARPON  SPRINGS 

75.1 

55.3 

65.2 

-  1.0 

85 

21  + 

39 

29 

85 

0 

0 

0 

0 

2.46 

.31 

1,03 

25 

.0 

0 

5 

2 

1 

TURKEY  HAMMOCK 

M 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

WINTER  HAVEN 

82.0 

57.5 

69.8 

89 

15+ 

41 

29 

47 

0 

0 

0 

0 

2.90 

1,35 

24 

.0 

0 

5 

3 

1 

DIVISION 

67.0 

2.23 

T 

SOUTHERN  DIVISION 

ARCADIA 

83.0 

55.8 

59,4 

1.6 

90 

19  + 

41 

30 

53 

2 

0 

0 

0 

1.56 

1.02 

,93 

28 

.0 

0 

2 

2 

0 

AVON  PARK 

82.3 

56.6 

69.6 

1.2 

90 

20 

41 

30 

39 

1 

0 

0 

0 

1.67 

.50 

.85 

29 

.0 

0 

5 

1 

0 

BELLE  GLADE  EXP  STA  AM 

82.1 

63.7 

67.9 

1.4 

88 

19 

39 

30 

37 

0 

0 

0 

0 

2.34 

.36 

1.95 

29 

.0 

0 

2 

1 

1 

Precipitation 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


FLORIDA 
MARCH  1955 


Temperature 


BIG  PINE  KEY  INN 
BRADENTON  EXP  STATION 

CANAL  POINT  USOA 
CAPE  SABLE  RANGER  STA 
CAPTIVA 
tCLEKISTON  U  S  EN6 
COCONUT  GROVE  7  S 

DRY  TORTUGAS 

EVERGLADES 

FELLSMERE 

FORT  LAUDERDALE 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 
FORT  MYERS  WB  AP 
FORT  PIERCE 
HIALEAH 

HOMESTEAD  EXP  STA 
HYPOLUXO 

KEY  WEST  WB  CITY 
LA  BELLE 

LAKE  PLACID  2  SW 
LOXAHATCHEE 

■(■  MARATHON  VACA  KEY 
MELBOURNE 
MERRITT  ISLAND 
MIAMI   BAY  FRONT 
MIAMI  BEACH 

MIAMI   WB  AIRPORT 
MIAMI   WB  CITY 
MOORE  HAVEN  LOCK  1 
NAPLES 
t  OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

POMPANO  BEACH 

PUNTA  GOROA 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

SARASOTA 

SOOTH  MIAMI   3  W 

STUART 
SUNN  I  LAND 

TAMIAMI   TRAIL  «0  MI  BEND 

TAVERNIER 

TITUSVILLE  2  W 

VERO  BEACH  CAA  AP 
WAUCHULA  2  NW 
WEST  PALM  BEACH 
WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

DIVISION 

STATE 


AH 
AM 


2  B 
I  I 


83.5 
77.7 

81. 7 
81,7 
80.2 
81.5 
81.7 

79.8 

6<>.l 

81.5'1 

32.6 

79.7 

81.1 
31.6 
78.7 
80.2 
84.6 

80,7 
82.4 
84.7 
83.2 
33.9 

82.0 
79.6 
79.7 
79,4 
77.9 

80.1 
76.7 
80.5 
82. OM 

78.1 

80,5 
82.1 
82, 6M 
79.1 
33. C 

81.2 
64. 5M 
83.8 
8J.e 
80.5 

73.5 
81.6 
73.6 
80.7 


2  6 

?  i 

<  X 


68.7 
55.4 

55,2 
60,9 
60.8 
58.9 
62.4 

59.6 
59.8 
5  4.9M 
61,7 
66.9 

57.4 
56.5 
57.2 
61.1 
55.5 

61.8 
69.0 
55.3 
54.8 
54.7 

68.5 
56,9 
57.9 
67,0 
68,0 

52.6 
65.2 
56.9 
57. 7M 

59.1 

55.6 
58.2 
54, 9M 
56,1 
59,5 

53,6 
53. 5M 
59.4 
70.8 
53.6 

58.5 
53.5 
65.5 


76.1 
66.6 

68.5 
71.3 
70.5 
70.2 
72.1 

74.7 
72.0 
68. 2M 
72.3 
73.3 

69.3 
69.0 
68.0 
70.7 
70,1 

71,3 
75,7 
70,0 
69,0 
69,3 

75.3 
68,3 
68,8 
73.2 
73.0 

71,4 
71.5 
68.7 
69. 9M 

68.6 

68.1 
70,2 
68, 8M 
67,6 
71,3 

69,9 
69, OM 
71,6 
75.7 
67.1 

68.5 
67.6 
72.1 

70.6 


2.6 
1.3 

i.e 


1.1 

2.0 
2.0 
.0 


1.3 
1.8 


2,4 
1.1 


2.6 
.6 


No.  of  Days 


Precipitation 


.49 


.33 
.14 

4.34 
.50 

1.52 

1.05 
.32 

2.41 
.42 
.35 


.82 
.78 
3.55 

.93 
1.69 
2.46 
.48 
.47 

.23 
.60 
1.26 
1.23 

1  .77 

1.52 
1.08 

.86 
1.52 

.24 

2.29 
1.51 
.46 
1.05 
2.60 

3.51 
2.10 
2.71 
2.05 

1.34 


1.71 
1.99 
2.61 


1.86 
.25 


1.55 
1.19 


1.30 
.78 


1.95 
.36 


2.02 
1.55 
.74 


.08 
.67 
1.17 


.42 

.  80 
.48 

.28 
.08 
1.40 
.50 
.88 

.66 
.26 
1.41 
.30 
.35 

1.00 


,27 
2,63 

.70 
,88 
,87 
,26 
,21 

,09 
.26 
.81 
1.21 

.97 


1.20 
.61  J26 


.86 
.74 
,13 

1,64 
1,45 
,43 
1,05 
1,06 

1,68 
.81 

1.37 
.93 


Snow,  Stoet,  Hdil 


No.  of  Days 


•S-o 


Q  2 
2  § 


8? 


t  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED   IN  STATE  AVERAGES 


See  Belerence  Note*  FoUowing  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


APALACHICOLA  W  CITY  R 

ARCAOIA 

AVON  PARK 

BARTOW 

9AY  LA Kg 

BELLE  GLAOE  EXP  STA 
BIG  PINE  KEY  \HH 
BLOUNTSTOWN  2  SE 
BRAOENTOM  EXP  STATION 
BROOKSVILLE  CHIN  MILL 

BUSHNELL  2  E 
CAMP  BLANOING 
CANAL  POINT  USDA 
CAPE  SABLE  RANGER  STA 
CAPTIVA 

CARRABELLE 
CARYVILLE 
C60AR  KEY 
CHATTAHOOCHEE   1  W 
CHIPLEY   3  E 

CLEARWATER  BEACH 
CLERMONT  6  S 
CLEWISTON 
CLEWISTON  U  S  ENG 
COCONUT  GROVE   7  S 

COMPASS  LAKE 
CRESCENT  CITY  2  SW 
CROSS  CITY  CAA  AP 
DANIA  4  WNW 
DAYTONA  8EACM 

OAYTONA  BEACH  MB  AP  R 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

OE  LAND 

DRY  TORTUGAS 

EUSTIS  2  S 

EVERGLADES 
FEDERAL  POINT 
FELLSMERE 
FERNANDINA  8EACM 
FORT  LAUDERDALE 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 
FT  LAUDERDALE  EXP  STA 
FORT  kYERS  wa  AP  fi 
FORT  PIERCE 

GAINESVILLE   UNI  OF  FLA 

GAINESVILLE   3  WSW 
GLEN  ST  MARY  NURSERIES 
HART  LAKE 
HIALEAH 
HIGH  SPRINGS 

MILLIARD 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 
HOMESTEAD  EXP  STA 
HYPOLUXO 
I NVERNESS 

ISLEWORTH 

JACKSONVILLE  HB  AP  R 
JACKSONVILLE  BEACH 
JACKSONVILLE  KB  CITY  R 
JASPER  9  ESE 

KENDAL  2  E 

KEY  WEST  WB  CITY  R 
K I SSIMMEE 
LA  BELLE 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

LAKE  CITY  2  E 

LAKE  HIAWASSE 

LAKELAND  WB  CITY  H 

LAKE  PLACID  2  SW 

LAKE  TRAFFORD 

LIVE  OAK   2  ESE 
LONGBOAT  KEY 
LOXAHATCMEE 
MADISON 

MARATHON  VACA  KEY 

MARIANNA  CAA  AP 
MARIANNA  IND  SCHOOL 
MAYO  5  NW 
MELBOURNE 
MERRITT  ISLAND 

MIAMI    BAY  FRONT 
MIAMI  BEACH 

MIAMI  WB  AIRPORT  F 
MIAMI  WB  CITY  ( 
MILTON  EXP  STATION 

MONTICELLO 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MOUNTAIN  LAKE 

MT  PLEASANT 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

NAPLES 

NEW  SMYRNA  BEACH  <•  N 

NICEVILLE 

NITTAW   1  S 

OCALA 

OCALA  2  NE 
OKEECHOBEE  S  W 
0KEECH08CE  HRCN  GATE  6 
OltLANDO  WATER  PLANT 
ORLANDO  WH  AIRPORT 

PALATKA 
PANAMA  CITY 
PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA  WB  CITY 
PETERS 

PLANT  CITY 
POMPANO  BEACH 
PUNTA  60RDA 
QUINCY  EXP  STATION 
RAIFORD  ST  PRISON 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 
SAINT  AUGUSTINE 
SAINT  LEO 
SAINT  HARKS  t  SE 
ST  PETERSBURG 

SANFORO 
SARASOTA 
SECOTAN 

SOUTH  MIAMI    3  W 
STUART 


1*67 
2.03 
2i95 


1.57 
3«5» 


1.77 
1.71 


13     14  15 


RECORD  MISSING 


16     17  18 


19  I  20  I  21     22  I  23  I  24    25  |  26  ]  27     28  |  29  |  30  31 


•  41 
1.25 


•  36 
.25  T 
.85  .01 
.05  1.23 

.05  1.23 
•84  .37 
1*32 


•  92 


1.37 
1.26 
1.34 
liOO 


.40 


2.63 
•  02 

.23 


Sm  B«l«r«iic«  Not«a  Following  SlAtlon  Indox 


DAILY  PRECIPITATION 

Table  3-Continued  floiiio* 


Station 

Total 

Day  oi  month 

1   1  2  1  3 

4      5  1  6 

7  1  8  1  9 

10  1  11  1  12 

13  1  14  1  15 

16     17  1  18 

19     20  21 

22     23     ■:. : 

3vJ 

■i\ 

SUNN  I  LAND 
TALLAHASSEE  HB  AP 
TAMIAMI  TRL  *0  MI  BEND 
TAMPA  WB  AIRPORT  R 
TARPON  SPRINGS 

TAVERNIER 
TITUSVILLE   2  w 
TURKEY  HAMMOCK 
VERO  BEACH  CAA  AP 
WAUCHULA  2  NH 

WEST  PALM  BEACH 

WEST  PALM  BEACH  MB  AP  R 

WINTER  HAVEN 

•  99 

•  *5 
2<65 
2*46 

1.05 
2i90 

3tSl 
2>10 

2>71 
2i0i 
2.90 

T 

T 

T  T 

■  03 

T 

T 

•  15 

•  01 

T 

•  02 

■  02 

•10  1.26 
•26  .0^ 

.22 
1.16 
1.96 

.61 

1.37 
■  93 

T  1^39 

■19     ^62  T 
1.03     .10  .36 

.20  .93 

1.06  .0] 
■09  ■Ol 

T         ■OS  ^02 

.31  T 
■10  .29 

1.49 
.79 

.A3 
.A9  .09 
.09 

1.05 
.50  1. 05 

.61  .06 
.90  .66 

T  1.00 
.77 

.91     .69  T 

■  2A  , 

■  0<>  . 

S**  IUl*r«&c«  NotM  Following  SutloD  lnd«x 
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DAILY  TEMPERATURES 


Tabi»  5 


SlaUon 

1  ' 

Of  Month 

Average 

1 

2  3 

, — 
4 

■ 

1  

1  9 

10 

11 

:  12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

23 

30 

31 

APALACHICOLA  WB  CITY 

MAX 

74 

74 

75 

75 

75 

77 

66 

63 

67 

70 

75 

77 

75 

74 

74 

78 

77 

80 

79 

74 

76 

73 

61 

67 

73 

71 

51 

44 

61 

59 

66 

70  •4 

MIN 

64 

63 

62 

67 

67 

65 

50 

48 

48 

62 

65 

67 

67 

63 

66 

69 

67 

69 

70 

70 

70 

48 

42 

38 

65 

44 

32 

37 

36 

45 

47 

57i8 

ARCADIA 

MAX 

86 

85 

85 

85 

84 

84 

75 

73 

78 

83 

88 

88 

86 

86 

88 

88 

87 

90 

67 

90 

87 

68 

69 

87 

89 

69 

61 

65 

73 

79 

e3>o 

MIN 

52 

54 

60 

61 

59 

60 

53 

42 

43 

48 

55 

60 

57 

57 

59 

62 

63 

62 

57 

61 

61 

65 

63 

65 

64 

66 

42 

43 

42 

41 

54 

55a6 

AVON  PARK 

MAX 

84 

87 

86 

85 

86 

86 

82 

79 

76 

64 

86 

86 

88 

87 

87 

86 

88 

87 

88 

90 

89 

86 

77 

72 

84 

61 

78 

57 

64 

73 

78 

82 1 3 

MIN 

56 

57 

61 

61 

61 

63 

62 

55 

44 

49 

57 

57 

55 

60 

60 

62 

61 

61 

59 

64 

64 

67 

52 

60 

60 

67 

47 

44 

43 

41 

51 

56>6 

BARTOW 

MAX 

84 

64 

84 

85 

86 

87 

65 

83 

73 

78 

84 

85 

86 

87 

66 

36 

86 

66 

87 

86 

90 

86 

66 

74 

66 

84 

78 

60 

54 

64 

72 

80a8 

MIN 

54 

56 

55 

63 

57 

56 

64 

53 

37 

44 

5  3 

6 1 

58 

56 

57 

61 

60 

61 

60 

57 

67 

50 

55 

60 

65 

45 

44 

40 

41 

48 

94>6 

BELLE  GLAOe  EXP  STA 

MAX 

81 

83 

83 

84 

85 

B6 

84 

74 

75 

81 

86 

86 

85 

84 

66 

67 

86 

88 

87 

87 

66 

87 

61 

86 

66 

65 

64 

73 

63 

72 

e2>i 

MIN 

49 

57 

55 

54 

5<» 

53 

54 

56 

47 

47 

50 

56 

55 

55 

54 

53 

69 

67 

57 

55 

59 

60 

49 

58 

60 

58 

53 

53 

50 

39 

46 

53.7 

BIO  PINE  KEY  INN 

MAX 

83 

84 

84 

84 

85 

85 

84 

76 

79 

80 

63 

84 

65 

84 

84 

85 

85 

67 

84 

85 

86 

85 

83 

67 

87 

67 

83 

83 

80 

75 

79 

83(5 

MIN 

70 

70 

71 

72 

71 

71 

61 

62 

66 

64 

67 

66 

67 

71 

72 

72 

69 

72 

72 

73 

73 

74 

68 

74 

74 

70 

70 

66 

61 

55 

65 

68<7 

8L0UNTST0WN  2  SE 

MAX 

79 

62 

84 

80 

84 

65 

82 

64 

72 

80 

83 

85 

85 

87 

84 

86 

88 

86 

87 

61 

86 

60 

70 

77 

82 

52 

62 

69 

76 16 

MIN 

55 

55 

58 

56 

6^ 

64 

45 

36 

33 

35 

49 

61 

65 

65 

62 

63 

64 

65 

66 

62 

62 

60 

32 

33 

49 

53 

28 

28 

29 

29 

35 

50i4 

BRADENTON  EXP  STATION 

MAX 

80 

80 

80 

82 

79 

81 

79 

77 

73 

77 

80 

83 

78 

83 

64 

82 

61 

62 

60 

63 

66 

84 

80 

73 

74 

76 

76 

63 

54 

61 

76 

77.7 

MIN 

55 

56 

57 

59 

56 

59 

61 

55 

43 

47 

53 

57 

60 

57 

60 

58 

60 

58 

62 

60 

67 

50 

59 

60 

60 

47 

44 

43 

40 

53 

55.4 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

MAX 

80 

82 

85 

85 

84 

84 

79 

69 

74 

81 

81 

83 

86 

65 

87 

66 

68 

85 

68 

68 

67 

65 

6Z 

81 

73 

33 

62 

70 

76.5 

MIN 

57 

57 

60 

62 

60 

59 

64 

51 

43 

52 

57 

62 

60 

61 

61 

62 

62 

63 

61 

62 

63 

59 

53 

53 

59 

65 

39 

36 

35 

45 

48 

55.9 

8USMNELL  2  E 

MAX 

95 

85 

86 

87 

86 

87 

79 

72 

76 

82 

65 

86 

89 

87 

90 

91 

88 

88 

91 

90 

91 

62 

65 

64 

77 

70 

55 

62 

68 

76 

80.8 

MIN 

48 

52 

55 

62 

55 

57 

62 

52 

34 

41 

49 

54 

60 

60 

53 

56 

60 

57 

57 

57 

61 

62 

49 

54 

59 

67 

40 

39 

36 

40 

48 

62.8 

CAMP  BLANUING 

MAX 

80 

84 

71 

65 

71 

79 

83 

86 

86 

86 

84 

84 

83 

86 

84 

87 

66 

70 

68 

82 

64 

54 

62 

77.7 

MIN 

68 

63 

54 

42 

36 

47 

56 

63 

63 

58 

59 

62 

65 

60 

66 

53 

62 

59 

39 

50 

55 

61 

31 

36 

33 

36 

41 

52.5 

CANAL  POINT  USDA 

MAX 

78 

81 

64 

65 

86 

86 

84 

72 

76 

83 

64 

86 

66 

85 

86 

87 

86 

88 

87 

89 

87 

82 

84 

86 

65 

72 

62 

72 

74 

81.7 

MIN 

49 

56 

57 

55 

54 

53 

60 

55 

54 

50 

51 

57 

54 

56 

55 

53 

62 

56 

58 

58 

58 

63 

57 

60 

63 

59 

52 

34 

44 

46 

53 

55.2 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

MAX 

80 

81 

81 

87 

81 

81 

63 

61 

78 

79 

80 

81 

82 

81 

81 

82 

83 

83 

83 

83 

83 

85 

83 

83 

86 

83 

78 

75 

77 

81.7 

MIN 

62 

63 

65 

65 

62 

60 

56 

59 

54 

57 

61 

60 

61 

62 

66 

62 

61 

62 

62 

65 

67 

74 

56 

65 

64 

64 

66 

58 

31 

44 

34 

60.9 

CAPTIVA 

MAX 

79 

82 

62 

60 

61 

79 

79 

74 

78 

83 

81 

79 

62 

86 

81 

81 

84 

81 

82 

64 

83 

62 

83 

62 

82 

82 

75 

73 

66 

76 

62 

60.2 

MIN 

59 

58 

62 

66 

63 

63 

63 

60 

55 

56 

63 

60 

59 

61 

63 

64 

61 

64 

60 

68 

66 

71 

58 

65 

66 

72 

53 

49 

47 

49 

58 

60.6 

CARRA6ELLE 

MAX 

77 

76 

77 

76 

77 

66 

69 

72 

77 

60 

78 

78 

75 

81 

81 

82 

78 

74 

71 

75 

71 

74.1 

MIN 

62 

55 

60 

62 

64 

64 

46 

34 

32 

49 

60 

63 

65 

59 

56 

63 

65 

61 

66 

66 

68 

50 

34 

52 

62 

60 

29 

35 

31 

38 

36 

53.2 

CEDAR  KEY 

MAX 

73 

62 

76 

76 

72 

68 

70 

7  3 

77 

82 

80 

75 

62 

75 

74.1 

MIN 

60 

60 

63 

64 

66 

65 

60 

49 

52 

54 

60 

64 

62 

CO 

63 

67 

67 

65 

66 

65 

68 

63 

47 

46 

59 

65 

36 

37 

35 

47 

48 

57.6 

CHIPLEY  3  E 

MAX 

83 

65 

83 

86 

86 

72 

80 

84 

86 

87 

87 

68 

87 

85 

50 

79.0 

MIN 

64 

64 

60 

61 

66 

66 

42 

38 

32 

51 

61 

65 

65 

63 

62 

64 

61 

66 

64 

61 

66 

26 

32 

28 

34 

36 

53.6 

CLEARWATER  BEACH 

MAX 

75 

77 

SO 

60 

79 

76 

74 

66 

74 

75 

76 

75 

78 

76 

65 

82 

76 

69 

67 

78 

73 

69 

59 

58 

70 

78 

74.6 

MIN 

61 

63 

63 

67 

65 

66 

66 

56 

50 

56 

61 

64 

64 

64 

65 

67 

64 

67 

66 

66 

66 

60 

53 

60 

62 

65 

45 

44 

44 

48 

53 

60.1 

CLERMONT  6  S 

MAX 

83 

83 

86 

87 

86 

83 

72 

87 

87 

85 

88 

90 

91 

64 

66 

64 

76 

51 

80.3 

MIN 

56 

56 

58 

62 

58 

60 

63 

52 

41 

48 

55 

60 

57 

58 

56 

60 

64 

60 

62 

60 

63 

60 

51 

56 

61 

67 

42 

41 

37 

41 

47 

55.4 

CLEWISTON  U  S  ENG 

MAX 

77 

83 

79 

81 

87 

86 

88 

83 

71 

74 

80 

82 

82 

90 

87 

69 

86 

63 

89 

84 

85 

89 

89 

60 

88 

87 

84 

60 

69 

63 

81.5 

MIN 

55 

58 

59 

62 

59 

56 

59 

62 

61 

56 

56 

58 

59 

60 

60 

59 

63 

62 

64 

63 

67 

62 

60 

64 

64 

61 

54 

52 

49 

45 

58 

56.  9 

COCONUT  GROVE  7  S 

MAX 

78 

80 

61 

81 

81 

64 

84 

83 

85 

65 

64 

84 

82 

89 

61.7 

MIN 

59 

60 

66 

70 

69 

69 

56 

61 

52 

59 

66 

59 

61 

63 

71 

63 

62 

69 

60 

69 

73 

73 

56 

62 

63 

62 

65 

60 

51 

47 

57 

62.4 

COMPASS  LAKE 

MAX 

84 

64 

83 

84 

85 

71 

60 

81 

85 

87 

85 

87 

87 

85 

86 

83 

49 

77.9 

MIN 

63 

64 

62 

57 

58 

65 

43 

34 

29 

49 

58 

66 

62 

60 

63 

64 

63 

64 

64 

61 

46 

32 

41 

48 

47 

27 

31 

27 

34 

51.1 

CRESCENT  CITY  2  SW 

MAX 

85 

65 

85 

87 

69 

76 

83 

87 

90 

81 

90 

89 

64 

91 

85 

68 

65 

62 

63 

75 

57 

65 

70 

75 

81.0 

MIN 

56 

S8 

55 

64 

60 

61 

60 

50 

36 

47 

57 

60 

61 

59 

61 

62 

64 

60 

64 

55 

62 

63 

46 

55 

56 

63 

37 

36 

34 

39 

45 

54.4 

CROSS  CITY  CAA  AP 

MAX 

78 

81 

85 

82 

81 

79 

69 

66 

75 

77 

79 

61 

83 

84 

62 

81 

86 

82 

86 

64 

68 

67 

61 

80 

54 

43 

62 

68 

77 

76.0 

MIN 

51 

56 

54 

54 

54 

54 

52 

36 

30 

32 

45 

64 

61 

56 

52 

54 

61 

62 

62 

62 

62 

49 

42 

52 

58 

47 

32 

33 

3  1 

36 

38 

49.5 

DAYTONA  BEACH 

MAX 

76 

81 

81 

86 

87 

79 

82 

73 

76.1 

MIN 

57 

57 

60 

66 

62 

62 

63 

52 

41 

51 

60 

61 

61 

59 

64 

62 

65 

64 

64 

59 

64 

69 

49 

50 

57 

66 

39 

44 

38 

41 

50 

56.7 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

MAX 

83 

83 

79 

63 

79 

60 

70 

68 

65 

88 

80 

87 

76 

63 

53 

67 

71 

76.8 

MIN 

53 

53 

55 

64 

59 

58 

52 

40 

35 

44 

56 

56 

57 

58 

59 

60 

64 

57 

59 

54 

60 

58 

48 

56 

58 

60 

39 

41 

37 

39 

43 

52.7 

OE  FUNIAK  SPRINGS 

MAX 

83 

86 

84 

85 

85 

74 

68 

61 

83 

87 

88 

86 

65 

66 

68 

88 

86 

63 

74 

71 

70 

82 

81 

73 

52 

50 

65 

71 

77 

78.4 

MIN 

64 

62 

59 

65 

64 

66 

41 

37 

41 

52 

6  1 

63 

64 

64 

63 

64 

65 

66 

60 

66 

64 

44 

34 

54 

53 

44 

25 

24 

30 

40 

39 

92.8 

OE  LAND 

MAX 

61 

62 

82 

71 

63 

86 

87 

86 

65 

85 

87 

66 

72 

77.9 

MIN 

53 

54 

56 

64 

57 

55 

67 

51 

36 

45 

53 

59 

65 

56 

59 

60 

64 

61 

61 

57 

61 

66 

49 

50 

57 

66 

40 

42 

37 

40 

43 

94.4 

DRY  TORTUGAS 

MAX 

80 

79 

60 

79 

80 

75 

84 

81 

83 

60 

81 

63 

84 

76 

82 

84 

87 

79.8 

MIN 

70 

70 

71 

72 

70 

7  \ 

69 

67 

66 

67 

71 

71 

71 

72 

72 

73 

72 

73 

73 

73 

73 

72 

68 

72 

72 

72 

64 

63 

60 

60 

66 

69.6 

EUSTIS  2  S 

MAX 

84 

82 

86 

86 

84 

88 

77 

71 

82 

85 

87 

87 

69 

66 

88 

90 

89 

89 

67 

69 

54 

63 

69 

80.6 

MIN 

56 

56 

68 

63 

59 

61 

62 

52 

42 

50 

57 

59 

61 

63 

38 

62 

62 

62 

63 

60 

64 

60 

49 

55 

60 

60 

39 

44 

38 

42 

49 

55.7 

EVERGLADES 

MAX 

65 

65 

85 

85 

86 

83 

86 

66 

65 

86 

88 

90 

65 

87 

86 

64 

68 

63 

70 

78 

64.1 

MIN 

56 

59 

60 

61 

62 

61 

60 

56 

54 

55 

58 

59 

60 

61 

61 

62 

63 

62 

64 

61 

63 

70 

66 

65 

62 

66 

62 

53 

47 

44 

33 

99.8 

FEDERAL  POINT 

MAX 

81 

84 

85 

84 

60 

82 

85 

85 

83 

77 

83 

85 

61 

88 

83 

66 

64 

76 

63 

73 

47 

59 

66 

72 

77.5 

MIN 

55 

61 

55 

60 

61 

60 

56 

48 

36 

44 

52 

63 

64 

56 

60 

63 

65 

60 

65 

55 

62 

62 

45 

52 

54 

61 

36 

39 

35 

37 

45 

53.8 

FELLSMERE 

MAX 

82 

85 

84 

87 

89 

86 

86 

89 

90 

75 

81 

70 

61.5 

MIN 

54 

57 

61 

60 

57 

58 

58 

54 

43 

58 

53 

58 

53 

56 

57 

69 

59 

61 

55 

58 

58 

49 

62 

59 

61 

47 

44 

43 

45 

50 

64.9 

FERNANOIHA  BEACH 

MAX 

80 

61 

77 

63 

73 

85 

86 

65 

84 

75 

77 

72 

66 

85 

71 

56 

75.4 

MIN 

58 

62 

56 

61 

62 

58 

50 

46 

36 

48 

54 

63 

64 

61 

59 

60 

66 

63 

65 

59 

61 

61 

42 

50 

48 

60 

32 

36 

35 

38 

47 

53.6 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 

62 

62 

64 

83 

83 

84 

87 

77 

77 

83 

83 

85 

84 

64 

84 

65 

66 

66 

86 

63 

85 

67 

83 

83 

88 

86 

79 

77 

75 

75 

78 

82.8 

MIN 

56 

61 

63 

69 

67 

61 

67 

61 

50 

55 

60 

68 

60 

59 

66 

64 

62 

62 

64 

61 

70 

72 

55 

67 

66 

62 

59 

59 

5 1 

48 

63 

61.7 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

MAX 

60 

78 

81 

79 

81 

80 

82 

an 
82 

62 

63 

8 1 

83 

82 

82 

75 

7  5 

75 

79.7 

MIN 

69 

65 

7 1 

72 

71 

71 

64 

62 

60 

69 

71 

65 

65 

65 

73 

73 

68 

72 

66 

72 

74 

74 

59 

73 

68 

69 

61 

60 

54 

50 

67 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

MAX 

79 

60 

80 

81 

60 

84 

84 

84 

77 

75 

80 

81 

63 

63 

85 

62 

63 

85 

85 

64 

83 

83 

89 

82 

66 

64 

81.1 

MIN 

53 

58 

58 

63 

60 

56 

57 

59 

47 

51 

57 

55 

56 

56 

65 

62 

59 

56 

59 

55 

65 

66 

49 

61 

63 

61 

63 

58 

51 

43 

53 

57.4 

FORT  MYERS  WB  AP 

MAX 

82 

62 

84 

89 

85 

82 

81 

73 

77  , 

83 

84 

82 

85 

83 

83 

84 

86 

83 

85 

88 

87 

84 

82 

85 

84 

63 

60 

73 

66 

74 

79 

81.6 

MIN 

55 

56 

61 

59 

56 

58 

59 

52 

49 

49 

57 

58 

58 

60 

60 

58 

60 

61 

60 

63 

62 

56 

52 

62 

63 

64 

49 

44 

46 

40 

56 

56.6 

FORT  PIERCE 

MAX 

82 

79 

80 

60 

82 

85 

82 

69 

74 

77 

79 

62 

80 

81 

81 

84 

80 

63 

80 

82 

84 

68 

76 

78 

84 

64 

66 

67 

62 

72 

75 

78.7 

MIN 

56 

64 

59 

59 

59 

58 

59 

51 

49 

51 

54 

59 

57 

60 

59 

60 

60 

62 

56 

61 

67 

59 

54 

62 

64 

63 

52 

J 

|51 

1 

46 

49 

57.2 
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Tabta  5  •  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


FLOAIDA 
MARCH  199S 


Day  Oi  Month 


station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

„ 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

1 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

GAINESVILLE  UNI  OF  FLA 

MAX 

83 

81 

86 

65 

66 

89 

82 

72 

67 

72 

81 

84 

65 

67 

89 

89 

84 

89 

69 

68 

90 

8« 

n 

»7 

»9 

S3 

.9 

94 

42 

42 

Tl 

76  •9 

55 

55 

57 

61 

52 

59 

57 

47 

40 

46 

52 

57 

63 

58 

99 

60 

65 

60 

55 

60 

63 

69 

43 

44 

96 

62 

33 

37 

33 

41 

49 

93.7 

GAINESVILLE  3  WSW 

MAX 

82 

84 

86 

85 

65 

60 

74 

68 

72 

SO 

82 

84 

66 

84 

85 

69 

86 

87 

66 

87 

88 

65 

6« 

S9 

82 

84 

71 

46 

52 

59 

79 

79.0 

M  IN 

50 

59 

55 

56 

60 

56 

56 

42 

32 

35 

43 

63 

53 

61 

99 

50 

68 

60 

66 

55 

65 

57 

39 

47 

57 

64 

33 

34 

33 

36 

42 

51.9 

GLEN  ST  MARV  NURSERIES 

M  \X 

82 

34 

83 

82 

82 

80 

72 

67 

71 

79 

34 

87 

67 

84 

84 

89 

83 

89 

87 

81 

87 

85 

59 

70 

82 

89 

71 

43 

53 

70 

74 

76.4 

52 

58 

51 

55 

57 

56 

52 

39 

29 

35 

46 

63 

60 

59 

60 

55 

63 

59 

63 

52 

60 

59 

34 

45 

44 

99 

30 

32 

30 

29 

39 

49.0 

HIALEAH 

MAX 

80 

80 

80 

81 

81 

81 

82 

76 

73 

78 

80 

82 

81 

82 

81 

62 

82 

83 

64 

82 

82 

88 

61 

62 

88 

86 

73 

77 

67 

74 

76 

60.2 

M  IN 

60 

62 

68 

65 

64 

57 

61 

61 

54 

60 

58 

50 

59 

67 

52 

62 

61 

62 

59 

71 

72 

63 

60 

54 

65 

59 

■8 

91 

46 

53 

54 

61.1 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

81 

36 

86 

35 

65 

32 

79 

66 

74 

80 

83 

87 

89 

68 

86 

69 

68 

89 

87 

69 

67 

82 

71 

67 

84 

84 

79 

40 

61 

71 

74 

79.6 

MIN 

55 

61 

58 

61 

60 

59 

55 

44 

31 

46 

50 

65 

64 

59 

97 

57 

65 

53 

55 

56 

63 

59 

40 

51 

53 

64 

32 

37 

33 

37 

40 

93.0 

HILLIARD 

MAX 

81 

84 

83 

84 

64 

32 

77 

64 

72 

79 

65 

88 

67 

62 

89 

87 

62 

86 

88 

81 

88 

62 

71 

73 

83 

69 

78 

48 

62 

66 

79 

79,2 

MIN 

55 

60 

53 

58 

58 

5  3 

49 

37 

30 

37 

45 

63 

60 

60 

60 

55 

65 

67 

64 

53 

52 

56 

30 

42 

43 

60 

30 

26 

31 

30 

34 

49.4 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 

83 

34 

84 

83 

84 

85 

88 

86 

77 

81 

85 

82 

85 

83 

35 

67 

86 

87 

67 

66 

86 

69 

86 

87 

92 

91 

67 

81 

78 

74 

SO 

84.6 

M  IN 

54 

54 

57 

59 

55 

54 

51 

54 

52 

52 

55 

53 

53 

55 

60 

56 

56 

56 

55 

55 

62 

67 

53 

62 

98 

98 

51 

39 

91 

45 

49 

95i9 

HYPOLUXO 

MAX 

79 

82 

80 

31 

81 

80 

35 

77 

74 

73 

82 

31 

81 

81 

83 

84 

63 

83 

83 

84 

84 

90 

61 

82 

86 

69 

79 

73 

73 

74 

79 

80.7 

MIN 

58 

60 

67 

71 

70 

63 

58 

59 

51 

54 

58 

58 

57 

62 

72 

72 

63 

70 

50 

62 

73 

73 

52 

67 

58 

62 

98 

56 

49 

47 

59 

61.8 

INVERNESS 

MAX 

80 

86 

87 

37 

86 

87 

76 

74 

74 

32 

83 

85 

87 

86 

91 

89 

69 

67 

64 

60 

72 

S9 

»7 

70 

75 

79.0 

52 

56 

58 

62 

63 

57 

62 

52 

39 

42 

52 

60 

62 

62 

57 

63 

49 

54 

60 

66 

39 

38 

40 

46 

5C 

53.6 

JACKSONVILLE   WB  AP 

MAX 

82 

84 

84 

85 

83 

84 

69 

64 

74 

80 

85 

69 

39 

64 

86 

87 

78 

87 

89 

71 

89 

74 

66 

70 

83 

66 

96 

43 

52 

59 

74 

77,6 

59 

63 

58 

62 

64 

62 

49 

43 

37 

48 

55 

64 

65 

63 

62 

52 

66 

61 

66 

58 

60 

51 

38 

49 

91 

46 

33 

36 

34 

35 

42 

93,0 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

82 

81 

75 

84 

82 

83 

74 

57 

66 

73 

35 

87 

34 

75 

70 

36 

77 

66 

81 

73 

77 

74 

60 

65 

72 

86 

66 

46 

37 

65 

70 

74,3 

55 

59 

59 

61 

51 

55 

55 

44 

35 

49 

56 

60 

59 

60 

59 

60 

65 

60 

59 

56 

61 

58 

40 

46 

47 

61 

32 

36 

34 

37 

35 

92.2 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

MAX 

81 

83 

32 

63 

81 

81 

67 

61 

71 

78 

83 

85 

85 

83 

33 

35 

79 

85 

67 

63 

86 

73 

56 

70 

79 

84 

65 

43 

60 

67 

71 

75.7 

60 

52 

62 

65 

63 

60 

53 

47 

45 

57 

58 

64 

65 

62 

62 

62 

66 

61 

66 

60 

64 

51 

42 

53 

58 

47 

33 

36 

34 

39 

46 

94.9 

JASPER  9  ESE 

MAX 

80 

83 

84 

84 

84 

82 

77 

65 

71 

60 

83 

86 

37 

36 

85 

87 

86 

87 

35 

87 

86 

33 

74 

S3 

34 

85 

6« 

53 

64 

70 

79 

80.1 

49 

50 

51 

53 

59 

59 

47 

35 

29 

32 

44 

64 

60 

61 

51 

52 

66 

56 

54 

56 

56 

60 

41 

43 

41 

55 

29 

29 

28 

28 

33 

47.1 

KEY  WEST  WB  CITY 

MAX 

83 

83 

84 

84 

85 

S3 

80 

79 

80 

60 

83 

85 

33 

82 

65 

84 

35 

84 

85 

85 

35 

35 

S3 

85 

84 

66 

78 

62 

67 

75 

81 

S2.4 

70 

70 

71 

71 

71 

63 

65 

65 

65 

52 

58 

69 

69 

71 

72 

72 

65 

73 

72 

72 

74 

73 

71 

75 

73 

71 

56 

62 

62 

60 

55 

59.0 

K I SSIMMEE 

MAX 

85 

85 

85 

85 

85 

88 

81 

70 

75 

80 

82 

88 

85 

85 

85 

90 

34 

90 

90 

89 

38 

90 

72 

67 

80 

81 

69 

56 

53 

70 

76 

80.6 

MIN 

57 

55 

60 

63 

59 

58 

61 

51 

40 

45 

54 

56 

55 

54 

57 

53 

60 

61 

59 

56 

65 

65 

51 

63 

60 

67 

43 

41 

40 

42 

47 

94.6 

LA  BELLE 

MAX 

84 

86 

36 

86 

88 

87 

84 

76 

80 

85 

86 

86 

87 

86 

89 

89 

90 

88 

89 

89 

90 

88 

84 

86 

87 

83 

77 

74 

70 

77 

a? 

64.7 

MIN 

52 

55 

60 

60 

57 

55 

59 

56 

44 

47 

56 

57 

57 

60 

58 

56 

61 

59 

60 

61 

59 

62 

48 

60 

62 

62 

48 

47 

46 

38 

53 

99.3 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

MAX 

83 

83 

85 

85 

86 

85 

83 

76 

75 

81 

84 

85 

87 

87 

85 

88 

86 

85 

87 

90 

83 

66 

71 

67 

82 

75 

58 

55 

62 

70 

77 

80.2 

57 

56 

59 

64 

59 

59 

64 

52 

39 

49 

55 

58 

57 

60 

57 

60 

63 

60 

60 

59 

65 

63 

50 

59 

61 

67 

44 

42 

36 

40 

49 

99.9 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 

82 

84 

85 

86 

84 

64 

77 

63 

79 

80 

85 

69 

88 

83 

65 

86 

85 

87 

88 

89 

89 

SO 

69 

70 

S4 

85 

69 

48 

63 

69 

74 

79.7 

MIN 

54 

60 

52 

56 

61 

59 

52 

39 

32 

36 

48 

63 

64 

61 

66 

59 

55 

58 

65 

57 

61 

52 

36 

46 

49 

52 

31 

32 

32 

34 

40 

91 .1 

LAKE  HIAWASSE 

MAX 

80 

83 

83 

84 

84 

85 

86 

81 

67 

74 

60 

64 

85 

87 

67 

86 

87 

65 

86 

66 

69 

88 

86 

55 

70 

83 

79 

56 

91 

52 

49 

79.4 

54 

54 

57 

63 

59 

59 

63 

51 

33 

45 

54 

59 

57 

56 

57 

61 

62 

62 

61 

60 

64 

67 

61 

52 

59 

68 

42 

42 

39 

41 

49 

94  c 'J 

LAKELAND  WB  CITY 

MAX 

80 

83 

33 

85 

86 

33 

81 

68 

75 

SO 

83 

63 

85 

86 

85 

85 

85 

63 

65 

85 

86 

S3 

59 

54 

82 

76 

64 

52 

41 

47 

74 

70.4 

59 

59 

63 

65 

64 

64 

53 

51 

48 

54 

60 

60 

98 

60 

63 

65 

62 

66 

63 

63 

64 

61 

52 

6G 

60 

52 

43 

43 

39 

44 

94 

97,8 

LAKE  PLACID  2  SW 

MAX 

84 

84 

36 

87 

87 

36 

84 

75 

78 

82 

87 

87 

86 

86 

89 

89 

87 

86 

66 

90 

90 

88 

60 

62 

85 

82 

75 

60 

66 

76 

SO 

63.2 

51 

53 

59 

63 

57 

57 

57 

56 

41 

45 

53 

48 

54 

57 

57 

56 

62 

58 

56 

56 

53 

64 

52 

50 

60 

64 

48 

49 

45 

42 

95 

94.8 

LIVE  OAK  2  ESE 

MAX 

80 

32 

83 

82 

82 

80 

73 

65 

71 

78 

80 

65 

89 

83 

83 

3 

7 

84 

65 

87 

89 

79 

69 

71 

l\ 

61 

6! 

49 

61. 

58 

75 

77.9 

MIN 

53 

60 

55 

56 

61 

59 

50 

40 

32 

36 

43 

64 

64 

6Z 

98 

5f 

6 

61 

55 

62 

62 

56 

37 

47 

53 

53 

30 

34 

''• 

33 

40 

91  .3 

LOXAHATCHEE 

MAX 

85 

84 

85 

34 

36 

88 

86 

81 

78 

83 

85 

87 

86 

87 

87 

86 

38 

9C 

90 

89 

87 

92 

63 

85 

89 

86 

64 

79 

65 

74 

^0 

S3.? 

MIN 

50 

51 

50 

56 

55 

56 

53 

60 

46 

48 

51 

53 

52 

56 

56 

58 

53 

55 

56 

56 

58 

63 

60 

59 

54 

56 

56 

61 

49 

44 

90 

54.7 

MADISON 

MAX 

80 

35 

83 

81 

85 

33 

71 

65 

69 

79 

82 

86 

88 

35 

35 

35 

87 

88 

87 

87 

85 

72 

70 

77 

85 

79 

91 

43 

62 

68 

75 

77.6 

MIN 

56 

61 

56 

58 

64 

63 

47 

40 

42 

45 

50 

64 

65 

63 

58 

61 

65 

62 

66 

64 

63 

53 

33 

46 

53 

51 

29 

39 

3C 

37 

40 

52.3 

MARATHON  VACA  KEY 

MAX 

81 

SO 

83 

82 

83 

82 

83 

79 

78 

80 

82 

83 

83 

82 

83 

84 

84 

82 

83 

84 

83 

84 

83 

83 

66 

86 

82 

84 

78 

79 

SO 

32.0 

MIN 

68 

67 

69 

71 

71 

71 

64 

65 

65 

65 

69 

69 

69 

70 

71 

72 

69 

72 

71 

72 

73 

74 

69 

73 

71 

72 

66 

66 

57 

99 

64 

66.  9 

MARIANNA  CAA  AP 

MAX 

83 

82 

80 

85 

85 

34 

62 

65 

72 

81 

84 

86 

67 

84 

84 

87 

87 

86 

67 

85 

86 

76 

69 

77 

61 

67 

90 

42 

52 

67 

73 

77.0 

MIN 

64 

60 

60 

62 

65 

53 

43 

40 

33 

51 

50 

65 

55 

64 

52 

66 

52 

67 

56 

62 

67 

39 

35 

43 

52 

35 

27 

32 

30 

34 

38 

91.6 

MARIANNA    IND  SCHOOL 

MAX 

81 

84 

80 

83 

85 

82 

79 

63 

69 

81 

82 

85 

37 

87 

85 

85 

87 

86 

87 

88 

85 

78 

70 

78 

82 

74 

48 

49 

61 

48 

79 

77.9 

MIN 

60 

62 

57 

58 

62 

60 

39 

35 

33 

46 

56 

52 

51 

52 

53 

60 

59 

52 

61 

59 

62 

42 

30 

38 

47 

44 

23 

30 

29 

39 

34 

49.4 

MAYO   5  NW 

MAX 

80 

83 

85 

83 

84 

31 

71 

65 

73 

78 

81 

84 

36 

36 

85 

8' 

89 

84 

85 

89 

36 

77 

71 

71 

63 

69 

63 

61 

62 

68 

76 

76.4 

MIN 

52 

59 

56 

54 

61 

59 

51 

41 

31 

41 

44 

64 

68 

63 

55 

£ 

66 

61 

65 

65 

63 

66 

36 

41 

50 

62 

31 

36 

31 

34 

37 

91.3 

MELBOURNE 

MAX 

84 

83 

79 

81 

82 

87 

86 

69 

72 

76 

78 

66 

85 

82 

81 

88 

80 

89 

85 

89 

64 

90 

72 

73 

77 

69 

SO 

63 

43 

70 

73 

79.5 

MIN 

57 

57 

62 

62 

59 

61 

51 

54 

47 

53 

50 

56 

59 

59 

61 

60 

59 

74 

58 

51 

65 

50 

90 

63 

63 

66 

90 

44 

43 

48 

52 

94,9 

MERRITT  ISLAND 

MAX 

84 

81 

81 

33 

34 

87 

S3 

67 

73 

78 

67 

67 

63 

66 

85 

88 

85 

90 

87 

84 

84 

89 

71 

69 

76 

•2 

70 

51 

62 

49 

73 

79.7 

MIN 

58 

54 

64 

64 

63 

64 

61 

54 

44 

49 

56 

61 

59 

60 

60 

62 

61 

61 

57 

60 

69 

67 

54 

51 

62 

66 

47 

46 

4' 

44 

62 

97  ,9 

MIAMI   BAY  FRONT 

MAX 

78 

79 

76 

79 

79 

81 

81 

78 

73 

76 

79 

60 

80 

80 

80 

81 

82 

83 

81 

61 

82 

84 

80 

67 

64 

S« 

63 

76 

56 

72 

79 

79.4 

MIN 

66 

66 

72 

72 

72 

70 

64 

63 

63 

53 

70 

65 

56 

71 

72 

72 

68 

72 

57 

72 

73 

74 

59 

73 

68 

59 

61 

60 

92 

49 

67 

67  .0 

MIAMI  BEACH 

MAX 

76 

78 

76 

77 

77 

78 

73 

76 

73 

75 

76 

79 

79 

79 

78 

79 

SO 

61 

80 

79 

SO 

61 

79 

60 

81 

S3 

81 

79 

75 

71 

73 

77.9 

MIN 

69 

63 

71 

71 

71 

71 

67 

54 

56 

58 

71 

66 

56 

72 

72 

72 

69 

73 

69 

73 

74 

74 

61 

72 

69 

70 

63 

61 

Z 1 

53 

47 

66.0 

MIAMI    WB  AIRPORT 

MAX 

79 

80 

81 

79 

81 

80 

82 

76 

74 

79 

81 

61 

81 

81 

81 

62 

82 

83 

83 

62 

82 

86 

61 

81 

68 

86 

72 

78 

6V 

7* 

77 

60. 1 

MIN 

60 

62 

63 

70 

69 

68 

63 

56 

54 

57 

64 

62 

52 

52 

71 

55 

65 

65 

69 

55 

72 

6o 

96 

6S 

66 

57 

59 

92 

49 

40 

52  .6 

MIAMI   WB  CITY 

MAX 

76 

77 

76 

76 

77 

77 

78 

72 

73 

77 

76 

77 

77 

78 

77 

77 

60 

79 

7« 

78 

77 

63 

79 

79 

89 

Bl 

73 

74 

49 

71 

7* 

74.7 

MIN 

69 

65 

71 

71 

71 

69 

67 

61 

63 

69 

59 

67 

69 

71 

72 

72 

68 

72 

67 

73 

73 

57 

67 

67 

72 

70 

98 

90 

91 

48 

44 

44  •  2 

MILTON   EXP  STATION 

MAX 

80 

84 

80 

31 

79 

83 

70 

67 

70 

75 

84 

84 

86 

89 

83 

86 

84 

66 

89 

61 

79 

75 

67 

75 

80 

79 

91 

91 

52 

49 

72 

76.5 

MIN 

64 

58 

58 

67 

62 

66 

39 

36 

34 

54 

63 

65 

54 

70 

61 

54 

57 

62 

66 

52 

69 

41 

31 

41 

41 

30 

29 

33 

26 

41 

39 

91  .5 

MONT  I CELLO 

MAX 

80 

85 

83 

81 

84 

S3 

79 

65 

72 

78 

82 

86 

87 

68 

85 

67 

86 

66 

66 

68 

81 

79 

70 

76 

62 

78 

66 

48 

64 

59 

77 

76.9 

MIN 

56 

60 

56 

55 

64 

64 

47 

39 

34 

40 

49 

64 

63 

54 

61 

60 

65 

54 

51 

60 

61 

55 

33 

46 

92 

51 

26 

32 

3C 

39 

36 

91.9 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MAX 

78 

83 

81 

81 

85 

83 

SS 

82 

71 

73 

79 

83 

63 

65 

69 

67 

S5 

63 

36 

85 

89 

69 

86 

78 

84 

69 

S3 

98 

49 

54 

72 

80,9 

MIN 

57 

56 

58 

55 

53 

56 

57 

99 

60 

51 

50 

60 

59 

61 

64 

66 

62 

52 

57 

63 

99 

49 

48 

47 

4C 

50 

96.9 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

64 

83 

84 

86 

86 

86 

85 

80 

75 

82 

86 

86 

87 

86 

87 

68 

86 

68 

87 

87 

88 

66 

71 

70 

GC 

6« 

97 

42 

48 

79 

SO. 9 

MIN 

55 

55 

62 

64 

62 

60 

62 

53 

39 

46 

54 

59 

99 

95 

57 

58 

51 

59 

99 

60 

60 

66 

50 

60 

60 

47 

44 

43 

40 

40 

90 

99.4 

MT  PLEASANT 

MAX 

85 

83 

81 

82 

88 

89 

73 

66 

71 

79 

87 

85 

88 

86 

84 

85 

84 

65 

87 

85 

83 

82 

68 

7S 

.2 

78 

96 

92 

64 

48 

73 

76.5 

MIN 

61 

63 

55 

60 

57 

66 

44 

37 

33 

50 

58 

57 

65 

64 

61 

64 

66 

63 

67 

62 

54 

45 

34 

45 

52 

50 

25 

32 

30 

35 

39 

Si.l 

-  33  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Tabl«  i  ■  ConHnue<L 


Station 

Day  Of  Month 

rage 

1  2 

3 

4 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

NAPLES 

MAX 

MIN 

80 
57 

81 
57 

84 
59 

79 

86 
53 

82 
56 

60 
60 

81 
60 

85 
59 

85 
60 

S3 
54 

84 

63 

83 
61 

SS 
60 

87 
63 

SS 
64 

83 
69 

SS 
54 

S7 
60 

83 
64 

SS 
69 

76 

55 

77 
52 

6S 

45 

77 
42 

60 
54 

82(0 
57.7 

NEW  SMYRNA   BEACH   4  N 

MAX 
MIN 

83 
54 

81 

53 

81 
57 

85 
63 

79 
58 

87 

59 

74 

59 

62 
51 

73 
38 

78 
46 

65 
54 

85 
55 

84 

55 

65 
56 

86 
60 

86 

58 

62 
61 

88 
60 

89 
60 

66 

55 

91 
60 

86 
63 

69 

50 

65 

58 

77 
5S 

IV 
65 

70 
41 

57 
42 

61 

37 

69 

41 

75 
45 

7St8 
53i9 

NICEVILLE 

MAX 
MIN 

73 
61 

80 
60 

80 
34 

81 

60 

80 
66 

79 
67 

80 
41 

62 

32 

64 

32 

73 
39 

75 
52 

75 
64 

81 
66 

60 
66 

79 
63 

78 
68 

83 
60 

81 
67 

83 
69 

65 
62 

60 
66 

74 

55 

60 

34 

63 
40 

72 
47 

72 
44 

72 

27 

51 

29 

50 
27 

62 

37 

66 

33 

73.4 
51  12 

OCALA 

MAX 
MIN 

81 

55 

86 
59 

85 

57 

86 
64 

86 
62 

85 
60 

76 
63 

72 
50 

75 
36 

82 
45 

82 

84 
64 

86 

85 
60 

88 
57 

65 
63 

89 
63 

88 
60 

86 

63 

69 
59 

90 
65 

87 
62 

69 
47 

68 
55 

83 
59 

82 
66 

73 
38 

53 
36 

64 

35 

76 
43 

76 
46 

80i7 
55i3 

OCALA  2  NE 

MAX 
MIN 

82 
51 

87 
55 

85 
52 

88 
60 

88 
57 

84 

56 

73 
61 

69 
49 

75 
30 

83 
37 

84 
46 

86 
61 

88 
63 

87 
57 

90 
52 

86 

56 

90 
59 

85 

55 

89 

60 

90 

55 

92 
63 

75 
61 

69 
46 

62 
54 

64 
59 

S3 
64 

54 

36 

44 

37 

62 

32 

72 

38 

77 
40 

79  •  5 
51.7 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

MAX 
MIN 

77 
57 

78 
62 

80 
60 

81 
60 

80 
61 

81 
60 

60 
38 

77 
57 

70 
53 

73 
56 

78 
60 

80 
61 

60 
62 

80 
63 

30 
62 

81 
65 

82 
63 

81 
63 

84 
62 

81 
67 

84 
73 

82 
63 

85 
53 

60 
56 

78 
60 

83 
60 

82 
47 

59 
52 

67 
46 

65 
51 

72 
56 

78.1 
59.1 

ORLANDO  WATER  PLANT 

MAX 
MIN 

84 

58 

83 
60 

86 
60 

87 
65 

85 
62 

86 
63 

78 
63 

68 
52 

75 
44 

82 
5X 

86 
57 

86 
59 

87 

86 
60 

86 
61 

88 

63 

87 

63 

88 
64 

68 
64 

86 
62 

89 
64 

87 
63 

67 

52 

66 
60 

83 
61 

79 
67 

70 
42 

54 
43 

62 
40 

69 
45 

75 
50 

SO. 3 
57.3 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

83 
57 

83 
55 

84 

60 

85 
65 

85 
61 

87 
60 

77 
54 

66 
46 

75 
40 

80 
46 

84 
56 

86 

58 

87 
38 

66 
57 

87 
60 

87 
61 

86 

62 

87 
63 

88 
63 

87 
60 

87 
63 

87 
57 

66 

51 

66 

59 

S3 
61 

79 
64- 

65 
42 

53 
43 

62 

39 

69 
45 

75 
47 

79.4 
55.3 

PALATKA 

MAX 
MIN 

83 
57 

85 
60 

84 

58 

87 
63 

87 
62 

83 
61 

76 
59 

65 
49 

73 
39 

78 
49 

86 
56 

86 
62 

88 
62 

87 
60 

83 
63 

87 
63 

80 
64 

87 
60 

89 
65 

82 

58 

90 
65 

33 
62 

68 
46 

(S4 

56 

79 
56 

65 
63 

77 

35 

47 
38 

63 
34 

76 
40 

73 
40 

79.4 
55.0 

PANAMA  CITY 

MAX 
MIN 

80 
63 

31 
61 

78 

59 

79 
65 

81 
62 

81 

67 

73 
46 

65 
41 

70 
40 

75 
59 

80 
6  5 

80 
67 

62 

68 

82 
65 

80 
61 

82 
67 

83 

67 

83 
68 

83 
69 

84 
64 

61 
70 

75 
48 

69 

36 

76 

52 

80 

59 

72 
49 

52 

29 

49 

33 

68 
31 

70 
43 

72 
40 

75.7 
55.3 

PENSACOLA  CAA  AP 

MAX 
MIN 

79 
66 

78 
61 

78 
64 

80 
67 

79 
68 

80 
51 

62 
44 

65 
41 

70 
44 

78 
63 

80 
67 

82 
67 

82 
66 

81 
66 

81 
65 

62 
67 

80 
62 

83 
67 

82 
55 

79 
69 

81 
67 

67 
43 

62 
40 

71 
48 

76 
56 

66 
34 

52 
28 

45 
35 

64 
34 

66 
48 

70 
43 

73.6 
55.  0 

PENSACOLA  WB  CITY 

MAX 
MIN 

74 
65 

73 
62 

74 
65 

76 
67 

77 
68 

78 
50 

60 
43 

61 
42 

68 
45 

74 
64 

77 
66 

75 
67 

73 
66 

76 
66 

77 
63 

77 
69 

76 
63 

79 
69 

78 
66 

76 
69 

77 
67 

67 
43 

62 
41 

69 
50 

73 
60 

67 
33 

50 
28 

44 

36 

63 
36 

62 
48 

68 
46 

70.4 
55.  7 

PLANT  CITY 

MAX 
MIN 

83 
54 

85 
56 

85 

57 

86 
63 

88 
58 

88 
56 

85 
63 

75 
52 

76 
36 

83 
47 

85 
55 

87 
60 

SB 
59 

88 
59 

87 
58 

89 
60 

87 
60 

82 
60 

88 
59 

91 
60 

39 
61 

65 
61 

70 
49 

65 
59 

64 
61 

75 
65 

66 
43 

56 

62 
39 

70 
39 

78 
48 

80.8 
54.9 

POMPANO  BEACH 

MAX 
MIN 

79 
56 

79 
60 

80 
60 

80 
69 

80 
63 

80 

56 

64 

68 

78 
58 

75 
49 

60 
52 

60 
55 

82 
52 

82 
59 

62 
53 

80 
64 

62 
63 

85 
61 

63 

53 

83 

59 

83 
52 

63 
55 

90 
64 

80 
50 

80 
59 

68 
61 

87 
51 

77 
45 

■"' 

48 

73 
41 

72 
44 

76 
54 

60.5 
55.6 

PUNTA  GORDA 

MAX 
MIN 

83 
56 

85 

59 

84 

62 

83 
61 

85 
62 

82 
64 

62 
65 

77 
57 

82 
47 

85 
52 

84 

58 

82 
60 

06 
60 

86 
61 

85 
61 

86 

63 

35 
63 

85 
62 

86 
63 

91 
63 

66 
63 

84 
66 

83 
53 

82 
61 

S3 
61 

79 
66 

73 
48 

63 
45 

68 
46 

76 
43 

61 
54 

62.1 
58.2 

QUINCY   EXP  STATION 

MAX 
MIN 

83 
60 

83 
62 

82 
55 

82 
59 

84 

65 

83 
65 

79 
44 

66 

37 

70 
31 

78 
42 

83 
56 

86 
66 

86 
66 

85 
62 

83 
61 

86 

62 

85 
65 

86 
62 

87 
68 

85 
63 

82 
62 

79 
47 

69 
34 

76 
45 

82 
49 

79 
51 

51 
27 

50 
33 

61 
31 

67 
34 

75 
35 

77.8 
51  .6 

RAIFORD  ST  PRISON 

MAX 
MIN 

82 
52 

84 

62 

84 

53 

85 

57 

84 

59 

64 

59 

83 
54 

69 
41 

71 

33 

30 
40 

84 
47 

85 
64 

87 
64 

87 
60 

86 
60 

85 
55 

85 
64 

84 

63 

86 

55 

87 
53 

86 
63 

88 
59 

69 

39 

68 
48 

62 
48 

65 
63 

85 
32 

53 
35 

63 

32 

70 

32 

75 
39 

60.3 
51.1 

ROYAL   PALM  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

82 
56 

83 
56 

83 
63 

82 
61 

82 
56 

82 
56 

84 

52 

80 
56 

76 
52 

80 

53 

86 
55 

83 
54 

84 
54 

32 
55 

84 

60 

85 
59 

85 
56 

84 

57 

85 
57 

86 
52 

85 
62 

67 

58 

86 
53 

80 
51 

77 
49 

76 
41 

60 
49 

82.6 
54.9 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 
MIN 

83 
57 

84 

61 

81 
56 

83 
61 

79 
61 

83 

59 

76 
56 

60 
47 

71 
35 

78 
47 

84 
56 

66 
60 

87 
63 

81 
58 

80 
59 

38 
56 

79 
65 

87 
61 

86 

63 

31 
55 

35 
60 

76 

59 

67 
43 

65 
49 

77 
51 

87 
63 

75 
34 

50 
37 

60 
34 

67 

35 

72 
45 

77.4 
53.2 

SAINT  LEO 

MAX 
MIN 

83 
57 

85 
56 

86 
60 

88 
65 

86 
61 

64 
61 

63 
65 

70 

52 

77 

44 
44 

81 
46 

85 
57 

66 
59 

67 
56 

88 
60 

39 
60 

36 
62 

86 
60 

86 
63 

83 
61 

90 
60 

89 
63 

62 
61 

63 
50 

64 

58 

80 
61 

77 
62 

66 
42 

" 
39 

62 

37 

66 
43 

76 
51 

79.9 
55.9 

SAINT  MARKS  6  SE 

MAX 
MIN 

74 

60 

75 
58 

76 
60 

75 
63 

75 
64 

78 
65 

75 
48 

68 

38 

65 

38 

70 
42 

75 
60 

75 
63 

75 
68 

78 
63 

76 
61 

79 
65 

81 
67 

80 

68 

61 

68 

79 
61 

78 
68 

75 
53 

67 

33 

71 
48 

74 
60 

68 

52 

73 

29 

55 
34 

65 
30 

66 
35 

72 
38 

73.4 
53.5 

ST  PETERSBURG 

MAX 
MIN 

80 
60 

79 
60 

82 
62 

81 
64 

81 
64 

79 
64 

78 

67 

70 
54 

75 
52 

80 
54 

80 
6  0 

76 
63 

82 
62 

82 
62 

33 
63 

82 
64 

62 
64 

62 

62 

82 

62 

34 

64 

84 

66 

82 
64 

72 
52 

71 

62 

79 
62 

76 
69 

72 
46 

51 
43 

60 
42 

72 
47 

77.4 
59.3 

SANFORO 

MAX 
MIN 

SARASOTA 

MAX 
MIN 

79 

55 

77 
55 

82 
58 

81 
60 

81 
58 

60 
60 

76 
66 

73 
55 

77 
42 

60 
49 

81 
57 

78 
58 

80 
61 

81 
59 

83 
59 

82 
60 

80 

62 

81 
61 

82 
57 

32 
62 

84 

62 

82 
64 

74 

49 

75 

58 

76 
61 

78 
61 

73 
48 

78 
43 

73 
45 

74 
41 

78 
53 

79.1 
56.1 

SECOTAN 

MAX 

MIN 

83 
60 

29 

82 
45 

82 
56 

28 

29 

SOUTH  MIAMI   3  W 

MAX 
MIN 

84 

56 

83 
60 

82 
64 

82 
65 

83 
68 

84 

65 

87 
55 

60 
59 

76 

50 

80 
55 

83 
60 

83 
58 

84 
59 

84 
58 

84 

65 

86 

60 

85 
60 

86 
61 

87 

58 

86 
60 

36 
71 

89 
71 

85 

53 

85 
67 

90 
61 

87 
61 

75 
61 

79 
58 

75 
50 

75 
45 

78 
52 

83.0 
59.5 

STUART 

MAX 
MIN 

81 
54 

80 

50 

82 
63 

82 

59 

84 

59 

65 

58 

86 

58 

79 

60 

48 

79 
51 

82 
54 

82 
61 

84 
60 

83 
67 

82 
60 

85 
57 

86 

62 

88 
62 

86 

59 

86 
75 

34 
71 

90 
69 

76 

53 

80 
62 

85 
66 

84 

56 

72 
54 

69 
55 

69 
47 

72 
48 

76 
50 

81.2 
53.6 

SUNN  I  LAND 

MAX 
MIN 

85 
49 

84 

52 

85 

57 

86 
56 

86 

52 

79 
56 

76 
47 

82 
46 

88 

60 

68 
55 

87 
54 

86 
53 

38 
54 

88 

52 

88 

58 

84 

55 

88 

56 

88 
55 

86 

59 

66 
64 

65 
49 

35 
60 

86 
61 

86 
59 

32 
53 

68 
46 

78 
38 

62 
52 

84.5 
53.5 

TALLAHASSEE  WB  AP 

MAX 
MIN 

82 
59 

82 
60 

81 
58 

81 
56 

85 

65 

85 
62 

64 

46 

66 
40 

70 
33 

76 
41 

84 

52 

87 
66 

86 
65 

84 
60 

31 
61 

87 
62 

84 

66 

86 
64 

88 

64 

86 

63 

61 
63 

74 

43 

69 

36 

76 
48 

82 
51 

66 
40 

49 

29 

42 
34 

61 
32 

67 
35 

73 
37 

76.4 
51.3 

TAMIAMI   TRL  40  MI  BEND 

MAX 
MIN 

80 
60 

84 

62 

83 
63 

84 
63 

84 
63 

68 
64 

66 
59 

87 
60 

62 
52 

77 
56 

81 
60 

65 
56 

87 
61 

85 
61 

33 
61 

85 
62 

36 

61 

87 
62 

89 
61 

87 
60 

85 
64 

66 
65 

69 
53 

85 
63 

87 
59 

90 
62 

39 
64 

72 
56 

79 
50 

71 
44 

76 
51 

63.3 
59.4 

TAMPA  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

77 
55 

78 
56 

81 
60 

80 
63 

81 

56 

79 
60 

78 
58 

70 
50 

74 
41 

78 
50 

79 

55 

78 
62 

81 
61 

82 
60 

82 
61 

82 
62 

81 

58 

81 

60 

83 
60 

86 
61 

83 
66 

80 

55 

66 

52 

65 
60 

76 
62 

75 
62 

62 
44 

50 
41 

62 
41 

68 
44 

76 
52 

76.1 
55.8 

TARPON  SPRINGS 

MAX 
MIN 

76 

55 

77 

55 

79 
57 

82 
63 

79 
61 

78 
60 

76 
67 

76 
54 

68 
44 

75 
47 

75 
53 

78 
60 

76 
59 

79 
59 

30 
54 

81 
63 

80 
56 

60 
60 

79 
56 

63 
61 

85 
65 

85 
68 

78 
52 

67 
52 

66 
59 

78 
63 

75 
42 

59 
43 

49 

39 

57 
41 

69 
47 

75.1 
55.3 

TAVERNIER 

MAX 
MIN 

79 

71 

80 
72 

80 
73 

80 
72 

80 
73 

82 
74 

81 
70 

77 
67 

75 
67 

78 
70 

80 
66 

81 
73 

81 
73 

82 
74 

81 
74 

62 
74 

82 
73 

62 
74 

63 
74 

62 
74 

83 
75 

64 

75 

82 
65 

63 

75 

65 
73 

85 
74 

62 
77 

60 
64 

77 
56 

73 
55 

77 
66 

80.6 
70.6 

TITUSVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

84 
56 

86 

52 

84 
57 

85 
62 

85 
60 

86 
61 

83 
51 

67 
51 

74 
38 

79 
45 

86 

53 

86 
57 

84 
54 

67 
57 

88 
58 

67 

59 

66 

57 

89 
62 

87 

55 

84 
56 

88 
63 

90 
54 

70 

52 

67 
59 

80 
60 

83 
6S 

72 
43 

60 
41 

63 
40 

70 
40 

75 
45 

80.5 
53.6 

TURKEY  HAMMOCK 

MAX 
MIN 

82 
51 

83 
52 

83 
60 

84 

59 

65 
54 

61 
56 

72 
53 

74 
40 

80 
46 

84 

5  3 

84 
56 

85 
53 

66 
57 

86 

55 

86 
57 

86 
57 

82 

46 

VERO  BEACH  CAA  AP 

MAX 
MIN 

81 
56 

80 
60 

80 
59 

80 
65 

80 
60 

84 
62 

82 
61 

67 

53 

71 
48 

77 
52 

60 
56 

85 
62 

82 
60 

83 
63 

34 
60 

85 
65 

63 
64 

87 

66 

84 

58 

85 

62 

63 
67 

88 
62 

73 
53 

73 
63 

78 
66 

83 
65 

66 

50 

66 
46 

61 
45 

70 
48 

74 
56 

78.5 
58.5 

WAUCHULA  2  NW 

MAX 
MIN 

85 
51 

84 

52 

81 

86 

87 

87 

63 

77 

77 

63 

87 

66 

85 

52 

66 
54 

87 
57 

69 
56 

68 
60 

68 

67 

69 

88 

89 

73 

70 

S3 

80 

78 

57 

63 

70 

77 

81.6 
53.5 

WEST  PALM  BEACH 

MAX 
MIN 

77 
63 

78 
66 

78 

79 
72 

80 
72 

79 

68 

83 
63 

76 

65 

72 
58 

76 
60 

78 
66 

79 
65 

SO 
61 

79 
66 

80 
75 

60 

70 

S3 

69 

61 

72 

61 
67 

81 

68 

81 
74 

86 
74 

78 
60 

SO 
66 

64 
69 

65 
67 

76 

57 

73 
61 

67 

51 

71 

51 

74 

65 

78.6 
65.5 

NEST  PALM  8EACH  WB  AP 

MAX 
MIN 

80 
58 

81 
62 

82 
64 

81 
67 

82 
63 

82 
61 

89 

59 

73 
57 

76 
52 

79 
56 

82 
59 

83 
60 

63 

60 

83 
62 

83 
65 

84 

62 

85 
66 

84 

62 

64 
61 

85 
64 

63 
69 

90 
66 

60 
56 

S3 
64 

66 
67 

87 
64 

70 

57 

72 
52 

65 
49 

74 
51 

76 
61 

80.7 
60.5 

Sm  R«(«r»nc«  NolM  Following  Station  lnd»x 
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Tabto  S- Continued 


WINTER  HAVEN 


MAX 

MIN 


DAILY  TEMPERATURES 

Day  Of  Month 


FLORIDA 
MARCH  1955 


65     84  86 

52     59  63 


86     88  87 

6*     61  62 


T 


85  80  77 
63     5'>  46 


83  87  87 
52     58  62 


88  87  89 
60     61  60 


8S    87  88 

61     63  62 


88  89  89 
63     63  6'> 


22    23  i  24    2S    36    27    28  ,  29  >  30  31 


_1_ 


86     73     71     83     80    70  |  60    63     7t  78 
64     52     60     61     69    45  I  42     41     43     51  S7<5 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
o. 

BAT  LAKE 

EVAP 

.20 

.21 

.15 

.19 

.21 

.16 

.21 

.13 

.22 

.18 

.14 

.21 

.21 

.11 

.18 

.28 

.21 

.18 

.20 

.23 

.23 

.17 

.20 

.15 

.05 

.19 

.13 

.21 

.00 

.20 

.14 

5.48 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

.19 
94 

.14 

93 

.15 
149 

.20 
166 

.20 
168 

.23 
132 

.21 

.15 

.28 
168 

.19 
137 

.20 
121 

.19 
116 

.20 
122 

.21 
118 

.20 
182 

.27 
129 

.22 

90 

.18 

119 

.23 
107 

.22 

135 

.26 
262 

.23 
263 

.31 

.18 

.16 
126 

.20 
157 

.14 

273 

.09 
250 

.22 
285 

.25 
192 

.14 

162 

6.24 
B4955 

CLEiriSTOM  U  S  ENGRS  (a) 

EVAP 

HAX 

UIN 

.13 
78 
65 

.09 
78 
66 

.11 
80 
69 

.12 
81 

69 

.17 
83 
69 

.15 
84 
68 

.18 
84 
69 

.20 
83 

66 

.27 
74 
61 

.17 
76 
62 

.15 
79 
65 

.15 
82 

66 

.11 
84 

70 

.17 
85 
69 

.18 
84 
71 

.19 
84 

70 

.14 

83 
71 

.14 
85 
72 

.21 
84 
72 

.18 
85 
73 

.19 
86 
71 

.20 
84 
72 

.31 
82 
66 

.18 
80 
66 

.21 
82 
69 

.15 
82 
69 

.10 
83 
73 

.22 
67 
59 

.15 
65 
57 

.19 
70 
57 

.12 
74 
57 

5.23 
80.3 
67.1 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

.16 
28 

.14 
33 

.11 
23 

.20 

50 

.17 
43 

.18 
40 

.19 
42 

.18 
50 

.24 
83 

.20 
46 

.20 
32 

.20 
40 

.22 

36 

.21 
32 

.21 
38 

.23 
45 

.23 
46 

.19 
28 

.20 
46 

.22 
51 

.23 

50 

.23 
74 

.30 
87 

.20 
58 

.15 
63 

.15 
52 

.22 
60 

.15 
116 

.17 
124 

.18 
91 

.15 
66 

6.01 
1673 

GAINESTILLE  3  WSW 

EVAP 
WIND 
HAX 
HIN 

.19 
57 
83 
58 

.10 
49 
86 
62 

.22 
41 
82 
58 

.27 
44 
84 
64 

.17 
62 
87 
65 

.22 

80 
82 
63 

.12 
21 

75 
60 

.27 
124 
72 
47 

.13 
26 
71 
43 

.17 
38 
81 
46 

.29 
69 
81 
54 

.26 
102 
86 
65 

.21 
77 
88 
65 

.09 
42 
86 
62 

.24 
41 

86 
63 

.22 
64 
84 
64 

.13 
76 
91 
67 

.37 
70 
91 
65 

.33 
88 
87 
67 

.22 
52 
89 
61 

.28 
85 
89 
64 

.25 
84 

87 
66 

.23 
72 
71 
45 

.07 
25 
69 
55 

.14 

50 
83 
59 

.29 
86 
85 
74 

.28 
121 
75 
35 

« 

48 
52 
39 

.12 
68 
69 
32 

.17 
32 
74 
46 

.18 
35 
82 
49 

8.23 
1929 
80.9 
56.9 

BIALEAH 

EVAP 
WIND 

.20 
13 

.25 
27 

.16 

51 

.10 
31 

.18 
37 

.13 

35 

.23 
34 

.20 
62 

.31 
59 

.13 
42 

.19 
20 

.19 
29 

.20 
40 

.18 
31 

.21 
41 

.19 
45 

.13 
16 

.26 
45 

.21 
32 

.23 
81 

.26 
88 

.23 
44 

.21 

59 

46 

.28 
22 

.19 

50 

.18 
89 

.05 
78 

.21 
51 

.18 
72 

.20 
79 

5.87 
1449 

LAKE  PLACID  2  SIT 

EVAP 
WIND 

.16 
18 

.13 
10 

.15 
15 

.19 
21 

.20 
19 

.23 
25 

.19 
29 

.25 
44 

.19 
24 

.18 

15 

.43 

17 

.19 
16 

.22 
6 

.22 
26 

.22 
19 

.23 
18 

.18 
12 

.24 
24 

.21 
17 

.23 
19 

.28 
35 

.26 
42 

44 

27 

32 

35 

47 

40 

62 

36 

25 

819 

LOXABATCHEE 

EVAP 

.13 

.12 

.13 

.15 

.30 

.09 

.14 

.18 

.16 

.15 

.17 

.24 

.21 

.18 

.17 

.18 

.13 

.14 

.13 

.26 

.23 

.18 

.17 

.17 

.11 

.14 

.05 

.27 

.21 

.13 

.08 

5.10 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 
WIND 

.17 
48 

.17 
32 

.15 
25 

.15 
46 

.18 
38 

.22 
43 

.20 
64 

.19 
63 

.27 
114 

.22 
57 

.21 
51 

.18 
28 

.17 
21 

.23 
30 

.23 

35 

.22 
40 

.17 
29 

.21 
32 

.23 
59 

.19 
29 

.25 
54 

.27 
81 

.31 
101 

.21 

77 

.18 

79 

.20 
70 

.17 
83 

.14 

136 

.12 
123 

.21 

77 

.21 
95 

6.23 
1860 

ORLANDO  WATER  PLANT 

EVAP 
WIND 

.17 
31 

.16 
23 

.16 
18 

.16 
22 

.13 
15 

.17 
41 

.18 
40 

.23 
70 

.15 
32 

.15 
19 

.17 
29 

.18 
33 

.15 
24 

.10 
10 

.20 
33 

.22 
30 

.17 

27 

.23 
37 

.19 

30 

.22 
28 

.21 
34 

.15 
46 

.18 
65 

.02 
30 

.04 
19 

.09 
32 

.25 
91 

.10 
70 

.12 
81 

.17 
49 

.15 
36 

4.97 
1145 

SUNNILAND 

EVAP 
WIND 

.15 
41 

.16 
37 

.15 
58 

.21 

52 

* 

♦ 
* 

.56 
166 

.22 
112 

.21 
92 

.26 
66 

.15 
52 

.21 
43 

.19 
51 

.16 
61 

.20 
51 

.18 
64 

.20 
47 

.20 
53 

.13 
51 

.21 
79 

.27 
93 

.24 

137 

.22 
100 

.12 

65 

.26 
111 

.19 
81 

.10 
101 

• 

.41 

365 

.21 
107 

.21 
95 

5.98 
2431 

TAHIAHI  TRL  40  III  BD 

EVAP 

.15 

.13 

.13 

.18 

.19 

• 

.39 

.27 

.27 

.35 

.18 

.18 

.15 

.12 

.21 

.15 

• 

.40 

.14 

.21 

.19 

.25 

.18 

.16 

.26 

.22 

.19 

.14 

.14 

.16 

5.69 

VERO  BEACH  CAA  AP 

EVAP 

.09 

.18 

.16 

.15 

.12 

.15 

.14 

.21 

.10 

.13 

.06 

.23 

.11 

.24 

.27 

.21 

.21 

.26 

.31 

.18 

.22 

.23 

.35 

.21 

• 

.39 

.21 

.08 

.23 

.37 

.24 

6.04 

OEKECHOBEE  HRN  GATE  6 

EVAP 

.17 

.17 

.15 

.16 

.20 

.18 

.19 

.18 

.20 

.17 

.20 

.15 

.16 

.20 

.25 

.21 

.20 

.21 

.24 

.19 

.24 

.24 

.33 

.21 

.24 

.16 

.13 

.14 

.13 

.19 

.21 

6.00 

MAX  and  MIN  in  Table  6  refer  to  extremes  of 
temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 
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STATION  INDEX 


Station 

& 
9 

County 

Latitude 

Longitude 

ElevatioD 

Obeer- 
vatioD 
time 

Observe  I 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precap.l 

APALACHICOLA  WB  CITY 

0211 

FRANKLIN 

5 

29  44 

84  59 

13 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

C 

AffCAOIA 

0226 

DE  SOTO 

27  13 

81  51 

65 

6P 

L .  L .  ST IKELCATHER 

2  3  5 

AVON  PARK 

0369 

HIGHLANDS 

J.  WILEY  COTHRAN 

2  3  5 

C 

BARTOW 

0A7e 

POLK 

27  54 

81  50 

lis 

SA 

eA 

CITY  OF  BARTOW 

2  3  5 

BAY  LAKE 

HILLSBOROUGH 

28  04 

82  30 

51 

7A 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

9  6 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

061 1 

PALM  BEACH 

26  40 

60  36 

16 

6A 

EVERGLADES  EXP  STA 

2  3  9  6 

BELLE  GLADE  HRN  GATE  A 

0616 

J 

26  42 

60  43 

31 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

BIC  PINE  KEY  INN 

07A  f 

MONROE 

6P 

WALTER  1 1 EGNER 

2  3  5 

BITHLO 

07  58 

ORANGE 

26  33 

81  06 

65 

MID 

MRS. MILDRED  M.GROSE 

c 

BLACKMAN  A  WNW 

0769 

OKALOOSA 

5 

30  57 

86  42 

200 

MIO 

MRS.   S,  YOUNGBLOOO 

c 

blountstown  2  se 

OS  OA 

CALHOUN 

1 

30  26 

86  02 

51 

7A 

JOHN  PURIFOY 

2  3  5 

BOCA  RATOM 

0BA3 

PALM  BEACH 

2 

26  21 

80  05 

15 

MID 

KAROLO  A.  TURNER 

c 

BONITA  SPOS  2  ESE 

0687 

LEE 

5 

GLADYS  N.  COLLINS 

CLOSED  2/55 

BRAOENTON  EXP  STA 

09A0 

KANATEE 

5 

27  29 

82  33 

10 

6A 

6A 

GULF  COAST   EXP  STA 

2  3  5 

BRANFORD 

0975 

SUWANNEE 

10 

29  58 

82  56 

MID 

MRS.   BEULAH  STANLEY 

c 

BRISTOL 

1020 

LIBERTY 

1 

30  26 

64  69 

MID 

WILLARO  R.  ADAMS 

c 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

10A6 

HERNANDO 

5 

28  37 

62  22 

276 

6P 

6P 

MISS  L.VON  BOROWSKV 

2  3  6 

c 

euSHNELL  2  E 

1 163 

SUMTER 

5 

MRS.   A.  H.  NELSON 

2  3  6 

CAMP  BLANOING 

1218 

Clay 

B 

29  59 

81  59 

190 

5P 

5P 

LEROY  G.   N0RI4AN,  JR 

2  3  6 

CANAL  POINT  GATE  5 

1271 

PALM  BEACH 

7 

26  52 

60  36 

36 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

CANAL  POINT  USDA 

1276 

PALM  BEACH 

26  52 

60  38 

25 

MID 

84 

SUGAR  PLANT  FLD  STA 

2  3  6 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

1!06 

MONROE 

5 

25  11 

80  64 

5P 

5P 

NATIONAL  PARK  SVC 

2  3  5 

CAPTIVA 

1310 

LEE 

5 

ALLEN  T .  WEEKS 

2  3  5 

CAORABELLE 

1356 

FRANKL [N 

5 

29  51 

84  40 

30 

6P 

6P 

EDGAR  E.  SMITH 

2  3  6 

CAfiYVILLE 

1388 

WASHINGTON 

3 

30  46 

85  49 

65 

cedar  key 

1 A32 

LEVY 

5 

29  08 

83  02 

19 

6P 

C.  C.  WHIDDON 

2  3  5 

CHATTAHOOCHEE  1  W 

1502 

<SADSOEN 

30  42 

84  52 

90 

7A 

CECIL  L .  RAMSEY 

3 

CHIPLEY  3  E 

15AA 

WASHINGTON 

2  3  6 

CLEARWATER 

1632 

27  59 

82  50 

5 

6P 

6P 

C  ITY  OF  CLEARWATER 

CLOSED  1/64 

CLERMONT  6  S 

28  29 

81  46 

140 

6P 

6P 

ED  OLIVENBAUM 

2  3  6 

CLEWISTON 

J6A9 

HENDRY 

26  45 

60  55 

18 

8P 

GERVIN  N.  PIT2EN 

3 

CLEWISTON  U  S  ENGINEERS 

165A 

7 

26  45 

60  55 

20 

8A 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6 

c 

COCONUT  GROVE  7  S 

1716 

DADF 

2 

Bureau  plant  ind. 

2  3  5 

COMPASS  LAKE 

1775 

JACKSON 

5 

30  36 

85  24 

213 

6P 

6P 

CLOSED  3/56 

CRESCENT  CITY  2  SW 

1978 

8 

29  25 

81  31 

50 

6P 

W.  S.  NEWBOLD 

2  3  5 

CRESTVIEW 

1983 

OKALOOSA 

5 

30  46 

86  34 

236 

MID 

SOIL  CONSERV.  SVC 

c 

CROSS  CITY 

2006 

DIXIE 

29  38 

83  07 

45 

MID 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

c 

CROSS  CITY  CAfl  AIRPORT 

2  011 

DIXIE 

5 

MID 

CIVIL  AERO,  ADM. 

2  3  5 

DANIA  1.  WNW 

2114 

BROWARD 

2 

26  04 

80  12 

7 

MID 

FLA.    POWER  t  LIGHT 

3 

daytona  beach 

2150 

VOLUSIA 

2 

29  13 

81  02 

9A 

9A 

NEWS-JOURNAL  CORP. 

2  3  5 

DAyTONA  beach  WB  AP 

2158 

VOLUSIA 

2 

29  11 

81  03 

31 

MID 

MID 

U.S.  we/ither  bureau 

2  3  5 

c 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

2220 

WALTON 

30  43 

265 

6P 

5P 

H.   C,  ST0RR5 

2  3  5 

DE  UNO 

2229 

VOLUSIA 

61  18 

38 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

2  3  5 

COWLING  PARK 

2391 

SUWANNEE 

10 

30  16 

63  13 

MID 

MRS.  HATTIE  TOOLE 

c 

DRY  TORTUGAS 

2418 

MONROE 

5 

24  38 

82  52 

3 

6P 

6P 

JOHN  R.  DEWEESE 

2  3  5 

LAKE 

8 

28  50 

61  41 

85 

6P 

6P 

HOWARD  J.  DICK 

2  3  5 

EVERGLADES 

2850 

COLLIER 

5 

25  51 

81  23 

3 

6P 

6P 

MANHATTAN  MERC. CORP 

2  3  5 

FEDERAL  POINT 

291  5 

PUTNAM 

8 

BRUCE  GRAY 

2  3  5 

FELDA  2  N 

2923 

HENDRY 

26  33 

81  26 

16 

MID 

MRS.   DAISY  E. PARSONS 

FELLSMERE 

2936 

INDIAN  RIVER 

2 

27  46 

80  36 

25 

4P 

4P 

SUGAR  PROD.  ASSN. 

2  3  5 

FERNANDINA  BEACH 

2944 

NASSAU 

2 

30  40 

81  27 

22 

5P 

5P 

LEWIS  K.  NOLAN 

2  3  6 

FORT  DRUM 

3137 

OKEECHOBEE 

7 

27  32 

60  46 

60 

MID 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

c 

FORT  LAUDERDALE 

3163 

BROWARD 

2 

F.  P.  MEDFORD,  JR. 

2  3  5 

FT  LAUDERDALE  BAHIA-Wft 

3168 

BROWARD 

2 

26  07 

60  06 

7 

5P 

5P 

6AHIA-MAR  YACHT  HRBfi 

2  3  5 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

3171 

BROWARD 

2 

26  06 

60  14 

7 

8A 

8A 

U  OF  F  PLANTATION  LAB  2  3   5  6 

FORT  MYERS  WB  AIRPORT 

3186 

LEE 

5 

26  36 

81  52 

15 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

■c 

FORT  PIERCE 

3207 

ST  LUCIE 

2 

27  25 

BO  19 

10 

MID 

MID 

CITY  OF  FT.  PIERCE 

2  3  6 

GAINESVILLE    UNI   OF  FLA 

ALACHUA 

H.    E.  BRATLET 

2  3  6 

c 

GAINESVILLE    3  WSW 

3321 

ALACHUA 

a 

29  36 

82  22 

86 

4P 

4P 

AGRONOMY  OEPT  U  OF  F 

2  3  5  6 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

3470 

BAKER 

9 

30  15 

82  10 

140 

G.ST.  M.  NURSERIES 

2  3  6 

GRACEVlLLE 

3639 

JACKSON 

3 

30  59 

86  30 

160 

MID 

CHARLES  C.LIDDON.JR 

c 

GRAPE  HAMMOCK  CP. RANCH 

3571 

POLK 

7 

27  46 

81  16 

60 

6P 

5P 

COMBINED  WITH  SIA  Nl 

MBER  9046  6 

/54 

HART  LAKE 

3640 

ORANGE 

U.  S.  GEO,  SURVEY 

HIALEAH 

3909 

3ADE 

2 

25  60 

60  17 

8 

8A 

8A 

MIAMI  WATER  PLANT 

2  3  5  6 

HIGH  SPRINGS 

3956 

10 

29  50 

82  36 

76 

5P 

6P 

GEO.  T.  ALEXANDER 

2  3  5 

MILLIARD 

3978 

NASSAU 

e 

30  42 

81  56 

70 

6P 

BRUNO  SCHR06BACH 

2  3  5 

HILLSBOROUOM  RVR  ST  PK 

3986 

HILLSBOROUGH 

5 

28  09 

82  14 

50 

6A 

STATE  PARK 

3 

HOlOPAW  3  NNW 

4075 

OSCEOLA 

8 

TRIPLE  E. DEVELOP ,C0 

c 

HOMESTEAD  EXP  STATION 

4091 

DADE 

2 

25  30 

80  30 

11 

4P 

4P 

SUBTROPICAL  EXP  STA 

2  3  5 

HYPOLUXO 

4198 

PALM  BfACH 

2 

26  33 

80  03 

12 

6P 

6P 

J.   L.  GARNETT 

2  3  6 

1 NGL 1 S 

4273 

LEVY 

5 

29  02 

82  41 

12 

MID 

FLA.  POWER  COMPANY 

c 

INVERNESS 

4289 

CITRUS 

5 

28  50 

62  20 

70 

5P 

5P 

CITY  Of  INVERNESS 

2  3  5 

ISLEWORTH 

4332 

ORANGE 

6 

28  28 

61  33 

115 

6P 

CHASE  C  COMPANY 

3 

JACKSONVILLE  WB  AP 

4358 

DUVAL 

6 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

JACKSONVILLE  BEACH 

4366 

DUVAL 

2 

30  17 

61  24 

10 

7P 

FIRE  DEPARTMENT 

2  3  5 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

4371 

ouvaI. 

6 

30  20 

81  39 

18 

MIO 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

JASPER  9  ESE 

4394 

HAMILTON 

10 

30  30 

82  48 

140 

5P 

5P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

2  3  6 

<ENOALL  2  E 

4518 

DADE 

2 

25  41 

80  17 

16 

7A 

DADE  CO.  NURSERIES 

3 

KEY  WEST  WB  CITY 

4575 

MONROE 

5 

24  33 

81  46 

9 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

KISSIHHEE 

4620 

OSCEOLA 

7 

28  16 

81  25 

69 

6P 

6P 

MRS.  MABEL  L.  LAKE 

2  3  6 

KISSIWEE  2 

4625 

OSCEOLA 

26  16 

81  24 

66 

MIO 

MRS.  MABEL  L.  LAKE 

c 

LA  BELLE 

4662 

HENDRY 

5 

26  46 

81  26 

13 

6P 

MRS.  ALICE  E.  HALL 

2  3  6 

LAKE  ALFRED  EXP  STATION 

POLK 

5 

28  06 

81  43 

130 

5P 

6P 

CITRUS  EXP  STATION 

2  3  5 

c 

LAKE  CITY  2  E 

4731 

COLUMBIA 

10 

30  12 

82  35 

205 

6P 

6P 

CHARLES  D.  LOCKWOOO 

2  3  6 

LAKE  HIAWASSE 

4771 

ORANGE 

8 

28  32 

81  26 

115 

SUBTROP  FRT  FLO  STA 

2  3  6 

LAKELAND  WB  CITY 

4797 

POLK 

5 

26  02 

61  57 

214 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  6 

c 

LAKE  PLACID  2  SW 

4845 

HIGHLANDS 

27  17 

61  23 

90 

6P 

6P 

COLE  DANLEY,  JR. 

2  3  6  6 

LAKE  TRAFFORD 

4666 

COLLIER 

26  26 

61  29 

27 

7A 

JAMES  M.  PEPPER 

3 

LAMONT   B  W 

4892 

JEFFERSON 

5 

30  24 

63  55 

190 

MID 

TUN6ST0N  PLANTATION 

c 

LEES6URG 

4980 

LAKE 

6 

28  49 

61  52 

65 

MIO 

EDOIE  C.  BUTLER 

c 

otation 

Index  No. 

_ 

(.'Ounty 

s. 

Q 

C 

Z 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Temp,  J 

5 

£ 

LIGNUMVITAE  KEY 

MONROE 

2 

2*  64 

HID 

OR,  E.  C.  LUNSFORD 

5099 

82  58 

120 

6P 

6P 

EDISON  K.  HAMILTON 

2  3  5 

5124 

62  3» 

10 

3 

6P 

5237 

90 

MADISON 

5275 

MADISON 

10 

30  28 

146 

7P 

T.  C.  MERCHANT 

2  3  5 

5351 

61  06 

6P 

2  3  5 

5367 

65  11 

110 

MID 

Mm 

2  3  5 

6372 

65  17 

120 

5P 

2  3  5 

5391 

81  13 

10 

c 

MAYO  5  NW 

5539 

LA  FAYETTE 

5 

30  06 

83  14 

6P 

6P 

ROBERT  L.  4NNIN 

2  3  5 

5612 

80  36 

20 

2  3  5 

C 

5643 

60  42 

25 

6P 

6P 

2  3  6 

5658 

80  06 

9 

5P 

2  3  S 

5663 

60  17 

8 

HID 

2  3  5 

c 

MIAMI  WB  CITY 

6668 

DADE 

2 

25  47 

80  11 

8 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

MILTON  EXP  STATION 

6793 

87  09 

217 

5P 

5P 

2  3  6 

MONT  I CELLO 

6879 

JEFFERSON 

83  62 

202 

MID 

2  3  5 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

5895 

81  06 

22 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN  LAKE 

5973 

160 

2  3  5 

MT  PLEASANT 

5990 

GADSDEN 

30  40 

301 

6P 

A.  N.  HUBBARD 

82  19 

20 

BA 

3 

81  47 

5P 

2  3  5 

621  0 

10 

6240 

66  30 

60 

8A 

NITTAW  1  S 

6251 

OSCEOLA 

8 

27  56 

81  00 

60 

BP 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

3 

6318 

BO  45 

16 

MID 

c 

6323 

80  32 

22 

c 

P 

2  3  5 

OKEECHOBEE  9  W 

6480 

OKEECHOBEE 

7 

27  14 

80  59 

30 

5P 

U.  S,  GEO.  SURVEY 

6485 

80  48 

34 

BA 

8A 

2  3  5  6 

c 

6564 

81  16 

38 

c 

6633 

81  21 

111 

5P 

2  3  5  6 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

6638 

81  20 

106 

MID 

2  3  5 

c 

ORTONA  LOCK  2 

6657 

GLAOES 

7 

26  47 

81  18 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

6753 

81  38 

16 

6P 

6P 

2  3  5 

5 

c 

PANAMA  CITY 

6836 

86  42 

15 

6P 

2  3  5 

PANAMA  CITY  2 

6641 

85  40 

37 

FLA    FOREST  SERVICE 

PARISH 

6SB0 

MANATEE 

5 

27  35 

82  26 

HID 

CHARLES  W.  PARHISH 

C 

80  27 

7 

MID 

c 

6997 

87  12 

110 

MID 

2  3  5 

PENSACOLA  WB  CITY 

7002 

87  13 

13 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

7033 

80  21 

16 

3 

PLANT  CITY 

7205 

HILLSBOROUGH 

5 

28  01 

82  08 

121 

5P 

5P 

D.   A,  STORMS 

2  3  5 

POMPANO  BEACH 

7254 

60  09 

22 

5P 

5P 

235 

7293 

aO  37 

34 

c 

7395 

82  03 

6 

5P 

2  3  5 

7424 

84  35 

250 

5P 

2  3  5 

RAIFORO  STATE  PRISON 

7440 

UNION 

10 

30  04 

82  11 

120 

4P 

FLA.   STATE  PRISON 

2  3  5 

c 

7760 

60  35 

10 

5P 

6P 

2  3  5 

7812 

61  19 

15 

6P 

2  3  6 

SAINT  MARKS  6  SE 

WAKULLA 

5 

30  05 

4P 

FISH  t  WLDLIFE  SVC 

2  3  5 

7886 

62  38 

35 

5P 

6P 

2  3  5 

c 

7977 

81  15 

12 

8A 

2  3  5 

8021 

82  32 

30 

2  3  5 

6094 

63  39 

50 

6P 

2  3  5 

STUART 

6620 

MARTIN 

2 

27  13 

60  15 

10 

6P 

6P 

RADIO  STATION  HSTU 

2  3  6 

8671 

61  21 

13 

5P 

6P 

2  3  5  6 

c 

8758 

84  20 

64 

>4tD 

2  3  5 

6776 

80  27 

13 

c 

6780 

80  50 

12 

lOA 

lOA 

2  3  5  6 

c 

TAMPA  WB  AIRPORT 

8768 

HILLSBOROUGH 

6 

27  56 

82  32 

19 

mo 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

TARPON  SPRINGS 

6824 

82  45 

8A 

8A 

CITY  OF  TARPON  SPGS 

2  3  5 

TAVERNI ER 

6841 

MONROE 

80  30 

5 

6P 

CAPT.   EUGENE  LOWE 

2  3  5 

TITUSVILLE  2  W 

8942 

BREVARD 

2 

26  37 

80  60 

40 

6P 

FRANK  6.  ROOF 

2  3  5 

TURKEY  HAMMOCK 

9048 

OSCEOLA 

7 

27  48 

81  11 

5P 

5P 

MfiS.WILMA  RAULERSON 

2  3  6 

c 

VENICE 

9176 

SARASOTA 

5 

27  06 

62  27 

10 

MID 

VENICE  GONDOLIER 

c 

9184 

81  21 

70 

MID 

c 

9206 

85  43 

46 

HID 

c 

VERO  BEACH  CAA  AP 

9214 

INDIAN  RIVER 

27  39 

80  25 

24 

KID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

WAUCrlULA  2  NW 

9401 

HARDEE 

5 

27  34 

61  49 

120 

6P 

6P 

H.   L.  CARLTON 

2  3  6 

WEST  PALM  BEACH 

9520 

PALM  BEACH 

26  43 

80  03 

15 

6P 

6P 

POST-TIMES 

2  3  5 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

9525 

PALM  BEACH 

2 

26  41 

BO  06 

16 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

WINTER  HAVEN 

9707 

POLK 

5 

26  01 

81  44 

175 

6P 

5P 

U.S.CITRUS  PRODUCTS 

2  3  5 

NEW  STATIONS 

CLEARWATER  BEACH 

1535 

PINELLAS 

5 

27  59 

82  50 

6 

6P 

6P 

CITY  OF  CLEARWATER 

2  3  5 

SOUTH  MIAMI    3  W 

8396 

DADE 

2 

25  45 

80  20 

13 

5P 

5P 

DONALD  W.  MORGAN 

2  3  5 

MIAMI    BAY  FRONT 

5653 

DADE 

2 

25  47 

80  11 

B 

5P 

5P 

CITY  OF  MIAMI 

2  3  5 

1-  APALACHICOLA; 
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ASHEVILLE:  1955 


FLORIDA  -  APRIL  1955 
TOATHER  SUMMARY 


GENERAL 

The  weather  of  the  month  was  notable  for  general  lack 
of  rainfall  after  the  middle  of  the  month,  and  for  the 
lack  of  any  periods  of  pronounced  warmth  or  coolness. 
Except  in  the  northern  portion,   dally  mean  temperatures 
were  seldom  as  much  as  5°  above  or  below  normal  during 
the  month. 

Persistent  slightly  above  normal  dally  mean  tempera- 
tures resulted  In  the  State  average  for  the  month  being 
2°  above  the  long-term  average.     Extremes  for  the  month 
ranged  from  95°  at  Avon  Park  on  the  25th  to  38°  at 
Jasper  9  ESE  on  the  1st.     The  93°  maximum  at  Jacksonville 
WB  Airport  on  the  23rd  set  a  new  station  record  both 
for  the  month  of  April,   and  for  so  early  in  the  season. 
La  Belle  reported  10  days  during  the  month  with  readings 
of  90°  or  above. 

Precipitation  for  the  month,  while  only  0.64  inch  below 
the  long-term  average,  was  poorly  distributed,  nearly 
all  of  it  coming  before  the  middle  of  the  month.  Totals 
for  the  month  ranged  between  9.29  inches  at  Blountstown 
2  SE  and  a  sprinkle  of  only  0.05  inch  at  Dry  Tortugas . 
The  greatest  daily  amount  was  5.25  inches  at  Caryville 
on  the  14th.     However,  Pensacola  WB  City  won  at  least 
Honorable  Mention  with  a  fall  of  3  35  inches  in  30 
minutes  and  4.41  Inches  in  a  full  hour  around  midnight 
the  night  of  the  1st. 

Sunshine  was  somewhat  below  normal  the  first  half  of 
the  month  over  all  but  the  Keys,   but  was  above  normal 
the  last  half.     The  result  was  that  the  total  for  the 
month  was  just  about  the  seasonal  normal.     Over  the 
Keys,   however,   sunshine  was  12%  to  15%  greater  than 
normal.     Key  West  averaged  93%  of  possible  for  the 
month,  and  had  less  than  90%  of  possible  on  only  7  days. 

WEATHER  DETAILS 

A  mild  cold  front,   associated  with  an  ill-defined  low 
pressure  area  that  moved  eastward  across  the  Gulf 
States,   swept  across  Florida  on  the  2nd  and  3rd,  and 
produced  light  to  moderate  precipitation  on  the  2nd. 
Precipitation  was  locally  quite  heavy  in  the  Pensacola 
area.     A  weak  cold  front  entered  the  extreme  northwest 
portion  the  morning  of  the  7th,   and  had  made  its  way 
to  the  extreme  south  part  of  the  peninsula  by  the  9th. 
Only  in  the  northwest  portion  of  the  State  was  there 
any  precipitation  of  consequence  in  connection  with 
this  frontal  passage.     A  weak  and  ill-defined  low 
pressure  area  developed  over  southern  Alabama  on  the 
11th,  and  drifted  slowly  eastward  to  the  coast.  Pre- 
cipitation, mostly  light  but  ranging  upward  to  an  inch 
or  more  over  much  of  the  northwestern  portion,  was 
noted  over  most  of  the  State  during  the  llth-14th. 
Thereafter  there  was  no  further  frontal  activity  and 
precipitation  was  limited  to  local  thundershowers  late 
in  the  month,  mostly  over  the  southeastern  coastal 
section.     Hail  was  reported  in  a  narrow  band  extend- 
ing from  West  Palm  Beach  to  Miami  in  connection  with 
these  showers. 

WEATHER  EFFECTS 

Crops  that  managed  to  survive  the  freeze  of  late  March 
made  good  progress  as  a  result  of  normal  warmth  and 
adequate  rainfall  the  early  part  of  the  month.  Moderate 
to  locally  heavy  soil  erosion  resulted  from  the  heavy 
rains  over  the  northern  portion  early  in  the  month  and 
on  the  13th-14th.     Crops  and  pastures  presented  generally 
good  appearance  at  the  middle  of  the  month.     Lack  of 
rainfall  the  last  half,   however,  was  beginning  to  have 
a  definite  adverse  effect  by  the  end  of  the  month. 
Pastures  deteriorated  to  a  marked  extent  and  were  badly 
in  need  of  a  soaking  rain.     At  the  end  of  the  month 
reports  indicated  that  out-of -control  fires  were  causing 
widespread  destruction  in  timberland  sections  of  the 
northwestern  peninsula.     Some  30,000  acres  had  been 
burned  over  and  at  least  three  big  fires  were  still 
out  of  control . 

According  to  the  U.  S.  Geological  Survey,  the  rains  of 
the  first  half  of  the  month  produced  very  little  increase 
In  runoff,  due  to  the  dryness  which  had  previously 


prevailed  over  the  northern  portion.     Ground  water 
levels  generally  were  considerably  below  average.  For 
the  eighth  consecutive  month  a  record-low  level  was 
measured  in  the  well  near  Tallahassee,  and  the  level 
in  the  key  well  near  Ocala  was  record-low  for  April. 
In  southeastern  Florida,   levels  in  some  areas  were  the 
lowest  observed  in  the  past  10  years. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

2nd:     About  7  p.m.   a  small  tornado,  moving  from  SW  to 
NE ,   destroyed  a  small  barn  and  unroofed  two  tool 
sheds  at  Dania.     Damage  was  estimated  at  $400. 

5th:     A  localized  hail  storm  about  2  1/2  miles  SW  of 
Mayo  damaged  about  25  acres  of  tobacco  and  20 
acres  of  watermelons  sufficiently  to  necessitate 
replanting. 

7th:     About  4:15  p.m.   lightning  injured  two  workmen 

engaged  in  building  a  house  in  Arlington  (Duval 
County).     Lightning  in  the  same  storm  fired  a 
home,  causing  an  estimated  $50  damage. 

10th:  About  8:45  p.m.   a  tornado  at  Ensley  (9  miles  N 
of  Pensacola)  movdd  from  SSW  to  NNE  over  a  path 
150-200  yards  wide  and  5  miles  long.     There  were 
no  injuries  or  deaths.     One  house  was  demolished 
and  several  others  damaged.     Property  damages 
were  estimated  at  $5,000. 

11th:  Lightning  struck  two  people  in  a  small  boat  on 
Lake  Griffin,   near  Leesburg,  killing  one  and 
injuring  the  other. 

14th:  A  new  telephone  pole  at  Jacksonville  Beach  was 
shredded  to  toothpicks  by  a  lightning  strike. 

16th:  Thunderstorm  with  wind,  rain,  and  hail  flooded 
streets  and  damaged  property  in  Miami.  Damage 
was  estimated  at  $2,000,   more  than  half  of  which 
was  due  to  wind.     Electric  power  lines  were  dam- 
aged some  by  lightning,  and  there  was  minor  dam- 
age due  to  hall. 

29th:  A  series  of  thunderstorms  near  the  lower  east 
coast  developed  to  severe  proportions  and  pro- 
duced moderate  to  heavy  hail  over  much  of  a 
narrow  belt  from  Fort  Pierce  to  Miami  Beach  and 
southward  over  Biscayne  Bay.     Thunderstorm  ac- 
tivity was  noted  in  the  Fort  Pierce-West  Palm 
Beach  sector  before  noon,  and  during  the  after- 
noon at  points  farther  south.     The  latest  occur- 
rence of  hail  and  strong  wind  was  reported  over 
the  lower  portion  of  Biscayne  Bay  between  4  and 
5  p.m.     The  most  severe  weather  apparently  oc- 
curred in  the  Fort  Lauderdale  area  where  winds 
of  90  mph  with  gusts  to  130  mph  were  reported  at 
Broward  International  Airport.     Hailstones  were 
reported  as  marble  size  at  Fort  Pierce  and  Miami 
Beach,  and  egg  size  at  Fort  Lauderdale.  The 
hail  damaged  roofs,  smashed  windows,  dented  auto- 
mobiles, and  cut  shrubbery  to  shreds.     The  storm 
missed  most  farm  sections,   and  crop  damage  was 
mostly  minor  but  was  locally  heavy.  Lightning 
contributed  to  property  damage  by  burning  out 
portions  of  electric  power  distribution  systems. 
Total  property  and  crop  damage  estimated  at  $1 
million,   25%  of  which  was  from  hail,   and  only 
about  10%  to  crops . 

FLOODS 

Flash  floods  of  considerable  magnitude  occurred  over  a 
narrow  area  in  the  extreme  northwest  part  of  the  State 
in  connection  with  deluge-proportion  rainfall  early  in 
the  month.     Locally  heavy  rains  over  the  extreme  north- 
west portion  around  the  13th  produced  lowland  flooding 
in  the  Pine  Barren  Creek  and  Perdido  River  basins,  and 
minor  flooding  in  the  Escambia  River  basin.     Most  of 
the  area  flooded  was  uncultivated.     There  was  extensive 
damage  to  highways  and  bridges  as  a  result  of  this  high 
water.     Erosion  was  severe  locally,  and  numerous  fields 
of  cotton  and  corn  had  to  be  replanted. 

V.  D.  Steves 
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See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TABLE  2  APRIL  1955 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

■St 

* 
Q 

Lowest 

Q 

No.  ol  Days 

0 
E- 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Snow,  Sleet.  Hail 

No.  ol  Day» 

>« 
« 
Q 

Max 

Min. 

0 

15 

a 

Total 

d-o  1 

s 

£ 

s 
s 

0 

* 

.50  or  More 

1.00 
or  More 

0> 
q; 

a 

§< 

.  0 

"« 

- 

"J 
bo 

0  £ 

9a 
S  0 

■£ 

Q 

NORTHERN  DIVISION 

MK  ML  Mt^n  1  \,               W  D     v.  1  '  ' 

77 

■  0 

64 

0 

70. 

5 

3. 

0 

88 

29 

5^ 

10 

0 

0 

0 

0 

46 

■ 

3.82 

23 

14 

.0 

0 

2 

0 

0 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

AM 

18 

20 

9. 

2*6^ 

^* 

J I 

12 

•  ^ 

6 

3 

3 

CARRA8ELLE 

81 

'2 

59 

OM 

70* 

IM 

2' 

93 

29 

43 
4^ 

1 1 

2 

Q 

Q 

45 

42 

14 

1 

0 

CHIPLEY  3  E 

82 

,  7  ■ 

57 

9 

70  . 

3 

3  ^ 

Q 

90 

J  7 

1 

12 

1 

0 

0 

0 

6  . 

78 

2 , 

14 

14 

*n 

0 

7 

CROSS  CITY  CAA  AP 

82 

3  3 

69  . 

2 

17  + 

44 

8 

2 

0 

0 

0 

14 

*  Q 

0 

3 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

e^t 

■  6 

58 

3 

71. 

5 

4. 

5 

94 

17 

47 

6 

Q 

_ 

_ 

5. 

75 

1.73 

1. 

91 

2 

.0 

7 

5 

1 

F  ERNAND I NA  BEACH 

25 

9 

1.18 

14 

5 

1 

P  UUN  1  ft  1 N     i  3 

8  3 

,  2 

57 

70  . 

2 

90 

17+ 

4  ]^ 

13 

3 , 

13 

07 

14 

.  0 

5 

2 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

84 

•  0 

5  5 

69  • 

^ 

2 , 

Q 

1 

15 

0 

0 

0 

0 

20 

1.71 

62 

14 

.  0 

0 

3 

Q 

HILLIARO 

81 

,  7 

54 

,  3 

68  • 

0 

90 

23 

3  9 

28 

1 

0 

0 

0 

3 , 

79 

.94 

97 

.  0 

0 

6 

Q 

JM(»^3Wr(V  i  LUC    WD  Mr* 

83 

.3 

60 

•  6 

72. 

0 

3. 

6 

93 

23 

45 

6 

4 

0 

0 

0 

1. 

50 

1.34 

74 

14 

.0 

0 

4 

1 

0 

25 

13 

Q 

14 

4 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

8 1 

J  2 

6 1 

g 

71. 

2  , 

90 

25 

50 

3 

Q 

Q 

79 

1.25 

9  3 

14 

.  0 

2 

Q 

JASPER  9  eSE 

85 

•  0 

53 

»9 

69. 

5 

92 

30 

38 

1 

17 

7 

0 

0 

0 

2. 

75 

90 

14 

.0 

0 

3 

0 

LAKE  CITY  2  E 

84 

,  1 

56 

,4 

70  * 

3 

1 , 

6 

92 

2  5 

43 

11 

4 

0 

0 

0 

1 , 

03 

_ 

1.55 

45 

14 

.  0 

0 

0 

Live     V"r\     £  C^C 

82 

•  7 

57 

■  9 

70 . 

3 

69 

17  + 

47 

30 

1 

0 

0 

0 

0 

1. 

49 

83 

2 

.0 

0 

3 

0 

MAD I  SON 

83 

.3 

58 

■  5 

70. 

9 

2. 

4 

91 

17  + 

48 

1+ 

2 

0 

0 

0 

4 

19 

1.07 

2 

29 

14 

.0 

Q 

5 

3 

1 

MARIANNA  CAA  AP 

82 

•  6 

58 

•  8 

70. 

7 

90 

17 

45 

12 

1 

0 

0 

0 

3 

83 

1 

58 

13 

.0 

0 

3 

1 

MARIANNA   INO  SCHOOL 

82 

■  1 

55 

■  0 

66. 

6 

1. 

4 

88 

16+ 

42 

1 

18 

0 

0 

0 

0 

5. 

66 

1.31 

3 

55 

^3 

.0 

0 

5 

2 

2 

MAYO  b  NW 

83 

.3 

57 

•  0 

70. 

2 

89 

22  + 

44 

5 

0 

0 

0 

0 

1 

35 

66 

2 

.0 

0 

1 

0 

M I LTON  EXP  STATI ON 

81 

•  3 

57 

i3 

69. 

3 

90 

17 

45 

17 

1 

0 

0 

0 

5i 

68 

1 

58 

13 

.0 

0 

6 

4 

3 

MUNI iLCLLU 

5  6 

g 

70  . 

2 

2 , 

3 

9 1 

29 

4  1 

12 

3 

0 

0 

0 

2 , 

65 

•  5  5 

I 

80 

14 

.  0 

0 

6 

M  1     r  L t Ao AN  1 

82 

•  9 

58 

5 

70  . 

7 

3 , 

9 

90 

16 

46 

9 

1 

0 

0 

0 

4 

44 

1.06 

3 

02 

11 

.0 

0 

5 

2 

1 

NICEVILLE 

AM 

5  3 

7 

90 

30 

40 

1 

39 

1 

0 

0 

0 

7 

29 

3.92 

2 

65 

2 

.  0 

0 

5 

5 

3 

PANAMA  CITY 

78 

1 4 

63 

1 IM 

70 , 

8M 

3 , 

89 

30 

53 

8 

3 

0 

0 

0 

0 

3 

10 

.26 

1 

30 

21 

.  0 

0 

4 

3 

2 

PENSACOLA  CAA  AP 

79 

.3 

61 

■  8 

70. 

6 

90 

29 

51 

3 

15 

1 

0 

0 

0 

3 

54 

1 

08 

10 

.0 

0 

5 

3 

2 

PENSACOLA  WB  CITY 

R 

77 

,  3 

63 

>  0 

70 . 

2 

3 , 

2 

83 

29 

5  3 

3 

14 

Q 

Q 

0 

0 

18 

1.28 

2 

73 

2 

.  0 

Q 

3 

3 

OUINCY  EXP  STATION 

82 

,  I 

57 

1 9 

70 . 

0 

3 , 

7 

89 

17 

42 

1 

15 

0 

0 

0 

0 

3 

32 

4.61 

4 

3  1 

11 

J 

0 

2 

2 

SAINT  MARKS  6  SE 

80 

•  4 

58 

,  7 

69 . 

5 

2 . 

5 

93 

29  + 

42 

8 

15 

2 

0 

0 

0 

1 

56 

_ 

2.52 

89 

2 

.0 

0 

2 

0 

SECOTAN 

M 

0 

0 

0 

3 

42 

1 

1  50 

2 

.  0 

0 

2 

1 

TALLAHASSEE  WB  AP 

81 

■  7 

57 

•  8 

69. 

8 

2. 

6 

89 

17  + 

44 

1 

11 

0 

0 

0 

0 

3 

67 

.32 

1 

32 

13 

.0 

0 

6 

3 

1 

DI V  IS  ION 

70  . 

0 

3 

57 

T 

MIOOLE  WVISION 

RAPTDW 

AM 

84 

•  4 

59 

■  9 

72. 

2 

5 

90 

25  + 

47 

4 

7 

2 

0 

0 

1 

25 

1.18 

■  67 

3 

.0 

0 

3 

1 

0 

83 

•  8 

61 

•  0 

72 . 

4 

1 , 

9 

92 

30 

51 

1+ 

4 

4 

0 

Q 

Q 

1 

07 

1.57 

1  57 

2 

.  0 

0 

3 

1 

0 

BUSHNELL  2  E 

8  5 

•  0 

58 

,  5 

71 . 

e 

g 

92 

23 

47 

4 

3 

5 

0 

0 

0 

2 

56 

_ 

.84 

1 

i  20 

2 

.  0 

0 

2 

1 

CAMP  BLANDIN6 

,  3 

58 

.  3 

70 . 

g 

89 

1 

9 

0 

0 

0 

0 

68 

i  6 1 

.  0 

0 

2 

1 

0 

CEOAR  KEY 

81 

,2 

64 

,5 

72. 

9 

2  a 

9 

90 

2  9  + 

57 

2 

0 

2 

0 

0 

0 

2 

i20 

.52 

1 

.00 

5 

.0 

0 

3 

3 

1 

ri FABWATPB  RFACH 
^LCMnifM  1  ocwwn 

80 

•  7 

66 

1  8 

73  • 

8 

87 

18  + 

58 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

47 

.75 

2 

.  0 

0 

2 

2 

0  1 

CLERMONT  6  S 

85 

,2 

60 

,9 

73  i 

1 

6 

92 

29+ 

50 

1 

1 

4 

0 

Q 

0 

2 

i49 

•  00 

2 

.17 

14 

.  0 

Q 

2 

1 

1 

^■.KCOLCnil     Li  i  T     £  on 

83 

,  5 

59 

•  4 

71. 

5 

1, 

8 

92 

23  + 

45 

2 

10 

4 

0 

0 

0 

3 

.  16 

•  76 

1 

•  22 

14 

.0 

0 

5 

2 

2 

DAYTONA  BEACH 

AH 

79 

•  6 

62 

,9 

71. 

3 

89 

25 

51 

1 

4 

0 

0 

0 

0 

1 

•  89 

1 

.15 

12 

.0 

0 

1 

1 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

R 

80 

•  9 

59 

,2 

70. 

1 

1 

1 

90 

25 

46 

1 

7 

1 

0 

0 

0 

1 

.  78 

1^15 

1 

.13 

11 

•  0 

0 

4 

1 

1 

r\c    1  AKirt 
UC.  L'^NU 

AM 

83 

•  1 

59 

•  8 

71. 

5 

1 

6 

89 

24+ 

47 

1 

5 

0 

0 

0 

0 

1 

.39 

1^17 

.49 

14 

.0 

0 

4 

0 

0 

EUSTIS  2  S 

64 

,7 

62 

•  6 

73i 

7 

2 

5 

91 

13 

53 

^+ 

0 

3 

0 

0 

0 

3 

.17 

•  68 

2 

.30 

14 

.0 

0 

3 

2 

1 

ccr^coAi  D/^TIJT 
PcDtKAL  rTJlN' 

82 

•  6 

59 

«0 

70i 

8 

1 

6 

91 

23 

46 

1 

7 

0 

0 

0 

1 

.86 

_ 

•  91 

.96 

14 

.0 

0 

4 

2 

0 

GAINESVILLE  UNI   OF  FLA 

AM 

83 

,  3 

59 

•  6 

71 . 

6 

2 

3 

90 

24  + 

52 

1  + 

6 

3 

0 

0 

0 

1 

.25 

_ 

1^15 

.69 

3 

.0 

0 

3 

1 

0 

GAINESVILLE  3  WSW 

84 

.  4 

57 

,  1 

70< 

8 

90 

23  + 

44 

1 

5 

4 

0 

0 

0 

1 

.21 

.  75 

2 

.0 

0 

1 

0 

HIGH  SPRINGS 

84 

•  8 

57 

•  3 

71. 

1 

91 

23 

42 

1 

4 

4 

0 

0 

0 

1 

.56 

.72 

14 

.0 

0 

4 

2 

0 

1 NVtKntbb 

84 

•  8 

60 

•  0 

72 

4 

2 

1 

92 

23 

49 

3 

6 

4 

0 

Q 

Q 

.  32 

1  •  56 

.42 

14 

.0 

0 

2 

0 

0 

K ISSIMMEE 

85 

,  1 

59 

,  2 

72. 

2 

7 

92 

24+ 

47 

1+ 

5 

4 

0 

0 

0 

3 

.  28 

•  60 

1 

.87 

12 

.0 

0 

4 

2 

1 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

83 

•  9 

■  60 

.4 

72. 

2 

4 

89 

30 

43 

4 

2 

0 

0 

0 

0 

3 

.23 

.77 

1 

.46 

14 

.0 

0 

3 

3 

2 

LAKE  HIAWASSE 

AM 

83 

,1 

60 

.  1 

71. 

6 

89 

24  + 

48 

1 

6 

0 

0 

0 

0 

2 

.57 

1 

.65 

12 

.0 

0 

2 

1 

LAKELAND  WB  CITY 

R 

82 

.5 

63 

■  1 

72. 

8 

1 . 

2 

89 

30 

52 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

.61 

.26 

1 

.16 

14 

.  0 

0 

3 

3 

1 

MOUNTA IN  LAKE 

84 

•  4 

60 

•  3 

72i 

6 

6 

90 

23  + 

49 

4 

0 

4 

0 

0 

0 

1 

.  28 

•  97 

.57 

14 

.0 

0 

3 

1 

0 

NEW  SMYRNA  BEACH  ^  N 

82 

.5 

59 

•  8 

71. 

2 

2 

3 

90 

24+ 

48 

1 

4 

3 

0 

0 

0 

3 

.08 

1^04 

2 

.70 

12 

.0 

0 

2 

1 

1 

OCALA 

84 

.9 

60 

,7 

72. 

8 

3 

1 

91 

29 

50 

1+ 

1 

3 

0 

0 

0 

1 

.27 

- 

1.40 

•  53 

15 

.0 

0 

4 

1 

0 

OCALA  2  NE 

84 

.9 

56 

•  8 

70. 

9 

91 

23  + 

44 

1 

7 

2 

0 

0 

0 

1 

.25 

.49 

I  g 

.0 

0 

5 

0 

0 

UK^ANUU    WA  1          rLAIt  i 

84 

•  6 

63 

•  IM 

73 . 

9M 

90 

24+ 

52 

1 

0 

2 

0 

0 

0 

2 

.19 

1 

•  26 

12 

.  0 

0 

3 

2 

1 

OffLANOO  WB  AIRPORT 

R 

83 

■  6 

61 

.0 

72. 

3 

7 

69 

23  + 

50 

1 

3 

0 

0 

0 

0 

1 

.36 

- 

1.60 

.45 

14 

.0 

0 

0 

0 

p alatka 

83 

.8 

61 

.2 

72. 

5 

2 

4 

93 

23 

49 

1 

3 

3 

0 

0 

0 

2 

.53 

•  00 

1 

.03 

14 

.0 

0 

5 

3 

1 

PLANT  CITY 

8  3 

,  2 

59 

■  8 

72 . 

5 

1 

8 

92 

30 

49 

4 

0 

3 

0 

0 

0 

1 

.37 

•  58 

.  80 

2 

.  0 

0 

4 

1 

0 

RAIFORD  ST  PRISON 

84 

.7 

57 

,  1 

70 

9 

2 

8 

90 

23  + 

43 

1 

5 

5 

0 

0 

0 

1 

.63 

_ 

I^IO 

1 

.30 

14 

.  0 

0 

2 

1 

1 

SAINT  AUGWSTINE 

81 

•  9 

59 

•  2 

70. 

6 

2 

3 

90 

25 

45 

1 

6 

1 

0 

0 

0 

1 

.59 

- 

1)03 

1 

•  06 

14 

.0 

0 

3 

1 

1 

SAINT  LEO 

84 

•  4 

61 

I  0 

72 

7 

1 

8 

92 

30 

5 1 

4 

0 

2 

0 

0 

0 

1 

.  23 

1  •  09 

•  48 

2 

.  0 

0 

4 

ST  PETERSBURG 

82 

.0 

64 

.3 

73 

2 

0 

87 

30 

55 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

.90 

•  37 

1 

.15 

14 

.0 

0 

3 

2 

1 

SANFORD 

AM 

TAMPA  WB  AIRPORT 

R 

82 

.1 

61 

,9 

72 

0 

6 

89 

50 

51 

4 

~ 

0 

0 

0 

0 

1 

.23 

1^23 

.92 

2 

.0 

0 

2 

1 

0 

TARPON  SPRINGS 

80 

.7 

61 

•  3 

71. 

0 

1 

87 

13 

49 

4 

5 

0 

0 

0 

0 

1 

.10 

1.03 

1 

.03 

3 

.0 

0 

1 

1 

1 

TURKEY  HAMMOCK 

M 

89 

25  + 

47 

4 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

WINTER  HAVEN 

85 

■  0 

62 

•  4 

73 

7 

90 

30 

50 

4 

0 

1 

0 

0 

0 

2 

•  38 

1 

.70 

14 

.0 

0 

3 

2 

1 

DIVISION 

72 

0 

1 

.87 

.0 

SOUTHERN  DIVISION 

ARCADIA 

66 

.2 

59 

.1 

72 

7 

4 

91 

30 

47 

4 

0 

5 

0 

0 

0 

.96 

1^21 

.64 

2 

.0 

0 

3 

1 

0 

AVON  PARK 

86.4 

61 

.2 

73 

8 

1 

2 

95 

25 

50 

4 

0 

4 

0 

0 

0 

1 

.31 

1.06 

1 

.09 

2 

.0 

0 

2 

1 

1 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

AM 

83 

.5 

58 

.0 

70 

8 

1 

89 

25 

44 

4 

5 

0 

0 

0 

0 

1 

.93 

1.01 

1 

.06 

3 

.0 

0 

3 

1 

1 

S«e  Raierence  Notes 
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TABLE  2  -  CONTINUED 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


FLORIDA 
APRIL  1955 


Temperature 


Station 


<  2 


01  E 
f  I 

<  2 


No-  of  Days 


Max 


Ml. 


Precipitation 


Snow,  Sleet,  Hail 


O  2 
2  o 


No.  of  Daya 


8=5 

0 


BI6  PINE  KEY  INN 
BRAOENTON  EXP  STATION 
CANAL  POINT  USDA 
CAPE  SABLE  RANGER  STA 
CAPTIVA 

CLEWISTON  U  S  EN6 
COCONUT  6R0VE  7  S 
ORV  TORTUSAS 
EVER5LADES 
FELLSMERE 

FO«T  LAUDERDALE 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA  A 

FORT  MYERS  WB  AP  R 

FORT  PIERCE 

HIALEAH  A 

HOMESTEAD  EXP  STA 

HYPOLUXO 

KEY  WEST  MB  CITY  R 
LA  BELLE 

LAKE  PLACID  2  SW 
LOXAHATCHEE 
MARATHON  VACA  KEY 
t  MELBOURNE 

MERRITT  ISLAND 

MIAMI   BAY  FRONT 
MIAMI  BEACH 

MIAMI  WB  AIRPORT  R 
MIAMI  WB  CITY  R 
MORE  HAVEN  LOCK  1  A 

NAPLES 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6  Al 

POMPAMO  BEACH 

PUNTA  60RDA 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

SARASOTA 

SOUTH  MIAMI   3  W 

STUART 

SUNN  I  LAND 

TAMIAMI   TRAIL  <tO  MI   8EN0  Al 

TAVERN lER 
TITUSVILLE  2  W 
VENICE 

VERO  BEACH  CAA  AP 
WAUCHULA  2  NW 

WEST  PALM  BEACH 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP  R 

DIVISION 

STATE 


AM 
AM 


84i7 
82.8 
84.3 
83. & 
82.9  > 

84.0 
83.7 
82.6 
85.9 
85. OM 

85.3 
82.2 
84.4 
85.4 
81.2 

82.9 
86.0 
83.0 
84.8 
88.1 

87. 6M 
85.7 
83.7 
83.3 
83. 4M 

81.6 
80.6 
83.8 
79,7 
83.8 

83.8 
80.9 
83.3 
85.7 
84.9 

82.8 
84.9 
82.6 
86.  3M 
85.8 

81.8 
83.8 

81.5 
85. 2M 


69.6 
60.8 
60,2 


62.3 
65.9 
71.9 
63.3 
60. 4M 

64.6 
68.8 
61.4 
60.9 
63.1 

64.5 
59.7 
65.7 
71.8 
59.0 

59. 9M 
58.2 
69.4 
62.2 
62. 8M 

69.0 
70.7 
67.3 
68.4 
60.8 

62.9 
67.1 
62.7 
62.8 
60.6 

61.6 
63.7 
63.1 
58. 2M 
60.7 

71.6 
58.9 

64.0 
58,  4M 

68.8 
64.9 


77.2 
71.8 
72.3 
73.6 
74.8 

73.2 
74.8 
77.3 
74.6 
72. 7M 

75.0 
75.5 
72.9 
73.2 
72.2 

73.7 
72.9 
74.4 
78.3 
73.6 

73. 8M 
72.0 
76.6 
72.8 
73. IM 

75.  3 
75.7 
75.6 
74.1 
72.3 

73.4 
74.0 
73.0 
74.3 
72.8 

72.2 
74,3 
72.9 
72. 3M 
73.3 

76.7 
71.4 

M 

72.8 
71. 8M 

74.7 
74.2 

73.8 

72.0 


.1 
1.0 
1.3 
1.1 


1.6 
1.5 


1.0 
1.3 


24+ 
19 
24 
30 
19  + 

25 
26+ 
25  + 
18+ 
25 

29 
25  + 
26 
30 
24+ 

25  + 
4+ 

25+ 

26 

30 

23  + 
23 
17  + 
26 
24+ 

26 
26 
26 
26 
25 

11  + 

26 

25+ 


1.41 

2. 
2.67 
1.95 
.75 

1.50 
2.51 
,05 
2.17 
2.05 

2,05 
2.05 
.98 
.97 
3.26 

1.09 
2,42 
2.07 
.35 
1.09 

.97 
2.04 
.92 

1 .98 
.67 

.46 
2.61 
1.36 
1.95 
1.72 

2.02 
3.11 
1.46 
1,85 
2.10 

2.35 
2.06 
5.25 
1.50 
2.44 

1.37 
2,80 

2.16 
2.14 

2.13 
1.97 

1.85 

2.42 


.62 

2. 98 


1.40 
.40 


1.24 
1.67 
2.05 
1.73 


.62 
1.58 


.00 
2.63 
1.49 
1.07 


1.86 
2.16 


1.65 
1.22 
.92 
.53 

.85 
1.39 

.05 
1.09 
1.28 

1.40 
1.25 
•  40 
.72 
1,94 


1,42 
,15 
.51 

.85 
1.29 
.74 

1.16 
.35 

.20 
1.21 

.83 
1.26 
1.47 

1.12 
1.08 
1.00 
1.30 
1.04 

1.29 
1.17 
2.29 
.74 
.62 


1.49 
.73 


t  OATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  STATE  AVERAGES 


See  Reference  Notes  Following  SlaUon  Index 
-  41  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


13 


14  15 


APALACHlCOLA  M0  CITY  ft 

iRCAOU 

AVON  PARK 

BARTOM 

8AV  LAKE 

BELLE   GLAOE  EXP  STA 
aiG  PINE  KEY  INN 
BLOUNTSTOWN  2  SE 
BRADENTON  EXP  STATION 
BROOKSVILLE  CHIN  HiLL 

euSMNELL  2  E 
CAMP  BLANOJNG 
CANAL  POINT  USDA 
CAPE  SABLE  RANGER  STA 
CAPTI VA 

CARRABELLE 
CARVVILLE 
CEDAR  KEY 
CHATTAHOOCHEE   1  H 
CHIPLEY  3  E 

CLEARWATER  BEACH 
CLERMONT  fl  S 
CLEWISTON 
CLEWISTON  U  S  ENG 
COCONUT  GROVE  7  S 

CRESCENT  CITY  2  SW 

CROSS  CITY  CAA  AP 

DAN  I A  <.  WNW 

DAYTONA  BEACH 

DAYTONA  BEACH  W6  AP  H 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

DE  LAND 

DRY  TORTUGAS 

EUSTIS  2  S 

EVERGLADES 

FEDERAL  POINT 

FELLSMERE 

FERNANDINA  BEACH 

FORT  LAUDERDALE 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 
FORT  MYERS  WS,  AP  R 
FORT  PIERCE 
FOUNTAIN  3  S 
GAINESVILLE  UNI   OF  FLA 

GAINESVILLE   3  WSW 
GLEN  ST  MARY  NURSERIES 
HART  LAKE 
HI ALcAM 
HIGH  SPRINGS 

MILLIARD 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 
HOMESTEAD  EXP  STA 
MYPOLUXO 
INVERNESS 

ISLEWORTH 

JACKSONVILLE  WB  AP  R 
JACKSONVILLE  BEACH 
JACKSONVILLE  WB  CITY  R 
JASPER  9  ESe 

KENDAL  2  £ 

KEY  WEST  WB  CITY  R 

KISSIMMEE 

LA  BELLE 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

LAKE  CITY  2  E 

LAKE  HIAWASSE 

LAKELAND  W8  CITY  R 

LAKE  PLACID  2  SW 

LAKE  THAFFORD 

LIVE  OAK  2  ESE 
LONGBOAT  KEY 
LOXAHATCHEE 
MADISON 

MARATHON  VACA  KEY 

MARIANNA  CAA  AP 
MARIANNA   IND  SCHOOL 
MAYO  5  NW 
MELBOURNE 
MERRITT  ISLAND 

MIAMI    BAY  FRONT 
MIAMI  BEACH 

MIAMI  WB  AIRPORT  R 
MIAMI  WB  CITY  R 
MILTON  EXP  STATION 

MONTICELLO 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MOUNTAIN  LAKE 

MT  PLEASANT 

MYAKKA  RIVER   ST  PARK 

NAPLES 

NEW  SMYRNA  BEACm  i  N 

NICeVILLE 

NITTAW  I  S 

OCALA 

OCALA  2  NE 
OKEECHOBEE  <)  W 
OKEECHOBEE  HRCN  GATE  ft 
ORLANDO  WATER  PLANT 
ORLANDO  WB  AIRPORT  R 

PALATKA 
PANAMA  CITY 
PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA  WB  CITY  ft 
PETERS 

PLANT  CITY 
POMPANO  BEACH 
PUNTA  GOHOA 
QUINCY  EXP  STATION 
RAIFOHD  ST  PRISON 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

SAINT  AUGUSTINE 

SAINT  LEO 

SAINT  MARKS  6  SE 

ST  PETERSBURG 

SANFOHD 
SARASOTA 
SECOTAN 

SOUTH  MIAMI    3  W 
STUART 


•  12  l»'^2  3*9T 


i39  l*ie  2.00 


ue7l 

U23 


1.17  1.27 


•11     .14  .06 


.17  .30 
.05  T 


<tM  RalBTAnra  NntM  Fnllowlna  SUtlon  Indsx 


•90  lis 


25     26  27 


28    29    30  31 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


Station 

0 
O 

Day  of  month 

tH 

12 

3 

4  j   5  j  6 

7  1  8  9 

10 

11 

12 

13  1 

14  1 

15 

16  [  17  1 

18 

19 

20  j  21 

22  i  23 

24 

25  j  26  '  27 

9fi      OQ  'in 
AO       AO  ou 

31 

SUNNILAND 
TALLAHASSEE  W6  AP 
TAMIAMI  TRL  40  Ml  BEND 
TAMPA  W8  AIRPORT  fi 
TARPON  SPRINGS 

liSO 
3.S7 
2iW. 
1.23 
lilO 

.31 
.S4 

•  92 

•  22 
1.03 

T 

.62 

T 

.14 

T 

.03 

•  26 

•  43 

•  04 

•  60 

T 

•  OT 
T 

1.32 

.33 

T 

.24 

.31  .20 
.07 

.52 

.32 

-^74^  ' 

.02 

•  27 

T 

TAVERNIER 
TITUSVILLE  2  H 
TURKEV  HAMMOCK 
VENICE 

VERO  8EACH  CAA  AP 

1.3T 
2.60 

2ile 

.10 

•  SI 

•  63 

.06 

•  og 

•  55 

•  75 

.32 

.48 
.23 

1.15 
1.10 

.46 

•  11 

WAUCMULA  2  NW 

WEST  PALM  BEACH 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP  R 

WINTER  HAVEN 

2.1« 
2.13 
l.«7 
2.3S 

1.05 

•  TB 

•  S2 

.02 

i.«e 

.45 

.01 

T 

T 

T 

.  10 

.22 
.04 

.95 

T 
T 

■  04 
.02 
.40 

.37  T 

T 

•  oa 

•  01  T 

T 

•  03 

•  30 

REPEHEMCB  NOTSS 

The  four  digit  Ideot If Icat Iod  Qunbers  la  the  Index  number  colunui  of  the  Ststlon  Index  nre  ftsslgned  on  a  atxte  bftals.     There  will  be  do  duplication  of  nuobers  within  a  state. 
PlgureB  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SS*.   indicate  distance  In  alles  and  direction  from  the  post  office. 
ObservatloD  times  given  In  the  Station  Index  are  In  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 
Heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  wblch  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  mlaslDg  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

slonal  units  used  la  this  bulletin  are:     temperature  In  *F.,  precipitation  and  evaporation  In  Inches,   and  wind  movement  in  allea.     Degree  days  arc  based  on  a  da 

Bwtporatlon  la  measured  In  the  standard  leather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 
Sleet  and  ball  were  Included  Id  snowfall  totals  In  Table  1,  beginning  with  July  1948. 
Amounts  In  Table  3  are  from  non-recording  gagea,  unless  otherwise  Indicated. 

Data  In  Tables  3,  5  and  6  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

-    Ho  record  In  Tables  3,   6  and  the  Station  Index.     No  record  In  Tables  2  and  5  la  Indicated. by  no  entry. 
+    And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•    Amount  Included  In  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

Data  Id  the  column  formerly  headed  No.  of  Days   .01  or  more  have  been  changed  to  Ho.  of  Days  .10  or  more  effective  January  1,  1S54. 
0    Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  tew  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reftfreaee  isdlcates  that  the  tbermomaters  are  exposed  Id  a  shelter  located  O: 

the  roof  of  a  building. 

Gage  iB  equipped  with  a  wlndahleld. 
AH    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

C     In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  Indicates  recorder  stations.     These  atatloaa  are  proceaaed  for  apaclal  purposes  and  are  publlahad  later  In 

Hourly  Precipitation  Data, 

B    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  inchea  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing,  see  Table  5  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,   If  carried  for  this  statiOD,  bave  bean  adjusted  to  represent  the  value  for  a  Cull  mostb. 
R    Anounta  from  recording  gage     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  nay  vary  slightly  from  the  amounta  to  be  published  later  In  Hourly  Precipitation  Data), 
T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V    Includes  total  for  previous  month. 

X    Observation  time  Is  1:30  a.m.,   E.S.T.  of  the  following  day. 

regarding  the  climate  of  Florida  nay  be  obtained  by  writing  to  any  Weather  Bureau  Office  or  to  the  State  Cllaatologiat  at  leather  Bureau  Office,  Box  4158,   Jackaoovllle  1, 
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DAILY  TEMPERATURES  '[V.T. 


Day  01  Month 


Station 

] 

2 

"  1 

3 

4 

5 

6 

7 

3 

Q 

10 

11 

12 

13  ■ 

14 

IS 

16  1 

17 

18 

19 

20  ! 

1 

21 

22  j 

23  : 

24 

2&  i 

1 

26  ! 

27  1 

28  [ 

1 

29 

30 

31  1 

Avei 

4PAi.iCHIC0L4  WB  CITV 

MAX 

71 

72 

74 

69 

75 

 \ 

76 

79 

66 

69 

71 

77 

74 

74 

76 

75 

80 

83 

78 

78 

79 

76 

80 

80 

81 

85 

83 

79 

75 

S3 

1 

65 

77,0 

MIN 

54 

62 

56 

55 

66 

67 

69 

55 

59 

67 

66 

67 

59 

53 

61 

63 

66 

64 

64 

55 

66 

69 

59 

73 

69 

51 

60 

53 

57 

54 

64<0 

ARCADIA 

MAX 

SO 

81 

79 

65 

86 

85 

34 

82 

32 

30 

90 

37 

87 

37 

37 

89  ' 

89 

65 

86 

87 

90  , 

89 

90 

90 

88 

87 

87 

88 

39 

91 

66.2 

MIN 

52 

64 

60 

47 

54 

68 

56 

65 

62 

63 

63 

62 

67 

63 

55 

69 

54 

69 

56 

55 

57  ' 

56 

60 

62 

64 

58 

54 

57 

53 

69 

59,1 

AVON  PARK 

MAX 

81 

78 

79 

84 

86 

84 

35 

83 

84 

83 

87 

88 

83 

86 

88 

87 

39 

87 

35 

87 

67  1 

88 

90 

91 

95 

87 

87 

86 

89 

91 

85>4 

MIN 

56 

56 

69 

50 

58 

69 

61 

64 

62 

61 

64 

64 

63 

68 

60 

66 

60 

52 

61 

59 

62 

60 

69 

65 

67 

65 

55 

61 

60 

62 

51.2 

BARTOW 

MAX 

77 

77 

77 

75 

77 

84 

85 

64 

85 

82 

64 

36 

85 

38 

87 

85 

66 

87 

85 

86 

65 

36 

86 

89 

90 

87 

85 

86 

66 

90 

84.4 

MIN 

t>9 

54 

59 

47 

60 

60 

62 

68 

60 

59 

66 

63 

70 

68 

69 

54 

60 

56 

56 

56 

60 

62 

60 

52  ' 

63 

65 

55 

56 

56 

66 

59.9 

OELLE  GLADE  EXP  STA 

MAX 

76 

77 

82 

81 

80 

82 

82 

86 

62 

78 

61 

34 

85 

84 

36 

88 

84 

85 

82 

83 

83 

35 

84 

88 

89 

38 

86 

82 

85 

37 

63.5 

MIN 

A9 

50 

60 

44 

53 

52 

52 

63 

61 

60 

66 

64 

63 

64 

62 

61 

59 

56 

55 

58 

52 

59 

61 

60 

59 

55 

54 

54 

61 

50 

58.0 

BIO  PINE  KEV  INN 

MAX 

81 

81 

83 

83 

84 

84 

66 

64 

33 

63 

63 

34 

86 

87 

87 

87 

86 

83 

86 

65 

36 

86 

85 

66 

85 

85 

82 

85 

85 

36 

S4.7 

MIN 

70 

70 

70 

65 

71 

71 

63 

66 

68 

72 

71 

74 

71 

75 

73 

73 

53 

67 

69 

72 

72 

65 

55 

73 

70 

67 

54 

65 

70 

69.5 

SLOUNTSTOWN  2  SE 

MAX 

73 

75 

76 

60 

64 

82 

84 

83 

75 

70 

71 

62 

80 

30 

84 

84 

88 

91 

87 

83 

86 

32 

69 

88 

84 

86 

82 

34 

83 

90 

82.2 

MIN 

".2 

45 

47 

47 

47 

69 

63 

50 

50 

56 

60 

64 

67 

61 

54 

65 

55 

59 

60 

62 

65 

68 

69 

68 

57 

50 

51 

57 

54 

56  .7 

BRADENTON  EXP  STATION 

MAX 

79 

81 

79 

81 

63 

87 

81 

79 

82 

85 

83 

63 

85 

36 

83 

81 

82 

82 

66 

85 

34 

33 

31 

85 

84 

S3 

79 

33 

34 

62 

82.8 

... 

MIN 

52 

54 

58 

49 

56 

66 

61 

65 

61 

62 

65 

54 

67 

68 

63 

65 

57 

60 

58 

68 

60 

61 

64 

52 

72 

69 

58 

53 

58 

55 

50.3 

BROOKSVILLE   CHIN  HILL 

MAX 

79 

70 

73 

63 

81 

84 

61 

78 

81 

79 

86 

86 

87 

78 

81 

34 

39 

65 

84 

87 

66 

87 

91 

91 

36 

61 

87 

87 

90 

92 

83.6 

MIN 

51 

51 

59 

55 

69 

69 

62 

60 

57 

60 

66 

66 

66 

64 

66 

60 

64 

62 

58 

60 

62 

63 

65 

59 

69 

63 

50 

57 

55 

62 

51.0 

BUSHNELL  2  E 

MAX 

76 

72 

75 

64 

83 

86 

64 

80 

81 

81 

88 

38 

90 

83 

35 

66 

37 

85 

35 

86 

37 

87 

92 

91 

86 

87 

86 

85 

90 

90 

86.0 

MIN 

50 

54 

65 

47 

56 

59 

60 

62 

58 

59 

67 

65 

67 

65 

64 

66 

57 

57 

55 

65 

59 

61 

64 

52 

67 

52 

54 

58 

60 

51 

53.5 

CAMP  BLANDING 

MAX 

78 

78 

76 

64 

83 

83 

63 

76 

76 

79 

85 

35 

86 

64 

86 

88 

37 

86 

86 

36 

86 

87 

89 

85 

78 

82 

84 

85 

68 

60 

83.3 

MIN 

44 

50 

55 

55 

62 

59 

63 

49 

49 

61 

64 

62 

65 

62 

59 

60 

56 

57 

57 

53 

65 

65 

62 

66 

72 

69 

56 

48 

63 

53 

56.3 

CANAL  POINT  USDA 

MAX 

80 

83 

80 

81 

83 

82 

65 

83 

81 

82 

85 

86 

35 

87 

37 

83 

84 

82 

63 

83 

33 

84 

87 

90 

39 

89 

83 

86 

86 

68 

64.3 

MIN 

53 

50 

62 

53 

64 

67 

52 

63 

63 

69 

65 

52 

66 

62 

53 

62 

64 

59 

59 

55 

53 

62 

63 

60 

65 

70 

66 

55 

61 

65 

60.2 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

MAX 

79 

80 

82 

84 

83 

80 

84 

85 

63 

32 

82 

82 

34 

34 

84 

85 

65 

87 

84 

62 

62 

64 

84 

84 

67 

84 

82 

85 

34 

68 

63.5 

MIN 

57 

58 

65 

59 

63 

62 

60 

60 

65 

69 

69 

66 

74 

59 

66 

66 

65 

64 

62 

58 

59 

51 

68 

63 

58 

67 

52 

59 

61 

65 

63  .7 

CAPTIVA 

MAX 

82 

77 

75 

76 

64 

80 

66 

81 

85 

30 

82 

84 

83 

S3 

83 

83 

80 

69 

90 

66 

64 

32 

64 

84 

85 

81 

81 

33 

84 

90 

32.9 

MIN 

60 

63 

64 

52 

61 

66 

65 

66 

67 

70 

69 

63 

73 

72 

70 

66 

66 

67 

65 

66 

64 

71 

69 

70 

73 

75 

53 

63 

62 

'2 

65  .5 

CARRAB6LLE 

MAX 

72 

77 

81 

74 

79 

78 

85 

75 

72 

71 

76 

76 

77 

78 

82 

37 

89 

83 

80 

81 

62 

88 

83 

63 

92 

85 

30 

83 

93 

89 

81  .2 

MIN 

43 

45 

68 

62 

66 

49 

65 

66 

66 

66 

68 

63 

54 

59 

59 

53 

57 

57 

53 

63 

61 

71 

69 

56 

51 

53 

53 

56 

59.0 

CEDAR  KEY 

MAX 

75 

72 

75 

75 

79 

79 

77 

77 

79 

76 

78 

34 

61 

75 

83 

84 

88 

85 

84 

83 

64 

35 

87 

81 

37 

60 

63 

79 

90 

90 

31.2 

MIN 

58 

57 

66 

60 

63 

63 

66 

58 

69 

65 

68 

68 

70 

70 

66 

65 

65 

65 

65 

70 

68 

68 

58 

70 

70 

56 

60 

62 

62 

61 

64.5 

CHIPLEY  3  E 

MAX 

78 

76 

77 

83 

84 

84 

81 

72 

71 

71 

65 

84 

83 

84 

82 

37 

90 

66 

87 

35 

82 

38 

67 

85 

85 

64 

82 

82 

38 

37 

82.7 

MIN 

45 

57 

49 

49 

66 

69 

66 

49 

52 

56 

64 

63 

69 

59 

56 

55 

59 

60 

59 

59 

62 

55 

57 

70 

55 

55 

54 

51 

56 

54 

57  .9 

CLEARWATER  BEACH 

MAX 

80 

69 

74 

73 

83 

61 

76 

79 

84 

83 

85 

85 

34 

80 

73 

78 

78 

87 

84 

81 

81 

30 

81 

84 

87 

78 

81 

61 

79 

84 

80.7 

MIN 

58 

62 

63 

59 

62 

64 

67 

68 

64 

65 

68 

69 

71 

66 

69 

69 

69 

64 

64 

68 

66 

72 

72 

72 

74 

70 

70 

53 

65 

70 

65  .3 

CLERMONT  6  S 

MAX 

79 

73 

75 

65 

84 

85 

33 

83 

31 

81 

86 

36 

91 

83 

33 

87 

89 

87 

35 

83 

65 

89 

90 

89 

87 

83 

68 

35 

92 

92 

85.2 

MIN 

50 

54 

53 

62 

59 

60 

60 

63 

61 

61 

66 

67 

67 

64 

64 

60 

62 

60 

59 

57 

63 

64 

53 

65 

59 

65 

55 

56 

62 

68 

60.9 

CLEWISTON  U  S  EN6 

MAX 

75 

76 

84 

61 

79 

81 

84 

88 

80 

80 

82 

87 

66 

66 

89 

89 

33 

64 

32 

84 

83 

85 

35 

88 

91 

90 

89 

82 

84 

84 

84.0 

MIN 

60 

53 

61 

61 

58 

66 

57 

64 

69 

67 

68 

65 

70 

65 

63 

65 

59 

66 

67 

61 

66 

63 

64 

60 

65 

55 

55 

56 

55 

50 

62.3 

COCONUT  GROVE  7  S 

MAX 

78 

78 

81 

85 

63 

82 

81 

86 

83 

76 

81 

32 

83 

82 

65 

85 

35 

86 

63 

33 

83 

35 

87 

67 

87 

39 

89 

35 

38 

86 

33.7 

MIN 

57 

66 

63 

55 

61 

71 

66 

64 

69 

69 

73 

73 

74 

73 

72 

64 

66 

64 

72 

71 

68 

64 

63 

65 

69 

67 

57 

57 

61 

63 

66  .9 

CRESCENT  CITY  2  SW 

MAX 

76 

71 

80 

87 

77 

86 

86 

79 

76 

76 

87 

82 

85 

78 

87 

36 

86 

62 

80 

88 

36 

86 

92 

92 

92 

85 

84 

30 

84 

90 

83.5 

MIN 

47 

45 

55 

60 

66 

59 

63 

55 

58 

62 

65 

62 

68 

57 

65 

59 

59 

62 

60 

55 

62 

64 

58 

66 

70 

60 

50 

55 

60 

65 

59.4 

CROSS  CITY  CAA  AP 

MAX 

81 

70 

73 

82 

78 

82 

79 

78 

76 

76 

82 

85 

64 

78 

32 

86 

90 

36 

87 

86 

32 

87 

85 

83 

66 

81 

35 

82 

90 

89 

82.4 

MIN 

44 

58 

51 

46 

50 

56 

57 

54 

54 

61 

66 

65 

67 

62 

54 

55 

56 

52 

53 

58 

66 

59 

50 

57 

63 

56 

51 

52 

56 

47 

55.9 

DAYTONA  BEACH 

MAX 

72 

80 

75 

72 

77 

75 

76 

64 

77 

77 

76 

60 

79 

76 

81 

84 

82 

30 

79 

81 

60 

85 

79 

83 

69 

68 

79 

77 

75 

87 

79.6 

MIN 

51 

59 

57 

55 

59 

66 

64 

65 

67 

68 

68 

66 

71 

67 

64 

60 

63 

62 

65 

60 

62 

63 

54 

66 

69 

63 

58 

63 

62 

50 

62.9 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

MAX 

74 

73 

77 

78 

76 

80 

86 

77 

74 

77 

82 

82 

60 

63 

34 

84 

81 

60 

79 

80 

35, 

-S2 

86 

89 

90 

60 

79 

77 

88 

83 

80.9 

MIN 

46 

54 

56 

50 

54 

69 

62 

60 

66 

66 

65 

66 

69 

54 

53 

59 

60 

58 

68 

55 

57 

60 

60 

63 

56 

58 

54 

54 

58 

53 

59.2 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

MAX 

81 

76 

81 

84 

66 

86 

80 

76 

71 

72 

85 

84 

61 

37 

36 

92 

94 

91 

36 

36 

S3 

90 

67 

86 

37 

85 

87 

85 

90 

91 

64.6 

MIN 

47 

57 

48 

60 

56 

59 

66 

60 

62 

57 

62 

64 

61 

51 

56 

60 

60 

60 

59 

67 

62 

64 

67 

70 

50 

54 

52 

56 

50 

59 

56.3 

OE  LAND 

MAX 

74 

77 

76 

78 

85 

79 

84 

83 

73 

78 

60 

86 

35 

87 

32 

84 

84 

85 

83 

84 

86 

84 

87 

89 

69 

86 

82 

84 

62 

89 

S3.1 

MIN 

47 

51 

60 

51 

55 

68 

61 

60 

59 

62 

66 

66 

59 

67 

64 

60 

60 

60 

59 

56 

50 

62 

60 

70 

65 

62 

55 

56 

50 

54 

59.3 

DRY  T0RTUGA5 

MAX 

76 

80 

84 

81 

82 

79 

83 

80 

32 

80 

83 

83 

32 

62 

83 

83 

84 

81 

82 

32 

85 

33 

64 

65 

88 

83 

82 

84 

83 

85 

82.6 

MIN 

69 

70 

71 

69 

71 

71 

71 

69 

74 

72 

72 

72 

73 

74 

72 

73 

72 

72 

73 

72 

74 

71 

70 

77 

74 

77 

70 

72 

70 

71 

71.9 

EUSTI5  2  S 

MAX 

79 

76 

76 

82 

83 

89. 

85 

81 

79 

81 

33 

89 

91 

84 

85 

87 

67 

83 

65 

85 

36 

39 

85 

90 

82 

85 

85 

S3 

88 

90 

84.7 

MIN 

53 

56 

67 

63 

57 

62 

61 

62 

60 

■  63 

63 

65 

67 

66 

65 

61 

62 

64 

66 

66 

69 

70 

64 

70 

70 

71 

61 

56 

58 

60 

62  .6 

EVERGLADES 

MAX 

82 

80 

81 

85 

87 

86 

66 

85 

62 

87 

86 

39 

68 

S3 

88 

68 

66 

90 

90 

67 

63 

87 

87 

85 

38 

84 

83 

35 

85 

90 

86.9 

MIN 

56 

57 

65 

57 

60 

60 

60 

65 

66 

67 

67 

66 

66 

67 

66 

64 

52 

64 

62 

61 

60 

66 

66 

55 

71 

65 

52 

59 

52 

64 

53.3 

FEDERAL  POINT 

MAX 

77 

70 

76 

63 

80 

84 

62 

76 

76 

77 

84 

83 

86 

76 

85 

86 

84 

33 

82 

36 

86 

35 

91 

69 

89 

83 

81 

81 

37 

36 

32.6 

M  IN 

46 

61 

56 

50 

55 

56 

63 

65 

66 

61 

64 

64 

56 

65 

64 

60 

59 

63 

59 

55 

51 

65 

63 

54 

71 

60 

55 

52 

55 

64 

59.0 

FELLSMERE 

MAX 

76 

79 

80 

83 

62 

82 

66 

85 

79 

81 

84 

86 

S3 

85 

38 

89 

87 

81 

85 

87 

87 

90 

90 

91 

90 

38 

32 

39 

35.0 

MIN 

51 

62 

60 

49 

56 

59 

57 

65 

66 

60 

64 

65 

56 

64 

65 

55 

51 

51 

57 

58 

59 

61 

53 

57 

67 

55 

57 

50 

60.4 

FERNANDINA  BEACH 

MAX 

72 

70 

77 

80 

76 

76 

84 

71 

72 

73 

78 

77 

77 

73 

64 

85 

79 

79 

73 

SO 

65 

82 

82 

88 

89 

81 

75 

73 

86 

80 

78.7 

MIN 

49 

56 

55 

65 

57 

62 

63 

52 

58 

64 

64 

52 

67 

62 

61 

60 

59 

54 

62 

59 

54 

65 

53 

57 

72 

69 

59 

57 

51 

58 

60.5 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 

7, 

81 

86 

86 

83 

82 

84 

85 

78 

82 

83 

85 

S3 

86 

85 

39 

88 

85 

35 

85 

84 

35 

88 

66 

90 

92 

SS 

87 

94 

85 

85.3 

MIN 

67 

64 

63 

62 

59 

70 

59 

65 

70 

70 

72 

72 

72 

72 

56 

65 

55 

65 

70 

69 

50 

57 

62 

64 

54 

69 

56 

58 

56 

65 

64.5 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

MAX 

76 

78 

83 

83 

61 

79 

60 

80 

73 

80 

32 

82 

81 

63 

82 

84 

35 

81 

82 

82 

S3 

85 

83 

S3 

87 

67 

36 

84 

83 

62 

32. 2 

MIN 

68 

69 

64 

57 

72 

72 

66 

66 

70 

71 

73 

73 

72 

74 

72 

69 

68 

69 

73 

73 

72 

69 

54 

71 

59 

70 

60 

64 

69 

64 

68.3 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

MAX 

77 

79 

83 

84 

86 

81 

82 

89 

89 

77 

31 

83 

83 

33 

84 

85 

85 

37 

32 

82 

32 

S3 

87 

68 

87 

90 

88 

87 

88 

69 

34.4 

MIN 

64 

57 

62 

48 

69 

67 

56 

55 

65 

69 

69 

59 

72 

53 

54 

52 

53 

61 

60 

57 

65 

6_6 

68 

51 

51 

65 

53 

60 

54 

59 

51.4 

FORT  MYERS  WB  AP 

MAX 

81 

83 

78 

83 

86 

86 

82 

83 

82 

83 

36 

88 

89 

87 

86 

88 

87 

87 

37 

36 

85 

85 

83 

86 

87 

85 

35 

85 

88 

90 

S5.4 

MIN 

56 

56 

55 

48 

59 

60 

56 

62 

64 

67 

66 

54 

59 

55 

65 

53 

58 

51 

51 

59 

59 

61 

52 

65 

56 

53 

55 

58 

59 

63 

60.9 

FORT  PIERCE 

MAX 

75 

77 

80 

76 

80 

79 

85 

79 

78 

7« 

30 

82 

83 

S3 

85 

82 

81 

81 

80 

81 

81 

80 

82 

89 

89 

87 

81 

78 

80 

82 

81.2 

MIN 

62 

56 

67 

49 

59 

63 

59 

65 

71 

70 

72 

71 

73 

67 

57 

64 

54 

50 

72 

65 

59 

61 

63 

53 

65 

53 

57 

59 

57 

56 

63.1 

FOUNTAIN  3  S 

MAX 

77 

76 

80 

65 

65 

83 

84 

73 

72 

74 

84 

83 

64 

83 

85 

89 

90 

86 

37 

86 

31 

89 

37 

82 

85 

82 

83 

83 

90 

69 

63.2 

MIN 

41 

50 

47 

46 

57 

5' 

61 

50 

51 

69 

63 

57 

52 

61 

58 

65 

56 

57 

50 

62 

52 

66 

59 

65 

56 

54 

52 

51 

61 

57.1 
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Table  S- Continued 


FLORIDA 
APRIL  1955 


Stotion 

Doy  Ol  Monlh 

« 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

!  ■> 

s 

9 

10 

11 

12 

1  13 

14 

I  " 

16 

17 

:  18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

6AINESVILLE  UNI  OF  FLA 

MAX 

76 

79 

66 

77 

i — 

1 " 

83 

79 

76 

80 

86 

1  

88 

66 

76 

66 

87 

66 

86 

86 

87 

36 

68 

90 

67 

90 

61 

86 

65 

,.  . 
90 

MIN 

!  " 

55 

54 

52 

57 

60 

61 

54 

57 

62 

65 

61 

66 

66 

64 

59 

60 

60 

60 

62 

67 

62 

71 

69 

56 

55 

60 

66 

99 

•  6 

GAINESVILLE  3  WSW 

MAX 

78 

78 

75 

64 

85 

61 

79 

79 

85 

86 

66 

76 

66 

87 

36 

85 

86 

66 

36 

89 

90 

86 

90 

86 

86 

86 

MIN 

55 

53 

55 

58 

58 

52 

57 

62 

66 

62 

69 

64 

62 

'  56 

56 

57 

57 

65 

62 

72 

54 

50 

60 

57 

47 

67 

■  1 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

MAX 

78 

74 

81 

82 

65 

64 

65 

75 

76 

85 

83 

83 

85 

84 

85 

88 

87 

84 

86 

87 

86 

67 

69 

87 

86 

63 

65 

63 

69 

67 

MIN 

40 

51 

47 

1 

59 

56 

5'J 

45 

52 

59 

60 

69 

65 

63 

56 

59 

55 

54 

52 

58 

62 

63 

61 

61 

51 

50 

46 

56 

45 

59 

•  1 

HIALEAH 

MAX 

77 

80 

84 

[  86 

78 

65 

84 

78 

80 

81 

82 

80 

84 

33 

85 

85 

82 

80 

81 

82 

36 

66 

64 

87 

87 

84 

85 

85 

66 

MIN 

62 

63 

65 

60 

68 

67 

64 

67 

70 

69 

70 

72 

72 

65 

64 

64 

64 

65 

60 

61 

66 

64 

64 

65 

67 

57 

58 

64 

60 

59 

64 

.6 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

79 

75 

79 

83 

84 

62 

80 

77 

80 

83 

88 

86 

80 

86 

86 

90 

87 

89 

88 

89 

99 

91 

66 

89 

84 

36 

96 

90 

yO 

MIN 

42 

56 

50 

52 

54 

57 

59 

51 

54 

53 

61 

60 

68 

63 

60 

59 

58 

60 

57 

60 

62 

63 

61 

72 

56 

52 

51 

61 

49 

57 

.3 

MILLIARD 

MAX 

77 

66 

76 

80 

66 

82 

70 

73 

76 

84 

63 

86 

73 

85 

88 

84 

82 

63 

87 

85 

86 

90 

86 

89 

78 

81 

80 

86 

65 

81 

,  7 

MIN 

39 

52 

51 

47 

50 

59 

62 

48 

45 

57 

53 

55 

65 

64 

56 

56 

50 

58 

56 

51 

58 

62 

59 

62 

62 

55 

5<' 

46 

49 

49 

54 

.3 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 

79 

83 

87 

90 

65 

82 

1  88 

86 

63 

83 

84 

85 

82 

67 

36 

89 

87 

85 

83 

83 

85 

89 

87 

89 

89 

90 

87 

68 

90 

90 

66 

MIN 

56 

54 

63 

54 

57 

57 

53 

60 

64 

69 

65 

66 

67 

67 

62 

60 

62 

63 

60 

54 

54 

59 

62 

57 

62 

63 

57 

52 

56 

60 

59 

.7 

MYPOLUXO 

MAX 

76 

80 

85 

79 

79 

I  " 

63 

77 

79 

82 

62 

32 

85 

64 

84 

82 

83 

81 

82 

84 

69 

63 

66 

92 

92 

86 

83 

80 

87 

63 

.  0 

MIN 

67 

68 

64 

60 

59 

71 

58 

65 

71 

'  70 

73 

73 

73 

73 

65 

65 

63 

6 1 

71 

72 

70 

65 

62 

63 

65 

67 

59 

56 

69 

62 

65 

.  7 

INVERNESS 

MAX 

80 

70 

73 

89 

'  83 

61 

62 

82 

87 

86 

39 

79 

86 

69 

89 

86 

86 

87 

36 

86 

92 

90 

86 

81 

66 

65 

90 

90 

34 

.8 

MIN 

56 

56 

49 

54 

58 

60 

j61 

58 

60 

60 

64 

68 

70 

65 

56 

58 

58 

59 

57 

58 

67 

62 

65 

65 

71 

60 

55 

54 

61 

54 

60 

.0 

JACKSONVILLE  WB  AP 

MAX 

77 

71 

78 

86 

I  86 

73 

76 

77 

66 

82 

36 

74 

88 

89 

86 

65 

84 

88 

87 

66 

93 

90 

91 

76 

77 

82 

90 

66 

83 

.  3 

MIN 

45 

60 

56 

54 

58 

6b 

64 

52 

59 

64 

65 

62 

68 

66 

62 

61 

6  3 

61 

56 

66 

65 

67 

69 

69 

59 

55 

53 

60 

54 

60 

■  6 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

71 

70 

77 

75 

75 

75 

86 

70 

73 

75 

75 

76 

78 

72 

66 

62 

79 

78 

79 

79 

85 

30 

89 

33 

90 

76 

75 

75 

85 

76 

76 

MIN 

47 

56 

55 

63 

55 

55 

62 

51 

61 

66 

63 

63 

66 

63 

61 

60 

59 

57 

65 

58 

62 

61 

60 

65 

70 

59 

57 

66 

69 

58 

59 

!4 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

MAX 

75 

67 

77 

65 

80 

83 

85 

69 

73 

76 

63 

82 

84 

73 

83 

8B 

64 

83 

83 

86 

84 

86 

68 

37 

90 

76 

76 

79 

87 

61 

81 

,2 

MIN 

50 

58 

56 

56 

60 

64 

64 

53 

60 

65 

65 

63 

68 

63 

63 

62 

63 

63 

65 

62 

67 

65 

66 

68 

70 

61 

57 

58 

64 

57 

61 

•  9 

JASPER  9  ESE 

MAX 

80 

75 

77 

86 

64 

85 

77 

78 

80 

82 

64 

66 

65 

34 

90 

91 

87 

69 

88 

86 

90 

91 

87 

90 

84 

85 

85 

91 

92 

65 

.0 

MIN 

38 

51 

57 

44 

45 

50 

58 

45 

45 

55 

65 

60 

62 

61 

52 

52 

46 

52 

57 

54 

56 

63 

56 

71 

51 

47 

46 

59 

60 

53 

.9 

KEY  WEST  WB  CITY 

MAX 

80 

82 

84 

85 

65 

84 

63 

32 

34 

82 

84 

86 

86 

86 

36 

66 

95 

86 

86 

86 

85 

65 

85 

85 

67 

90 

33 

86 

85 

86 

64 

.8 

MIN 

70 

70 

70 

69 

72 

72 

72 

73 

71 

'3 

74 

74 

76 

75 

73 

72 

71 

70 

69 

69 

75 

74 

74 

71 

69 

69 

75 

71 

.8 

KISSIMMEE 

MAX 

78 

73 

78 

78 

64 

85 

67 

62 

80 

82 

86 

86 

87 

83 

86 

89 

ae 

84 

63 

85 

85 

89 

89 

92 

90 

88 

87 

86 

92 

91 

86 

.1 

MIN 

47 

54 

54 

47 

55 

60 

63 

64 

60 

61 

64 

65 

68 

60 

64 

62 

60 

56 

55 

62 

59 

60 

65 

66 

63 

54 

55 

59 

55 

59 

.2 

LA  BELLE 

MAX 

83 

83 

82 

86 

88 

86 

67 

88 

60 

36 

38 

90 

91 

86 

83 

90 

89 

87 

67 

88 

88 

91 

9! 

91 

91 

89 

89 

91 

93 

94 

66 

.  1 

MIN 

52 

47 

61 

48 

56 

58 

55 

65 

62 

67 

66 

63 

66 

65 

63 

60 

56 

59 

.0 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

MAX 

77 

75 

75 

83 

64 

84 

83 

82 

61 

81 

66 

36 

87 

83 

34 

65 

87 

85 

84 

63 

.9 

MIN 

49 

56 

58 

48 

67 

57 

61 

65 

60 

69 

66 

67 

70 

64 

64 

60 

60 

•  4 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 

77 

73 

78 

84 

63 

85 

82 

77 

74 

77 

85 

36 

84 

77 

85 

69 

84 

84 

85 

90 

68 

84 

.1 

MIN 

43 

54 

52 

48 

53 

57 

59 

49 

50 

60 

66 

58 

66 

64 

56 

53 

57 

53 

50 

59 

49 

56 

LAKE  HIAWASSE 

MAX 

76 

81 

70 

75 

64 

30 

82 

62 

80 

79 

79 

85 

66 

66 

82 

83 

85 

87 

84 

83 

84 

85 

68 

89 

89 

89 

35 

84 

83 

89 

33 

,1 

MIN 

48 

52 

57 

50 

54 

57 

61 

64 

60 

61 

65 

67 

67 

67 

64 

59 

61 

59 

57 

56 

59 

62 

62 

65 

69 

65 

55 

57 

61 

61 

60 

1 

LAKELAND  WB  CITY 

MAX 

75 

72 

73 

82 

82 

82 

61 

81 

79 

80 

84 

84 

86 

82 

82 

85 

85 

62 

62 

84 

84 

64 

87 

67 

63 

82 

85 

84 

87 

69 

82 

5 

MIN 

56 

57 

59 

52 

60 

61 

64 

65 

63 

62 

66 

66 

69 

65 

65 

64 

62 

64 

64 

63 

63 

64 

66 

67 

69 

65 

60 

62 

62 

63 

63 

1 

LAKE  PLACID  2  SW 

MAX 

81 

83 

81 

85 

87 

86 

86 

64 

64 

87 

69 

66 

68 

90 

90 

91 

38 

87 

67 

89 

91 

92 

91 

69 

38 

88 

68 

90 

92 

87 

6 

MIN 

55 

54 

61 

47 

55 

56 

54 

66 

66 

61 

62 

69 

67 

63 

61 

60 

59 

58 

56 

56 

62 

61 

62 

64 

68 

50 

60 

60 

62 

59 

9 

LIVE  OAK  2  ESE 

MAX 

78 

74 

77 

83 

80 

63 

62 

75 

76 

77 

61 

82 

84 

79 

84 

87 

89 

85 

86 

87 

63 

67 

88 

85 

89 

SO 

63 

63 

38 

87 

82 

7 

MIN 

57 

58 

52 

49 

54 

60 

62 

52 

53 

60 

67 

62 

66 

66 

55 

56 

56 

53 

55 

56 

60 

60 

66 

62 

71 

50 

53 

52 

63 

47 

57 

9 

LOXAHATCHEE 

MAX 

SO 

82 

82 

65 

66 

82 

69 

85 

64 

83 

34 

66 

65 

87 

90 

87 

87 

34' 

64 

86 

■)? 

06 

91 

89 

89 

88 

85 

87 

85 

87 

85 

7 

MIN 

52 

51 

62 

46 

48 

59 

54 

62 

62 

63 

63 

64 

71 

62 

61 

62 

61 

67 

56 

56 

62 

63 

58 

54 

59 

58 

58 

2 

MADISON 

MAX 

79 

75 

78 

66 

78 

84 

84 

74 

76 

76 

79 

60 

85 

79 

85 

86 

91 

37 

87 

B9 

80 

83 

83 

88 

88 

83 

3 

MIN 

48 

57 

51 

52 

55 

60 

63 

48 

52 

61 

64 

66 

67 

69 

55 

56 

59 

57 

59 

68 

55 

5". 

56 

61 

55 

56 

6 

MARATHON  VACA  KEY 

MAX 

SO 

81 

83 

83 

84 

82 

61 

63 

84 

64 

84 

65 

85 

84 

86 

85 

86 

83 

84 

85 

84 

83 

82 

85 

86 

63 

7 

MIN 

68 

69 

67 

65 

69 

70 

66 

68 

70 

69 

72 

71 

73 

73 

73 

69 

69 

64 

68 

73 

71 

67 

~; 

bf 

69>4 

MARIANNA  CAA  AP 

MAX 

75 

76 

76 

84 

63 

85 

80 

74 

70 

70 

64 

83 

82 

64 

62 

87 

90 

88 

86 

85 

82 

86 

89 

85 

86 

82 

82 

6 

MIN 

45 

56 

50 

50 

58 

60 

59 

51 

53 

60 

64 

65 

61 

62 

67 

56 

58 

59 

60 

62 

64 

66 

69 

69 

63 

58 

5B 

6 

MARIANNA   INO  SCHOOL 

MAX 

80 

76 

77 

84 

83 

64 

60 

71 

73 

70 

84 

63 

32 

83 

60 

88 

86 

68 

88 

86 

81 

68 

86 

63 

64 

82 

62 

7- 

1 

MIN 

42 

53 

45 

45 

54 

56 

63 

52 

50 

55 

55 

61 

57 

66 

62 

55 

53 

54 

56 

56 

59 

62 

64 

65 

6C 

52 

50 

MAYO  5  NW 

MAX 

80 

74 

79 

85 

77 

84 

82 

75 

77 

77 

81 

64 

64 

77 

87 

66 

87 

36 

84 

89 

69 

66 

89 

61 

84 

85 

00 

3 

MIN 

44 

55 

52 

48 

52 

58 

64 

51 

53 

62 

66 

66 

66 

66 

54 

57 

57 

53 

53 

57 

56 

59 

65 

61 

72 

54 

50 

50 

62 

47 

57. 

0 

MELBOURNE 

MAX 

75 

81 

79 

76 

78 

78 

67 

88 

37 

85 

30 

80 

60 

82 

68 

88 

81 

82 

81 

34 

S6 

90 

91 

67 

83 

80 

88 

83 

3 

MIN 

55 

54 

56 

51 

53 

65 

60 

59 

64 

50 

68 

66 

71 

67 

63 

65 

64 

71 

70 

61 

67 

67 

6? 

56 

60 

65 

62 

62 

2 

MERRITT  ISLAND 

MAX 

75 

79 

80 

80 

60 

SO 

87 

SO 

77 

79 

82 

63 

63 

62 

88 

ae 

82 

81 

81 

91 

91 

90 

64 

82 

90 

88 

e3t4 

MIN 

50 

56 

58  , 

63 

57 

65 

61 

64 

68 

69 

69 

64 

72 

67 

66 

64 

62 

64 

63 

56 

64 

64 

60 

66 

67 

60 

62 

67 

63 

62i 

8 

MIAMI   SAY  FRONT 

MAX 

75 

79 

84 

83 

79 

77 

82 

83 

73 

79 

79 

80 

80 

52 

83 

63 

P? 

=  1 

a. 

=  1 

0, 

0, 

e  J 

RQ 

f;4 

63 

63 

63 

81. 

6 

MIN 

68 

67 

63 

60 

67 

72 

69 

66 

74 

72 

73 

73 

72 

73 

73 

69 

^  - 

to 

66 

65 

64 

69. 

0 

MIAMI  BEACH 

MAX 

74 

77 

85 

84 

78 

76 

80 

60 

77 

77 

78 

79 

78 

80 

31 

82 

-? 

83 

34 

61 

60. 

6 

MIN 

69 

69 

66 

62 

73 

72 

73 

66 

73 

72 

73 

74 

73 

73 

74 

72 

70. 

7 

MIAMI   WB  AIRPORT 

MAX 

78 

30 

85 

87 

82 

79 

85 

64 

76 

82 

82 

83 

81 

83 

83 

85 

83 

83 

83. 

8 

MIN 

67 

65 

67 

56 

64 

71 

63 

66 

74 

72 

73 

73 

74 

73 

69 

67 

67 

66 

70 

' 

3 

MIAMI   WB  CITY 

MAX 

75 

76 

82 

61 

79 

76 

79 

63 

77 

78 

77 

79 

76 

77 

7  9 

82 

a  1 

79 

80 

79 

- 

MIN 

68 

62 

58 

71 

71 

70 

66 

73 

71 

73 

71 

70 

74 

74 

59 

67 

68 

72 

72 

MILTON  EXP  STATION 

MAX 

75 

72 

79 

76 

61 

84 

79 

72 

71 

70 

63 

77 

74 

60 

88 

90 

83 

64 

82 

3 

MIN 

46 

58 

45 

46 

65 

65 

61 

47 

57 

'58 

55 

63 

60 

67 

53 

54 

56 

57 

56 

58 

57  , 

3 

MONT  I CELLO 

MAX 

80 

73 

80 

84 

80 

63 

65 

75 

73 

76 

76 

63 

61 

60 

65 

89 

9C 

88 

88 

86 

83. 

5 

MIN 

41 

51 

50 

46 

53 

58 

65 

48 

52 

61 

62 

66 

65 

61 

54 

55 

58 

54 

57 

57 

to 

52 

96. 

9 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MAX 

75 

76 

81 

81 

80 

81 

83 

86 

61 

60 

82 

85 

86 

86 

86 

66 

66 

86 

82 

82 

84 

67 

83. 

8 

MIN 

59 

53 

61 

49 

56 

62 

56 

61 

66 

66 

67 

66 

70 

64 

64 

63 

56 

61 

60 

56 

59 

6  4 

6". 

66 

53 

57 

63 

57 

60. 

8 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

77 

75 

76 

82 

83 

84 

86 

60 

60 

79 

86 

65 

66 

64 

86 

85 

86 

64 

63 

66 

87 

88 

90 

90 

89 

86 

86 

S3 

90 

90 

84.4 

MIN 

55 

56 

57 

49 

57 

63 

60 

67 

63 

66 

66 

67 

70 

66 

64 

64 

58 

59 

66 

59 

63 

59 

59 

65 

68 

63 

54 

55 

59 

56 

60. 

6 

MT  PLEASANT 

MAX 

75 

79 

79 

84 

81 

84 

60 

74 

74 

75 

32 

62 

81 

64 

62 

90 

89 

67 

87 

86 

83 

83 

67 

83 

88 

86 

82 

93 

89 

86 

S2. 

9 

MIN 

46 

58 

50 

47 

56 

60 

67 

47 

53 

60 

63 

66 

65 

60 

55 

54 

58 

58 

60 

59 

63 

65 

66 

68 

66 

56 

52 

56 

62 

59 

98. 

5 

-  45  - 


DAILY  TEMPERATURES 


TabI*  S  Conllnuttd  ._   

Day  Of  Month 


Slalion 

I 

2  1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10  1 

1 

11 

12 

13 

14 

IS 

1  ^ 

16 

1 

17 

18 

19 

1 

20  1 

1 

21 

1 

22 

1 

23 

 ^ 

24 

25 

i 

26  i 

27 

1 

28 

29 

1 

30  31 

 '  

Avei 

f4APLES 

MAX 

82 

81 

75 

80 

86 

85 

82 

81 

84 

87 

88 

66 

88 

84 

87  i 

84 

83 

67 

87 

83 

34  . 

12 

83 

88 

84 

82 

81 : 

82 

82 

87 

83  iS 

MIN 

62 

59 

68 

64 

62 

60 

59 

65 

66 

69 

68 

65 

69 

56 

65  i 

65 

66 

60  ' 

62 

60 

60  ' 

62 

69 

66  ' 

66 

66 

57 

56 

61 

71  ! 

62«9 

NEW  SMVRNi  BEACH   <.  N 

MAX 

76 

76 

78 

81 

80 

80 

86 

SO 

78 

79 

84 

82 

63 

82 

85 

85 

83 

82 

83 

82 

66 

81 

86 

90 

90 

83 

61 

60 

90 

84 

82i5 

MIN 

48 

62 

56 

61 

65 

67 

62 

61 

64 

63 

61 

66 

64 

66 

64 

60 

69 

63 

69 

66 

63 

59 

60 

63 

66 

63 

56 

59 

61 

57  1 

59  a  8 

NICEVILLE 

MAX 

74 

74 

67 

76 

76 

77 

78 

82 

73 

67 

70 

78 

79 

75 

64 

83 

63 

89 

82 

80 

82 

80 

82 

86 

65 

84 

83 

84 

82" 

90  1 

79.5 

MIN 

40 

42 

47 

43 

49 

62 

63 

51 

47 

67 

69 

61 

63 

64 

61  \ 

62 

56 

54  ' 

62 

54 

56 

56 

57 

62 

62 

50 

44 

45 

60 

60 

53i9 

OCALA 

MAX 

79 

77 

78 

86 

83 

85 

85 

80 

79 

61 

66 

86 

88 

80 

66  1 

87 

88 

67 

86 

86 

86 

69 

90 

68 

66 

84 

86  ' 

85 

91 

90 

84  19 

MIN 

50 

60 

69 

62 

69 

60 

63 

58 

57 

59 

66 

63 

66 

70 

66  ] 

60 

62 

69 

69 

66 

61  1 

64 

67 

66 

71 

61 

67 

58 

63 

56 

60.7 

OCALA   2  NE 

MAX 

SO 

68 

78 

86 

79 

86 

63 

60 

79 

82 

87 

68 

88 

81 

86 

68 

69 

86 

66 

88 

86  1 

89 

91 

88 

87 

84 

86  1 

86 

91 

89 

B-  .  - 

MIN 

44 

54 

57 

47 

52 

66 

o2 

56 

54 

53 

65 

69 

66 

69 

65 

55 

67 

64 

54 

53 

65 

59 

66 

64 

70 

66 

60 

50 

68 

46 

66  .  - 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

MAX 

75 

76 

75 

78 

76 

63 

78 

63 

80 

79 

79 

79 

61 

60 

85 

60 

82 

84 

83 

32 

81 

80 

62 

85 

84 

66 

86 

62 

81 

60 

80.9 

MIN 

59 

66 

63 

56 

69 

66 

63 

66 

67 

67 

71 

66 

72 

73 

74 

67 

67 

67 

70 

63 

72 

67 

66 

66 

72 

71 

62  ; 

66 

72 

66 

67  il 

ORLANDO  WATER  PLANT 

MAX 

79 

76 

76 

64 

82 

86 

86 

83 

80 

80 

87 

65 

89 

65 

84 

66 

67 

84 

83 

85 

86 

87 

86 

90 

89 

85 

85 

65 

90 

66 

S4i6 

MIN 

52 

57 

57 

67 

61 

64 

66 

62 

63 

66 

68 

69 

66 

65 

62 

64 

64 

63 

59 

64 

66 

66 

67 

70 

67 

60 

61 

66 

60 

63  •  1 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

MAX 

76 

73 

76 

84 

81 

84 

85 

80 

79 

78 

66 

63 

86 

83 

83 

85 

86 

83 

83 

85 

86 

87 

89 

89 

69 

86 

34 

83 

69 

67 

83  .6 

MIN 

50 

55 

57 

52 

56 

56 

63 

63 

61 

62 

65 

67 

68 

65 

64 

60 

63 

61 

59 

57 

62 

64 

63 

66 

68 

62 

58 

69 

64 

59 

61*0 

PALATKA 

MAX 

76 

69 

78 

63 

80 

87 

85 

79 

75 

76 

85 

66 

69 

79 

68 

86 

85 

84 

83 

86 

87 

87 

93 

89 

90 

63 

84 

82 

90 

67 

83t8 

MIN 

49 

56 

66 

63 

69 

62 

62 

56 

60 

63 

67 

63 

69 

66 

66 

60 

61 

65 

61 

69 

63 

65 

67 

67 

71 

60 

57 

56 

59 

56 

61*2 

PANAMA  CITY 

MAX 

75 

71 

75 

75 

79 

75 

77 

71 

71 

73 

77 

78 

78 

76 

78 

79 

83 

31 

79 

80 

79 

80 

62 

79 

80 

63 

82 

78 

68 

69 

76.4 

MIN 

55 

62 

54 

64 

62 

66 

53 

56 

61 

69 

68 

70 

68 

62 

65 

65 

65 

61 

62 

69 

67 

72 

70 

59 

67 

60 

66 

69 

63«1 

PENSACOLA  CAA  AP 

MAX 

73 

71 

73 

72 

76 

62 

79 

72 

64 

70 

79 

73 

74 

79 

80 

84 

86 

61 

80 

79 

81 

87 

83 

84 

85 

86 

85 

79 

90 

89 

79.3 

MIN 

54 

56 

51 

54 

66 

66 

61 

54 

66 

62 

60 

69 

70 

62 

59 

58 

61 

62 

61 

67 

67 

66 

72 

73 

63 

57 

59 

60 

63 

65 

61.6 

PENSACOLA  W9  CITV 

MAX 

70 

71 

71 

70 

74 

77 

60 

72 

64 

70 

73 

73 

74 

79 

76 

79 

86 

79 

77 

77 

77 

85 

81 

•  81 

84 

64 

60 

30 

68 

67 

77.3 

MIN 

56 

67 

53 

56 

66 

67 

60 

56 

66 

63 

62 

66 

70 

63 

60 

60 

62 

63 

65 

69 

68 

70 

73 

73 

64 

66 

60 

62 

64 

67 

63.0 

PLANT  CITV 

MAX 

80 

79 

76 

64 

86 

65 

63 

62 

82 

84 

86 

66 

66 

83 

64 

67 

67 

85 

36 

86 

86 

87 

88 

90 

66 

86 

87 

38 

90 

92 

85.2 

MIN 

51 

52 

58 

49 

66 

69 

62 

62 

69 

60 

66 

66 

68 

66 

64 

■•60 

66 

58 

66 

56 

60 

60 

59 

64 

66 

63 

59 

69 

69 

56 

59.8 

POMPANO  BEACH 

MAX 

77 

79 

84 

85 

82 

80 

83 

61 

77 

60 

62 

62 

82 

63 

63 

85 

85 

63 

33 

83 

82 

86 

87 

34 

90 

90 

85 

86 

85 

84 

83.3 

MIN 

64 

56 

63 

60 

56 

68 

58 

65 

65 

68 

72 

75 

75 

68 

60 

62 

62 

60 

62 

66 

70 

64 

60 

53 

64 

66 

56 

58 

67 

62 

62.7 

PUNTA  GOROA 

MAX 

82 

80 

79 

63 

89 

86 

81 

66 

61 

79 

66 

83 

87 

63 

85 

87 

91 

90 

89 

90 

37 

67 

87 

85 

67 

87 

85 

66 

90 

93 

85.7 

MIN 

55 

56 

63 

64 

56 

60 

64 

66 

63 

65 

66 

65 

69 

67 

65 

67 

61 

64 

60 

60 

61 

64 

64 

66 

72 

71 

52 

61 

60 

64 

62  .6 

OUINCV   EXP  STATION 

MAX 

76 

78 

77 

82 

82 

84 

82 

73 

73 

72 

77 

80 

78 

83 

82 

67 

89 

86 

65 

85 

63 

86 

87 

84 

87 

84 

82 

83 

66 

67 

82.1 

MIN 

42 

56 

49 

46 

53 

56 

67 

49 

52 

60 

62 

63 

66 

60 

56 

67 

58 

56 

58 

67 

63 

64 

64 

67 

66 

67 

53 

53 

64 

61 

57.9 

RAIFORO  ST  PRISON 

MAX 

78 

76 

75 

86 

86 

84 

84 

63 

75 

76 

65 

64 

66 

84 

85 

86 

39 

86 

86 

87 

66 

88 

90 

90 

90 

85 

85 

84 

90 

90 

84.7 

MIN 

43 

56 

64 

48 

53 

60 

61 

52 

52 

60 

66 

61 

65 

62 

68 

66 

66 

60 

57 

55 

63 

63 

64 

62 

72 

56 

49 

57 

47 

57.1 

ROYAL   PALM  RANGER  STA 

MAX 

79 

81 

85 

88 

83 

84 

65 

87 

82 

82 

82 

33 

82 

86 

65 

37 

87 

84 

83 

34 

83 

69 

66 

86 

86 

88 

86 

66 

89 

90 

84.9 

MIN 

53 

56 

54 

57 

57 

56 

56 

61 

63 

66 

66 

66 

69 

67 

63 

62 

63 

62 

59 

56 

58 

61 

63 

60 

65 

67 

55 

56 

59 

59 

60.6 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 

77 

71 

79 

82 

79 

78 

86 

60 

76 

76 

80 

81 

80 

78 

67 

86 

62 

83 

32 

84 

86 

64 

88 

69 

90 

63 

73 

79 

66 

62 

81.9 

MIN 

45 

55 

66 

63 

64 

59 

62 

61 

63 

65 

66 

61 

61 

64 

65 

66 

66 

63 

58 

55 

62 

65 

62 

64 

69 

69 

56 

54 

57 

56 

69  .2 

SAINT  LEO 

MAX 

79 

72 

73 

64 

84 

66 

84 

79 

61 

82 

67 

86 

68 

82 

63 

36 

87 

66 

84 

87 

67 

69 

90 

89 

87 

62 

36 

86 

66 

92 

84.4 

MIN 

52 

56 

67 

51 

56 

60 

63 

63 

60 

60 

66 

67 

67 

66 

64 

69 

61 

61 

59 

60 

61 

61 

66 

66 

66 

63 

58 

67 

61 

60 

61.0 

SAINT   MARKS   6  SE 

MAX 

72 

72 

76 

76 

76 

75 

79 

76 

75 

72 

74 

78 

78 

77 

82 

86 

89 

36 

61 

61 

80 

67 

62 

82 

8  > 

35 

64 

79 

93 

93 

80.4 

MIN 

48 

56 

50 

51 

65 

60 

65 

42 

64 

62 

64 

65 

66 

64 

59 

66 

59 

63 

57 

68 

60 

65 

68 

72 

72 

64 

50 

53 

62 

65 

56.7 

ST  PETERSBURG 

MAX 

80 

72 

72 

60 

65 

82 

60 

61 

84 

83 

64 

64 

65 

61 

61 

60 

64 

66 

65 

84 

81 

82 

84 

64 

82 

61 

82 

62 

83 

67 

82.0 

MIN 

57 

60 

62 

56 

60 

62 

64 

66 

64 

65 

68 

66 

69 

66 

67 

63 

63 

64 

64 

64 

63 

66 

67 

63 

72 

68 

63 

62 

62 

65 

64.3 

SANFORD 

MAX 

MIN 

SARASOTA 

MAX 

78 

76 

74 

64 

86 

82 

81 

84 

63 

63 

63 

66 

66 

82 

83 

83 

85 

67 

67 

83 

83 

82 

64 

65 

84 

81 

62 

32 

63 

86 

62.6 

MIN 

53 

52 

64 

49 

56 

69 

61 

70 

62 

61 

66 

64 

68 

63 

64 

68 

60 

60 

66 

.56 

61 

66 

64 

64 

73 

71 

68 

53 

60 

63 

61.6 

SECOTAN 

MAX 

71 

76 

74 

73 

84 

80 

81 

85 

84 

69 

91 

92 

65 

83 

90 

62 

MIN 

42 

64 

56 

61 

67 

69 

52 

50 

54 

51 

62 

60 

49 

63 

70 

50 

SOUTH  MIAMI    3  M 

MAX 

78 

82 

66 

86 

63 

60 

87 

64 

76 

61 

82 

82 

84 

87 

86 

86 

65 

84 

82 

84 

85 

86 

91 

89 

90 

69 

85 

88 

89 

67 

84.9 

MIN 

64 

59 

63 

54 

59 

68 

58 

63 

68 

70 

70 

71 

70 

72 

66 

64 

65 

64 

68 

61 

60 

63 

62 

63 

64 

68 

56 

57 

60 

60 

63.7 

STUART 

MAX 

77 

78 

82 

82 

79 

79 

66 

62 

80 

80 

78 

83 

80 

84 

87 

83 

83 

81 

62 

82 

63 

82 

85 

92 

90 

89 

82 

61 

83 

64 

82.6 

MIN 

63 

54 

63 

50 

57 

68 

56 

65 

71 

69 

69 

71 

73 

69 

56 

64 

67 

61 

69 

67 

60 

62 

63 

58 

67 

71 

69 

68 

57 

58 

63.1 

SUNNILAND 

MAX 

83 

84 

82 

86 

86 

86 

86 

65 

62 

86 

85 

66 

88 

88 

89 

85 

68 

86 

88 

88 

89 

68 

88 

88 

88 

85 

87 

87 

88 

86.3 

MIN 

54 

51 

62 

45 

55 

64 

53 

63 

63 

65 

65 

60 

69 

64 

61 

59 

53 

56 

54 

64 

51 

68 

63 

62 

64 

67 

52 

53 

57 

68.2 

TALLAHASSEE  WB  AP 

MAX 

76 

78 

77 

82 

82 

81 

65 

71 

72 

73 

75 

61 

78 

81 

82 

66 

89 

86 

83 

84 

83 

86 

67 

84 

87 

80 

62 

83 

69 

67 

61.7 

MIN 

44 

54 

61 

47 

54 

56 

62 

61 

55 

63 

63 

66 

61 

56 

51 

64 

61 

67 

69 

58 

61 

65 

66 

66 

66 

66 

66 

55 

63 

56 

57.8 

TAMIAMI   TRL  40  MI  BEND 

MAX 

80 

79 

86 

84 

90 

86 

82 

88 

66 

81 

82 

83 

65 

83 

88 

89 

89 

88 

66 

64 

85 

85 

89 

87 

86 

89 

87 

86 

69 

91 

65.6 

MIN 

55 

54 

63 

53 

61 

57 

66 

61 

66 

65 

66 

66 

69 

65 

62 

62 

61 

64 

61 

60 

67 

64 

65 

59 

63 

62 

66 

55 

66 

68 

60  .7 

TAMPA  WB  AIRPORT 

MAX 

78 

68 

73 

77 

65 

81 

78 

60 

83 

82 

83 

86 

85 

81 

81 

82 

66 

86 

84 

83 

83 

84 

85 

84 

84 

61 

84 

82 

86 

69 

82.1 

MIN 

55 

60 

56 

51 

68 

62 

64 

64 

62 

62 

67 

68 

70 

66 

65 

61 

60 

62 

69 

61 

60 

64 

63 

66 

73 

63 

59 

58 

56 

59 

61.9 

TARPON  SPRINGS 

MAX 

74 

79 

68 

72 

75 

84 

82 

77 

80 

60 

61 

86 

87 

85 

61 

81 

79 

80 

66 

66 

82 

62 

61 

83 

85 

82 

78 

62 

62 

83 

80.7 

MIN 

55 

58 

60 

49 

56 

61 

63 

66 

62 

64 

64 

61 

69 

63 

66 

64 

61 

62 

68 

59 

57 

66 

66 

64 

69 

71 

61 

59 

57 

60 

61.3 

TAVERNIER 

MAX 

77 

80 

82 

81 

61 

79 

82 

82 

78 

80 

61 

81 

82 

S3 

83 

63 

64 

82 

81 

82 

62 

81 

63 

84 

66 

82 

80 

83 

84 

85 

81.6 

MIN 

69 

70 

67 

68 

74 

71 

72 

75 

73 

71 

74 

76 

75 

74 

76 

72 

70 

70 

71 

74 

74 

67 

71 

76 

76 

71 

66 

66 

69 

71 

71.6 

TITUSVILLE  2  W 

MAX 

78 

77 

78 

61 

86 

80 

87 

65 

79 

80 

83 

84 

84 

65 

64 

85 

85 

63 

64 

83 

88 

84 

86 

91 

,  91 

66 

82 

36 

86 

86 

63.8 

MIN 

47 

52 

57 

46 

65 

56 

58 

65 

66 

66 

59 

66 

71 

65 

62 

58 

57 

67 

60 

54 

68 

68 

69 

67 

63 

66 

54 

66 

59 

59 

56.9 

TURKEY  HAMMOCK 

MAX 

78 

77 

82 

83 

84 

66 

86 

86 

66 

86 

67 

37 

86 

89 

88 

64 

36 

65 

89 

88 

MIN 

51 

57 

47 

56 

57 

56 

56 

52 

56 

60 

56 

68 

62 

63 

53 

54 

59 

58 

VENICE 

MAX 

81 

61 

78 

63 

83 

64 

62 

62 

62 

83 

83 

61 

60 

6? 

66 

70 

74 

73 

59 

57 

56 

56 

VERB  BEACH  CAA  AP 

MAX 

74 

76 

79 

77 

78 

77 

86 

79 

77 

78 

60 

82 

82 

83 

86 

64 

83 

82 

80 

80 

83 

11 

84 

90 

91 

88 

82 

I  79 

81 

83 

81. S 

MIN 

55 

58 

61 

52 

57 

66 

62 

67 

70 

70 

71 

70 

71 

68 

68 

66 

65 

68 

70 

60 

62 

61 

65 

66 

65 

58 

59 

67 

60 

64.0 

NAUCHULA  ?  NM 

MAX 

80 

77 

77 

83 

85 

84 

86 

81 

83 

80 

66 

87 

88 

83 

86 

85 

86 

86 

85 

85 

87 

89 

90 

91 

87 

87 

86 

90 

91 

86.2 

MIN 

49 

53 

66 

45 

66 

57 

60 

63 

61 

69 

63 

63 

66 

65 

61 

65 

56 

68 

64 

56 

56 

58 

61 

66 

61 

51 

53 

55 

67 

56.4 

WEST  PALM  BEACH 

MAX 

74 

78 

81 

78 

78 

77 

81 

80 

77 

77 

79 

80 

80 

81 

82 

83 

63 

80 

79 

79 

60 

83 

81 

82 

89 

87 

64 

!  82 

76 

83 

60.5 

MIN 

67 

69 

64 

57 

69 

71' 

65 

66 

71 

70 

73 

74 

72 

75 

70 

68 

68 

67 

73 

73 

72 

66 

68 

68 

78 

70 

62 

66 

66 

64 

68.8 
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Tablo  5  ■  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
APRIL  1955 


Station 

Day  Oi  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16  1  17 

18 

19 

20 

21 

23 

 i 

2S 

26 

27 

28 

29 

30  1  31 

WEST  PALM  BEACH  W8  AP 

MAX 

77 

79 

82 

82 

81 

80 

87 

83 

80 

81 

82 

83 

83 

86 

83  86 

83 

S3 

83 

83 

86 

87 

86 

90 

90 

84 

84 

81 

84 

83.4 

MIN 

61 

60 

52 

60 

66 

60 

65 

71 

70 

72 

71 

73 

70 

66 

66  66 

63 

69 

66 

62 

64 

64 

65 

66 

65 

60 

63 

66 

63 

64a9 

WINTER  HAVEN 

MAX 

80 

79 

77 

8<> 

85 

Bi, 

a« 

81 

81 

81 

87 

87 

87 

8". 

85 

86  88 

85 

85 

86 

86 

88 

89 

89 

87 

B6 

86 

85 

88 

90 

85.0 

MIN 

5". 

57 

59 

50 

60 

61 

62 

67 

63 

62 

66 

69 

70 

66 

65 

63  63 

62 

61 

59 

63 

64 

64 

64 

70 

66 

58 

60 

63 

62 

62.4 

EVAPORATION  AND  WIND 

Day  of  month 


:}tdtion 

■  1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

or 
Avg. 

BAY  LAKE 

EVAP 

.20 

.19 

.08 

.18 

.20 

.24 

.22 

.17 

.27 

.25 

.18 

.19 

.17 

.28 

.08 

.11 

.23 

.26 

.30 

.26 

.29 

.24 

.19 

.27 

.27 

.27 

.17 

.29 

.20 

.23 

6 . 48 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

.15 
142 

.17 
227 

.27 
217 

.24 
94 

.20 
130 

.24 
184 

.23 
171 

.23 
123 

.18 
181 

.15 
154 

.18 
108 

.20 
217 

.25 
263 

.21 
169 

.21 
144 

.24 

117 

.24 

.23 

.25 
149 

.24 

151 

.26 
92 

.23 
121 

.26 
109 

.50 

.24 

232 

.33 
110 

.25 
102 

.26 
118 

.27 

6.91 
B4S90 

CLEWISTON  V  S  ENGRS  (a) 

EVAP 

UAX 

MIN 

.15 
78 
63 

.25 
80 
65 

.17 
79 
66 

.21 
79 
64 

.12 
80 
64 

.19 
83 
69 

.18 
82 

69 

.22 
84 
69 

.21 
84 
71 

.18 

79 
69 

.14 

80 
70 

.05 
83 
72 

.32 
83 
73 

.21 
83 
71 

.10 
84 
74 

.17 
86 
72 

.10 
87 
72 

.25 
86 
73 

.30 
86 
71 

.26 
85 
72 

.22 
86 
72 

.19 

85 
73 

.09 
86 
75 

.28 
88 
74 

.29 
88 

75 

.23 

85 
75 

.41 

85 
69 

.24 

85 
69 

.24 

86 
73 

.26 
86 
74 

6.23 
83.7 
70.8 

FT  LAin)ERDALE  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

.17 
82 

.20 
47 

.22 
75 

.31 
69 

.22 
25 

.24 
51 

.22 

60 

.23 
53 

.15 
86 

.12 
44 

.20 
100 

.30 
82 

.16 
86 

.17 
102 

.21 
51 

.22 
56 

.19 
38 

.25 
45 

.27 
89 

.22 
51 

.23 
32 

.24 

58 

.28 
68 

.28 
4 

.26 
67 

.24 

81 

.32 
44 

.37 
45 

.41 

59 

.27 
44 

7.17 
1794 

GAINESVILLE  3  KS* 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.22 
35 
84 
55 

.24 

59 
85 
58 

.11 

78 
81 
56 

.19 

40 
89 
57 

.16 
29 
89 
62 

.15 
49 
88 
61 

.27 
80 
88 
63 

.25 
78 
85 
58 

.28 
102 
83 

56 

.22 
84 
80 
61 

.10 
71 
88 

66 

.20 
57 
89 
66 

.26 

76 
89 
69 

.15 
58 
84 

70 

.22 
48 
90 
67 

.33 
43 
92 
61 

.31 
45 
91 
62 

.20 
46 
89 
61 

.27 
50 
88 
63 

.26 
43 
93 
63 

.30 
44 
92 
64 

.25 
59 
89 
63 

.41 

58 
94 
69 

.29 
89 
88 
66 

.25 
112 
84 
69 

.34 

82 
86 
60 

.28 

51 
89 
58 

.32 
37 
85 
60 

.31 
47 

87 
63 

.45 

58 
87 
58 

7.59 
1808 
87.5 
62.2 

HI  ALE  AH 

EVAP 
WIND 

.23 
56 

.03 
74 

.25 
43 

.00 
29 

.11 

60 

.29 
44 

.19 
45 

.15 
47 

.12 
128 

.13 
108 

.10 
61 

.24 
98 

.20 
81 

.20 
39 

.23 
40 

.22 

27 

.24 
40 

.04 
74 

.25 
55 

.05 
38 

.47 
36 

.23 
17 

.26 
26 

.27 
46 

42 

.28 
68 

.24 

25 

.25 
37 

.21 
36 

.25 
45 

BS.93 
1S6S 

LAKE  PLACID  2  SW 

EVAP 
WIND 

23 

27 

38 

12 

22 

26 

30 

18 

37 

72 

35 

57 

48 

29 

14 

26 

31 

31 

19 

.26 
18 

.24 
19 

.25 
20 

.29 
32 

.27 
48 

.34 
48 

.25 
23 

.26 
23 

.28 
21 

.34 
34 

881 

LOXAHATCHEE 

EVAP 

.22 

.09 

.23 

.15 

.20 

.19 

.13 

.15 

.11 

.16 

.08 

.25 

.17 

.26 

.16 

.12 

.15 

.20 

.16 

.21 

.15 

.21 

.22 

.23 

.24 

.24 

.28 

.13 

.29 

85.57 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 
WIND 

.24 
76 

.26 
66 

103 

.21 
34 

.19 

20 

.24 
68 

.22 

39 

.24 

60 

.21 

30 

.21 
159 

.16 

70 

.19 
44 

.23 

71 

.18 

67 

.20 
48 

.21 

30 

.18 
48 

.27 
47 

.32 
98 

.28 

61 

.27 
44 

.25 
22 

.23 
28 

.23 
21 

.31 
83 

.27 
95 

.38 
49 

.25 
32 

.24 

35 

.23 
29 

B7.14 
1677 

OKEECHOBEE  HRN  GATE  6 

EVAP 

.20 

.21 

.30 

.29 

.25 

.26 

.30 

.24 

.21 

.22 

.19 

.22 

.30 

.24 

.28 

.31 

.26 

.24 

.33 

.28 

.34 

.31 

.30 

.28 

.42 

.32 

.47 

.26 

.36 

.33 

8.52 

(MLANDO  WATER  PLANT 

EVAP 
WIND 

.20 
35 

.11 
17 

.13 
63 

.21 
25 

.21 

30 

.16 
22 

.22 

38 

.26 
52 

.25 
56 

.20 
53 

.16 
34 

.20 
24 

.16 
29 

.14 
21 

.06 
42 

.24 
13 

.26 
23 

.27 
44 

.26 
42 

.16 
20 

.27 
23 

.18 
35 

.18 
18 

.26 
35 

.28 

63 

.22 
C6 

.36 
31 

.27 
43 

.30 
38 

.30 
35 

6.48 

1060 

SDNNILAND 

EVAP 
WIND 

.15 
88 

.23 
109 

.27 

156 

.19 

58 

.22 
64 

.21 
63 

.23 
93 

.08 
31 

.13 
103 

.23 
122 

.01 
106 

.20 
68 

.18 
121 

.24 
87 

.12 
66 

.38 

50 

.02 

70 

.30 
79 

.24 
111 

.25 
76 

.28 
38 

.30 
71 

.21 
47 

.27 
89 

.25 
91 

.30 
120 

.35 
108 

.16 
58 

.26 
62 

B6.4S 
B2488 

TAHIAHI  TRL  40  HI  BD 

EVAP 

.18 

.27 

.11 

.20 

.23 

.23 

.18 

.23 

.16 

.21 

.16 

.26 

.15 

.17 

.14 

.19 

.25 

.28 

.22 

.20 

.16 

.27 

.18 

.18 

.25 

.25 

.27 

.29 

.25 

B6.33 

VERO  BEACH  CAA  AP 

EVAP 

.18 

.29 

.20 

.25 

.22 

.25 

.23 

.32 

.30 

.39 

.24 

.20 

.24 

.29 

.21 

.27 

.27 

.37 

.33 

.27 

.19 

.34 

.13 

.37 

.52 

.39 

.42 

.31 

.15 

B8.42 

MAX  and  UIN  In  Table  6  refer  to  extremes  of 
temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 


(a)   Evaporation  measured  in  pan  36  x  36  Inches. 
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STATION  INDEX 

FLORIDA 
APRIL  1955 


StaboQ 

Index  No. 

County 

Drainage  t  | 

•S 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Station 

1  Index  No. 

County 

C 

Longitude 

a 

5 

Obser- 
vaticm 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

o, 

« 
E- 

a 

Temp,  j 

1 

0211 

5 

84  59 

13 

MID 

MID 

2  3  5 

C 

LIGNUMVITAE  KEY 

5035 

MONROE 

2  2*  54 

80  42 

..0 

OR.   E,  C,  LUNSFOBD 

C 

022B 

5 

81  51 

65 

2  3  5 

LIVE  OAK  2  ESE 

SUWANNEE  1 

6P  EDISON  K.  HAMILTON 

0369 

61  30 

145 

2  3  5 

C 

LONGBOAT  KEY 

51 2A 

MANATEE 

82  39 

6P 

G.  H.  HERRINGSHAH 

3 

0*7e 

5 

01  50 

115 

2  3  5 

LOXAHATCHEE 

5162 

PALM  BEACH 

80  16 

6P 

6P 

C.   A.  KING 

2  3  5  6 

C 

0»20 

HILLSBOROUGH 

5 

28  04 

82  30 

51 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

3  6 

LYNNE  4  S£ 

5237 

MARION 

B  29  10 

81  52 

90 

MID 

OTIS  B.  FORT 

C 

0611 

T 

40 

80  38 

16 

6A 

SA 

EVERGLADES  CAP  STA 

2  3  5  6 

MAO I  SON 

5275 

MADISON  1 

0  30  28 

83  25 

145 

7P 

7P 

T.   C.  MERCHANT 

2  3  5 

0616 

31 

C 

MARATHON  VACA  KEY 

MONROE 

6P 

U,S.  PUB, HEALTH  SVC 

0747 

I 

81  21 

2  3  5 

5367 

65  11 

MID 

HID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

OTJfl 

81  06 

65 

C 

MARIANNA   IND  SCHOOL 

5372 

JACKSON 

85  17 

5R 

5P 

FLA.   IND. S. FOR  BOYS 

2  3  5 

BLACKHAN  U  WNW 

076» 

OKALOOSA 

S 

30  57 

86  42 

200 

MRS.   S.  YOUNGBLOOO 

C 

MARINtLANO 

5391 

FLAGLER 

2  29  40 

81  13 

10 

MI 

MARINE  STUDIO  INC 

C 

oeo<> 

1 

85  02 

51 

7A 

7A 

OH 

2  3  5 

MAYO  5  NW 

55S9 

LA  FAYETTE 

5  30  06 

83  U 

6P 

ROBERT  L.  ANNIN 

2  3  5 

C 

MELBOURNE 

BREVARD 

20 

BA 

MELBOURNE  HIGH  SCH 

BONITA  SPOS  2  ESE 

0887 

5 

81  45 

10 

CLOSED  2/55 

MERRITT  ISLAND 

56*3 

BREVARD 

BO  42 

25 

SP 

RICHARD  E.  DEWEY 

2  3  5 

BRADENTON  Ex^  STA 

09'>0 

5 

62  33 

10 

8A 

6A 

GULF  COAST  EXP  STA 

2  3  5 

5656 

60  OB 

9 

5P 

5P 

LIFE  GUARD  PATROL 

2  3  5 

BAANFORO 

SUWANNEE 

10 

29  56 

62  56 

HID 

MRS  ,    BEULAH  STANLEY 

C 

MIAMI  WB  AIRPORT 

5663 

DADE 

2  25  *9 

60  17 

S 

HID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

C 

6W I STOL 

1020 

LIBERTY 

1 

84  69 

160 

HID 

WILLARD  R.  ADAMS 

C 

MIAMI  WB  CITY 

5668 

DADE 

2  25  47 

60  11 

6 

HID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

C 

brooksville  chin  mill 

HERNANDO 

6P 

MISS  L . VON  BOROWSKY 

2  3  5 

C 

HILTON  EXP  STATION 

SANTA  ROSA 

5  30  47 

217 

5P 

AGfi.   EKP.  STATION 

BuSMNElL  2  E 

1163 

5 

82  0» 

75 

MRS.   A.  H.  NELSON 

2  3  5 

MONT  I CELLO 

5879 

JEFFERSON 

5  30  32 

83  52 

202 

HID 

BA 

A.  H.  PHILLIPS 

2  3  5 

uie 

8 

81  59 

190 

5P 

LEROY  G.  NORHAN ,  jR 

2  3  5 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

GLADES 

7  26  50 

81  05 

22 

eA 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6 

C 

CANAL  POIM  GATE  S 

1271 

PALM  SEACH 

7 

26  52 

80  38 

36 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

MOUNTAIN  LAKE 

5973 

POLK 

7  27  56 

61  36 

160 

5P 

5P 

MOUNTAIN  LAKE  CORP 

2  3  5 

CANAL  POINT  USOA 

1276 

PALM  BEACH 

7 

26 

80  38 

25 

MIO 

8A 

GAR  PLANT 

2  3  5 

MT  PLEASANT 

5990 

GADSDEN 

1  30  40 

64  42 

301 

6P 

6P 

A.  N.  HUBBARD 

2  3  5 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

MONROE 

5F' 

2  3  5 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

SARASOTA 

STAT{  PARK  SERVICE 

1310 

I 

82  11 

3 

2  3  6 

6078 

Bl  47 

5P 

5P 

CITY  OF  NAPLES 

2  3  5 

13bf> 

5 

64  40 

30 

2  3  5 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 

6210 

80  57 

6P 

A.  B.  NORDHAN 

2  3  5 

CARvvlLLE 

1388 

WASHINGTON 

3 

30  46 

65  49 

65 

7A 

CHESTERR.  DAVIS 

3 

NICEVILLE 

OKALOOSA 

5  30  31 

86  30 

60 

BA 

BA 

JACKSON  GO, FOR. STA. 

2  3  5 

c 

CEDaR  kev 

1A32 

LEVY 

5 

63  02 

19 

6P 

6P 

C    C  WHICOON 

2  3  5 

NITTAW  1  S 

6261 

OSCEOLA 

e  27 

61  00 

60 

8P 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

3 

CMATTAMOOCMEE  1  W 

(iAOSOEN 

7A 

CECIL  L.  RAMSEY 

3 

N  NEW  RIVER  CANAL  1 

PALM  BEACH 

MIO 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

15AA 

WASHINGTON 

3 

85  29 

130 

2  3  5 

N  NEW  RIVER  CANAL  2 

6323 

60  32 

MID 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

c 

CLEAfiWAT  ER 

1632 

5 

82  50 

5 

6P 

6P 

CITY  OF  CLEARWATER 

CLOSED  1/54 

6414 

62  OB 

5P 

5P 

STEPHEN  JEWETT 

2  3  5 

ClERMOKT  6  s 

16'.1 

lake''''''^ 

8 

28  29 

81  46 

lAO 

ED  OLIVENBAUM 

2  3  5 

OCALA  2  NE 

6419 

MARION 

5  29  13 

82  07 

68 

BP 

BP 

AIRWAY  OBSERVER 

2  3  5 

CLEM I STON 

16*9 

ENDR 

26  45 

60  55 

18 

BP 

GERVIN  N.  PITZEN 

3 

OKEECHOBEE  9  W 

6460 

OKEECHOBEE 

7  27  14 

60  59 

30 

5P 

U,  S.  GEO.  SURVEY 

3 

CLEVISTON  U  S  ENGINEERS 

8A 

2  3  5  6 

c 

OKEECHOBE  E  HRCN  GT  6 

OKEECHOBEE 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6 

C OC OHUT  GROVE  7  S 

1716 

2 

80  17 

10 

BUREAU  PLANT  IND, 

2  3  5 

ORANGE  CITY 

6584 

VOLUSIA 

61  18 

HID 

CITY  OF  ORANGE  CITY 

c 

COMPASS  LA<E 

1775 

5 

85  24 

213 

6P 

CLOSED  3/55 

ORLANDO  WATER  PLANT 

6633 

61  21 

5P 

5P 

ORLANDO  UTILl .  COMI 

2  3  5  6 

CRESCENT  CITY  2  SW 

1978 

PUTNAM 

8 

29  25 

61  31 

50 

6P 

6P 

W.   S.  NEWBOLO 

2  3  5 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

6638 

ORANGE 

1  26  33 

81  20 

106 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

1983 

OKALOOSA 

5 

46 

86  34 

236 

MID 

SOIL  CONSERV.  SVC 

c 

OHTONA  LOCK  2 

6657 

GLADES 

7  26  47 

61  18 

21 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

MIC 

COUNTY  AGENTS  OFFICI 

c 

6P 

6P 

CITY  OF  OALATKA 

2  3  5 

CROSS  CITt  Caa  airport 

2011 

5 

83  06 

42 

MID 

MIC 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

PANACEA 

6828 

84  24 

HID 

HR,  OTIS  L.  V*USE 

c 

2114 

BROWARD 

2 

30  12 

7 

MIO 

FLA.   POWER  C.  LIGHT 

3 

PANAMA  CITY 

6836 

85  40 

5P 

5P 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

2  3  5 

DAVTONA  BEACH 

21S0 

VOLUSIA 

2 

fe9  13 

81  02 

9A 

NEWS- JOURNAL  CORP, 

2  3  5 

PANAMA  CITY  2 

6841 

BAY 

5  30  10 

85  40 

37 

HID 

FLA.  FOREST  SERVICE 

c 

CAVTOtJA  BEACH  H6  AP 

2166 

VOLUSIA 

2 

29  11 

81  03 

31 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

PARISH 

6880 

MANATEE 

5  27  35 

62  25 

44 

HID 

CHARLES  W.  PARRISK 

c 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

30  43 

5P 

5P 

H.   C.  STORRS 

2  3  5 

PENNSUCO  4  NU 

MID 

U,  S.  GEO.  SURVEY 

DE  LAND 

2229 

8 

ei  18 

36 

9A 

9A 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

2  3  6 

PENSACOLA  CAA  AP 

6997 

CSCAMB I A 

87  12 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

DOWLING  PARK 

2391 

SUWANNEE 

10 

83  13 

MIO 

MRS.  HATTIE  TOOLE 

c 

PENSACOLA  WB  CITY 

7002 

ESCAMBIA 

87  13 

13 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  6UAEAU 

2  3  5 

c 

ORy  TORTUGAS 

2<.ie 

MONROE 

5 

24  38 

B2  52 

3 

6P 

6P 

JOHN  fi.  DEWEESE 

2  3  5 

PETERS 

7033 

DADE 

2  25  36 

80  21 

16 

8A 

DI  GIORGIO  FRUi ' 

EUSTIS  2 

2827 

LAKE 

e 

50 

81  41 

85 

HOWARD  J.  DICK 

2  3  5 

PLANT  CITY 

7206 

MI LLSBOROUGM 

28  01 

82  08 

121 

5P 

5P 

D,  A.  STORMS 

2  3  5 

EVERGLADES 

6P 

6P 

MANHATTAN  MERC. CORP 

2  3  5 

ROMPANO  BEACH 

BROWARD 

5P 

5P 

ST,  FARMERS'  MARKET 

2  3  6 

PEOERAL  POINT 

291  S 

PUTNAM 

8 

81  32 

5 

6P 

6P 

BRUCE  GRAY 

2  3  5 

PORT  MAYACA  5  L  CNL 

7293 

80  37 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

FELDa  2  N 

2923 

HENDRY 

81  26 

18 

MIO 

MRS.  DAISY  E. PARSONS 

c 

PUNT A  GORDA 

7395 

CHARLOTTE 

62  03 

5P 

5P 

E.  J,  MC  CANN 

2  3  5 

FtULSMERE 

2936 

INDIAN  RIVER 

2 

27  46 

80  36 

25 

4P 

SUGAR  PROD.  ASSN. 

2  3  5 

QUINCY  EXP  STATION 

742A 

GADSDEN 

6  30  35 

84  35 

250 

5P 

SP 

N.FLA.  EXP.  STATION 

2  3  5 

f  ERNAND  INA  BE>^CH 

294<. 

NASSAU 

2 

30  40 

81  27 

22 

5P 

LEWIS  K.  NOLAN 

2  3  6 

RAIFORD  STATE  PRISON 

1 

0  30  04 

82  11 

120 

4P 

FLA.   STATE  PRISON 

2  3  5 

c 

FORT  CRLrM 

OKEECHOBEE 

MIO 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

c 

ROYAL  PALM  HANGER  STA 

7760 

5P 

NATIONAL  PARK  SVC 

FORT  L^iUOFHDALE 

3163 

BROWARD 

2 

80  09 

10 

6P 

F.   P.  MEOFORO,  JR. 

2  3  6 

SA  INT  AUGUST INE 

7812 

81  19 

6P 

CTY  OF  ST. AUGUSTINE 

2  3  5 

FT   LAuOERDALE  BAH ! A-KAR 

3168 

BROWARD 

2 

80  06 

7 

5P 

BAHIA-MAR  YACHT  HRBF 

2  3  5 

7851 

82  16 

7P 

GEORGE  £.  MONTPETIT 

c 

FT  lAUOERDAlE  EXP  STA 

3171 

BROWARD 

2 

26  06 

BO  lA 

7 

8A 

6A 

U  OF   F  PLANTATION  LAB  2  3   6  6 

ST  LUCie  NEW  LOCK  1 

7859 

MARTIN 

2  27  05 

80  16 

15 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

FORT  MVERS  KB  AIRPORT 

3la6 

LEE 

61  52 

15 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

SAINT  MARKS  6  SE 

7867 

WAKULLA 

5 

84  10 

17 

4P 

FISH  6  WLDLIFE  SVC 

2  3  5 

FORT  (-lEflCE 

CITY  OF  FT.  PIERCE 

2  3  5 

ST  PETERSBURG 

5P 

CITY  OF  ST  PET 'BURG 

OA  INESV ILL  E    UNI   OF  FLA 

3316 

ALACHUA 

e 

82  21 

165 

8A 

H.  E.  BRATLEY 

2  3  6 

c 

SANFORD 

7977 

SEMINOLE 

81  15 

6A 

BA 

E.  J.  MOgGHTON,  JR. 

INACTIVE  12 

/54 

GAINESVILLE  ;  H5W 

3321 

82  22 

86 

AGRONOMY  DEPT  U  OF  F 

2  3  5  6 

SARASOTA 

6021 

SARASOTA 

82  32 

5P 

6P 

CITY  OF  SARASOTA 

2  3  5 

GLEN  ST  »fiPr  MURSERIES 

BAKER 

9 

30  15 

82  10 

140 

G.ST.  M.  NURSERIES 

2  3  5 

SECOTAN 

8094 

TAYLOR 

5  30  12 

63  39 

50 

6P 

6P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

2  3  S 

GRACEVILLE 

3i33 

JACKSON 

3 

30  59 

85  30 

160 

CHARLES  C.LIDOON.JR 

c 

STUART 

6620 

MARTIN 

27 

60  15 

10 

6P 

RADIO  STATION  WSTU 

2  3  5 

GRAPE  HAMMOCK  CP. RANCH 

5P 

5P 

COMBINED  WITH  STA  NUMBER  9048  8 

/54 

Sunn  I  LAND 

5P 

SE  FOREST  EXP  STA 

MART  LAKE 

381.0 

3PANGE 

7 

81  14 

70 

BA 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

TALLAHASSEE  WB  AP 

6758 

64  20 

1410 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

HIAL£AH 

3909 

2 

80  17 

8 

BA 

8A 

MIAMI  WATER  PLANT 

2  3  6  6 

C 

TAMIAMI  CANAL 

8775 

80  27 

HID 

U,  S.  GEO,  SURVEY 

c 

HIGH  SPRINGS 

5956 

»lachua 

10 

29  50 

Q2  36 

75 

6P 

5P 

GEO.   T.  ALEXANDER 

2  3  5 

TAMIAMI    TRL  40  Ml  BEND 

8780 

DADE 

4  25  46 

60  SO 

12 

lOA 

lOA 

NAT lONAL  PARK  SVC 

2  3  5  6 

c 

MILLIARO 

NASSAU 

e 

30  42 

61  56 

70 

6P 

6P 

BRUNO  SCHROBBACH 

2  3  5 

TAMPA  WB  AIRPORT 

8788 

H I LLSBOROUGH 

5  27  56 

82  32 

19 

tID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  6 

c 

iIILLSQORCUGH  RvR  ST  PK 

3986 

ilLLSeOROUGM 

28  09 

BA 

STATE  PARK 

3 

TARPON  SPRINGS 

8A 

CITY  Of  TARPON  SPGS 

HOLOPAW  3  NNW 

'.075 

OSCEOLA 

8 

2a  11 

81  05 

70 

MIO 

TRIPLE  E.DEVELOP.CO 

c 

TAVERN! ER 

8841 

MONROE 

60  30 

6P 

6P 

CAPT,    EUGENE  LOWE 

2  3  5 

HOMESTEAO  fXP  STATION 

*091 

2 

80  30 

11 

SUBTROPICAL  EXP  STA 

2  3  5 

c 

TITUSVILLE  2  W 

80  50 

6P 

6P 

FRANK  8.  ROOF 

2  3  5 

HvPOLUXl: 

'.198 

PALM  BEACH 

2 

26  33 

80  03 

12 

6P 

6P 

J,    L,  GARNETT 

2  3  6 

TURKEY  HAMMOCK 

OSCEOLA 

'  27  48 

81  11 

66 

5P 

5P 

MRS.WILHA  RAULERSON 

2  3  5 

c 

INGLIS 

A273 

LEVY 

5 

29  02 

82  41 

12 

FLA .   DOWER  COMPANY 

c 

VENICE 

9176 

SARASOTA 

5  27  06 

82  27 

10 

5P 

REV.   CLYDE  BUHKE 

2  3  6 

c 

iNVEANESS 

1.269 

CITRUS 

5 

28  50 

82  20 

70 

5P 

SP 

CITY  OF  INVERNESS 

2  3  5 

VENUS  3  SE 

9164 

Glades 

81  21 

70 

MID 

VAN  T,  OXER 

c 

ISLEWORTK 

ORANGt 

28  38 

CHASE  6  COMPANv 

3 

VERNON 

WASHINGTON 

MID 

JAMES  D.  PARISH 

^ACKSOrivULi'  we  AP 

".356 

lUVAL 

8 

30  26 

81  39 

24 

M!0 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

VERO  BEACH  CAA  AP 

9214 

INDIAN  RIVER 

80  25 

4ID 

HID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5  6 

c 

JACKSONVILLE  BEACH 

2 

30  17 

81  24 

10 

7P 

FIRE  DEPARTMENT 

2  3  5 

WAUCHULA  2  NW 

9401 

HARDEE 

5  27  34 

61  49 

120 

6P 

6P 

H,  L.  CARLTON 

2  3  5 

JACXSONVlLLt  we  CITY 

1.371 

DUVtu 

e 

30  20 

81  39 

16 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  S 

c 

WEST  PALM  BEACH 

9520 

PALM  BEACH 

60  03 

6P 

6P 

POST-TIMES 

2  3  5 

JASPER  9  tSf 

1.39A 

10 

82  4B 

140 

5R 

FL"  .  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

9525 

PALM  BEACH 

60  06 

■*ID 

HIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

<cNCALL  2  £ 

i.51f 

2 

25  41 

60  17 

18 

OAOt  CO.  NURSERIES 

3 

WINTER  HAVEN 

9707 

81  44 

5P 

5P 

U.S.CITRUS  PRODUCTS 

2  3  5 

k£y  west  WB  CITY 

4575 

MONROE 

5 

61  48 

9 

MID 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

<ISSI^*1EE 

4620 

OSCEOLA 

28  IB 

81  25 

69 

MRS,  MABEL  L.  LAKE 

2  3  5 

NEW  STATIONS 

KISSIMMEE  y 

4625 

OSCEOLA 

28  IB 

61  24 

66 

MIO 

MRS.   MABEL  L.  LAKE 

c 

CLEARWATER  BEACH 

1635 

PINELLAS 

5  2'  59 

62  50 

5 

6P 

6P 

CITY  OF  CLEARWATER 

2  3  5 

LA  BfLlE 

4662 

HENORY 

5 

26  46 

61  26 

13 

6P 

6P 

MRS.  ALICE  £.  HALL 

2  3  5 

SOUTH  MIAMI  3  W 

8396 

DADE 

2  25  4? 

BO  20 

13 

5P 

5P 

DONALD  W.  MORGAN 

2  3  5 

LA<E  ALfREO  EXP  STATION 

1.707 

POLK 

5 

28  06 

61  1.3 

IRO 

6P 

5P 

CITRUS  EXP  STATION 

2  3  5 

c 

MIAMI    SAY  FRONT 

5653 

DADE 

2  25  47 

'  80  11 

6 

5P 

5P 

CITY  OF  MIAMI 

2  3  5 

LAKE  CIT*  2  e 

4731 

COLUMBIA 

10 

30  12 

82  35 

206 

5P 

6P 

CHARLES  0.  LOCKWOOD 

2  3  5 

FOUNTAIN  3  S 

3230 

BAY 

5  30  26 

85  26 

140 

5P 

7A 

FLA  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

LAKE  HIAWASSE 

4771 

ORANGE 

8 

26  32 

61  28 

115 

9A 

9A 

SUBTROP  FRT  FLO  STA 

2  3  5 

lahelancj  wb  city 

4797 

6 

28  02 

ai  57 

214 

MID 

MIC 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

LAKE  PL/.'- 10  2  SW 

4fl45 

IIGHLANDS 

27  17 

81  23 

90 

6P 

6P 

COLE  OANLEY,  JR. 

2  3  5  6 

LAKE  TRAFFORO 

4866 

COLLIER 

26  26 

61  29 

27 

JAMES  M,  PEPPER 

3 

LAMONT  8  W 

4892 

JEFFERSON 

5 

30  24 

83  55 

190 

MID 

TUWG5T0N  PLANTATION 

c 

LEESBuPG 

4980 

LAKE 

26  49 

81  52 

MID 

EDDIE  C .  BUTLER 

c 
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ASHKVILLE:  1955 


FLORIDA  -  MAY  1955 


WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

The  weather  of  the  month  was  both  warmer  and  drier 
than  usual,  but  a  rather  large  number  of  the  local 
thunderstorms  assumed  violent  proportions  and  many 
of  them  were  accompanied  by  hall. 

The  average  temperature  for  the  month  for  the  State 
as  a  whole  was  slightly  more  than  1°  above  the 
long-term  value.     Individual  station  monthly  mean 
temperatures  were  topped  by  the  81.1°  at  Key  West 
WB  City,  while  the  lowest  was  74.4°  at  Pompano 
Beach.     The  highest  maximum  temperature  recorded 
was  101°  at  Ocala;  2  NE  on  the  10th  while  the 
lowest  minimum  was  42°  at  Jasper  9  ESE  on  the  1st. 
Four  stations  reached  or  exceeded  the  100°  mark 
during  the  month.     Kissimmee  and  Lake  Placid  2  SW, 
each  with  26  days,  recorded  the  greatest  number 
of  days  with  the  temperature  90°  or  higher. 

Precipitation  for  the  State  averaged  just  shy  of 
an  inch  less  than  the  long-term  figure.     La  Belle 
measured  9.24  inches  for  the  month  and  recorded 
an  inch  or  more  on  5  days,    to  lead  the  field  in 
both  respects.     Dry  Tortugas  was  at  the  other 
extreme,  failing  to  note  so  much  as  even  a  slight 
sprinkle  during  the  entire  month.     Milton  Exp. 
Station  measured  an  even  4  inches  the  afternoon 
of  the  22nd,  for  the  greatest  daily  amount  of  any 
station  in  the  State. 

Sunshine  was  well  above  normal  over  the  entire 
State,   but  the  92%  of  possible  at  Key  West  paced 
the  field  and  was  18%  greater  than  normal.  Over 
the  peninsula  proper,  sunshine  ranged  between  70% 
and  80%  of  possible.     Daytime  cloudiness  averaged 
slightly  greater  than  normal  at  some  stations  in 
the  northern  half  of  the  peninsula,  was  mostly  10% 
to  20%  less  than  usual  elsewhere. 

WEATHER  DETAILS 

Temperatures  were  near  or  slightly  below  normal 
over  all  sections  of  the  State  through  the  4th, 
but  from  the  5th  through  the  14th  daily  mean  tem- 
peratures were  well  above  normal  over  the  Northern 
Division  and  near  or  slightly  above  elsewhere. 
Daily  mean  temperatures  were  mostly  near  the  sea- 
sonal normals  over  the  entire  State  the  last  half 
of  the  month. 

The  first  week  of  the  month  was  largely  a  continu- 
ation of  the  dry  spell  that  prevailed  over  most 
sections  the  last  half  of  April,  though  scattered 
showers  produced  light  to  locally  moderate  amounts 
along  the  middle  and  lower  east  coast.     During  the 
second  week  precipitation  was  limited  to  widely 
scattered  local  showers  and  thunderstorms.  Most 
precipitation  amounts  were  small,   but  some  of  the 
thunderstorms  produced  locally  heavy  rain  and  some 
hail.     Hail  producing  storms  occurred  on  the  7th 
and  8th  at  La  Belle  and  in  the  eastern  portion  of 
Suwannee  County  on  the  8th  and  9th.     The  third 
week  brought  frequent  thundershowers  with  moderate 
to  heavy  rainfall  amounts  over  practically  the 
entire  State,   though  scattered  small  areas  remained 
dry.     Some  of  the  more  severe  storms  produced 
moderate  to  heavy  hail,   particularly  in  Suwannee, 
Columbia,   Union,  Gilchrist,   St.   Lucie,   and  Duval 
Counties.     Key  West  WB  City  reported  the  first 
hail  since  November  1951  on  the  18th-19th.  Scat- 
tered local  showers  and  thunderstorms  continued 
for  the  remainder  of  the  month;   rainfall  amounts 
varied  widely,  ranging  from  little  or  none  over 


some  sections  to  an  inch  or  more  over  limited 
areas  in  the  heavier  storms. 

WEATHER  EFFECTS 

Dry  weather  the  first  part  of  the  month  materially 
retarded  vegetables  and  most  crop  growth,  particu- 
larly in  the  central  portion.     The  prolonged  dry 
spell  made  it  necessary  to  resort  to  large  scale 
irrigation,  and  non-irrigated  fields  suffered 
acutely.     Pastures  were  in  poor  condition  and  most 
watering  holes  for  stock  were  dry.     Many  farmers 
were  reboring  and  deepening  shallow  wells.  Rains 
of  the  third  week  were  of  great  benefit  to  most 
crops ,   though  beans  and  green  corn  on  the  upper 
peninsula  were  too  far  along  to  be  helped.  Hail 
damage  ranged  from  minor  to  as  high  as  30%  in 
some  tobacco  fields.     Pastures  showed  substantial 
improvement  and  the  forest  fire  hazard  was  sharply 
reduced,   though  not  entirely  eliminated.  The 
month  ended  with  prospects  improved,   but  with 
apparent  need  for  additional  rain  over  most  of  the 
State . 

DESTRUCTIVE  STORMS 

As  is  almost  always  the  case,  a  number  of  the  more 
ambitious  thunderstorms  developed  to  king-sized 
proportions  and  were  accompanied  by  destructive 
high  winds  and  varying  amounts  of  hail.     For  the 
most  part ,  however ,  damage  was  quite  local  and  of 
relatively  minor  nature,   no  reports  of  heavy  damage 
having  been  received.     Hail,  reportedly  of  golf 
ball  size,  peppered  the  Stuart  area  on  the  8th. 
The  observer  at  La  Belle  reported  that  for  the 
first  time  in  a  remembrance  of  more  than  60  years 
hail  fell  on  two  consecutive  days,   the  7th  and  8th, 
and  was  exceptionally  heavy. 

Among  the  more  noteworthy  storms  were: 

10th:     High  wind  accompanying  the  passage  of  a 
squall  line  capsized  a  fishing  boat  in  an  inlet 
near  Panama  City,  but  all  aboard  were  rescued. 

10th:     The  same  squall  line  spawned  a  storm  with 
tornadic  characteristics  that  did  an  estimated 
$2000  damage  at  Eglin  Field. 

14th:     One  killed  and  three  injured  by  lightning 
in  a  storm  near  Lynn  Haven  (20  miles  north  of 
Panama  City) . 

22nd:     One  injury  due  to  lightning  at  Milligan  in 
Okaloosa  County. 

23rd:     One  person  killed  by  lightning  in  Tampa. 

25th:     Property  damage  estimated  at  $6500  due  to 
hail,  wind,  and  lightning  in  Orlando. 

31st:     A  sign  valued  at  $6000  was  destroyed  by 
high  wind  at  Ft.  Lauderdale. 

FLOODS 

Excessive  rainfall   (12.62  inches)   in  the  vicinity 
of  Geneva,  Ala.,  on  the  22nd  sent  the  Choctawhatchee 
River  about  one  foot  above  flood  stage  from  the 
morning  of  the  24th  through  the  evening  of  the  26th, 
but  there  was  no  reported  damage.     No  other  reports 
of  flooding  have  been  received. 

V.  D.  Steves 


-  so  - 


SUPPLEMENTAL  DATA 


rum  I  DA 

HAY  19S5 


Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  h. 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

station 

Prevailing 

Percent  oi 
time  from 
prevailing 

Average 

Direction 
ol 

lasteat  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:30  a 
EST 

7:30  a 
EST 

1:30  p 
EST 

7:30  p 
EST 

Trace 

1  -10' 

10-49 

SO-99  j 

1.00-1 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  ol 

possible 

sunshine 

Average 

.ky  cover 

APALACHICOLA  WB  CITY 

~ 

7.8 

32 

N 

17 

~ 

- 

- 

- 

0 

2 

3 

1 

0 

0 

6 

87 

3.6 

OAYTONA  BEACH  WB  AP 

E 

11 

9.5 

28* 

N 

3 

84 

83 

53 

71 

4 

4 

6 

0 

0 

0 

14 

- 

5.2 

FORT  MYERS  WB  AP 

7.3 

23» 

NE 

3 

" 

- 

- 

5 

2 

3 

1 

1 

0 

12 

- 

3.5 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

SWf 

12t 

8.8t 

46 

ME 

15 

83t 

82t 

43t 

67t 

0 

7 

4 

1 

0 

0 

12 

69t 

5.3t 

KEY  WEST  WB  CITY 

7.3 

31 

NW 

17 

~ 

75 

63 

75 

4 

1 

2 

0 

0 

0 

7 

92 

3.7 

LAKELAND  WB  CITY 

3 

3 

3 

2 

0 

0 

11 

70 

4.8 

HIAHI  WB  CITY 

SEt 

21t 

10.8 

38 

NE 

1 

82t 

83t 

58t 

72t 

2 

3 

4 

1 

1 

0 

11 

76 

4.3 

MIAMI  BEACH 

3 

2 

2 

0 

2 

0 

9 

ORLANDO  WB  AP 

S 

12 

8.0 

43* 

SSW 

21 

87 

85 

43 

65 

4 

3 

3 

1 

1 

0 

12 

4.6 

PEHSACOLA  WB  CITY 

5.8 

36 

SE 

20 

85 

83 

54 

70 

2 

1 

3 

3 

1 

0 

10 

78 

TALLAHASSEE  WB  AP 

s 

10 

5.8 

86 

87 

45 

60 

0 

6 

3 

0 

0 

0 

9 

5.6 

TAMPA  WB  AP 

w 

12 

7.9 

27* 

ENE 

27 

87 

86 

52 

70 

4 

3 

3 

0 

0 

0 

10 

75 

4.1 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

SE 

23 

10.8 

35* 

NNW 

15 

87 

84 

58 

77 

8 

6 

1 

2 

0 

0 

17 

4.6 

t  Airport  Data 
*  ThlB  datum  la  obtained  by 
Tlsual  observation  since  record- 
ing equipment  la  not  available. 
It  Ifl  not  necessarily  the  fast- 
est mile  occurring  during  the 
period . 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Year 

« 

1 

« 

Aver< 

High< 

t 

3 

Avon 

1891 

73.8 

95 

47 

2  .67 

1892 

75.4 

98 

48 

2.16 

1893 

76.1 

101 

49 

3.91 

1894 

74.6 

98 

44 

2.31 

189S 

75.3 

97 

48 

4.35 

1896 

77.0 

100 

48 

2.78 

1897 

74.2 

99 

43 

2.31 

1898 

76.3 

102 

41 

1.55 

1899 

78.2 

101 

52 

1.14 

1900 

75.5 

96 

47 

3.95 

1901 

75.0 

98 

43 

4.28 

1902 

77.7 

101 

51 

2.42 

1903 

74.0 

101 

49 

4.94 

1904 

74.9 

100 

44 

2.54 

1905 

78.7 

101 

48 

5.62 

1906 

75.2 

99 

38 

6.96 

1907 

76.3 

99 

42 

4.87 

1908 

75.9 

102 

40 

2.69 

1909 

75.1 

99 

40 

4.23 

1910 

75.2 

100 

41 

2.49 

1911 

74.8 

100 

43 

4.49 

1912 

77.7 

100 

47 

5.70 

1913 

74.4 

100 

47 

3.09 

1914 

75.9 

104 

45 

1.69 

1915 

78.2 

100 

52 

6.13 

Temperature 

Precipitation 

Year 

o 

0 

0 

s 

J3 
tJ« 

V 
o 

< 

i2 

< 

1916 

76.4 

102 

41 

3.85 

1917 

73.2 

100 

40 

2.65 

1918 

74.9 

97 

46 

2.44 

1919 

75.4 

98 

46 

6.45 

1920 

74.3 

97 

47 

5.04 

1921 

73.5 

100 

37 

5.60 

1922 

76.3 

99 

50 

7.48 

1923 

74.1 

97 

39 

8.99 

1924 

74.6 

103 

43 

3.17 

1925 

73.8 

96 

38 

5.57 

1926 

74.4 

99 

46 

2.70 

1927 

77.0 

102 

42 

0.93 

1928 

72.9 

97 

40 

3.63 

1929 

76.4 

99 

41 

4.91 

1930 

76.5 

99 

52 

3.89 

1931 

74.0 

97 

44 

3.29 

1932 

75.3 

99 

46 

6.13 

1933 

78.8 

102 

52 

2.47 

1934 

75.5 

95 

52 

6.65 

1935 

77.3 

100 

52 

3.84 

1936 

75.7 

98 

51 

4.10 

1937 

75.4 

103 

47 

3.41 

1938 

76.8 

103 

46 

4.09 

1939 

74.9 

96 

40 

5.00 

1940 

72.8 

99 

38 

2.03 

Temperature 

Precipitation 

Year 

e 

o 

« 

1 

1 

1 

> 
< 

Higl 

i 

3 

» 

> 
< 

1941 

74.3 

101 

42 

1  .48 

1942 

75.2 

96 

40 

3.45 

1943 

77.2 

98 

44 

4  .97 

1944 

75.4 

100 

41 

2.93 

1945 

74.9 

105 

40 

1.95 

1946 

76.7 

96 

49 

7.80 

1947 

76.4 

96 

47 

4.81 

1948 

77.4 

99 

46 

2.43 

1949 

76.5 

98 

47 

2.34 

1950 

77.1 

98 

50 

3.08 

1951 

75.1 

98 

43 

2.45 

1952 

76.4 

97 

41 

3.76 

1953 

79.5 

104 

51 

1.60 

1954 

74.5 

41 

4.64 

1955 

77.0 

Toi~ 

42 

2.87 

All 

Years 

75.7 

3.83 

Averages  In  this  table  have  been  weighted  according  to  area 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
-  51  - 


TABLE  2 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


FLORIDA 
MAY  1955 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Dale 

J 

s 

Date 

s. 

No.  oi  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Snov/,  Sleet,  Hail 

No 

of  Days 

Q 

Max 

M 

in. 

Date 

&§ 

£ 

D 

e 

i 

* 

.50  or  More 

& 

92 

rH  0 

Degree 

•°  5 

s< 

°  J 

S5 

^  s 

5  * 

Total 

Max.  D. 
on  Gro 

NORTHERN  DIVISION 

APALACHICOLA  WB  CITY 

R 

83.2 

70,0 

76,6 

2. 

2 

91 

5 

61 

4 

0 

1 

0 

0 

0 

1.77 

- 

1.06 

,64 

21 

,0 

0 

4 

1 

0 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

AM 

69.2 

63,5 

76,4 

1  . 

6 

97 

10 

3 

0 

14 

0 

0 

0 

1.60 

- 

2.45 

•  89 

15 

,0 

0 

1 

0 

CARRABELLE 

87,4 

65, 2M 

76,  3M 

2. 

2 

99 

5 

61 

4 

0 

10 

0 

0 

0 

2.24 

- 

.46 

•  86 

16 

.0 

0 

4 

3 

0 

CHIPLEY  3  E 

88. 5M 

62,  8M 

75, 7M 

1. 

9 

95 

10 

48 

3 

0 

15 

0 

0 

5.61 

1.35 

1,96 

22 

.0 

0 

9 

4 

2 

CROSS  CITY  CAA  AP 

89.4 

61,2 

75,3 

96 

6 

47 

1+ 

0 

14 

0 

0 

0 

2.91 

2,51 

15 

.0 

0 

3 

1 

1 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

90.6 

64.0 

77,3 

2. 

8 

98 

6+ 

55 

3 

0 

21 

0 

0 

0 

4.76 

,14 

1,S4 

1« 

.0 

0 

7 

3 

1 

FERNANOINA  BEACH 

84.3 

66.9 

75,6 

1 , 

1 

94 

11 

58 

1 

0 

3 

0 

0 

0 

2.62 

- 

,85 

•  63 

IS 

.0 

0 

Q 

1 

0 

FOUNTAIN  3  S 

89.5 

63.2 

76,4 

96 

9+ 

52 

4 

0 

16 

0 

0 

0 

2.46 

1^38 

IS 

.0 

0 

3 

2 

1 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

91.4 

60.5 

76,0 

1, 

8 

97 

S 

48 

3 

0 

2 1 

0 

0 

2.85 

- 

1,32 

1.76 

IS 

.0 

0 

4 

2 

1 

HILLIARO 

88.7 

60.6 

74,7 

1, 

2 

95 

5  + 

48 

1 

0 

15 

0 

0 

0 

3.86 

** 

<63 

.80 

20 

.0 

0 

« 

4 

0 

JACKSONVILLE  WB  AP 

R 

90,3 

66.0 

78,2 

3, 

3 

98 

11  + 

55 

1 

0 

20 

0 

0 

0 

4.51 

1,08 

l.»9 

IS 

T 

0 

S 

4 

1 

JACKSONVILLE  BEACH 

83.  5M 

65. 4M 

74.  5M 

95 

12 

4 

0 

3 

0 

0 

0 

1  .80 

.52 

15 

.0 

0 

2 

0 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

R 

87,8 

68.1 

78,0 

2, 

8 

95 

11  + 

58 

1+ 

0 

12 

0 

0 

0 

1.98 

- 

1.65 

.53 

23 

,0 

0 

s 

1 

0 

JASPER  9  ESE 

91.7 

57.4 

74,6 

100 

27 

42 

1 

0 

21 

0 

0 

3.04 

•  90 

IS 

,0 

0 

6 

2 

0 

LAKE  CITY  2  E 

91.7 

62.1 

76.9 

1, 

6 

99 

10 

50 

1 

0 

18 

0 

0 

0 

2.93 

1,10 

1,30 

27 

.0 

0 

4 

2 

1 

LIVE  OAK  2  ESE 

89.4 

61.6 

75.6 

96 

5+ 

48 

3+ 

0 

16 

0 

0 

0 

1,82 

•  40 

27 

T 

0 

6 

0 

0 

62 

17 

0 

0 

0 

1  •  91 

1,35 

•  6 1 

.  0 

Q 

0 

MAR  I  ANNA  CAA  AP 

89.1 

66.0 

77,1 

95 

9+ 

50 

3 

0 

18 

0 

0 

0 

3,27 

1.66 

22 

.0 

0 

S 

3 

1 

UADTAktMA       Thin  C/~Mrt/M 

47 

Q 

0 

0 

5 

1 

MAYO  5  NW 

91.0 

62.5 

76.8 

99 

9-P 

47 

1+ 

0 

19 

0 

0 

0 

1,00 

•  33 

27 

•  0 

0 

5 

0 

0 

MILTON  EXP  STATION 

87.4 

63.5 

75.5 

93 

6 

51 

3 

0 

8 

0 

0 

0 

7,16 

4^00 

22 

•  0 

0 

e 

4 

1 

MONTICELLO 

91.5 

62.4 

77.0 

2i 

6 

99 

5+ 

47 

3 

0 

22 

3.02 

.94 

1.75 

IS 

T 

0 

4 

2 

MT  PLEASANT 

83.8 

64,1 

76.6 

2, 

9 

95 

6  + 

51 

1 

0 

16 

0 

0 

0 

3.36 

- 

•  24 

1,50 

15 

.0 

0 

6 

2 

1 

NICEVILLE 

AM 

87.2 

63.8 

75.6 

2, 

8 

90 

2  + 

53 

1 

0 

10 

0 

0 

.96 

2.16 

•  45 

21 

.0 

e 

3 

0 

0 

PANAMA  CITY 

68, 8M 

M 

90 

5 

60 

4 

1 

0 

0 

0 

1.46 

2.26 

,65 

16 

.0 

0 

J 

2 

0 

PENSACOt-A  CAA  AP 

85.8 

68,5 

77.2 

92 

6  + 

56 

3 

0 

4 

0 

0 

0 

4.29 

1^41 

2« 

•  0 

0 

8 

3 

1 

PENSACOLA  WB  CITY 

R 

83.4 

69,6 

76.5 

2, 

7 

91 

6 

60 

3 

0 

1 

0 

0 

0 

4.30 

- 

•  06 

1^60 

29 

.0 

e 

7 

1 

OUINCY  EXP  STATION 

88.2 

62,9 

75,6 

2. 

0 

95 

6 

49 

3 

0 

14 

0 

0 

0 

2.21 

- 

1.96 

•  80 

14 

.0 

• 

9 

2 

0 

SAINT  MARKS  6  SE 

88,1 

64.7 

V5,4 

2i 

4 

99 

6 

53 

31 

0 

Q 

0 

0 

1.75 

- 

1,»2 

1^2S 

17 

.0 

0 

3 

1 

1 

SECOTAN 

TALLAHASSEE  WB  AP 

88,6 

63.7 

76,2 

2, 

0 

95 

11 

50 

3 

0 

14 

0 

0 

0 

.85 

_ 

2,91 

•  24 

IS 

.0 

0 

3 

0 

0 

DIVISION 

76.3 

2.37 

T 

MIDDLE  DIVISION 

BARTOW 

AM 

90,9 

64,7 

77.8 

1, 

2 

95 

29+ 

56 

1+ 

0 

24 

0 

0 

0 

.72 

- 

4,10 

.23 

20 

.0 

0 

3 

0 

0 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

91.3 

65,5 

78.4 

2 

3 

98 

10 

5  7 

3+ 

0 

23 

0 

0 

0 

4.09 

•  05 

1^65 

27 

T 

0 

5 

3 

2 

SUSHNELL  2  E 

91.1 

63,2 

77.2 

1 

9 

99 

10 

51 

3 

0 

19 

0 

0 

0 

2.40 

- 

1.47 

•  93 

15 

•  0 

0 

6 

2 

e 

CAMP  BLANDIN6 

90. 3M 

64, OM 

77. 2M 

97 

12  + 

52 

4 

0 

18 

0 

0 

0 

3.45 

•  68 

21 

•  0 

0 

6 

9 

0 

CEDAR  KEY 

87.9 

70,9 

79,4 

3 

2 

93 

30 

60 

3+ 

0 

8 

0 

0 

0 

.29 

- 

2.00 

•  IS 

17 

.0 

0 

2 

0 

0 

CLEARWATER  BEACH 

84.6 

72,1 

78.4 

89 

■>? 

64 

1+ 

n 

0 

0 

0 

0 

.73 

•  55 

17 

.0 

0 

1 

1 

0 

CLERMONT  6  S 

91.2 

65,1 

78.2 

5 

98 

6  + 

5  7 

2+ 

0 

20 

0 

0 

0 

4.73 

•  27 

1^44 

21 

,0 

0 

7 

4 

2 

CRESCENT  CITY  2  SW 

90.4 

65,0 

77,7 

2 

1 

100 

6 

55 

1+ 

f) 

18 

0 

0 

0 

2.25 

- 

2^39 

1.07 

IS 

,0 

0 

5 

1 

1 

OAYTONA  BEACH 

AM 

84.7 

67,6 

76,2 

93 

13 

60 

2+ 

0 

0 

0 

1.58 

.58 

22 

,0 

0 

9 

1 

0 

DAYTONA  BEACH  W8  AP 

R 

86,5 

64,8 

75,7 

1 

3 

96 

6  + 

55 

5 

0 

9 

0 

0 

0 

1.55 

1.72 

.49 

15 

■  0 

0 

6 

0 

0 

OE  LAND 

AM 

88, SM 

65. 4M 

77, IM 

1 

5 

96 

7  + 

55 

5 

0 

17 

0 

0 

0 

2.57 

- 

2.15 

.78 

18 

,0 

0 

7 

1 

0 

EUSTIS  2  S 

91,5 

64,8 

78,2 

1 

2 

99 

12 

5  7 

18 

0 

24 

0 

0 

0 

4.19 

.04 

.90 

21 

,0 

0 

10 

4 

0 

FEDERAL  POINT 

89,3 

64,7 

77,0 

1 

9 

97 

12 

55 

2  + 

0 

17 

0 

0 

0 

2.46 

- 

1.87 

.54 

21 

,0 

0 

8 

1 

0 

GAINESVILLE  UNI   OF  FLA 

AM 

91,2 

64,5 

77,9 

2 

3 

98 

11 

55 

1  + 

0 

1 9 

0 

0 

2.50 

- 

.65 

1.04 

23 

,0 

0 

7 

2 

1 

GAINESVILLE  3  WSW 

91, IM 

62, 2M 

76, 7M 

98 

6+ 

48 

4 

0 

20 

0 

0 

0 

1.88 

.64 

22 

.0 

0 

5 

2 

0 

HIGH  SPRINGS 

92,0 

63,4 

77.7 

99 

12 

50 

1  + 

0 

21 

0 

0 

0 

2.31 

.72 

14+ 

.0 

0 

6 

2 

0 

INVERNESS 

92.3 

63.7 

78,0 

2 

2 

98 

10 

1  + 

0 

23 

0 

0 

0 

1.34 

- 

2.65 

.84 

15 

.0 

0 

3 

1 

0 

KISSIMMEE 

92.3 

63.6 

78,0 

1 

4 

100 

6 

53 

5 

0 

26 

0 

0 

0 

2.48 

- 

2.02 

1.19 

21 

.0 

0 

9 

2 

1 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

89,8 

65.2 

77,5 

9 

96 

11 

55 

1 

0 

20 

0 

0 

3.60 

- 

2.03 

2.05 

21 

.0 

0 

6 

1 

1 

LAKE  HIAWASSE 

AM 

90.0 

64,8 

77,4 

96 

7+ 

56 

5 

0 

19 

0 

0 

0 

6.09 

.0 

0 

LAKELAND  WB  CITY 

R 

89.1 

67,7 

78,4 

1 

9 

96 

7+ 

60 

2+ 

0 

18 

0 

0 

0 

2.25 

- 

2.34 

.89 

17 

.0 

0 

5 

2 

0 

MOUNTAIN  LAKE 

90.2 

64,7 

77,5 

1 

3 

96 

6 

54 

2 

0 

20 

0 

0 

0 

3.56 

- 

1.24 

1^73 

21 

.0 

0 

7 

1 

1 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 

87,4 

64,9 

76,2 

2 

2 

96 

12 

57 

5 

0 

13 

0 

0 

0 

1  .40 

2.43 

•  45 

22 

.0 

0 

4 

0 

0 

OCALA 

3 

29 

57 

^  + 

0 

0 

0 

2.60 

4.02 

•  60 

11 

.  0 

0 

6 

2 

0 

OCALA  2  NE 

92.3 

61,8 

77,1 

101 

10 

49 

1 

0 

22 

0 

0 

0 

1.61 

,98 

11 

,0 

0 

3 

1 

0 

ORLANDO  WATER  PLANT 

90. 5M 

67.4 

79, OM 

96 

12 

61 

1 

0 

21 

0 

0 

0 

4.40 

2,27 

21 

T 

0 

9 

4 

1 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

R 

77,8 

^ 

3 

94 

6+ 

58 

5 

0 

0 

0 

3.13 

.89 

1,45 

21 

T 

0 

9 

2 

1 

PALATKA 

90.6 

66,6 

78,6 

2 

o 

99 

13 

56 

1 

n 

20 

0 

0 

0 

2.44 

- 

2.03 

,90 

20+ 

,0 

0 

9 

2 

0 

PLANT  CITY 

91.4 

63.9 

77,7 

3 

4 

97 

S 

53 

3 

0 

22 

0 

0 

2.06 

- 

2.47 

1.45 

21 

,0 

0 

2 

1 

RAIFORD  ST  PRISON 

92.0 

61.5 

76.8 

2 

4 

99 

12 

49 

1  + 

0 

20 

0 

0 

0 

3.60 

,36 

1.45 

27 

T 

0 

6 

3 

2 

SAINT  AUGUSTINE 

87,2 

64,3 

75.8 

I 

8 

97 

\  2 

54 

^ 

0 

9 

0 

0 

0 

5.29 

1,71 

1,57 

27 

.  0 

0 

3 

4 

3 

SAINT  LEO 

91.2 

66.2 

78.7 

2 

5 

97 

7+ 

1 

0 

20 

0 

2.98 

1,29 

,98 

19 

.0 

0 

6 

2 

Q 

ST  PETERSBURG 

87.2 

69.0 

78.1 

1 

91 

22  + 

60 

3+ 

0 

9 

0 

0 

0 

1.42 

1.65 

1.10 

19 

.0 

0 

2 

1 

1 

SANFORD 

AM 

89.6 

65,9 

77,8 

1 

7 

95 

0  + 

5 

0 

20 

0 

0 

0 

6.33 

2.33 

1.60 

11 

T 

0 

10 

5 

1 

TAMPA  WB  AIRPORT 

R 

87.3 

66,2 

76,8 

3 

92 

10 

56 

3+ 

0 

0 

0 

.72 

2.57 

.23 

17 

.0 

0 

3 

0 

0 

TARPON  SPRINGS 

86,2 

65,9 

76,1 

1 

90 

11  + 

51 

5 

0 

3 

0 

.67 

2.40 

.59 

17 

,0 

0 

1 

1 

0 

TURKEY  HAMMOCK 

90. 9M 

61. 5M 

76, 2M 

97 

6 

0 

21 

0 

0 

0 

3.13 

1.32 

16 

,0 

0 

5 

2 

2 

WINTER  HAVEN 

90.9 

67,1 

79,0 

96 

10. 

60 

2 

0 

21 

0 

0 

0 

2.64 

.96 

21 

,0 

0 

6 

1 

0 

DIVISION 

77,6 

2.64 

T 

SOUTHERN  DIVISION 

ARCADIA 

91.5 

63,6 

77,6 

•  e 

96 

6 

50 

4 

0 

23 

0 

0 

0 

3.42 

.93 

1.12 

21 

,0 

0 

7 

3 

1 

AVON  PARK 

92,2 

65,8 

79,0 

2 

•  0 

97 

6 

67 

2 

0 

25 

0 

0 

0 

1.62 

2.90 

,63 

17 

,0 

0 

4 

1 

0 

BELLE  GLAOE  EXP  STA 

AM 

87,5 

61,7 

74.6 

.  3 

92 

7  + 

52 

13 

0 

16 

0 

0 

0 

2.24 

1.36 

1,19 

IB 

T 

0 

4 

2 

1 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Gallon  Index 
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TABLE  2  -  CONTINUED 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


FLORIDA 
MAY  1955 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

0  a 
s  s 
S  s 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Dale 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Max 

Min. 

»< 

«  3 

°  I 
hi 

BI6  PINE  KEr  INN 

87.7 

72.2 

80,0 

90 

16  + 

61 

3 

Q 

8 

0 

0 

0 

BRAOENTON  EXP  STATION 

AM 

87.1 

65. 5 

76,3 

.  7 

92 

23  + 

57 

1  + 

0 

6 

0 

0 

0 

88.2 

63,6 

75,9 

92 

6  + 

57 

5+ 

0 

18 

0 

0 

0 

(.Art    oADUC    KANUCK  3lA 

86.6 

66.4 

76.5 

89 

17  + 

59 

2+ 

0 

0 

0 

0 

0 

CAPTIVA 

86  .  1 M 

70  .  OM 

78.  IM 

90 

23+ 

58 

2 

0 

2 

0 

0 

0 

CLEWISTON  U  S  EN6 

AM 

COCONUT  GROVE  7  S 

AM 

S6.0 

68.2 

77.1 

-  .2 

89 

16 

57 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

nBv  TnCTIICAC 
l^R  T  lUKIUOAo 

85 .  Q 

75.7 

80.8 

89 

14 

69 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

EVERGLADES 

88.5 

66.3 

77.4 

.2 

91 

31 

56 

3 

0 

11 

0 

0 

0 

FELLSMERE 

89.9 

64.0 

77.0 

1  ,6 

98 

6 

58 

2  + 

0 

20 

0 

0 

0 

FORT  LAUDERDALE 

87.7 

66.9 

77.3 

.  3 

92 

7 

58 

1+ 

0 

8 

0 

0 

0 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

84.4 

71.4 

77,9 

87 

22  + 

62 

1  + 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

AM 

63,7 

75,7 

93 

2 

55 

0 

6 

0 

0 

0 

FORT  MVERS  WB  AP 

65,1 

77,6 

.  7 

94 

10+ 

56 

1  + 

0 

19 

0 

0 

0 

FORT  PIERCE 

83  .6 

66,2 

74,9 

-  1.6 

88 

14 

58 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

HIALEAH 

AM 

85. 9M 

66. IM 

76, OM 

91 

6  + 

56 

2 

0 

2 

0 

0 

0 

HOMESTEAD  EXP  STA 

88.9 

62.2 

75.6 

-  .7 

96 

6 

52 

3 

0 

3 

0 

0 

0 

HYPOLUXO 

66.0 

68.0 

77.0 

■  2 

90 

17 

59 

2 

0 

1 

0 

0 

0 

VCV    WPCT    kiO    ^  t  TV 

87.8 

74.4 

81,1 

1.3 

90 

16+ 

56 

2 

0 

7 

0 

0 

0 

LA  BELLE 

92.0 

63.2 

77,6 

1  •  2 

99 

6 

53 

2+ 

0 

25 

0 

0 

0 

LAKE  PLACID  2  SW 

92. 3M 

63  .4M 

77, 9M 

-     .  5 

98 

6 

53 

6 

0 

26 

0 

0 

0 

LOXAHATCMEE 

89,3 

63,3 

76,3 

95 

6 

56 

13 

0 

18 

0 

0 

0 

MARATHON  VACA  KEY 

86.9 

72.4 

79,7 

90 

31 

64 

5 

0 

1 

0 

0 

0 

MELBOURNE 

AM 

85.8 

66.1 

76,0 

•  8 

91 

7 

59 

2 

0 

4 

0 

0 

0 

MERR I TT  I SLAND 

87.7 

67.6 

77.7 

1  •  5 

94 

6  + 

61 

2+ 

0 

10 

0 

0 

0 

MIAMI   BAY  FRONT 

83.5 

71.5 

77.5 

87 

31 

60 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

MIAMI  BEACH 

83.5 

73,0 

78.3 

-     .  1 

92 

31 

63 

3 

0 

1 

0 

0 

0 

MIAMI   WB  AIRPORT 

1^ 

86.6 

69,3 

78.0 

•  0 

92 

6+ 

58 

3 

0 

3 

0 

0 

0 

MIAMI   WB  CITY 

R 

OQ  '  S 

70,8 

76  .4 

~  .7 

88 

5 

59 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

AM 

89.3 

64,3 

76,8 

1  9 

95 

7 

52 

2 

0 

19 

0 

0 

0 

NAPLES 

85.9 

66,7 

76.3 

89 

21  + 

55 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

AM 

POMPANO  BEACH 

85.5 

53.3 

74.4 

90 

6 

56 

1  + 

0 

1 

0 

0 

0 

PUNTA  GORDA 

90.0 

66.7 

78,4 

1  .  2 

94 

1 1 

59 

2 

0 

19 

0 

0 

0 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

88.0 

63  •  1 

75.6 

94 

6 

53 

3 

0 

4 

0 

0 

0 

SARASOTA 

86.8 

65,9 

76.4 

97 

30 

56 

3 

0 

5 

0 

0 

0 

SOUTH  MIAMI   3  W 

88.5 

66.0 

77.3 

94 

7 

56 

3 

0 

1 4 

0 

STUART 

85.5 

65.1 

75.3 

-  2.0 

92 

8 

58 

2  + 

0 

1 

0 

0 

0 

SUNNILANO 

90. OM 

53. 6M 

76.  8M 

96 

6 

52 

2 

0 

21 

0 

0 

0 

TAMIAMI   TRAIL  *0  MI  BEND 

AM 

90.2 

63,0 

76,6 

97 

7 

54 

3 

0 

18 

0 

0 

0 

TAVERNIER 

85.5 

73,3 

79,7 

.2 

89 

25 

66 

3 

0 

0 

0 

Q 

TITUSVILLE  2  W 

88.3 

64,0 

76,2 

.7 

96 

12 

56 

2+ 

0 

16 

0 

0 

0 

VENICE 

85.4 

66,6 

76,0 

89 

22  + 

60 

1  + 

0 

0 

0 

0 

0 

VERO  BEACH  CAA  AP 

85.7 

66,3 

76,3 

93 

14 

59 

2 

0 

3 

0 

0 

0 

WAUCHULA   2  NW 

91. 3M 

62, IM 

76, 7M 

-  .3 

97 

8 

52 

2+ 

0 

24 

0 

0 

0 

WEST  PALM  BEACH 

82.9 

71,4 

77,2 

.6 

86 

31 

61 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

R 

85,7 

67,8 

77,3 

.2 

90 

7  + 

61 

1  + 

0 

3 

0 

0 

0 

DIVISION 

77,1 

STATE 

77.0 

1.3 

Precipitation 


.33 
.13 
1.55 
1.73 
1.45 


2.86 
00 
4.00 
3.S2 

4.65 
1.86 
3.13 
3.23 
4.24 

4,38 
3.95 
2.57 
.49 
9.24 

4.50 
4.51 
•  82 
2.69 
2.81 


2.86 
3.74 
3.04 
3.91 

4.85 

2.78 
2.13 
6.51 

.50 
2.68 
3.51 
8.28 
6.89 

2.33 
5.11 
1.75 
2.68 
1.49 

1.29 
2.27 

3.08 

2.87 


Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Sqow,  Sleet.  Hail 

No.  oi  Daya 

Total 

Max.  Depth 
OQ  Grotind 

0 

To 

Q 

e 

1 
I 
8 
* 

g 

0 

z 

0 

S 
tn 

1.00 
or  More 

.22 

3 

.0 

0 

1 

0 

0 

2.93 

.07 

18 

,0 

0 

Q 

Q 

0 

.♦4 

1« 

,0 

0 

3 

0 

0 

•  84 

IB 

,0 

0 

0 

,45 

IB 

,0 

0 

Q 

0 

3.82 

1,51 

18 

,0 

0 

3 

2 

2 

,0 

0 

Q 

Q 

0 

.95 

1,06 

18 

•  0 

0 

7 

4 

1 

,79 

1.08 

15 

T 

0 

6 

2 

2 

1.27 

1.50 

18 

•  0 

0 

7 

4 

2 

.79 

19 

,0 

0 

3 

2 

0 

•  83 

18 

,0 

0 

9 

3 

0 

1.06 

1.59 

18 

.0 

0 

5 

2 

1 

.01 

U43 

14 

,0 

0 

a 

2 

2 

1 7 

.  0 

0 

6 

3 

1 

2.35 

1I50 

19 

•  0 

0 

8 

2 

1 

18 

•  0 

0 

5 

2 

0 

2.33 

.26 

19 

T 

T 

18+ 

2 

0 

0 

6.12 

3.00 

7 

T 

0 

1  0 

9 

4.50 

2^14 

17 

.  0 

0 

8 

2 

1 

1.87 

9 

.0 

0 

6 

3 

1 

.33 

5 

.0 

0 

4 

0 

0 

1.33 

.67 

21 

.0 

0 

7 

1 

0 

1.19 

.80 

15 

.0 

0 

7 

2 

0 

.87 

17 

.  0 

0 

0 

1.07 

1.19 

17 

T 

0 

4 

2 

2 

1.81 

1.54 

17 

.0 

0 

7 

3 

2 

1.23 

1.31 

17 

.0 

0 

6 

2 

1 

.07 

2.10 

20 

.0 

0 

6 

2 

1 

1.83 

23 

.  0 

0 

6 

4 

2 

,94 

17 

.0 

0 

4 

3 

0 

1.48 

1,02 

24 

.  0 

0 

5 

1 

1 

2,19 

19 

.0 

0 

8 

3 

2 

,46 

17 

.0 

0 

1 

0 

0 

1,22 

19 

.0 

0 

5 

2 

1 

1,49 

20 

.0 

0 

6 

3 

1 

3,90 

18 

.0 

0 

9 

3 

2 

2,22 

30 

.0 

0 

« 

9 

2 

1.87 

1,05 

19 

.0 

0 

4 

2 

1 

,24 

1.34 

15 

.0 

0 

7 

4 

3 

.77 

24 

.0 

0 

3 

2 

0 

1.39 

30 

.0 

0 

6 

1 

1 

2,98 

.44 

24 

.0 

0 

6 

0 

0 

3,50 

.68 

15 

.0 

0 

3 

1 

0 

2.79 

.98 

15 

.0 

0 

3 

2 

0 

T 

.96 

T 

t  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED   IN  STATE  AVERAGES 


See  Reference  Notes  Follovring  Station  Index 
-  53  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


APALACHICOCA  WB  CITY  R 

ARCADIA 

AVON  PARK 

BARTOW 

BAY  LAKE 

SECLE  GLAOE  tXP  STA 
BIG  Pint  KEY  INN 
9L0UNTST0WN  2  SE 
BRADENTOH  EXP  STATION 
BROOKSVILLE  CHiN  HiLL 

8USMNELL  2  E 
CAHP  8UAN0ING 
CANAL  POINT  USOA 
CAPE  SABLE  RANGER  STA 
CAPTIVA 

CARRABELLE 
CARYVILLE 
CEOAR  KEY 
CMATTAMOOCMEE   1  H 
CHIPLEY  >  E 

CLEARWATER  BEACH 
CLERMONT  6  S 
CLEWISTON 
CLEWISTOfJ  U  S  ENG 
COCONUT  GROVE  7  S 

CRESCENT  CITY  2  SW 

CROSS  CITY  CAA  AP 

OANIA  i.  MNW 

OAYTONA  BEACH 

OAYTONA  BEACH  WB  AP  R 

OE  FUNIAK  SPRINGS 
OE  LAND 
DRY  TORTUGAS 
EUSTIS  2  S 
EVERGL ADES 

FEDERAL  POINT 

FELLSMERE 

FERNANDINA  BEACH 

FORT  LAUDERDALE 

FT  LAUDERDALE  BflHlA  MAR 

FT  LAUDERDALE  ExP  STA 
FORT  MYERS  WB  AP  fl 
FORT  PIERCE 
FOUNTAIN  3  S 
GAINESVILLE  UNI  OF  FLA 

GAINESVILLE  3  WSW 
GLEN  ST  MARY  NURSERIES 
HART  LAKE 
HIALEAK 
HIGH  SPRINGS 

HILLIARO 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 
HOMESTEAD  EXP  STA 
HYPOLUXO 
INVERNESS 

ISLEWORTH 

JACKSONVILLE  WS  AP  R 
JACKSONVILLE  BEACH 
JACKSONVILLE   WB  CITY  fl 
JASPER  9  eSE 

KENDAL  2  e 

KEY  WEST  WB  CITY  R 

KtSSIMMEE 

LA  BELLE 

LAKE  ALFRED  ExP  STA 

LAKE  CITY  2  E 

LAKE  HIAMASSE 

LAKELAND  WB  CITY  R 

LAKE  PLACID  2  SW 

LAKE  TRAFFORO 

LIVE  OAK  2  ESE 
LONGBOAT  KEY 
LOXAHATCHEE 
MADISON 

MARATHON  VACA  KEY 

HAfllANNA  CAA  AP 
MARIANNA   IND  SCHOOL 
MAYO  5  NH 
MELBOURNE 
MERRITT  ISLAND 

MIAMI    BAY  FRONT 
MIAMI  BEACM 

MIAMI  MB  AIRPORT  R 
MIAMI  we  CITY  R 
MILTON  EXP  STATION 

MONTICELLO 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MOUNTAIN  LAKE 

MT  PLEASANT 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

NAPLES 

NEW  SMYRNA  BEACH  *,  N 

NICEVILLE 

NITTAW  1  S 

OCALA 

OCALA  7  NE 
OKEECHOBEE  9  W 
OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
ORLANDO  WATER  PLANT 
ORLANDO  WB  AIRPORT  R 

PALATKA 
PANAMA  CITY 
PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA  WB  CITY  R 
PETERS 

PLANT  CITY 
POHPANO  BEACH 
PUNTA  GORDA 
OUINCY  EXP  STATION 
RAIFORD  ST  PRISON 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

SAINT  AUGUSTINE 

SAINT  LEO 

SAINT  MARKS  0  SE 

ST  PETCRSeUflO 

SANFORD 
SARASOTA 
SECOTAN 

SOUTH  MIAMI    )  W 
STUART 


2.40  ' 
3.49  I 
l.»5 


RECORD  MISSING 


2.25 
3)09 


2.46 
3.62 
2.62 


3.23 
4*24 
2.46 


3*49 
3*95 
2.57 
U34 


4.51 

1 .80 
1.96 
3*04 


3.00  1.30 


.27 

.06  1.87 


3.02 
3.91 
3*96 
3.30 


RECORD  MISSING 


RECORD  MISSING 
•10  .OS 


•12  1*00 


.84 


.26 


.02  1.51 

.11  1.07 
.01  .02 
.10  .67 
.13  .05 
.0*.  T 


.04  1.01 
•  23 

.75  1»50 


1.19 
.23 
2.05 


25     26  27 


•33  1.83 
•45  .02 
.05 

1.47 


•38     T  .09 

•27  .91 

•08  .16 


•92     .04  ,23 


28    29    30  31 


.55     ,11  .02 


1.38 

.03  .10 


•01  .01 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued 


Station 

•g 
o 

Day  of  month 

 r 

1 

 r 

2 

3 

1  r 

4 

 1  

5  1  6 

1  ,- 

7  1 

8 

9 

10 

11  12 

13  1  14  1 

 !  L 

15 

16 

17  1 

IB 

1 

19 

 P 

20 

21 

I 

22 

 1_ 

23 

 1_ 

24 

25  1  26 

27 

r 

28 

 L 

-  ■ 

29 

30 

31 

SUNNILANO 

B«2B 

.01 

.40 

.13 



.60 

.40 

).90 

1«76 

.37 



.29 

  - 



TALLAHASSEE  WB  AP 

•  85 

.04 

.12 

.2<> 

.09 

.09 

.06 

.04 

•  15 

.06 

TAMIAMI  TRL  'tO  HI  BEND 

6.99 

.07 

.40 

.30 

.76 

•  24 

.47 

.65 

1.04 

t07 

2^22 

TAMPA  WB  AIRPORT  R 

•  23 

T 

.01 

T 

T 

T 

.07 

.21 

•  19 

•  01 

TARPON  SPRINGS 

■  67 

•  39 

T 

T 

•  03 

TAVERNIER 

2.33 

.23 

.39 

1.05 

TITUSVILLE  2  w 

5>11 

.03 

.34 

•  19 

.05 

.51 

.42 

.10 

•  09 

1.30 

1.06  • 

TURKEY  MAMMOCK 

3.13 

T 

.03 

1.02 

.23 

1.32 

.03 

.04 

.07 

4l8 

.02 

.13 

•  04 

VERO  BEACH  CAA  AP 

2.6a 

.12 

.19 

.02 

.22 

.06 

.03 

.10 

.02 

.42 

.09 

1.39 

MAUCHULA  2  NW 

T 

.19 

.12 

.20 

.18 

.03 

.44 

•  33 

WEST  PALM  BEACH 

1.29 

.03 

.09 

.03 

.03 

.68 

T 

.16 

.20 

.03 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP  R 

2.27 

T 

T 

T 

T 

T  T 

.02 

.23 

.98 

.01 

.07 

.82 

.02 

T 

T 

•  06  1 

WINTER  HAVEN 

2.64 

.37 

T 

.43 

■  39 

.31 

.01 

.96 

T 

.17 

REFSILENCE  NOTES 

The  four  digit  Ideatlf icfttloo  nuabere  In  the  lodex  cumber  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.     There  will  be  no  duplication  of  ounbcrs  vlthln  a  ntatc. 
rig:ure8  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 
Heattng  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  Hated  In  the  tables,  are  either  alssing  or  received  too  late  to  be  included  !□  this  isaue. 

Daless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  la  this  bulletin  are:  teaperaturc  in  *F. ,  precipitation  and  evaporation  la  inches,  and  wind  Dovununt  In  alios  Detcree  davH  are  based  on  a  dall' 
average  of  65"  F. 

Evaporation  la  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diaaeter  unless  otherwise  shown  by  footnote  followlag  Table  6. 
Sleet  and  ball  were  Included  In  snowfall  totals  In  Table  1.  beginning  with  July  1948. 
Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  Indicated. 

Data  In  Tables  3,   5  and  6  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  lodex  for  observation  tlae. 

-    No  record  In  Tables  3,   6  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  Indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  a  later  date  or  datea. 

•    Amount  Included  In  following  neaaureaent ,   tine  distribution  unknown. 

Q>    Data  In  the  column  formerly  headed  No.  of  Days  .01  or  aore  have  been  changed  to  No.  of  Days  .10  or  aore  effective  January  1,  1954. 

0    Thernoaeters  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground:  ho«ever,   the  reference  indicates  that  the  thcraoaotcrs  arc  exposed  Id  a  shelter  located  on 
the  roof  of  a  building. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
AH    Data  based  on  obaervatlonal  day  ending  before  noon. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

C     In  the  "Refer  to  Tables"  column  In  the  Station  Index  the  letter  "C"  Indicatea  recorder  stations.     These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  arc  published  later  In 
Hourly  Precipitation  Data. 

E    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estiaated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  nore  days  of  record  alssing;  see  Table  5  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  vaIuc  fur  a  full  aonth. 
S    Amounts  from  recording  gage     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  aaounts  to  be  published  later  In  Sourly  Precipitation  Data). 
T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month. 

X     Observation  time   Is  1:30  a.m.,   E.S.T.  of  the  following  day. 
Additional  inforaatlon  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  any  Weather  Bureau  Office  or  to  the  State  Cllmatologlst  at  Weather  Bureau  Office,  Box  41^8,  Jacksonville  1, 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  anntial;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Suporlntendont 
of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Governaent  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C, 
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DAILY  TEMPERATURES 


TobU  5 


Day  Oi  Month 

rage 

SlOtlOD 

1  1 

1 

2 

1 
1 

4 

1 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

APAL4CH1C0LA   WB  CITY 

MAX 

80 

79 

80 

79 

91 

87 

86 

87 

83 

82 

85 

87 

62 

86 

85 

81 

80 

81 

80 

79 

78 

80 

84 

83 

83 

85 

84 

66 

86 

se 

84 

83<2 

MIN 

62 

65 

64 

61 

68 

72 

71 

70 

71 

73 

70 

71 

72 

72 

67 

66 

65 

68 

74 

70 

70 

74 

75 

72 

76 

74 

72 

70 

64 

70  •O 

ARCADIA 

MAX 

85 

85 

87 

89 

92 

96 

95 

95 

93 

94 

95 

94 

95 

92 

94 

91 

86 

89 

88 

91 

89 

92 

93 

93 

92 

92 

93 

93 

91 

92 

90 

91<5 

MIN 

57 

55 

57 

50 

56 

66 

55 

62 

62 

65 

65 

60 

64 

64 

62 

59 

66 

66 

65 

68 

70 

69 

68 

74 

68 

66 

66 

67 

66 

63 

63  •  6 

AVON  PARK 

MAX 

9* 

84 

87 

89 

92 

97 

95 

96 

94 

94 

95 

94 

94 

93 

93 

91 

67 

83 

89 

91 

91 

93 

94 

93 

92 

93 

93 

95 

94 

94 

95 

92,2 

MIN 

59 

57 

59 

62 

59 

66 

65 

65 

65 

68 

66 

63 

66 

67 

64 

61 

67 

66 

64 

68 

69 

70 

72 

71 

74 

71 

70 

66 

67 

67 

67 

69  •  6 

BARTOW 

MAX 

90 

85 

85 

86 

88 

90 

91 

90 

90 

90 

94 

93 

94 

92 

90 

92 

91 

86 

88 

83 

92 

92 

93 

92 

93 

93 

94 

93 

95 

95 

9S 

90>9 

MIN 

56 

56 

57 

58 

57 

64 

66 

62 

64 

66 

67 

66 

64 

65 

64 

59 

66 

66 

62 

68 

72 

70 

73 

69 

72 

68 

66 

64 

66 

66 

70 

64t7 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

MAX 

85 

82 

80 

83 

83 

86 

92 

91 

90 

90 

90 

89 

90 

90 

90 

66 

87 

83 

84 

82 

90 

81 

90 

90 

90 

90 

90 

89 

69 

68 

92 

87«S 

MIN 

57 

55 

57 

60 

57 

61 

67 

63 

57 

61 

59 

56 

52 

66 

64 

62 

62 

66 

62 

64 

68 

70 

69 

65 

62 

64 

69 

63 

59 

63 

63 

61*7 

BIG  PINE  KEY  INN 

MAX 

at. 

85 

84 

85 

84 

85 

87 

86 

87 

87 

86 

37 

38 

87 

87 

90 

68 

88 

38 

89 

90 

90 

89 

90 

90 

89 

89 

90 

90 

90 

89 

87  tT 

MIN 

67 

62 

61 

71 

64 

69 

70 

63 

71 

76 

74 

71 

73 

73 

68 

69 

74 

73 

79 

79 

76 

77 

70 

76 

72«2 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

MAX 

89 

89 

86 

80 

92 

95 

91 

94 

93 

97 

95 

95 

95 

89 

38 

87 

64 

66 

65 

66 

81 

75 

84 

89 

89 

92 

92 

93 

94 

93 

87 

89a2 

MIN 

50 

53 

49 

50 

53 

60 

65 

65 

64 

67 

67 

65 

67 

69 

63 

66 

61 

62 

64 

67 

68 

69 

69 

72 

70 

66 

69 

66 

67 

63i5 

BRAOENTON  EXP  STATION 

MAX 

89 

87 

87 

84 

83 

84 

83 

83 

85 

89 

83 

89 

87 

85 

86 

86 

85 

83 

67 

86 

90 

88 

92 

90 

68 

69 

91 

90 

92 

89 

88 

87il 

MIN 

57 

57 

58 

60 

59 

67 

65 

69 

61 

65 

66 

67 

67 

66 

63 

61 

69 

67 

65 

65 

72 

73 

69 

66 

69 

67 

69 

69 

67 

67 

70 

65  «  5 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

MAX 

87 

87 

89 

90 

93 

97 

96 

94 

97 

93 

95 

97 

92 

90 

90 

91 

83 

89 

87 

90 

85 

90 

91 

91 

90 

92 

92 

91 

92 

90 

89 

91<3 

MIN 

58 

62 

57 

57 

64 

68 

66 

65 

64 

64 

72 

69 

67 

69 

69 

63 

61 

64 

64 

67 

65 

64 

69 

68 

68 

67 

66 

66 

70 

64 

65*5 

BUSHNELL  2  E 

MAX 

85 

83 

85 

89 

94 

98 

97 

96 

97 

99 

96 

97 

96 

88 

67 

8. 

85 

87 

87 

92 

68 

92 

90 

92 

92 

93 

93 

91 

90 

92 

88 

91,1 

MIN 

53 

53 

51 

56 

55 

65 

59 

68 

63 

63 

66 

64 

62 

65 

64 

60 

66 

65 

64 

67 

70 

69 

69 

63 

69 

66 

69 

65 

66 

67 

63 

63  •  2 

CAMP  BLANOING 

MAX 

86 

79 

81 

87 

94 

96 

94 

96 

96 

95 

97 

96 

90 

69 

87 

34 

82 

89 

86 

97 

93 

90 

92 

94 

94 

92 

89 

85 

90(3 

MIN 

57 

53 

54 

52 

64 

68 

58 

66 

65 

69 

69 

66 

68 

64 

69 

64 

62 

60 

68 

66 

69 

71 

71 

66 

63 

71 

69 

59 

64  tO 

CANAL  POINT  USOA 

MAX 

80 

80 

82 

32 

87 

92 

89 

90 

90 

92 

91 

91 

91 

90 

90 

37 

81 

8? 

86 

67 

87 

90 

90 

69 

90 

90 

91 

92 

92 

90 

91 

66  12 

MIN 

63 

65 

65 

66 

57 

61 

71 

66 

57 

60 

61 

58 

62 

66 

64 

69 

64 

56 

62 

64 

68 

69 

69 

66 

65 

65 

6 1 

62 

62 

6 1 

66 

63  td 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

MAX 

87 

82 

87 

83 

83 

87 

87 

87 

86 

85 

85 

65 

85 

85 

86 

88 

39 

68 

37 

66 

86 

86 

87 

87 

88 

87 

87 

87 

86 

89 

89 

86 16 

MIN 

63 

59 

59 

64 

59 

64 

69 

61 

65 

67 

66 

65 

65 

65 

65 

64 

66 

70 

67 

68 

70 

74 

71 

69 

70 

68 

70 

67 

67 

67 

66  •4 

CAPTIVA 

MAX 

84 

82 

83 

34 

82 

82 

82 

84 

85 

87 

87 

36 

35 

86 

86 

87 

34 

37 

87 

87 

83 

90 

38 

87 

89 

90 

89 

68 

87 

89 

86al 

MIN 

68 

56 

65 

67 

60 

73 

72 

67 

66 

68 

68 

65 

70 

69 

70 

65 

69 

70 

71 

76 

76 

76 

71 

76 

76 

76 

76 

74 

71 

73 

70  ,0 

CARRABELLE 

MAX 

82 

85 

85 

99 

95 

94 

93 

37 

89 

89 

90 

86 

91 

90 

81 

64 

81 

32 

82 

79 

64 

87 

36 

39 

87 

68 

38 

90 

92 

90 

87>4 

MiN 

52 

56 

61 

51 

63 

66 

67 

62 

68 

67 

69 

64 

69 

69 

64 

66 

69 

62 

72 

65 

68 

74 

74 

70 

72 

66 

67 

66 

63 

69 

65t2 

CEDAR  KEY 

MAX 

85 

35 

85 

36 

88 

90 

90 

89 

85 

91 

91 

92 

87 

85 

33 

86 

69 

87 

38 

84 

83 

87 

67 

67 

38 

89 

92 

86 

92 

93 

68 

67«9 

MIN 

65 

65 

60 

60 

63 

72 

71 

70 

72 

68 

72 

73 

73 

74 

70 

69 

68 

74 

66 

78 

65 

70.9 

CHIPLEY  3  E 

MAX 

88 

86 

87 

90 

92 

93 

92 

92 

94 

95 

94 

93 

90 

66 

87 

84 

64 

67 

87 

84 

79 

31 

88 

86 

90 

91 

92 

90 

90 

81 

88t6 

MIN 

50 

56 

48 

51 

59 

62 

65 

66 

64 

67 

67 

66 

68 

60 

57 

62 

60 

64 

65 

67 

68 

65 

64 

66 

68 

70 

67 

66 

67 

54 

62 18 

CLEARWATER  BEACH 

MAX 

84 

85 

79 

79 

81 

81 

83 

83 

34 

84 

85 

85 

85 

83 

85 

64 

62 

64 

34 

86 

85 

89 

87 

85 

66 

87 

87 

68 

88 

88 

86 

84a6 

MIN 

64 

68 

64 

64 

69 

74 

74 

73 

72 

71 

74 

73 

74 

74 

75 

71 

68 

71 

70 

71 

75 

75 

74 

74 

72 

75 

76 

74 

74 

78 

74 

72*1 

CLERMONT  6  S 

MAX 

86 

82 

88 

89 

95 

98 

97 

93 

94 

93 

97 

96 

93 

88 

69 

90 

86 

69 

89 

90 

86 

92 

92 

91 

91 

92 

92 

91 

93 

91 

89 

91  >2 

MIN 

59 

57 

57 

60 

58 

68 

63 

65 

65 

65 

68 

65 

66 

66 

65 

61 

65 

66 

66 

66 

70 

69 

69 

69 

69 

68 

63 

66 

67 

69 

66 

66*1 

CLEWISTON  U  S  ENG 

MAX 

MIN 

COCONUT  GROVE  7  S 

MAX 

86 

82 

78 

85 

82 

84 

88 

87 

38 

87 

86 

85 

86 

87 

86 

89 

38 

87 

81 

85 

35 

87 

68 

86 

67 

88 

87 

87 

87 

88 

88 

86<0 

MIN 

59 

59 

57 

63 

59 

63 

66 

64 

64 

65 

73 

75 

75 

70 

65 

64 

66 

69 

69 

67 

74 

73 

78 

'''' 

72 

69 

76 

76 

66 

68 

69 

68  •2 

CRESCENT  CITY  2  SW 

MAX 

88 

82 

88 

88 

94  100 

89 

96 

94 

97 

94 

98 

96 

92 

87 

89 

66 

76 

81 

90 

86 

90 

95 

91 

93 

96 

91 

66 

90 

93 

66 

90<4 

MIN 

55 

55 

57 

60 

58 

66 

66 

64 

70 

70 

61 

66 

66 

67 

64 

61 

66 

63 

63 

63 

71 

63 

71 

70 

71 

68 

68 

66 

69 

69 

60 

65*0 

CROSS  CITY  CAA  AP 

MAX 

88 

84 

87 

90 

95 

96 

94 

88 

93 

93 

93 

94 

69 

66 

83 

86 

86 

87 

87 

87 

84 

89 

90 

90 

89 

91 

94 

92 

91 

89 

86 

89i4 

MIN 

47 

54 

47 

47 

64 

64 

69 

58 

64 

62 

60 

60 

60 

61 

61 

61 

62 

63 

62 

64 

71 

69 

69 

68 

68 

66 

65 

65 

68 

64 

55 

61*2 

OAYTONA  BEACH 

MAX 

80 

77 

73 

76 

79 

87 

89 

84 

36 

87 

87 

89 

93 

91 

86 

82 

78 

79 

60 

81 

84 

88 

84 

88 

88 

91 

89 

88 

85 

86 

91 

84.7 

MIN 

62 

60 

69 

63 

60 

66 

65 

64 

68 

73 

69 

68 

67 

68 

65 

62 

66 

67 

68 

71 

71 

69 

74 

72 

73 

71 

72 

69 

69 

71 

66 

67  .6 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

MAX 

80 

75 

78 

81 

39 

96 

85 

93 

90 

37 

93 

95 

91 

87 

86 

62 

80 

80 

62 

86 

89 

87 

89 

87 

91 

90 

69 

86 

87 

92 

83 

86.6 

MIN 

59 

58 

66 

60 

55 

63 

68 

61 

65 

64 

67 

64 

65 

66 

63 

59 

64 

64 

69 

69 

69 

68 

72 

71 

70 

66 

68 

64 

66 

69 

65 

64.6 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

MAX 

92 

90 

91 

95 

95 

98 

96 

95 

97 

98 

97 

96 

91 

91 

92 

83 

88 

88 

90 

75 

30 

79 

89 

88 

92 

92 

94 

93 

93 

66 

85 

90.6 

MIN 

57 

60 

55 

59 

62 

66 

65 

64 

64 

67 

67 

65 

68 

67 

63 

63 

62 

63 

64 

66 

65 

66 

65 

64 

65 

70 

69 

67 

67 

61 

58 

64.0 

OE  LAND 

MAX 

86 

76 

81 

83 

90 

96 

91 

94 

93 

94 

96 

96 

93 

86 

89 

86 

83 

8,0 

84 

79 

87 

90 

92 

92 

92 

94 

92 

86 

93 

92 

88.8 

MIN 

57 

61 

61 

55 

66 

62 

64 

65 

67 

68 

64 

68 

66 

67 

60 

66 

65 

63 

67 

71 

70 

70 

70 

72 

70 

69 

61 

67 

66 

66 

66.4 

DRY  TORTUGAS 

MAX 

84 

83 

79 

80 

85 

82 

83 

85 

85 

85 

85 

86 

66 

89 

86 

87 

87 

87 

88 

36 

38 

68 

88 

88 

67 

87 

85 

88 

87 

33 

86 

86.9 

MIN 

69 

72 

72 

72 

71 

74 

73 

72 

75 

75 

75 

75 

78 

76 

80 

76 

78 

78 

80 

80 

81 

77 

78 

77 

77 

77 

77 

77 

74 

76 

75.7 

EUSTIS  2  S 

MAX 

80 

82 

86 

94 

92 

96 

94 

95 

93 

95 

94 

99 

94 

90 

86 

90 

87 

82 

91 

92 

91 

93 

93 

93 

98 

95 

95 

91 

92 

94 

89 

91.5 

MIN 

60 

60 

62 

58 

60 

61 

66 

66 

67 

58 

67 

67 

67 

59 

67 

61 

69 

57 

60 

66 

61 

67 

67 

72 

74 

70 

70 

66 

70 

70 

72 

64.6 

EVERGLADES 

MAX 

85 

85 

88 

86 

87 

90 

88 

87 

88 

90 

90 

90 

88 

89 

90 

90 

88 

85 

66 

86 

89 

90 

90 

89 

69 

89 

89 

90 

89 

90 

91 

88.5 

MIN 

59 

59 

56 

62 

63 

67 

66 

66 

66 

64 

66 

65 

66 

64 

66 

64 

68 

68 

67 

68 

73 

72 

72 

71 

70 

69 

69 

66 

66 

70 

68 

66.3 

FEDERAL  POINT 

MAX 

83 

78 

82 

86 

93 

92 

90 

95 

94 

92 

95 

97 

96 

94 

87 

86 

85 

80 

61 

67 

65 

91 

94 

91 

94 

94 

86 

68 

92 

92 

88 

89.3 

MIN 

56 

65 

60 

62 

55 

64 

69 

64 

66 

65 

65 

67 

67 

69 

63 

62 

66 

63 

63 

66 

66 

67 

69 

70 

71 

68 

69 

66 

63 

69 

64 

64.7 

FELLSMERE 

MAX 

82 

82 

82 

84 

90 

98 

90 

90 

94 

93 

94 

96 

93 

94 

90 

88 

90 

85 

67 

88 

89 

68 

65 

90 

94 

93 

92 

90 

92 

94 

90 

69.9 

MIN 

59 

58 

58 

61 

59 

64 

63 

69 

62 

67 

63 

59 

60 

68 

65 

62 

65 

64 

63 

65 

71 

68 

70 

69 

68 

70 

65 

65 

65 

63 

67 

64.0 

FERNANOINA  BEACH 

MAX 

84 

76 

78 

33 

64 

86 

82 

86 

82 

82 

94 

92 

87 

86 

83 

79 

77 

76 

61 

82 

67 

62 

87 

67 

91 

68 

87 

66 

88 

36 

85 

84.3 

MIN 

58 

59 

62 

69 

59 

67 

59 

67 

69 

70 

69 

69 

70 

69 

65 

64 

67 

64 

66 

71 

71 

71 

71 

72 

72 

70 

72 

68 

71 

71 

63 

66.9 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 

82 

85 

84 

82 

87 

90 

92 

87 

89 

38 

87 

83 

86 

86 

90 

90 

88 

84 

65 

85 

88 

89 

89 

88 

69 

86 

90 

89 

90 

90 

91 

67.7 

MIN 

58 

58 

59 

62 

59 

62 

66 

68 

61 

65 

71 

72 

66 

68 

66 

64 

68 

69 

67 

69 

75 

77 

77 

74 

69 

66 

67 

68 

66 

67 

68 

66.9 

FT  LAUDERDALE  BAMIA  MAR 

MAX 

80 

77 

80 

79 

82 

86 

84 

83 

86 

85 

35 

85 

84 

85 

86 

84 

84 

80 

63 

83 

86 

67 

87  ■ 

87 

87 

87 

87 

66 

87 

86 

87 

64.4 

MIN 

62 

62 

62 

65 

63 

66 

69 

69 

66 

72 

76 

76 

75 

75 

70 

67 

70 

70 

69 

69 

79 

78 

78 

75 

75 

77 

77 

77 

73 

73 

71  .4 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

MAX 

90 

93 

39 

90 

87 

88 

92 

92 

88 

88 

37 

85 

86 

86 

88 

90 

87 

84 

83 

85 

66 

88 

87 

87 

87 

86 

67 

89 

66 

86 

36 

87.6 

MIN 

59 

66 

69 

64 

66 

59 

60 

61 

63 

57 

65 

63 

61 

66 

69 

66 

66 

73 

75 

74 

69 

66 

62 

63 

66 

63 

66 

67 

63.7 

FORT  MYERS  WB  AP 

MAX 

88 

88 

93 

90 

90 

91 

94 

94 

91 

68 

39 

90 

90 

86 

86 

89 

90 

69 

92 

92 

89 

90 

91 

92 

93 

91 

91 

91 

90.0 

MIN 

J  7 

60 

68 

69 

66 

61 

64 

66 

63 

60 

64 

67 

63 

61 

68 

65 

66 

67 

71 

71 

69 

69 

70 

72 

68 

69 

67 

67 

68 

65.1 

FORT  PIERCE 

MAX 

78 

71 

80 

79 

80 

84 

86 

86 

85 

84 

85 

86 

84 

88 

62 

81 

83 

84 

83 

84 

86 

86 

85 

66 

87 

85 

85 

85 

66 

86 

83 

63.6 

MIN 

61 

58 

60 

63 

62 

62 

67 

63 

69 

66 

63 

63 

63 

66 

66 

63 

65 

67 

67 

66 

72 

74 

73 

69 

70 

71 

66 

75 

68 

64 

69 

66.2 

FOUNTAIN  3  S 

MAX 

91 

87 

89 

93 

94 

95 

94 

93 

96 

96 

96 

94 

90 

88 

87 

86 

87 

86 

85 

61 

77 

83 

89 

88 

90 

91 

94 

94 

92 

86 

85 

89.6 

MIN 

55 

57 

56 

52 

59 

64 

64 

66 

64 

60 

64 

65 

65 

67 

63 

63 

60 

62 

65 

61 

67 

67 

67 

70 

71 

68 

66 

66 

64 

65 

56  1 63i2 

1 
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Table  5  ■  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
MAY  1955 


■3(unon 



Day  Oi  N 

lonth 
17 

« 
s 

1  1  2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

9 

10 

Jl 

12 

13 

IS 

16 

16 

19 

20 

21 

22 

1 

1  " 

r- 

1  " 

26 

.  27 

28 

29 

30 

.  ^' 

Aver 

GAINESVILLE  UNI   OF  FLA 

MAX 

87 

85 

82 

37 

89 

96 

96 

97 

94 

95 

97 

97 

93 

89 

87 

95 

91 

90 

91.2 

MIN 

55 

60 

56 

55 

60 

68 

64 

62 

67 

66 

67 

66 

66 

65 

65 

59 

64 

65 

64 

66 

69 

67 

67 

70 

69 

66 

69 

65 

67 

67 

61 

64  •  5 

GAINESVILLE  3  WSW 

MAX 

85 

81 

35 

38 

96 

93 

96 

95 

94 

96 

92 

87 

39 

87 

84 

36 

90 

92 

92 

91.1 

MIN 

50 

54 

50 

48 

53 

63 

57 

57 

66 

64 

66 

61 

62 

64 

61 

68 

65 

65 

62 

67 

70 

63 

66 

69 

70 

66 

68 

63 

68 

66 

62.2 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

MAX 

86 

89 

90 

89 

94 

94 

96 

90 

87 

93 

92 

94 

37 

91.4 

MIN 

59 

57 

48 

50 

51 

52 

56 

60 

62 

65 

63 

62 

63 

61 

60 

59 

62 

60 

59 

64 

65 

66 

67 

66 

68 

67 

65 

60 

62 

60 

54 

60.5 

HIALEAH 

MAX 

83 

80 

84 

82 

34 

91 

86 

88 

38 

87 

87 

87 

83 

85 

86 

87 

87 

87 

89 

35.9 

MIN 

59 

56 

61 

59 

62 

67 

65 

61 

64 

63 

66 

65 

68 

67 

63 

67 

67 

67 

66 

74 

75 

75 

67 

65 

73 

66 

66 

65 

66.1 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

90 

86 

89 

90 

98 

98 

97 

95 

97 

98 

35 

86 

87 

87 

92.0 

MIN 

50 

55 

50 

51 

58 

64 

59 

62 

66 

67 

65 

64 

66 

65 

64 

62 

63 

65 

63 

69 

70 

7! 

69 

67 

64 

68 

69 

58 

MILLIARD 

MAX 

86 

79 

85 

86 

95 

92 

91 

94 

39 

91 

96 

92 

92 

82 

84 

83 

30 

84 

83.7 

MIN 

48 

51 

49 

49 

57 

61 

49 

61 

62 

68 

63 

66 

68 

63 

69 

60 

62 

69 

60 

,  : 

64 

67 

66 

65 

64 

60 

66 

65 

53 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 

87 

85 

96 

95 

90 

92 

38 

88 

89 

90 

89 

88 

87 

87 

87 

69 

89 

38 

88.9 

MIN 

55 

56 

52 

60 

56 

58 

65 

61 

60 

59 

60 

64 

57 

62 

61 

60 

62 

67 

63 

66 

70 

68 

71 

69 

64 

63 

63 

'65 

61 

64 

66 

62  .2 

HYPOLUXO 

MAX 

84 

81 

86 

84 

84 

37 

33 

86 

36 

86 

85 

89 

84 

90 

81 

84 

85 

88 

88 

86 

87 

88 

87 

87 

67 

87 

86  .0 

MIN 

60 

59 

60 

64 

62 

61 

65 

69 

60 

64 

73 

74 

67 

69 

65 

63 

66 

68 

63 

66 

77 

78 

78 

77 

68 

67 

67 

77 

76 

69 

70 

INVERNESS 

MAX 

87 

85 

87 

89 

96 

92 

92 

94 

96 

98 

96 

97 

94 

91 

90 

39 

89 

89 

90 

91 

68 

93 

93 

94 

95 

95 

97 

93 

95 

94 

92 

92.3 

MIN 

54 

54 

58 

55 

60 

70 

61 

60 

63 

70 

69 

65 

65 

67 

60 

61 

65 

59 

65 

68 

70 

66 

67 

68 

68 

67 

71 

65 

64 

59 

60 

JACKSONVILLE  WB  AP 

MAX 

87 

79 

34 

88 

95 

92 

92 

96 

91 

90 

87 

84 

82 

81 

65 

85 

90 

93 

95 

93 

95 

94 

92 

86 

90.3 

MIN 

55 

60 

58 

56 

61 

64 

57 

67 

69 

69 

70 

69 

68 

69 

64 

61 

65 

63 

64 

71 

70 

71 

70 

71 

73 

72 

70 

66 

72 

69 

62 

66 . 0 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

80 

74 

77 

79 

81 

81 

84 

81 

78 

85 

87 

89 

85 

85 

37 

90 

81 

83.5 

MIN 

67 

59 

64 

58 

59 

59 

66 

67 

67 

65 

66 

60 

64 

63 

66 

64 

66 

64 

69 

68 

71 

69 

70 

69 

67 

66 

68 

79 

61 

65.4 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

MAX 

84 

74 

79 

85 

92 

91 

36 

83 

82 

63 

66 

87  .8 

MIN 

56 

65 

58 

58 

67 

69 

65 

69 

70 

70 

73 

71 

70 

71 

66 

62 

66 

68 

68 

71 

71 

70 

68 

72 

74 

73 

72 

63 

74 

71 

63 

JASPER  9  ESE 

MAX 

88 

83 

87 

90 

97 

94 

32 

84 

88 

90 

90 

93 

95 

94 

98 

100 

93 

91 .7 

MIN 

42 

49 

44 

44 

54 

53 

60 

49 

61 

63 

61 

60 

62 

61 

58 

56 

56 

58 

57 

60 

65 

63 

63 

66 

1" 

65 

61 

58 

60 

65 

49 

57.4 

KEY  WEST  WB  CITY 

MAX 

83 

86 

83 

84 

85 

85 

36 

86 

88 

89 

89 

90 

89 

90 

87 

83 

88 

89 

89 

39 

89 

89 

90 

90 

90 

90 

90 

37.3 

MIN 

74 

66 

70 

71 

63 

75 

74 

73 

74 

75 

75 

75 

75 

75 

71 

72 

74 

76 

70 

76 

78 

79 

79 

78 

78 

77 

77 

77 

76 

74 

75 

74.4 

KISSIMMEE 

MAX 

84 

83 

86 

89 

95 

100 

97 

95 

92 

92 

93 

88 

98 

91 

90 

90 

92 

92 

92 

92 

94 

92 

92 

94 

95 

92 

92.3 

MIN 

56 

55 

58 

59 

53 

65 

60 

64 

62 

61 

68 

66 

62 

64 

60 

66 

64 

64 

62 

65 

69 

67 

69 

70 

73 

67 

67 

66 

65 

69 

65 

63.6 

LA  BELLE 

MAX 

89 

88 

92 

92 

96 

99 

98 

93 

93 

93 

92 

90 

34 

90 

88 

89 

89 

92 

94 

93 

94 

92 

91 

92 

92 

93 

93 

92.0 

MIN 

54 

53 

55 

59 

55 

65 

53 

60 

61 

65 

61 

58 

59 

66 

63 

62 

66 

67 

65 

66 

72 

70 

72 

68 

69 

70 

66 

63 

63 

66 

68 

63.2 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

MAX 

85 

82 

35 

85 

88 

94 

93 

92 

90 

89 

35 

85 

38 

90 

91 

91 

92 

91 

90 

92 

91 

91 

91 

91 

39 

89  .8 

MIN 

55 

56 

56 

60 

56 

68 

62 

63 

64 

62 

63 

67 

63 

66 

66 

59 

67 

65 

63 

68 

66 

68 

72 

71 

75 

67 

67 

67 

70 

70 

67 

65  .2 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 

86 

85 

37 

89 

93 

97 

95 

87 

89 

86 

87 

87 

89 

89 

91 

94 

92 

95 

96 

95 

93 

94 

90 

88 

91  .7 

MIN 

50 

53 

53 

51 

56 

68 

60 

59 

68 

65 

63 

63 

63 

63 

61 

56 

62 

62 

60 

65 

67 

67 

67 

70 

68 

67 

65 

63 

66 

66 

99 

62  . 1 

LAKE  HIAWASSE 

MAX 

89 

82 

80 

84 

86 

92 

89 

91 

89 

36 

36 

89 

90 

87 

92 

91 

90 

92 

92 

92 

92 

91 

39 

90.0 

MIN 

58 

57 

61 

61 

56 

67 

62 

63 

65 

64 

67 

65 

66 

63 

63 

59 

65 

64 

63 

65 

69 

68 

69 

71 

74 

68 

68 

66 

65 

69 

67 

64.3 

LAKELAND  WB  CITY 

MAX 

83 

80 

83 

84 

91 

94 

92 

90 

87 

82 

85 

87 

90 

88 

90 

91 

92 

89 

91 

90 

39 

91 

91 

88 

89.1 

MIN 

62 

60 

60 

63 

63 

68 

67 

68 

66 

69 

70 

67 

67 

68 

68 

65 

67 

68 

67 

66 

69 

71 

73 

71 

71 

71 

71 

70 

69 

71 

71 

67.7 

LAKE  PLACID  2  SW 

MAX 

86 

86 

87 

39 

93 

93 

93 

92 

90 

81 

90 

90 

92 

92 

93 

94 

93 

94 

94 

94 

94 

94 

95 

92  .3 

MIN 

61 

54 

60 

63 

53 

63 

67 

60 

61 

63 

59 

67 

60 

64 

60 

59 

64 

67 

62 

64 

70 

67 

72 

63 

73 

69 

70 

63 

62 

67 

63.4 

LIVE  OAK  2  ESE 

MAX 

83 

86 

36 

38 

96 

94 

78 

84 

84 

35 

87 

85 

85 

89 

91 

90 

92 

95 

95 

91 

94 

89 

85 

89.4 

MIN 

49 

50 

48 

48 

55 

57 

57 

60 

65 

67 

63 

63 

64 

64 

62 

57 

60 

63 

62 

64 

70 

68 

68 

70 

68 

67 

65 

65 

68 

68 

96 

61.6 

LOXAHATCHEE 

MAX 

82 

79 

84 

88 

89 

95 

91 

90 

83 

35 

85 

86 

87 

89 

39 

39 

91 

91 

91 

92 

92 

91 

90 

91 

69  »3 

MIN 

57 

60 

62 

61 

64 

69 

57 

62 

62 

58 

66 

65 

67 

61 

64 

67 

63 

63 

70 

74 

71 

65 

62 

63 

63 

62 

63 

65 

68 

63.3 

MADI SON 

MAX 

89 

83 

83 

91 

95 

95 

96 

86 

32 

84 

87 

39 

86 

83 

89 

91 

91 

92 

94 

95 

93 

95 

89 

86 

MIN 

53 

59 

52 

54 

60 

65 

62 

64 

66 

71 

66 

66 

66 

65 

64 

60 

60 

64 

63 

66 

70 

68 

73 

70 

71 

70 

67 

67 

69 

68 

97 

64.3 

86 

84 

34 

82 

32 

85 

85 

87 

87 

88 

88 

38 

37 

87 

69 

69 

88 

89 

87 

88 

89 

89 

33 

89 

90 

MIN 

68 

65 

73 

73 

72 

71 

73 

73 

74 

72 

74 

69 

70 

71 

69 

74 

76 

74 

77 

77 

76 

75 

76 

76 

76 

74 

72 

73 

72.4 

MADTAMMA     f~AA  AD 

88 

86 

39 

92 

93 

94 

90 

83 

86 

86 

88 

82 

79 

80 

91 

39 

90 

91 

94 

92 

93 

84 

84 

69.1 

MIN 

50 

51 

65 

69 

67 

67 

70 

69 

70 

69 

67 

65 

63 

61 

65 

66 

67 

70 

65 

70 

69 

72 

70 

68 

70 

69 

63 

66 

65.0 

marianna  I nd  school 

88 

36 

36 

91 

93 

94 

94 

93 

38 

89 

89 

85 

87 

85 

82 

78 

81 

89 

88 

90 

92 

94 

94 

93 

92 

62 

89 . 9 

MIN 

48 

47 

61 

64 

62 

62 

64 

65 

64 

63 

61 

60 

60 

57 

61 

61 

64 

65 

62 

61 

60 

66 

67 

63 

65 

64 

60 

91 

60<4 

88 

82 

35 

90 

97 

95 

95 

81 

35 

80 

87 

88 

88 

86 

90 

93 

93 

94 

96 

96 

93 

95 

91 

87 

91.0 

MIN 

47 

47 

65 

59 

60 

67 

69 

62 

65 

64 

64 

62 

67 

60 

66 

63 

64 

70 

68 

71 

70 

69 

68 

65 

69 

63 

66 

99 

62.9 

MELBOURNE 

MAX 

85 

82 

79 

31 

82 

36 

87 

38 

90 

85 

84 

86 

82 

90 

90 

85 

35 

85 

87 

39 

37 

37 

86 

86 

61 

MIN 

61 

62 

60 

68 

66 

64 

69 

66 

64 

64 

67 

65 

63 

64 

66 

66 

67 

69 

68 

73 

70 

71 

71 

67 

79 

67 

68 

67 

66.1 

MFDPITT     TCI  AMn 

81 

78 

30 

84 

89 

94 

92 

87 

86 

85 

82 

84 

86 

87 

86 

88 

88 

92 

69 

90 

37 

90 

93 

86 

MIN 

61 

64 

66 

66 

67 

65 

68 

63 

61 

67 

69 

66 

66 

65 

65 

68 

68 

71 

70 

75 

72 

74 

73 

72 

73 

70 

70 

69 

67.6 

80 

78 

81 

81 

81 

85 

84 

85 

85 

80 

83 

83 

66 

85 

85 

84 

35 

89 

85 

84 

85 

86 

87 

MIN 

60 

65 

66 

70 

63 

69 

75 

76 

76 

75 

75 

71 

69 

65 

70 

69 

68 

76 

78 

78 

76 

76 

75 

77 

78 

77 

74 

76 

71.9 

MTAMT  DCA/~U 

MAX 

79 

78 

83 

81 

85 

33 

87 

82 

83 

80 

82 

86 

87 

37 

76 

83 

80 

34 

84 

84 

84 

84 

84 

89 

84 

84 

39 

92 

MtN 

65 

63 

67 

69 

74 

72 

71 

76 

76 

76 

75 

76 

73 

75 

67 

68 

70 

69 

77 

79 

78 

77 

78 

77 

77 

78 

77 

76 

77 

73.0 

MIAMI   WB  AIRPORT 

MAX 

83 

82 

8* 

83 

86 

92 

92 

87 

87 

88 

88 

83 

89 

89 

87 

88 

87 

86 

87 

67 

68 

86 

68 

87 

90 

MIN 

62 

60 

58 

63 

61 

65 

70 

66 

65 

63 

68 

76 

73 

71 

68 

65 

70 

69 

69 

72 

75 

79 

79 

77 

70 

69 

76 

77 

71 

70 

66 

69.3 

MIAMI   WB  CITY 

MAX 

77 

78 

78 

78 

81 

88 

81 

81 

82 

82 

81 

82 

34 

85 

84 

78 

84 

80 

82 

83 

83 

81 

82 

S3 

65 

84 

64 

82 

63 

MIN 

59 

64 

65 

69 

68 

73 

75 

74 

75 

74 

74 

68 

70 

64 

70 

66 

70 

76 

76 

78 

76 

77 

76 

77 

77 

78 

76 

63 

70.6 

MILTON  EXP  STATION 

MAX 

88 

87 

88 

91 

92 

93 

88 

91 

92 

91 

39 

89 

87 

65 

86 

61 

82 

82 

86 

86 

39 

86 

88 

86 

67 

81 

62 

MIN 

56 

57 

51 

63 

65 

63 

63 

67 

66 

63 

63 

62 

67 

69 

61 

63 

60 

62 

66 

70 

67 

67 

74 

63 

68 

66 

68 

67 

66 

57 

97 

63.9 

MONT  I  CELLO 

MAX 

91 

85 

90 

92 

99 

93 

95 

96 

99 

98 

96 

96 

81 

84 

85 

66 

68 

80 

87 

91 

90 

91 

91 

99 

96 

96 

91 

68 

MIN 

50 

55 

47 

60 

60 

64 

60 

60 

64 

67 

67 

64 

64 

65 

58 

58 

59 

63 

63 

64 

68 

68 

70 

68 

70 

67 

66 

69 

68 

67 

56 

62.4 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MAX 

86 

81 

81 

84 

83 

89 

95 

94 

91 

91 

91 

90 

90 

91 

91 

91 

88 

36 

66 

87 

91 

92 

91 

91 

93 

92 

90 

89 

69 

91 

92 

69.3 

MIN 

55 

52 

58 

61 

54 

62 

62 

65 

60 

65 

63 

58 

64 

68 

65 

60 

65 

68 

67 

65 

69 

70 

74 

69 

69 

71 

66 

67 

65 

67 

68 

64.3 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

87 

82 

8S 

85 

92 

96 

93 

95 

93 

94 

93 

94 

93 

91 

91 

e« 

87 

89 

67 

69 

89 

92 

91 

92 

90 

91 

90 

91 

90 

91 

89 

90.2 

MIN 

55 

54 

56 

61 

55 

66 

61 

64 

62 

64 

67 

63 

65 

67 

63 

99 

66 

67 

63 

67 

70 

70 

73 

72 

73 

68 

69 

69 

68 

66 

66 

64.7 

MT  PLEASANT 

MAX 

90 

85 

87 

91 

94 

95 

94 

9S 

93 

94 

93 

92 

39 

85 

90 

85 

89 

89 

69 

62 

77 

83 

69 

66 

91 

90 

93 

92 

91 

66 

69 

86  .6 

MIN 

51 

56 

52 

55 

58 

66 

65 

64 

66 

66 

67 

67 

68 

66 

64 

62 

60 

64 

64 

66 

69 

67 

69 

66 

72 

70 

67 

70 

66 

66 

6*tl 

Se«  Raismc*  NotM  FoDowliig  Station  (iid« 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  S  Conllnuod 


Slolion 

Day  Of  Month 

& 

E 
• 
> 
< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

I  8 

1 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NAPLES 

MAX 

83 

84 

84 

83 

32 

63 

33 

83 

64 

97 

87 

86 

35 

87 

87 

65 

66 

84 

86 

88 

89 

89 

89 

88 

86 

87 

8« 

88 

86 

87 

87 

86 

•  9 

MIN 

59 

55 

56 

63 

61 

73 

71 

64 

66 

68 

66 

63 

61 

71 

69 

65 

69 

68 

68 

69 

72 

72 

71 

68 

69 

70 

68 

67 

66 

59 

71 

66 

•  7 

NE«  SMYRNA   BEACH  4  N 

MAX 

82 

80 

79 

31 

90 

93 

86 

92 

91 

90 

90 

96 

93 

88 

37 

83 

SO 

82 

84 

87 

89 

88 

69 

90 

91 

91 

91 

88 

69 

93 

86 

87i4 

MIN 

59 

58 

68 

62 

57 

64 

61 

63 

66 

64 

65 

66 

64 

64 

63 

60 

64 

64 

65 

69 

69 

69 

70 

70 

70 

67 

68 

64 

65 

69 

66 

64 

•  9 

NICEVILLE 

MAX 

69 

90 

90 

39 

90 

69 

90 

90 

90 

89 

90 

90 

90 

86 

69 

86 

84 

86 

64 

86 

83 

81 

81 

86 

83 

86 

87 

87 

67 

90 

65 

67 

•  2 

MIN 

53 

54 

59 

60 

61 

62 

63 

65 

64 

60 

61 

64 

63 

65 

62 

66 

65 

64 

63 

64 

70 

70 

75 

68 

71 

67 

73 

66 

63 

61 

94 

63 

•  8 

OCALA 

MAX 

89 

84 

85 

90 

95 

98 

96 

95 

97 

98 

98 

93 

95 

86 

90 

87 

87 

90 

89 

86 

90 

93 

92 

92 

94 

94 

94 

99 

92 

90 

92 

•  1 

MIN 

57 

60 

57 

67 

63 

67 

64 

64 

67 

68 

65 

66 

67 

65 

62 

67 

63 

64 

67 

68 

68 

70 

71 

72 

71 

71 

66 

69 

71 

64 

69 

•  8 

OCALA  2  ue 

MAX 

S6 

82 

85 

89 

95 

99 

97 

97 

98 

.01 

99 

97 

96 

92 

66 

90 

87 

86 

88 

91 

87 

92 

93 

92 

93 

95 

95 

94 

94 

94 

90 

92 

•  3 

MIN 

49 

53 

51 

50 

54 

62 

56 

57 

66 

63 

67 

64 

63 

67 

63 

59 

65 

62 

59 

65 

67 

68 

66 

67 

68 

68 

66 

61 

66 

66 

59 

61 

•  8 

OKEECHOBEE  HRCN  SATE  6 

MAX 

MIN 

ORLANDO   WATER  PLANT 

MAX 

93 

81 

83 

84 

91 

95 

93 

94 

93 

95 

95 

96 

95 

92 

91 

88 

85 

85 

89 

91 

92 

93 

93 

93 

92 

92 

89 

92 

92 

89 

90i5 

MIN 

61 

63 

62 

62 

62 

70 

66 

67 

63 

69 

70 

68 

66 

66 

67 

63 

67 

67 

67 

67 

70 

63 

71 

72 

70 

70 

69 

68 

68 

72 

70 

67i4 

ORLANDO  Wn  AIRPORT 

MAX 

32 

78 

82 

84 

91 

94 

92 

94 

93 

94 

94 

94 

92 

89 

89 

68 

84 

85 

87 

91 

89 

90 

93 

92 

92 

93 

91 

90 

92 

91 

88 

89 

•  6 

MIN 

59 

60 

60 

61 

68 

69 

63 

64 

66 

66 

69 

67 

66 

67 

65 

60 

67 

66 

65 

66 

59 

68 

70 

70 

71 

69 

69 

67 

67 

70 

68 

65 

•  9 

PALATKA 

MAX 

85 

79 

85 

36 

91 

98 

91 

95 

95 

96 

94 

96 

99 

94 

66 

88 

85 

33 

82 

89 

86 

90 

96 

93 

95 

95 

92 

90 

92 

94 

90 

90 

t6 

MIN 

56 

59 

58 

58 

61 

66 

62 

66 

69 

67 

69 

69 

69 

70 

67 

62 

67 

66 

65 

69 

70 

70 

71 

71 

73 

72 

73 

67 

70 

71 

53 

66 

i6 

PANAMA  CI  TV 

MAX 

84 

81 

82 

90 

89 

36 

34 

83 

63 

94 

31 

81 

85 

80 

86 

83 

84 

83 

64 

86 

64 

MIN 

64 

61 

60 

69 

71 

71 

71 

71 

71 

66 

65 

66 

66 

70 

70 

70 

73 

76 

75 

74 

70 

63 

68 

•  8 

PENSACOLA  CAA  AP 

MAX 

86 

82 

86 

91 

92 

92 

88 

87 

90 

39 

38 

69 

88 

68 

87 

79 

83 

83 

33 

79 

81 

83 

85 

64 

67 

65 

86 

86 

87 

84 

63 

85>6 

MIN 

62 

62 

56 

60 

66 

67 

67 

70 

67 

69 

63 

69 

69 

71 

67 

66 

66 

68 

70 

70 

70 

75 

77 

75 

76 

75 

77 

74 

69 

53 

61 

66 

•  6 

PENSACOLA  W8  CITY 

MAX 

8C 

82 

81 

87 

91 

68 

87 

87 

84 

85 

85 

83 

84 

85 

85 

76 

80 

80 

80 

79 

60 

81 

64 

63 

84 

83 

86 

89 

64 

84 

83 

63a4 

MIN 

62 

63 

60 

64 

68 

69 

69 

70 

69 

70 

70 

69 

69 

72 

63 

66 

66 

68 

72 

71 

72 

75 

76 

76 

77 

77 

77 

77 

68 

65 

61 

69 

•  6 

PLANT  CITY 

MAX 

86 

35 

85 

89 

94 

97 

96 

96 

96 

95 

96 

95 

93 

89 

92 

88 

35 

38 

88 

92 

90 

93 

93 

91 

92 

91 

92 

92 

93 

92 

90 

91»4 

MIN 

55 

56 

53 

59 

57 

66 

61 

60 

60 

64 

64 

67 

65 

65 

63 

69 

65 

65 

62 

62 

68 

71 

71 

58 

72 

68 

67 

66 

67 

67 

67 

V 

>9 

POMPANO  BEACH 

MAX 

83 

79 

84 

81 

84 

90 

89 

85 

86 

86 

84 

85 

84 

89 

37 

36 

85 

83 

84 

33 

66 

87 

85 

86 

67 

87 

88 

87 

68 

87 

88 

89|3 

MIN 

56 

58 

58 

62 

63 

59 

63 

65 

60 

67 

56 

68 

61 

57 

62 

60 

65 

68 

59 

62 

65 

70 

77 

65 

68 

65 

70 

74 

70 

67 

66 

63 

•  3 

PUNTA  GOROA 

MAX 

88 

86 

88 

87 

89 

92 

91 

90 

91 

92 

94 

91 

89 

68 

90 

90 

89 

87 

89 

90 

89 

91 

91 

90 

89 

92 

91 

93 

91 

91 

91 

90  lO 

MIN 

61 

59 

60 

63 

61 

70 

64 

63 

69 

68 

65 

63 

67 

63 

66 

64 

71 

61 

66 

67 

72 

71 

72 

70 

67 

72 

70 

70 

68 

69 

70 

66 

.7 

QUINCY  EXP  STATION 

MAX 

89 

87 

86 

90 

94 

95 

94 

94 

94 

93 

93 

92 

90 

84 

82 

81 

82 

64 

87 

83 

77 

83 

89 

87 

91 

90 

92 

92 

89 

85 

65 

86 

•  2 

MIN 

51 

60 

49 

50 

64 

63 

65 

63 

67 

65 

66 

66 

68 

62 

69 

60 

59 

63 

63 

64 

69 

67 

68 

68 

70 

67 

64 

66 

65 

66 

55 

62 

•  9 

RAIFORO  ST  PRISON 

MAX 

86 

86 

88 

89 

97 

96 

96 

93 

97 

97 

97 

99 

95 

92 

90 

89 

87 

85 

95 

88 

86 

91 

97 

96 

94 

95 

96 

93 

91 

93 

88 

92 

•  0 

MIN 

49 

52 

51 

49 

54 

60 

64 

56 

69 

64 

65 

63 

62 

62 

61 

59 

65 

63 

60 

66 

69 

68 

65 

69 

68 

66 

66 

62 

68 

67 

56 

61 

•  9 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

MAX 

87 

37 

87 

84 

83 

94 

93 

88 

91 

88 

83 

87 

87 

36 

37 

89 

89 

87 

93 

87 

88 

89 

86 

87 

68 

88 

89 

89 

69 

69 

91 

66 

•  0 

M  IN 

57 

57 

53 

59 

57 

60 

66 

63 

61 

61 

61 

64 

59 

63 

64 

61 

64 

67 

65 

67 

72 

70 

72 

69 

64 

63 

67 

68 

62 

64 

67 

63 

•  1 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 

82 

77 

83 

83 

88 

91 

88 

n4 

90 

68 

92 

97 

94 

91 

67 

31 

32 

84 

94 

36 

82 

87 

89 

89 

87 

92 

87 

86 

88 

92 

84 

67 

•  2 

MIN 

54 

57 

67 

66 

56 

65 

53 

64 

64 

66 

64 

65 

66 

65 

62 

61 

65 

63 

64 

69 

57 

57 

71 

71 

71 

68 

66 

67 

67 

68 

59 

64(3 

SAINT  LEO 

MAX 

84 

83 

87 

83 

92 

96 

97 

94 

96 

97 

93 

96 

94 

88 

91 

89 

86 

68 

93 

91 

85 

92 

94 

92 

93 

94 

93 

92 

93 

92 

88 

91 

•  2 

MIN 

59 

60 

60 

60 

63 

69 

65 

64 

65 

66 

69 

65 

65 

69 

67 

61 

67 

65 

64 

67 

67 

70 

71 

59 

72 

53 

70 

68 

59 

70 

67 

66 

•  2 

SAINT  MARKS  6  SE 

MAX 

92 

90 

91 

90 

96 

99 

94 

86 

83 

90 

89 

91 

86 

37 

87 

30 

83 

84 

83 

83 

80 

85 

85 

86 

88 

88 

89 

89 

89 

90 

69 

68 

•  1 

MIN 

54 

55 

61 

54 

63 

65 

65 

63 

67 

70 

66 

67 

66 

65 

65 

62 

58 

63 

65 

67 

70 

73 

73 

70 

72 

68 

68 

55 

62 

66 

53 

64 

•  7 

ST  PETERSBURG 

MAX 

85 

84 

83 

84 

34 

33 

86 

86 

90 

90 

38 

89 

85 

84 

85 

86 

84 

66 

85 

69 

87 

91 

90 

90 

88 

91 

91 

91 

90 

87 

86 

87 

•  2 

MIN 

63 

65 

60 

60 

64 

70 

69 

70 

68 

63 

70 

69 

69 

69 

69 

67 

67 

68 

66 

68 

72 

73 

74 

72 

73 

72 

74 

73 

72 

73 

72 

69 

.0 

SANFORO 

MAX 

86 

80 

79 

82 

85 

92 

91 

91 

96 

94 

95 

94 

95 

93 

90 

89 

67 

83 

83 

87 

90 

93 

87 

93 

92 

94 

92 

91 

90 

91 

93 

89 

•  6 

MIN 

59 

57 

63 

63 

56 

65 

66 

70 

72 

66 

66 

64 

66 

65 

67 

60 

64 

66 

66 

68 

66 

69 

74 

70 

73 

69 

69 

64 

64 

69 

67 

66 

•  9 

SARASOTA 

MAX 

85 

34 

35 

85 

82 

84 

63 

88 

35 

90 

86 

86 

86 

86 

85 

85 

85 

86 

86 

90 

86 

90 

89 

87 

87 

90 

87 

89 

88 

97 

67 

86a6 

MIN 

58 

57 

56 

68 

59 

73 

71 

67 

62 

65 

67 

66 

66 

66 

64 

61 

68 

69 

64 

66 

72 

72 

69 

64 

71 

69 

70 

70 

67 

68 

66 

6S 

•  9 

SECOTAN 

MAX 

MIN 

SOUTH  MIAMI    3  W 

MAX 

83 

81 

65 

83 

85 

90 

94 

93 

91 

86 

89 

90 

91 

91 

90 

91 

87 

63 

86 

86 

69 

89 

89 

90 

89 

90 

69 

88 

91 

92 

91 

68 

•  5 

MIN 

57 

56 

66 

62 

58 

62 

65 

63 

62 

63 

64 

71 

66 

67 

64 

62 

65 

68 

68 

67 

73 

73 

75 

74 

68 

66 

72 

73 

67 

67 

68 

66 

•  0 

STUART 

MAX 

80 

77 

30 

80 

36 

33 

89 

92 

86 

66 

85 

87 

85 

89 

39 

86 

85 

80 

84 

82 

84 

86 

87 

85 

88 

87 

88 

67 

88 

88 

66 

85 

•  5 

MIN 

59 

58 

63 

63 

62 

64 

65 

60 

61 

61 

61 

63 

61 

61 

58 

63 

63 

69 

65 

69 

59 

71 

77 

68 

68 

71 

69 

76 

61 

68 

71 

65 

•  1 

SUNNILANO 

MAX 

85 

84 

88 

88 

96 

92 

91 

92 

92 

92 

93 

92 

88 

90 

86 

87 

86 

90 

89 

89 

92 

90 

91 

91 

90 

91 

92 

90 

91 

90 

•  0 

MIN 

53 

52 

54 

69 

63 

65 

60 

64 

64 

60 

57 

69 

62 

58 

65 

66 

66 

68 

72 

69 

72 

70 

67 

68 

66 

65 

58 

66 

66 

63 

•  6 

TALLAHASSEE   WH.  AP 

MAX 

88 

84 

86 

90 

94 

94 

94 

91 

94 

93 

95 

92 

69 

86 

86 

83 

64 

64 

86 

83 

80 

61 

89 

38 

91 

91 

93 

94 

92 

87 

85 

88 

•  6 

MIN 

53 

56 

60 

53 

61 

64 

65 

62 

65 

68 

66 

65 

65 

62 

61 

61 

60 

55 

65 

58 

69 

63 

70 

71 

70 

68 

66 

67 

67 

67 

57 

63 

.7 

TAMIAMI   TRL  1.0  MI  BEND 

MAX 

89 

84 

87 

85 

87 

89 

97 

95 

92 

94 

90 

69 

90 

92 

93 

92 

92 

90 

86 

86 

39 

90 

90 

89 

90 

90 

89 

93 

69 

93 

96 

90 

•  2 

MIN 

67 

55 

54 

65 

66 

62 

61 

61 

59 

62 

61 

63 

60 

64 

63 

60 

62 

67 

66 

66 

72 

71 

71 

59 

66 

65 

64 

66 

64 

66 

67 

63 

•  0 

TAMPA   WB  AIRPORT 

MAX 

85 

85 

86 

84 

86 

86 

86 

87 

89 

92 

89 

90 

67 

63 

87 

87 

84 

83 

83 

68 

85 

91 

91 

68 

89 

91 

90 

89 

87 

88 

87 

87 

•  3 

MIN 

58 

59 

56 

56 

61 

69 

65 

65 

62 

66 

68 

66 

67 

69 

66 

63 

67 

65 

64 

57 

74 

73 

71 

69 

72 

69 

69 

69 

69 

70 

66 

66 

•  2 

TARPON  SPRINGS 

MAX 

86 

83 

35 

33 

82 

84 

66 

85 

85 

85 

90 

87 

89 

66 

86 

85 

85 

83 

86 

64 

89 

85 

90 

88 

88 

87 

90 

89 

89 

68 

87 

66  >2 

MIN 

56 

60 

56 

54 

51 

63 

66 

68 

63 

67 

66 

66 

67 

71 

71 

63 

67 

67 

66 

66 

65 

73 

72 

67 

73 

72 

72 

70 

65 

70 

65 

66 

•  9 

TAVERNIER 

MAX 

83 

80 

82 

81 

84 

85 

66 

85 

66 

86 

85 

65 

35 

85 

66 

87 

87 

87 

86 

86 

87 

67 

86 

66 

88 

89 

86 

66 

87 

67 

87 

85i5 

MIN 

68 

67 

66 

68 

68 

71 

74 

74 

75 

75 

77 

73 

74 

74 

70 

71 

76 

72 

70 

78 

76 

80 

79 

74 

74 

75 

78 

78 

78 

77 

76 

73 

•  8 

TITUSVILLE  2  W 

MAX 

79 

77 

81 

81 

90 

95 

60 

92 

93 

92 

94 

96 

94 

94 

90 

84 

84 

64 

65 

88 

89 

87 

92 

<ll 

93 

89 

90 

88 

91 

91 

63 

86 

■  3 

MIN 

69 

66 

60 

61 

56 

63 

60 

63 

63 

63 

64 

63 

63 

65 

62 

62 

61 

64 

64 

66 

69 

67 

73 

69 

70 

67 

65 

66 

65 

68 

66 

54 

■  0 

TURKEY  HAMMOCK 

MAX 

89 

86 

90 

97 

96 

93 

93 

95 

94 

93 

93 

90 

68 

37 

82 

89 

90 

92 

92 

90 

91 

91 

92 

94 

90 

90 

•  9 

MIN 

65 

67 

56 

61 

60 

61 

61 

57 

54 

67 

60 

60 

59 

63 

64 

61 

66 

70 

67 

70 

62 

53 

65 

55 

61 

•  5 

VENICE 

MAX 

86 

as 

86 

83 

32 

83 

63 

64 

84 

87 

65 

64 

35 

66 

66 

84 

66 

84 

60 

83 

83 

89 

86 

86 

86 

68 

66 

88 

66 

69 

88 

86 

■  4 

MIN 

60 

64 

60 

60 

62 

73 

72 

65 

64 

66 

66 

67 

67 

66 

65 

66 

70 

66 

65 

65 

64 

54 

71 

66 

72 

70 

71 

70 

69 

69 

70 

56 

■  6 

VERO   BEACH  CAA  AP 

MAX 

79 

77 

7« 

79 

83 

89 

85 

66 

87 

67 

86 

88 

86 

93 

65 

83 

65 

83 

85 

85 

87 

S« 

87 

86 

91 

87 

87 

67 

87 

92 

67 

65 

i7 

MIN 

63 

59 

60 

62 

61 

65 

69 

67 

63 

68 

67 

64 

67 

69 

66 

63 

67 

66 

65 

66 

71 

73 

74 

66 

71 

73 

67 

72 

65 

69 

70 

66 

■  6 

WAUCHULA  2  NW 

MAX 

es 

S3 

e« 

87 

92 

95 

a 

97 

92 

94 

95 

94 

95 

91 

63 

88 

90 

90 

92 

93 

91 

91 

92 

92 

93 

94 

90 

91 

■  3 

MIN 

58 

52 

52 

56 

52 

62 

60 

60 

59 

63 

62 

57 

60 

57 

64 

67 

62 

70 

69 

72 

67 

70 

66 

55 

63 

66 

64 

62 

■  1 

WET- 

MAX 

82 

77 

81 

80 

80 

85 

64 

64 

64 

82 

62 

62 

62 

84 

64 

61 

84 

80 

62 

61 

65 

65 

85 

84 

84 

84 

84 

84 

84 

35 

86 

e2>9 

MIN 

62 

63 

61 

66 

64 

69 

66 

74 

65 

72 

75 

74 

69 

72 

68 

67 

70 

69 

71 

74 

79 

79 

76 

78 

73 

75 

77 

78 

74 

73 

75 

71 

4 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5 -Continued 


Station 

Day  Oi  Month 

Average 

1      2  3 

4      5  6 

7      8  9 

10    U  12 

13     14  15 

16  1  17  j  18 

19     20  21 

22     23  24 

25  I  26  I  27    28  !  29  1  30  1  31 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 
WINTER  HAVEN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

82     80  84 

61  62  61 

8<.     83  87 

62  60  61 

82     85  89 
64     63  63 

88     93  9'. 
63     61  68 

90     88  88 
65     69  62 

95     95  93 
67     66  66 

87     87  87 
66     68  66 

96     95  95 
68     67  65 

87     89  87 
6*     68  63 

93     39  90 

67     68  69 

85  85  83 
65     68  68 

38  85  87 
63     66  68 

86  85  88 
69     68  75 

88     91  89 

66     68  71 

88  87  88 
78     76  73 

93  92  92 
70      73  71 

89  88  89  88  89  90  30 
69     69     73     73     69     70  71 

90  92  «2  93  93  93  90 
73      69     69      67      68      71  70 

86  (7 
67.8 

90>9 
67<1 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


:}taQon 

J 

2 

3 

3 

5 

7 

Q 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3s  ? 

|2  °l! 

BAY  LAKE 

EVAP 

.31 

.40 

.24 

.32 

.29 

.24 

.26 

.25 

.27 

.26 

.29 

.35 

.22 

.24 

.19 

.28 

.21 

.23 

.23 

.10 

.29 

.19 

.31 

.27 

.22 

.25 

.30 

.29 

.23 

.23 

.24 

8.00 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

.30 

.22 
164 

.19 

238 

.21 

186 

.24 

129 

.  24 
137 

.26 
133 

.26 
149 

.29 

95 

.23 
90 

.29 
101 

.26 
120 

.29 
122 

.20 
122 

.29 
104 

.27 
99 

.23 
95 

.11 
93 

.16 
100 

.14 

154 

.28 
194 

.03 
200 

.22 
160 

.25 
144 

.  21 
140 

.23 
107 

.  26 

io8 

.25 
i08 

.  21 
89 

.  21 

io2 

.  27 
il4 

7, 10 
84027 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

.26 
60 

.33 
101 

.19 

80 

.46 

59 

.00 

90 

.20 
30 

.22 
40 

.18 

37 

.25 
57 

.24 

27 

.26 
40 

.27 
41 

.29 
50 

.30 
51 

.28 
41 

.26 
44 

.20 

36 

.10 
39 

.12 
19 

.15 
27 

.25 
35 

.28 
61 

.20 

123 

.31 

56 

.29 
54 

.31 
47 

.30 
38 

.29 
36 

.28 
45 

.18 
32 

.12 
29 

7.37 
1525 

GAIKESVILLE  3  WSH 

EVAP 
WIND 
MAX 
KIN 

.28 
51 
85 
58 

.30 
73 
86 
60 

.34 

76 
89 

55 

.32 
50 
88 
59 

.28 
37 
92 
63 

.30 
35 
93 
69 

.40 
45 
92 

65 

.27 
38 
96 
64 

.27 
48 
97 
63 

.29 
33 
95 
71 

.33 
37 
97 
72 

.25 
36 
94 
67 

50 
93 
69 

.34 
57 
91 
69 

.13 

32 
86 
67 

.15 
26 
91 
63 

.26 
36 
90 
69 

.25 
49 

88 
69 

.12 
42 

90 
65 

.23 

55 
90 
69 

.20 

56 
89 
72 

.33 

63 
92 
69 

.24 

35 
95 
71 

.18 
26 
94 

75 

.34 
65 
94 
73 

.28 
47 
97 
71 

.37 
58 
97 
72 

.30 
41 

98 
67 

.24 
44 

95 
71 

.41 

77 
94 

69 

BS.55 
B146S 
92.3 
67.2 

HIALEAB 

EVAP 
WIND 

.27 
71 

.19 

19 

.20 
80 

.19 
48 

.13 
19 

.25 
22 

.24 

21 

.26 
49 

.25 
19 

.34 
48 

.22 

50 

.29 

52 

.30 

35 

.22 
30 

.25 

26 

.17 
22 

29 

.04 
11 

27 

.19 
61 

.24 

71 

.26 
68 

.27 

50 

.23 
43 

.26 
15 

.22 

52 

.63 
83 

« 
* 

.37 
54 

.24 
24 

B7.18 
1199 

LAKE  PLACID  2  SW 

EVAP 
WIND 

.36 

50 

.23 

25 

.26 
49 

.29 
42 

.27 
15 

.27 
24 

.31 

26 

.24 

12 

.17 
25 

.28 
22 

.31 
21 

.35 
27 

.32 
27 

.28 
20 

.30 

26 

.25 
15 

.31 
10 

.23 
22 

.25 
19 

.18 
22 

.30 
36 

.26 
33 

.25 
24 

.31 
27 

.32 
22 

.33 
23 

.34 

27 

.26 
21 

.33 
20 

.33 
19 

B8.77 
B  776 

LOXAHATCHEE 

EVAP 

.21 

.16 

.20 

.24 

.23 

.19 

.19 

.18 

.54 

.14 

.25 

.27 

.28 

.22 

.20 

.26 

.12 

.10 

.03 

.15 

.20 

.20 

.17 

.18 

.26 

.22 

.27 

.15 

.17 

.20 

86.39 

HOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 
WIND 

.34 

51 

.35 
93 

.27 
64 

.29 
94 

.30 
64 

.25 

35 

.19 

37 

.30 

51 

.18 
34 

.26 

37 

.31 

39 

.31 
46 

.32 

47 

.33 

51 

.23 

36 

.24 
44 

.25 
45 

.16 

53 

.21 
32 

35 

.21 

55 

.21 
46 

.20 
41 

.28 
43 

.24 

35 

.31 
32 

.30 
28 

.28 
33 

.30 
36 

.29 

26 

.30 
30 

B8.28 
1393 

ORLANDO  WATER  PLANT 

EVAP 
WIND 

.32 
68 

.26 
59 

83 

.07 
57 

.27 
32 

.23 
29 

.32 
32 

.26 
26 

.25 

26 

.28 

20 

.25 
21 

.30 

33 

.29 
13 

.23 
33 

.30 

29 

.22 
29 

.25 
27 

.24 
41 

.22 
31 

.31 
27 

20 

.21 
19 

.22 
18 

.20 
17 

.18 
21 

.29 
17 

.26 
21 

.25 
21 

.26 
23 

.21 
26 

.29 
29 

B7.74 
948 

SDNNILAND 

EVAP 
WIND 

.31 
217 

.20 
111 

.28 
84 

.29 
125 

« 

.64 
151 

.29 
102 

.26 
62 

.25 
64 

.21 

58 

.31 

86 

.28 

66 

.18 
49 

• 
* 

.58 
157 

.34 

SO 

.19 
84 

66 

60 

.17 
88 

.25 
95 

.15 
93 

.23 
71 

.25 
69 

.30 
56 

.28 
83 

.29 
62 

.30 
80 

.31 
51 

.22 
59 

.23 
61 

B8.11 
2460 

TAVIAUI  TRL  40  HI  BD 

EVAP 

.20 

.28 

.17 

.21 

.25 

.24 

.25 

.33 

.30 

.23 

.26 

.33 

.16 

.25 

.27 

.31 

.18 

.27 

.23 

.18 

.20 

.25 

.21 

.28 

.24 

.22 

.27 

.28 

.25 

.34 

.27 

7.71 

VERO  BEACH  CAA  AP 

EVAP 

.38 

.34 

.27 

.20 

.29 

.23 

.23 

.20 

.27 

.28 

.24 

.33 

.30 

.30 

.39 

.23 

.24 

.18 

.09 

.14 

.26 

.19 

.22 

.28 

.11 

.29 

.32 

.31 

.23 

.29 

B7.88 

MAX  and  MIN  In  Table  6  refer  to  extremes  of 
temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 


(a)   Evaporation  measured  in  pan  36  x  36  Inches. 
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STATION  INDEX 


FLORIOA 


Station 

Index  No. 

County 

a 

1 

D 

Utitude 

• 

1 

1 
J 

1 

• 

Q 

ObMT' 

vation 
time 

OboefTOT 

Refer 

to 
tables 

Station 

Index  No. 

County 

1  Drainage  I  1 

Longitude 

1 
t 

u 

Obeei- 
▼atioo 
time 

Obeervez 

Refer 

to 
tablee 

g 

a 

■g 
£ 

- 

O. 

*p*mcHicoL*  «  cnv 

0211 

FRANKLIN 

5 

29  44 

64  59 

MID 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  19 

C 

LOXAHATCHEE 

3182 

PALM  BEACH 

7 

26  41 

60  16 

14 

6P 

6P 

C.  A.  KING 

2  3  5  6 

C 

ARCADIA 

0226 

OE  SOTO 

5 

27  13 

61  31 

65 

L-  L.  STIKELEATHER 

2  3  S 

LYNNE  4  SE 

5237 

6 

29  10 

81  32 

90 

OTIS  B.  FORT 

AVON  PARK 

HIGHLANDS 

61  90 

145 

J.  WILEY  COTMRAN 

HAD I SON 

145 

T.  C.  MERCHANT 

BARTCM 

POLK 

5 

61  50 

115 

CITY  OF  6ART0W 

mrathon  vaca  key 

U.S.  PUB. HEALTH  SVC 

HILLSBOROUGH 

5 

62  30 

51 

7A 

U.   S.   GEO.  SURVEY 

HARIAfMA  CAA  AP 

JACKSON 

110 

MID 

C IVIL  AERO.  ADM. 

BELLE  GlAOC  tXP  STA 

061 1 

PALM  BEACH 

7 

26  40 

80  38 

16 

SA 

8A 

EVERGLADES  EXP  STA 

2  3  5  6 

MAR I ANNA   IND  SCHOOL 

5372 

JACKSON 

1 

30  45 

85  17 

120 

5P 

5P 

FLA.   IND.S.fOf)  BOYS 

2  3  5 

BELLE  GLACE  MRN  GATE  * 

0616 

PALM  8EACH 

26  42 

60  43 

31 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

MARINELAND 

5391 

FLAGLER 

2 

29  40 

61  13 

10 

MARINE  STUDIO  INC 

c 

BIO  PINE  KEY  \m 

MONROE 

5 

61  21 

6 

WALTER  2IEGNER 

LA  FAYETTE 

ROBERT  L.  ANNIN 

0ITHLO 

ORANGE 

a 

61  oe 

63 

MRS. MILDRED  M.GROSE 

MELBOURNE 

BREVARD 

20 

MELBOURNE  KlOf  KH 

OLACKMAN  4  MMH 

OKALOOSA 

200 

MID 

MRS .  S .  YOUNGSLOOO 

MERRITT  ISLAND 

BREVARD 

25 

6P 

RICHARD  E.  DEWEY 

BLOUNTSTOHN  2  SE 

oeo* 

CALHOUN 

1 

30  26 

B3  02 

51 

7A 

7A 

JOHN  PURIFOY 

2  3  5 

MIAMI   BAY  FRONT 

5653 

DADE 

2 

25  47 

60  11 

8 

5P 

5P 

CITY  OF  MIAMI 

2  3  3 

BOCA  RATOW 

PALM  BEACH 

2 

26  21 

80  05 

13 

HAROLD  A.  TURNER 

MIAMI  BEACH 

3656 

OADE 

2 

25  47 

60  08 

9 

3P 

LIFE  GUARD  PATROL 

2  3  5 

BRAOENTON  EXP  STA 

MANATEE 

5 

82  $3 

10 

GULF  COAST  EXP  STA 

MIAMI  WB  AIRPORT 

OADE 

6 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

BRANFORD 

SUWANNEE 

10 

62  56 

MRS.  BEULAH  STANLEY 

MIAMI  WB  CITY 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

BRISTOL 

LIBERTY 

1 

64  39 

160 

MID 

WILLARO  R.  ADAMS 

MILTON  EXP  STATION 

SANTA  ROSA 

217 

5P 

AQR.  EXP.  STATION 

brooksville  chin  mill 

1046 

HERNANDO 

5 

26  37 

62  22 

275 

5P 

5P 

MISS  L.VON  BOROWSKV 

2  3  5 

c 

MONTICELLO 

5879 

5 

30  32 

63  52 

202 

MID 

8A 

A.   M.  PHILLIPS 

2  3  3 

BUSHNELL  2  E 

1163 

5 

28  40 

82  05 

75 

MRS.  A.  H.  NELSON 

2  3  5 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

5895 

26  50 

81  05 

22 

eA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6 

c 

CAMP  BLANDINC 

CLAY 

a 

81  59 

LEROY  6.  NORMAN,  JR 

MOUNTAIN  LAKE 

160 

5P 

MOUNTAIN  LAKE  CORP 

CANAL  POINT  GATE  S 

PALM  BEACH 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MT  PLEASANT 

GADSDEN 

301 

A.  N.  HUBBARD 

CANAL  POINT  USOA 

PALM  BEACH 

80  36 

25 

MID 

6A 

SUGAR  PLANT    FLD  STA 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

SARASOTA 

20 

8A 

STATE  PARK  SERVICE 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

1305 

MONROE 

5 

25  11 

60  34 

5P 

5P 

NATIONAL  PARK  SVC 

2  3  5 

NAPLES 

6076 

COLLIER 

3 

26  09 

81  47 

4 

5P 

3P 

CITY  OF  NAPLES 

2  3  3 

CAPT  JVA 

1310 

LEE 

5 

26  32 

82  11 

3 

ALLEN  T.  WEEKS 

2  3  5 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 

6210 

VOLUSIA 

2 

29  05 

80  57 

ID 

6P 

A.  B.  NORDMAN 

2  3  3 

CARRABELLE 

FRANKLIN 

EDGAR  E.  SMITH 

OKALOOSA 

60 

JACKSON  GO. FOR. STA. 

CARYVILLE 

WASHINGTON 

3 

83  49 

63 

CHESTER  fi.  DAVIS 

NITTAW  1  5 

OSCEOLA 

60 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

CEDAR  KEY 

LEVY 

5 

83  02 

19 

6P 

6P 

C.  C.  WHIDDON 

N  NEW  RIVER  CANAL  1 

PALM  BEACH 

IS 

MID 

u.  s.  GEO.  Survey 

CHATTAHOOCHEE  1  W 

1502 

GADSDEN 

30  42 

7A 

CECIL  L.  RAMSEY 

3 

N  NEW  RIVER  CANAL  2 

6323 

PALM  BEACH 

7 

26  20 

60  32 

22 

MID 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

c 

CHIPLEY  3  E 

15*.* 

WASHINGTON 

30  47 

2  3  5 

6414 

5 

29  11 

62  08 

5P 

STEPHEN  JEWETT 

2  3  5 

CLEARWATER  BEACH 

PINELLAS 

3 

82  50 

5 

CITY  OF  CLEARWATER 

OCALA  2  NE 

6B 

AIRWAY  OBSERVER 

CLERMONT  6  S 

LAKE 

ED  0LIVEN8AUM 

OKEECHOBEE  9  W 

OKEECHOBEE 

30 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

CLCHISTON 

HENDRY 

60  95 

16 

GERVIN  N.  PITZEN 

OKEECHOBEE  HRCN  GT  6 

OKEECHOBEE 

34 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CLEWISTON  U  S  ENGINEERS 

165*. 

26  45 

60  55 

eA 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6 

c 

ORANGE  CITY 

6584 

VOLUSIA 

6 

28  57 

61  18 

38 

MID 

CITY  OF  ORANGE  CITY 

c 

COCONUT  GROVE  T  S 

1716 

2 

25  39 

BUREAU  PLANT  IND. 

2  3  5 

ORLANDO  WATER  PLANT 

6633 

ORANGE 

6 

28  33 

61  21 

111 

5P 

ORLANDO  UTILI.  CCMM 

2  3  5  6 

CRESCENT  CITY  2  SW 

PUTNAM 

50 

W.  S.  NEWBOLD 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

ORANGE 

106 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

CRESTVIEW 

OKALOOSA 

5 

23b 

SOIL  CONSERV.  SVC 

ORTONA  LOCK  2 

GLADES 

21 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CROSS  CITY 

DIXIE 

63  07 

COUNTY  AGENTS  OFFIC 

PUTNAM 

15 

6P 

CITY  OF  PALATKA 

CROSS  CITY  CAA  AIRPORT 

2011 

DIXIE 

6 

29  38 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

PAN AC  EA 

6828 

WAKULLA 

5 

30  02 

64  24 

5 

MID 

MR.   OTIS  L.  VAUSE 

c 

DANIA  U  WNW 

21U 

BROWARD 

26  04 

FLA,   PCMER  6  LICXT 

3 

PANAMA  CITY 

6636 

BAY 

5 

30  10 

65  40 

10 

5P 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

2  3  5 

OAVTONA  BEACH 

VOLUSIA 

NEWS-JOURNAL  CORP 

2  3  5 

PANAMA  CITY  2 

BAY 

37 

FLA.  FOREST  SERVICE 

oaytona  beach  W6  AP 

VOLUS I A 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

MANATEE 

44 

CHARLES  W.  PARRISH 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

WALTON 

3 

66  07 

255 

5P 

5P 

H.  C.  STORRS 

2  3  5 

PENNSUCO  4  NW 

DADE 

HID 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

DE  LAND 

2229 

VOLUSIA 

29  02 

9A 

9A 

CHAMBER  OF  COWERCE 

2  3  5 

PENSACOLJl  CAA  AP 

6997 

ESCAMBIA 

5 

30  28 

87  12 

110 

HD 

MIO 

CIVIL  AERO.  ADH. 

2  3  5 

OOWLING  PARK 

2391 

SUWANNEE 

30  15 

MRS.  HATTIE  TOOLE 

c 

PENSACOLA  WB  CITY 

7002 

ESCAMBIA 

5 

30  25 

87  13 

13 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

DRY  TOflTUGAS 

MONROE 

JOHN  R.  DEWEESE 

2  3  5 

16 

DI  GIORGIO  FRUIT 

EUSTIS  2  S 

HOWARD  J.  DICK 

2  3  5 

PLANT  CITY 

HILLSBOROUGH 

121 

D.  A,  STORMS 

EVERGLADES 

COLLIER 

5 

81  23 

3 

MANHATTAN  MERC. CORP 

2  3  3 

POMPANO  BEACH 

BROWARD 

ST,  FARMERS'  MARKET 

2915 

PUTNAM 

29  44 

6P 

6P 

BRUCE  GRAY 

2  3  5 

PORT  MAYACA  S  L  CNL 

7293 

7 

26  59 

80  37 

34 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

FELDA  2  N 

2923 

26  33 

MRS.  PEGGY   I.  TAYLO 

PUNTA  GORDA 

7395 

5 

26  56 

82  03 

6 

5P 

E.  J.  MC  CANN 

2  3  5 

FELLSMERE 

INDIAN  RIVER 

SUGAR  PROO.  ASSN. 

2  3  5 

QUINCY  EXP  STATION 

GADSDEN 

250 

N.FLA,   EXP,  STATION 

FERNAND INA  BEACH 

NASSAU 

LEWIS  K.  NOLAN 

2  3  5 

RAIFORD  STATE  PRISON 

FLA.  STATE  PRISON 

FORT  DRUM 

OKEECHOBEE 

60  48 

60 

U.S.  GEO.  SURVEY 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

DADE 

10 

NATIONAL  PARK  SVC 

FORT  LAUDERDALE 

3163 

BROWARD 

26  06 

6P 

6P 

F.    P.   MEDFORD,  JR. 

2  3  3 

SAINT  AUGUSTINE 

7612 

ST  JOHNS 

2 

29  54 

61  19 

15 

BP 

6P 

CTY  OF  ST .AUGUSTINE 

2  3  5 

FT  LAUDERDALE  BAHIA-MAR 

3168 

BfiCWARD 

26  07 

BAHIA-MAR  YACHT  HB6R     2  3  5 

7851 

5 

28  21 

62  16 

178 

7P 

GEORGE  E.  MONTPETIT 

2  3  5 

<^ 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

BRCMARD 

U  OF  F  PLANTATION  L/B  2  3  3  6 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 

15 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FORT  MYERS  W8  AIRPORT 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

SAINT  MARKS  6  SE 

WAKULLA 

FISH  &  WLDLIFE  SVC 

FORT  PIERCE 

ST  LUCIE 

2 

60  19 

10 

CITY  OF  FT.  PIERCE 

2  3  5 

ST  PETERSBURG 

PINELLAS 

35 

6P 

C ITY  OF  ST  PET 'BURG 

FOUNTAIN  3  S 

3230 

30  26 

3P 

7A 

FLA.  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

SANFORO 

7977 

SEMINOLE 

6 

28  49 

81  13 

12 

6A 

8A 

E.  J,  MOUGHTON,  JR. 

2  3  5 

GAINESVILLE  UNI  OF  FLA 

3316 

ALACHUA 

29  39 

H.  E.  BRATLEY 

2  3  5 

c 

SARASOTA 

6021 

SARASOTA 

5 

27  21 

82  32 

30 

5P 

CITY  OF  SARASOTA 

2  3  5 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

G.ST.  M.  NURSERIES 

2  3  5 

SECOTAN 

50 

Fl^.  FOREST  SERVICE 

GRACEtf 1 LLE 

JACKSON 

CHARLES  C.LIDDON.JR 

SOUTH  MIAMI   3  W 

13 

DONALD  W.  MORGAN 

HART  LAKE 

ORANGE 

7 

61  14 

70 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

3 

STUART 

MARTIN 

10 

6P 

RADIO  STATION  WSTU 

3909 

25  50 

8A 

8A 

MIAMI  WATER  PLANT 

2  3  5  6 

c 

SUNN  I LAND 

6671 

COLL lER 

4 

26  16 

61  21 

13 

5P 

5P 

SE  FOREST  EXP  STA 

2  3  3  6 

c 

3956 

29  50 

GEO.  T.  ALEXANDER 

2  3  5 

TALLAHASSEE  WB  AP 

6756 

5 

30  26 

64  2D 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

BRUNO  SCHROBBACH 

2  3  5 

T AMI AMI  CANAL 

13 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 

HI LLSBOROUGH 

STATE  PARK 

TAMIAMI   TRL  40  MI  BEND 

12 

NATIONAL  PARK  SVC 

HOLOPAW  3  NNW 

OSCEOLA 

6 

61  05 

70 

TRIPLE  E. DEVELOP. CO 

TAMPA  WB  AIRPORT 

HILLSBOROUGH 

19 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

HOMESTEAD  EXP  STAT  ION 

4091 

25  30 

4P 

4P 

SUBTROPICAL  EXP  STA 

2  3  5 

c 

TARPON  SRPINGS 

8824 

3 

28  09 

82  45 

6 

6A 

6A 

CITY  OF  TARPON  SPGS 

2  3  5 

HYPOLUXO 

A19B 

PALM  BEACH 

26  33 

J.    L.  GARNETT 

2  3  5 

TAVERNI ER 

6641 

MONROE 

2 

23  01 

80  30 

5 

6P 

CAPT.  EUGENE  LOWE 

2  3  5 

FLA.   POWER  COMPANY 

T 1 TUSVILLE  2  W 

BREVARD 

6P 

FRANK  B.  RQOF 

INVERNESS 

\ 

CITY  OF  INVERNESS 

2  3  6 

TURKEY  HAMMOCK 

OSCEOLA 

66 

5P 

MRS.WILMA  RAULERSON 

ISLEWORTH 

ORANGE 

61  33 

115 

CHASE  6  COMPANY 

3 

VENICE 

SARASOTA 

5P 

REV.  CLYDE  BURKE 

JACKSONVILLE  W6  AP 

4358 

30  25 

MID 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  3 

c 

VENUS  3  SE 

9184 

GLADES 

7 

27  02 

61  21 

70 

MID 

VAN  T .  OXER 

JACKSONVILLE  BEACH 

4366 

30  17 

81  24 

FIRE  DEPARTMENT 

2  3  5 

VERNON 

9206 

WASHINGTON 

30  36 

85  43 

46 

MID 

JAMES  D.  PARISH 

c 

JACKSONVILLE  we  CITY 

4371 

30  20 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  S 

c 

VERO  BEACH  CaA  AP 

9214 

INDIAN  RIVER 

2 

27  39 

80  25 

24 

HID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5  6 

c 

JASPER  •)  ESE 

4394 

HAMILTON 

30  30 

FLA.  FOREST  SERVICE 

2  3  3 

9401 

HARDEE 

5 

27  34 

81  49 

120 

6P 

6P 

H.  L.  CARLTON 

2  3  5 

KENDALL  2  E 

45ie 

DADE 

2 

25  41 

BO  17 

16 

OADE  CO.  NURSERIES 

3 

WEST  PALM  BEACH 

9520 

PALM  BEACH 

2 

26  43 

80  03 

1  5 

6P 

6P 

POST-TIMES 

2  3  5 

KEY  WEST  WB  CITY 

4575 

MONROE 

24  33 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

9525 

PALM  BEACH 

2 

26  41 

80  06 

15 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

4620 

OSCEOLA 

T 

26  IS 

69 

MRS.  MABEL  L.  LAKE 

2  3  5 

WINTER  HAVEN 

9707 

POLK 

5 

28  01 

81  44 

175 

5P 

5P 

U.S.CITRUS  PRODUCTS 

2  3  5 

KlSSIMMEt  2 

4625 

OSCEOLA 

26  18 

MID 

MRS.  MABEL  L.  LAKE 

c 

GAINESVILLE  3  WSW 

3321 

ALACHUA 

8 

29  38 

92  2? 

86 

AGRONOMY  DEPT  U  OF  F 

2  3  5  6 

4662 

HENDRY 

5 

26  46 

81  26 

13 

6P 

MRS.  ALICE  E.  HALL 

2  3  5 

LAKE  ALFRED  EXP  STATION 

4707 

POLK 

5 

26  06 

81  43 

180 

5P 

5P 

CITRUS  EXP  STATION 

2  3  5 

c 

LAKE  CITY  2  E 

4731 

COLUMBIA 

10 

30  12 

82  35 

203 

5P 

CHARLES  D.  LOCKWOOO 

2  3  5 

LAKE  HIAWASSE 

4771 

ORANGE 

6 

26  32 

81  26 

115 

9A 

SUBTROP  FRT  FLD  STA 

2  3  5 

LAKELAND  WB  CITY 

4797 

POLK 

26  02 

81  57 

214 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

LAKE  PLACID  2  SW 

4645 

HIGHLANDS 

7 

27  17 

81  23 

90 

6P 

6P 

COLE  DANLEY,  JR. 

2  3  3  6 

LAKE  IRAFFORO 

COLLIER 

4 

26  26 

81  29 

27 

7A 

JAMES  M.  PEPPER 

LAMCT'T   0  W 

4692 

JEFFERSON 

5 

30  24 

83  55 

190 

MID 

TUN6ST0N  PLANTATION 

c 

LCESeuRG 

4980 

LAKE 

26  49 

81  32 

65 

MID 

EDDIE  C .  BUTLER 

c 

LIGNUMVITAE  KEY 

5035 

MONROE 

2 

24  54 

80  42 

e 

MID 

DR.   E.  C,  LUNSFORO 

c 

LIVE  OAK  2  ESE 

SUWANNEE 

10 

30  17 

82  36 

120 

RADIO  STATION  WNER 

2  3  3 

LONGBOAT  KEY 

5124 

MANATEE 

5 

27  23 

62  39 

10 

G.  W.  HERRINGSHAW 

3 
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ASHKVILLE:  1955 


FLORIDA  - 
WEATHER 

GENERAL 

The  weather  of  the  month  closely  followed  the 
usual  pattern  with  only  the  rather  heavy  monthly 
rainfall  totals  over  the  interior  of  the  Southern 
Division  of  particular  interest. 

Temperature  for  the  State  as  a  whole  averaged  only 
slightly  below  the  long-term  figure,  with  the 
usual  small  difference  -  7°  this  year  -  between 
the  highest  and  lowest  individual  station  averages. 
The  highest  maximum  temperature  for  the  month  was 
102°  at  Lake  City  2  E  on  the  22nd.     The  49°  at 
Jasper  9  ESE  on  the  3rd  tied  with  several  other 
years  for  the  second  lowest  minimum  of  record,  48° 
having  been  recorded  in  both  1905  and  1931.  Many 
beach-front  stations  had  very  few  90°  days,  but 
a  good  many  stations  in  the  interior  reached  the 
90°  mark  on  20  or  more  days,   Inverness  and  Secotan, 
each  with  26,  having  the  most. 

Precipitation  averaged  slightly  less  than  the 
usual  expectancy,  but  there  was  a  wide  difference 
in  departures  from  normal  for  individual  stations, 
depending  on  whether  thunderstorms  and  showers  hit 
or  missed  the  gage.     Distribution  of  precipitation 
was  quite  irregular,  as  can  be  seen  from  the  map 
on  page  63.     Station  totals  for  the  month  ranged 
between  14.48  inches  at  South  Miami  3  W  and  1.09 
inches  at  Marianna  CAA  Airport  and  Quincy  Experi- 
ment Station.     A  deluge  of  6.00  inches  at  Moore 
Haven  Lock  1  on  the  12th  was  the  greatest  daily 
amount.     A  few  stations  in  the  Northern  Division 
had  as  many  as  10  days  with  rainfall  of  0.10  inch 
or  more,  the  number  of  stations  increasing  south- 
ward until  two-thirds  of  the  stations  in  the  South- 
ern Division  had  more  than  10  days,   the  Clewiston 
U.   S.   Engineer  station  had  the  most  with  16.  Belle 
Glade  Experiment  Station  reported  7  days  with  an 
inch  or  more  of  rain.     Only  six  stations  recorded 
the  occurrence  of  hail,  a  trace  being  measured  in 
each  case. 

Sunshine  averaged  somewhat  above  and  daytime 
cloudiness  a  little  below  normal  over  most  of  the 
State,   the  northeast  portion  being  an  exception 
with  sunshine  slightly  less  and  cloudiness  slightly 
more  than  usual  for  the  time  of  year. 

WEATHER  DETAILS 

There  were  no  periods  of  pronounced  warmth  or 
coolness  during  the  month.     Of  the  stations  over 
the  State  for  which  mean  daily  temperature  normals 
have  been  established,   every  one  reported  daily 
means  within  3°  of  normal  on  three-fourths  of  the 
days  of  the  month.     Over  all  but  the  Keys,  daily 
means  were  slightly  below  normal  on  from  half  to 
two-thirds  of  the  days  of  the  month. 

The  month  opened  with  scattered  thundershower 
activity  over  the  southern  part  of  the  Peninsula, 
with  rainfall  catches  mostly  light  to  moderate. 
Dry  weather  prevailed  until  the  morning  of  the  6th 
when  a  squall  line  and  cold  front  produced  thunder- 
storms with  rather  heavy  amounts  over  the  extreme 
northwest  portion.     This  frontal  system  weakened 
rapidly,  however,  and  brought  only  light  rain  and 
thundershowers  to  the  central  part  of  the  northern 
portion  on  the  7th  and  early  morning  of  the  8th. 
On  the  morning  of  the  10th  a  small  low  pressure 
center  developed  over  northern  Alabama  and  the 
attendant  cold  front  swept  across  the  State  on  the 
11th  and  the  early  morning  of  the  12th.  Moderate 
to  heavy  thunderstorm  activity  and  precipitation 
was  associated  with  this  frontal  system.     A  weak 
and  diffuse  frontal  system  affected  the  northern 
half  of  the  State  during  the  period  16th-18th, 
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producing  thundershowers  with  light  to  locally 
heavy  rainfall.     The  remainder  of  the  month  saw 
almost  daily  scattered  shower  and  thunderstorm 
activity.     Precipitation  amounts  were  mostly  light 
to  moderate,  but  ranged  upwards  of  2  inches  in 
some  of  the  heavier  storms,  particularly  over  the 
northeastern  portion  on  the  26th. 

WEATHER  EFFECTS 

At  the  beginning  of  the  month  citrus  groves  were 
dry,   but  in  good  condition,  with  some  areas  under 
irrigation.     Conditions  were  favorable  for  the 
harvest  of  a  huge  tomato  crop  in  Marion  County. 
Most  other  crops  were  in  good  condition,  with 
pastures  fair  to  good.     All  sections,  however, 
were  in  need  of  rain.     Continued  dry  weather  the 
early  part  of  the  month  made  more  extensive  use 
of  irrigation  necessary,  particularly  in  the 
citrus  groves.     The  rains  of  the  next  few  days 
were  most  welcome  and  beneficial,  though  there  was 
local  light  hail  damage  in  the  western  part  of 
Alachua  County  on  the  15th.     Shower  and  thunder- 
storm activity  the  remainder  of  the  month  brought 
much-needed  rain  to  practically  all  areas,  with 
only  small  amounts  of  hail  reported  from  scattered 
localities.     All  crops  benefited,  and  at  month-end 
were  generally  in  good  condition,  with  pastures 
showing  some  improvement.     According  to  the  U.  S. 
Geological  Survey,  runoff  continued  to  be  deficient. 
Discharge  on  the  Suwanee  River  was  deficient  for 
the  16th  consecutive  month.     Ground-water  levels 
continued  to  decline  in  the  central  and  northeast 
portions,  remained  about  constant  in  the  western 
portion,  and  rose  generally  in  the  southeastern 
portion . 

DESTRUCTIVE  STORMS 

Destructive  storms  for  the  month  of  June  have  been 
reported  as  follows: 

1st:  Waterspout  seen  about  8  miles  SE  of  West  Palm 
Beach  at  2:10  P.M. 

A  tornado  moved  NNW  near  Pelican  Key,  passing  over 
uninhabited  islands  and  bays.     The  path  of  the  storm 
was  estimated  at  35  yards  in  width  and  3  miles  in 
length . 

7th:  Waterspout  seen  10  miles  NNE  of  Miami  at  6:20 
A.M.     Did  not  reach  the  surface. 

10th:  Thunderstorm  winds  at  Pensacola  resulted  in 
property  damage  estimated  at  $15,000. 

14th:     One  of  three  sports  fishermen  killed  by 
lightning  on  South  Biscayne  Bay. 

21st:     A  tornado,  which  did  not  reach  the  ground, 
observed  7  miles  N  of  Miami  at  4:00  P.M. 

28th:  At  Titusville  a  fire,  believed  to  have  been 
set  by  lightning,  destroyed  a  citrus  packing  plant 
with  damage  set  at  $250,000. 

28th:     At  Homestead  a  fire,  thought  to  have  resulted 
from  a  lightning  strike,  caused  several  thousand 
dollars  damage. 

There  were  numerous  other  thunderstorms  which  took 
on  violent  characteristics,  but  damage  was  highly 
localized  and  of  minor  nature. 

FLOODS 

No  reports  of  flooding  were  received. 

V.  D.  Steves 
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Averages  in  this  table  have  been  weighted  according  to  area 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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95 

23 

59 

3+ 

0 

17 

0 

0 

0 

8  13 

i51 

2 

.15 

26 

.0 

0 

12 

6 

4 

BUST  IS  2  S 

91.0 

69.4 

80.2 

,8 

97 

22 

62 

22 

0 

0 

0 

3.83 

- 

2 

•  30 

.01 

2S 

.  0 

Q 

0 

4 

Q 

FEDERAL  POINT 

89.1 

67.1 

78.1 

-  1,6 

96 

22 

57 

3 

0 

15 

0 

0 

0 

5.56 

- 

1 

'  90 

1 

.29 

15 

'  ^ 

10 

5 

GAINESVILLE  UNI   OF  FLA 

AM 

89.9 

66  .6 

78.3 

—  1,6 

97 

60 

2+ 

0 

16 

0 

0 

0 

•  20 

^ 

16 

9 

5 

1 

GAINESVILLE  3  WSW 

90.0 

65.6 

77.9 

96 

22 

55 

3 

0 

18 

0 

0 

0 

7.83 

3 

.10 

*  0 

9 

4 

HIGH  SPRINGS 

91.1 

65.8 

78.5 

oq 

22 

55 

2 

0 

20 

0 

0 

0 

4.99 

1 

.28 

15 

.0 

0 

11 

4 

1 

INVERNESS 

91.9 

65.8 

78.9 

-  1,0 

98 

10 

54 

1 

n 

26 

0 

0 

0 

7,61 

•  70 

2 

.61 

30 

.  0 

7 

4 

KISS IMMEE 

91.3 

65.7 

78.5 

-  1,9 

98 

8 

57 

3 

0 

22 

0 

0 

0 

8.17 

1 

•  5? 

1 

.50 

17 

.0 

12 

9 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

90.3 

67,7 

79.0 

-  1,6 

95 

10  + 

59 

3 

0 

19 

0 

0 

0 

3.81 

3 

•  14 

2 

,  17 

,  0 

0 

9 

2 

1 

LAKE  HIAWASSE 

AM 

89.4 

67.2 

78.3 

95 

23 

58 

3 

0 

17 

0 

0 

0 

7.58 

.  0 

° 

LAKELAND  WB  CITY 

R 

89.0 

69.8 

79.4 

-  ,7 

94 

22  + 

65 

3 

0 

15 

0 

0 

0 

3.47 

•  64 

.68 

.0 

0 

7 

3 

0 

MOUNTAIN  LAKE 

90.1 

67.7 

78.9 

-  1,4 

97 

7+ 

59 

3 

0 

17 

0 

0 

0 

8.32 

.20 

24 

J 

Q 

12 

3 

NEW  SMYRNA  BEACH  *  N 

88.7 

66.9 

77.8 

-  .6 

95 

7+ 

59 

3 

0 

13 

0 

0 

0 

6.03 

•  09 

1 

.19 

29 

.0 

0 

10 

3 

2 

OCALA 

91.3 

68.2 

79.8 

-  .1 

96 

10+ 

59 

3 

0 

22 

0 

0 

0 

.35 

2 

,27 

.0 

0 

10 

4 

3 

OCALA  2  NE 

91.5 

64.0 

77.8 

98 

22 

62 

3 

0 

22 

0 

0 

0 

4*59 

,99 

17 

.0 

0 

10 

* 

0 

ORLANDO  WATER  PLANT 

91  .7M 

69. 8M 

80.8M 

97 

1 0 

64 

3 

0 

22 

0 

0 

0 

3 . 79 

il2 

.97 

17 

.0 

0 

7 

3 

0 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

R 

89.5 

69.0 

79.3 

-  1.5 

95 

10 

61 

3 

0 

17 

0 

0 

0 

4,73 

- 

3 

1 

.47 

19 

.0 

0 

6 

3 

1 

PALATKA 

90.1 

69.2 

79.7 

.  7 

97 

22  + 

60 

3 

0 

16 

0 

0 

0 

4.47 

- 

2 

1 17 

1 

.40 

11 

.  0 

8 

4 

PLANT  CITY 

90  .7 

56.5 

78.6 

-  1.2 

96 

10 

57 

3+ 

0 

23 

0 

0 

0 

2 

1 2  3 

1 

,17 

30 

7 

3 

RAIFORD  ST  PRISON 

90.3 

65.5 

78.2 

-  1.3 

08 

22 

55 

3 

0 

21 

0 

0 

0 

3.04 

- 

3 

.37 

1 

.16 

27 

.0 

0 

8 

1 

1 

SAINT  AUGUSTINE 

88  r6 

67,0 

77.8 

-  1,2 

95 

22 

58 

3 

0 

13 

0 

0 

0 

6.  50 

79 

1 

.55 

27 

•  0 

0 

8 

6 

2 

SAINT  LEO 

67.9 

79,4 

-  .5 

97 

10 

61 

3 

0 

20 

0 

0 

0 

8.12 

12 

3 

.78 

23 

•  0 

0 

11 

4 

2 

70,6 

79.1 

-  2.6 

91 

1  + 

66 

1  + 

0 

4 

0 

0 

0 

7.71 

1 

81 

1 

.90 

19 

•  0 

0 

IC 

6 

4 

TAMPA  WB  AIRPORT 

R 

87.9 

69,3 

78.6 

-  1.3 

92 

22 

63 

3 

0 

11 

0 

0 

0 

2.55 

5 

22 

.63 

27 

,0 

0 

2 

0 

TARPON  SPRINGS 

86. 7M 

70, IM 

78. 4M 

-  1.6 

90 

23+ 

60 

3 

0 

4 

0 

0 

0 

1.47 

•  29 

.50 

30 

,0 

0 

» 

1 

0 

TURKEY  HAMMOCK 

91. 3M 

54, 4W 

77. 9M 

96 

8 

54 

4 

0 

0 

0 

Q 

10,44 

2 

.91 

27 

•  0 

0 

c 

6 

4 

WINTER  HAVEN 

91.3 

69.2 

80.3 

95 

7  + 

64 

3 

0 

22 

0 

0 

0 

4.97 

1 

.87 

12 

.0 

0 

7 

3 

2 

DIVISION 

78.9 

5.80 

T 

SOUTHERN  DIVISION 

ARCADIA 

90.9 

65.0 

78.0 

-  2.3 

96 

11 

55 

6 

0 

22 

0 

0 

0 

5.80 

1 

00 

1 

■  50 

11 

.0 

0 

9 

3 

3 

AVON  PARK 

92.0 

68.3 

80.2 

-     .  1 

96 

24 

59 

4 

0 

24 

0 

0 

0 

5.27 

2 

i86 

2 

•  13 

24 

.0 

0 

8 

3 

2 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

AM 

37.9 

66,1 

77.0 

-  1.3 

93 

9+ 

55 

4 

11 

0 

0 

0 

14.45 

5 

4i. 

2 

.42 

12 

.0 

0 

13 

9 

7 
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Inde 

X 

CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  •  CONTINUFD 


FLORIDA 
lUNF  )a55 


SUtioa 

Temperature 

Precipitation 

1 
> 
< 

S 

Average 

Average 

Departure 

Froro  Normal 

Highest 

Dale 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 

From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

e 

0 

0 

o 
tn 

1.00 
1  or  More  | 

t  , 
gl 

^1 

S  J 
oc 

E 

BIG  PINE  KEY  INN 

S8 

i6 

74 

8 

81> 

7 

92 

28+ 

70 

1+ 

0 

9 

0 

0 

0 

7. 

19 

1 

64 

12 

.0 

0 

8 

5 

4 

BRAOENTON  EXP  STATION 

AM 

88 

•  0 

67 

7 

77. 

9 

- 

1. 

9 

93 

2  + 

56 

4 

0 

10 

0 

0 

0 

5. 

21 

-  1 

69 

3 

60 

19 

.0 

0 

3 

2 

2 

CANAL  POINT  USOA 

87 

i9 

68 

5 

78. 

2 

93 

7+ 

58 

4+ 

0 

13 

0 

0 

0 

12. 

93 

4 

38 

13 

.0 

C 

16 

7 

2 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

70 

9 

79. 

4 

91 

14 

63 

4+ 

0 

14. 

02 

5 

93 

12 

.0 

0 

10 

9 

3 

CAPTIVA 

87 

■  4M 

72 

7M 

80. 

IM 

92 

3 

68 

4  + 

0 

4 

0 

0 

0 

8. 

79 

1 

93 

30 

.0 

0 

11 

6 

3 

CLEWISTON  U  S  ENG 

AM 

87 

•  4 

69 

4 

78. 

4 

93 

10 

59 

5 

9 

12 

0 

0 

0 

12. 

12 

2 

70 

12 

.0 

0 

16 

5 

4 

COCONUT  GROVE  7  S 

AM 

87 

,2 

72 

3 

79. 

8 

- 

91 

10 

65 

1 

0 

6 

0 

0 

0 

11. 

90 

5 

43 

4 

12 

12 

.0 

0 

14 

5 

2 

DRY  TORTUGAS 

87 

•  1 

75 

6 

81. 

4 

90 

23  + 

58 

16 

6 

0 

0 

c 

4, 

63 

1 

39 

16 

.0 

0 

6 

4 

2 

EVERGLADES 

89 

•  2 

70 

i7 

80. 

0 

8 

94 

1 

63 

6 

0 

13 

59 

6 

.64 

4 

48 

18 

.0 

0 

9 

7 

4 

FELLSMERE 

ao 

•  6 

67 

i9 

79. 

3 

- 

2 

95 

8+ 

60 

4 

21 

0 

0 

0 

6 

38 

.17 

1 

.43 

12 

.0 

0 

9 

5 

1 

FORT  LAUDERDALE 

88 

•  5 

71 

.0 

79. 

8 

- 

2 

95 

9 

61 

1 

0 

13 

0 

0 

0 

11 

60 

3 

.57 

3 

.40 

18 

.0 

0 

11 

7 

4 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

85 

•  6 

73 

.5 

79. 

fi 

91 

9 

6P 

19 

0 

1 

0 

0 

0 

9.02 

1 

■  75 

18 

.0 

0 

11 

7 

4 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

AM 

37 

•  5 

68 

•  2 

77. 

9 

93 

10 

58 

4 

0 

10 

0 

0 

0 

9 

22 

2 

.79 

19 

.  0 

c 

9 

5 

3 

FORT  MYERS  WB  AP 

R 

69 

■  1 

78. 

9 

- 

1, 

7 

93 

1  + 

61 

4 

0 

16 

3.53 

- 

.67 

2 

.25 

11 

.0 

0 

12 

7 

2 

FORT  PIERCE 

85 

■  3 

69 

•  2 

77. 

3 

- 

2 

fi 

92 

9 

63 

5 

0 

2 

0 

0 

0 

7 

43 

1 

.96 

1 

.56 

12 

.0 

0 

12 

5 

4 

HIALEAH 

AM 

87 

.2M 

70 

.8H 

79. 

CM 

92 

9 

64 

4 

c 

3 

0 

0 

0 

12 

35 

3 

.47 

11 

.0 

0 

12 

8 

6 

HOMESTEAD  EXP  STA 

89 

•  2 

67 

.3 

78. 

3 

- 

1 

96 

9 

56 

5 

0 

14 

0 

0 

0 

11 

57 

3 

.07 

3 

.15 

12 

.0 

0 

12 

7 

4 

HYPOLUXO 

87 

•  3 

71 

•  0 

79. 

2 

- 

5 

97 

9 

65 

10 

0 

4 

0 

0 

0 

10.31 

2 

.97 

2 

.45 

17 

.0 

0 

11 

7 

5 

KEY  WEST  WB  CITY 

R 

76 

>0 

32. 

7 

1 

92 

15+ 

69 

16 

0 

18 

6 

13 

2 

.12 

2 

.80 

16 

.0 

0 

7 

4 

2 

LA  RELLE 

90 

•  1 

67 

•  1 

78. 

6 

- 

1 

3 

96 

9 

57 

4 

c 

21 

0 

c 

0 

11 

00 

3 

.06 

3 

.55 

11 

.0 

0 

9 

7 

4 

LAKE  PLACID  2  SW 

91 

•  8M 

66 

•  eM 

79. 

3M 

_ 

1 

6 

96 

7+ 

57 

4 

0 

24 

0 

0 

0 

9 

20 

1 

.93 

17 

•  0 

0 

12 

6 

3 

LOXAHATCHEE 

89 

•  4 

56 

.9 

78. 

2 

95 

8 

56 

5 

0 

19 

0 

0 

0 

13 

26 

3 

.09 

11 

.0 

0 

13 

9 

6 

MARATHON  VACA  KEY 

88 

.1 

73 

•  9 

81. 

0 

9? 

28  + 

55 

1 

0 

11 

0 

0 

0 

49 

.92 

12 

.0 

0 

7 

3 

C 

MELBOURNE 

AM 

68 

•  9 

78. 

1 

- 

1 

0 

94 

9  + 

63 

4+ 

0 

6.10 

-  1 

.05 

1 

.40 

17 

.0 

0 

9 

5 

2 

MERRITT  ISLAND 

89 

•  4 

69 

•  4 

79. 

4 

- 

2 

95 

7  + 

65 

3  + 

0 

17 

0 

0 

0 

5 

92 

- 

.28 

1 

.22 

17+ 

.0 

0 

11 

3 

3 

MIAMI   BAY  FRONT 

85 

.5 

75 

>1 

80, 

3 

92 

9 

64 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

10 

52 

3.50 

12 

.0 

0 

11 

7 

4 

MIAMI  BEACH 

85 

i8 

75 

•  5 

80. 

7 

- 

94 

9 

71 

19 

0 

2 

0 

0 

0 

6 

94 

1 

.91 

3 

•  48 

12 

.0 

0 

7 

3 

2 

MIAMI   WB  AIRPORT 

R 

87 

.5 

73 

.0 

80. 

3 

- 

1 

0 

93 

9 

68 

1+ 

0 

5 

0 

0 

0 

9 

69 

2 

.87 

3 

.72 

11 

.0 

0 

10 

5 

4 

MIAMI   WB  CITY 

R 

73 

.9 

79. 

1 

- 

1 

2 

90 

9 

69 

1  + 

0 

7 

.67 

2 

.12 

2 

.83 

11 

.0 

0 

9 

5 

2 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

AM 

88 

.2 

68 

•  4 

78. 

3 

1 

2 

94 

8+ 

50 

4+ 

0 

15 

0 

0 

0 

13 

.17 

3 

.66 

5 

.00 

12 

.0 

0 

12 

5 

6 

NAPLES 

87 

•  2 

69 

.7 

78i 

5 

92 

30 

61 

4 

ff 

1 

0 

0 

c 

7 

.96 

2 

.16 

16 

.0 

0 

12 

4 

3 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

AM 

85 

•  9 

74 

.3 

80. 

1 

92 

10 

70 

3  + 

0 

2 

0 

0 

0 

6 

.39 

1 

.62 

16 

,0 

0 

11 

4 

2 

POMPANO  BEACH 

87 

•  5M 

6  9 

*  3M 

78 . 

4M 

go 

g 

6  2 

1 9 

0 

0 

0 

10 

.32 

.  0 

0 

PUNTA  GOROA 

69 

,3 

79, 

3 

- 

1 

2 

94 

1  + 

50 

4 

0 

5 

.64 

-  1 

.84 

1 

.26 

30 

.0 

0 

8 

5 

2 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

88 

•  2 

78, 

g 

Q 

12 

0 

0 

0 

12 

.06 

4 

.26 

12 

.  0 

0 

12 

8 

3 

SARASOTA 

87 

•  4 

68 

.5 

78. 

0 

92 

22 

60 

3 

0 

Q 

Q 

3 

.87 

1 

.51 

]9 

.0 

0 

6 

3 

1 

SOUTH  MIAMI   3  W 

88 

.7 

70 

79 

94 

3 

6  3 

] 

13 

0 

0 

0 

14 

.48 

4 

•  99 

12 

.  0 

0 

14 

8 

6 

STUART 

86 

•  9 

70 

•  0 

78, 

5 

2 

6 

95 

9 

62 

4 

0 

9 

.61 

3 

.46 

12 

.0 

0 

1 1 

5 

2 

SUNN  I LAND 

67 

.8M 

78 

2M 

94 

8+ 

57 

4 

0 

12 

0 

0 

0 

10 

.86 

2 

.00 

16 

•  0 

0 

11 

7 

5 

TAMIAMI   TRAIL  *0  MI  BEND 

AM 

90 

!7 

69 

.3 

80 

0 

96 

1  + 

60 

5 

0 

21 

0 

0 

0 

9 

.77 

2 

.30 

12 

.0 

0 

12 

8 

3 

TAVERN I ER 

87 

•  0 

76 

.5 

81 

8 

90 

7 

70 

16 

0 

1 

0 

0 

0 

11 

.17 

6 

.85 

5 

.52 

16 

T 

0 

10 

5 

3 

TITUSVILLE  2  W 

89 

.8 

66 

.5 

78 

2 

1 

5 

95 

24+ 

59 

4+ 

0 

19 

0 

0 

0 

8 

.41 

2 

.19 

1 

.75 

26 

.0 

0 

^  3 

4 

VENICE 

69 

•  3 

78 

6 

91 

1  + 

62 

3+ 

0 

10 

0 

0 

0 

2 

.45 

.53 

16 

.0 

0 

8 

1 

0 

VERO  BEACH  CAA  AP 

36 

•  9 

69 

•  8 

78 

4 

93 

9 

65 

4+ 

0 

7 

0 

0 

0 

4 

.18 

•  97 

27 

.0 

0 

9 

3 

0 

WAUCHULA   2  NW 

90 

.SM 

65 

•  3M 

78 

IM 

2 

97 

7+ 

56 

5 

0 

19 

0 

0 

0 

10.62 

1 

.88 

5 

.05 

29 

.0 

0 

9 

8 

3 

WEST  PALM  BEACH 

85 

,  2 

73 

•  4 

79 

3 

3 

92 

66 

18 

0 

2 

0 

0 

0 

7 

.16 

.83 

2 

.45 

11 

.0 

0 

11 

4 

3 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

R 

87 

•  9 

71 

.1 

79 

5 

1 

1 

9? 

9 

66 

10 

0 

12 

0 

0 

0 

6 

.93 

.96 

.44 

U 

.0 

0 

11 

6 

1 

DIVISION 

79 

2 

8 

.96 

T 

STATE 

78 

5 

1 

5 

6.29 

.35 

' 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  ol  month 


10      11     12  13 


APALACHICOL*  WB  CITV  R 

ARCADIA 

AVON  PARK 

BARTOW 

BAY  UKE 

BELLE  GLADE  EXP  5TA 
BIG  PINE  KEY  INN 
BLOUNTSTOWM  2  SE 
BRAOENTON  EXP  STATION 
BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

BUSHNELL  2  E 
CAMP  8LAN0IN0 
CANAL  POINT  USDA 
CAPE  SABLE  RANGER  STA 
CAPTIVA 

CARRABELLE 
CARYVILLE 
CEDAR  KEY 
CHATTAHOOCHEE   1  W 
CMIPLEY  3  E 

CLEARWATER  BEACH 
CLERMONT  6  S 
CLEWISTON 
CLEWISTON  U  S  ENG 
COCONUT  GROVE  7  S 

CRESCENT  CITY   2  SW 

CROSS  CITY  CAA  AP 

DAN  I A  (.  WNW 

DAVTONA  BEACH 

DAYTONA  BEACM  WB  AP  R 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

DE  LAND 

DRY  TORTUGAS 

EUSTIS  2  S 

EVERGLADES 

FEDERAL  POINT 

FELLSMERE 

FERNANDINA  BEACH 

FORT  LAUDERDALE 

FT  LAUDERDALE  PAHIA  MAR 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 
FORT  MYERS  WB  AP  R 
FORT  PIERCE 
FOUNTAIN  3  S 
GAINESVILLE  UNI   OF  FLA 

GAINESVILLE   3  WSW 
GLEN  ST  MARY  NURSERIES 
HART  LAKE 
HIALEAH 
HIGH  SPRINGS 

MILLIARD 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 
HOMESTEAD  EXP  STA 
MYPCLUXO 
INVERNESS 

ISLEWORTM 

JACKSONVILLE  WB  AP  R 
JACKSONVILLE  BEACH 
JACKSONVILLE  W9  CITY  R 
JASPER  9  ESE 

KENDAL  2  E 

KEY  WEST  WB  CITY  R 

KISSIMMEE 

LA  BELLE 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

LAKE  CITY  2  E 

LAKE  HIAWAS5E 

LAKELAND  WB  CITY  R 

LAKE  PLACID  2  SW 

LAKE  TRAFFORO 

LIVE  OAK  2  ESE 
LONGBOAT  KEY 
LOXAHATCHEE 
MADISON 

MARATHON  VACA  KEY 

MARIANNA  CAA  AP 
MARIANNA   IND  SCHOOL 
MAYO  5  NW 
MELBOURNE 
MERRITT  ISLAND 

MIAMI    BAY  FRONT 
MIAMI  BEACH 

MIAMI  MB  AIRPORT  R 
MIAMI  WB  CITV  ft 
MILTON  EXP  STATION 

MONTI CELLO 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MOUNTAIN  LAKE 

MT  PLEASANT 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

NAPLES 

NEW  SMYRNA  BEACH  <>  N 

NICEVILLE 

NITTAW   1  S 

OCALA 

OCALA  2  NE 
OKEECHOBEE  9  W 
OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
ORLANDO  WATER  PLANT 
ORLANDO  WB  AIRPORT  R 

PALATKA 
PANAMA  CITY 
PENSACOLA  CAA  AP 
PEN5AC0LA  WB  CITV  R 
PETERS 

PLANT  CITY 
POMPANO  BEACM 
PUNTA  GORDA 
QUINCY  EXP  STATION 
RAIFORD  ST  PRISON 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

SAINT  AUGUSTINE 

SAINT  LEO 

SAINT  MARKS  6  SE 

ST  PETERSBURG 

SARASOTA 
SECOTAN 

SOUTH  MIAMI    3  W 

STUART 

SUNN I LAND 


3.27 
5.80 
5.27 
7.20 


L2i93 
14.02 
8.79 


6.20 
lOiTO 
12.12 
11.90 

4.01 
7.59 
4.51 
8.02 
7.76 


5.56 
6i38 
4.63 
11*60 
9.92 

9.22 
6.53 
7.43 
3.37 
7.04 


4.12 
11.57 
10.31 

7.61 


13.07 
6.13 
8.17 

lliOO 


3.47 
9.20 
8.19 

3.49 
6.50 
13.26 
2.49 
3.49 

1.09 


5.92 

10.52  1.03 
6.94  .10 
9.69  .11 
7.67  T 
3.40 

3.89  I 
13.17 
8.32  I 
1.55  I 
3.53  I 

7.96  I  .15 
6.03  i 
3.20  j 
5.82  I 

4.4a  I 


Si35 
10>32 
5*64 
li09 

12i06 
6,i0 
8tl2 
7i79 
7,71 

1 

'  3.87 
S<4S 

;  9i61 


2.e9 

2.70  1,85 
4,12  2,36 


,02  2, 
1,78 


1,26 
1,43 


2, S3  1,10 

,76 
1,56 


1,11 
1,34 


,04 


>19  1,40 
1,22 
1,54 
1.55 

,12  3.23  1.78 

,40 


2.14  4,99 
.76  3.45 
1.76  1.52 


14 

15 

16 

17  1 
1/  1 

18 

19 

20  , 

21 

22  ^ 

23 

1 

24 

25 

26 

1 

27 

AO  1 

28 

1 

29 

I 

30 

1*13 

•  10 

.60 

T 

.39 

 . 

T 

.57 

.29 

.17 

.67 

.51 

■  29 

.10 

.05 

2.13 

1.12 

.04 

.63 

.05 

.37 

1 .69 

.51 

.82 

.20 

.31 

1.42 

.12 

.15 

.12 

.60 

.44 

.45 

•  02 

.36 

.12 

1.73 

.06 

.58 

1.08 

.08 

2.12 

1.54 

.0: 

.29 

.27 

.03 

U5t 

»37 

1 .34 

.13 

•  02 

•  04 

1 .07 

.06 

.37 

.05 

.04 

1  .63 

.03 

.02 

.08 

•  04 

■  29 

3.60 

.08 

.05 

•  93 

.66 

.97 

.50 

.05 

T 

.79 

1.92 

2.4L 

* 

1.41 

.21 

1.14 

•  16 

.22 

.21 

.06 

•  67 

•  94 

.02 

2.6'J 

.11 

*  »t 

.46 

.02 

•  70 

•  23 

•  55 

.9 

.21 

'  f  ^ 

.17 

.01 

.15 

•  69 

•  13 

■  01 

.55 

.94 

■  20 

.56 

.57 

.02 

•  93 

•  04 

.07 

T 

.41 

.03 

.17 

•  15 

.26 

.75 

.06 

*  94 

.12 

1  .9^ 

.09 

.13 

1.08 

.04 

.58 

.46 

.76 

•  06 

.32 

•  45 

.83 

3«  17 

■  60 

.20 

.30 

.17 

.34 

1 .00 

.11 

.06 

1.28 

•  20 

.21 

.80 

.17 

•  35 

.65 

.09 

iOT 

2.3' 

1.59 

.96 

•  26 

•  01 

.16 

1.21 

•  06 

.  04 

1 . 1  ■ 

.46 

•  65 

•  42 

.74 

.03 

.06 

.01 

.17 

.16 

•  23 

.36 

•  53 

.7  ■' 

.19 

.  36 

.  7<, 

.40 

.02 

1.11 

.  04 

.05 

•  02 

.10 

.23 

.40 

.18 

■  20 

22 

81 

* 

.30 

.35 

.36 

.98 

.46 

.37 

.04 

.90 

.(.0 

.14 

.33 

•  05 

•  51 

.54 

■  'J6 

2.03 

.  77 

.02 

.17 

.66 

.72 

1.94 

•  25 

■  21 

1.16 

.39 

.68 

.28 

•  19 

.01 

•  12 

■  24 

•  26 

.49 

.13 

.07 

.02 

.33 

.06 

1.62 

1 .60 

1.63 

•  08 

.27 

li4l 

.  8 

.46 

•  16 

.06 

.70 

*  12 

1 . 59 

.97 

•  60 

.05 

.10 

1.14 

.01 

.17 

.14 

T 

.14 

.04 

•  04 

T 

.04 

■  01 

.36 

.22 

.  04 

.47 

1  •  05 

.05 

.57 

2.15 

1 . 10 

.53 

•  16 

■  1 J 

1.39 

.10 

•  33 

.09 

.  66 

•  05 

.30 

.55 

•  91 

.68 

.13 

« 

•  77 

1 .25 

4.46 

.03 

.45 

•  02 

.02 

•  61 

.- 1 

1.29 

.69 

.46 

.24 

.55 

.06 

.22 

>46 

.00 

.0- 

•  91 

•  02 

.  04 

.32 

•  74 

•  33 

.03 

a  04 

.  56 

.76 

•  20 

•  22 

.69 

.01 

.10 

.61 

.06 

.20 

.76 

•  20 

.69 

.04 

.20 

•  20 

1 .00 

.56 

.35 

.19 

.06 

1  .76 

.80 

.76 

.40 

.  IS 

.96 

.01 

.41 

.03 

.26 

2.79 

.05 

T 

.06 

.01 

•  12 

•  09 

T 

.13 

■  01 

.55 

.23 

.22 

.06 

1*25 

.07 

.37 

.02 

.02 

.  16 

.05 

•  25 

•  26 

.03 

1.17 

1  .07 

.10 

* 

.05 

.  49 

2.77 

.37 

.0 

.20 

.33 

*03 
* 

.59 

.0 

.8 

3.10 

.25 

.42 

.18 

.03 

.70 

.36 

.35 

■  05 

.50 

.7*1 

.03 

.  05 

■ 

.03 

2  t  44 

•  11 

.65 

.35 

•  20 

.  12 

.20 

1 15 

.13 

.  30 

1.31 

•  69 

1.38 

1  •  06 

*  1 1 

.23 

1  «59 

.  e 

.22 

•  16 

.1" 

.13 

.30 

.  28 

* 

.16 

.32 

.94 

.05 

.11 

.65 

2.53 

.46 

•  44 

.J" 

.22 

1.10 

.45 

.60 

.70 

•  10 

1 .  3C 

2. 00 

.  05 

.51 

.0* 

•  4(4 

•  46 

.75 

2.45 

1.21 

•  24 

.20 

•  21 

.  09 

.03 

.08 

.59 

1  ^02 

.27 

1.59 

.01 

.  0 

1.41 

1.0 

2^ei 

2.59 

.75 

•  37 

.08 

•  66 

1.43 

.17 

.  54 

.21 

■  0^ 

.03 

.19 

•  23 

.05 

•  17 

.03 

.01 

•  27 

1.45 

.  20 

■  69 

•  39 

■  10 

1  •  13 

.25 

•  05 

•  01 

.03 

.05 

• 

1 .24 

.  35 

.50 

•  15 

•  1  5 

i  10 

.18 

2.00 

.02 

.10 

.03 

1.37 

1.30 

.26 

.38 

.41 

1.82 

.06 

•  07 

■  30 

2.80 

7 

.52 

.65 

1.50 

•  65 

.50 

1.10 

.11 

.  72 

■  98 

•  54 

•  36 

.53 

.03 

2 .04 

.03 

.90 

.09 

1.17 

■  64 

■  10 

•  09 

■  16, 

•  14 

.07 

.05 

.  29 

.0» 

.02 

•  87 

T 

.04 

•  12 

.06 

.16 

.01 

.04 

2.76 

.05 

1.68 

1^19 

*,  , 

2.45 

.20 

1.63 

T 

•  30 

.47 

•  09 

.43 

.02 

•  64 

.02 

.  57 

■  04 

.21 

T 

•  89 

1.96 

•  03 

.16 

•  10 

•  13 

.30 

.03 

1.12 

•  06 

.08 

.03 

.68 

.02 

•  20 

.95 

1.85 

■  10 

.05 

.17 

.24 

.22 

2.13 

•  04 

•03 

■  43 

1.70 

3 . 16 

.52 

1>24 

.10 

•  90 

1.10 

.25 

i.el 

1  a  13 

•  25 

•  1  5 

1.33 

•  03 

.03 

.12 

■  17 

1 

•65 

•  30 

T 

•06 

.01 

.09 

T 

.02 

T 

T 

.20 

.2fl 

•  03 

.11 

•  04 

.36 

■  4tj 

•  26 

.60 

.63 

.17 

•  06 

.02 

1. 57 

•  46 

.06 

1.40 

.31 

.60 

•  96 

■  06 

•  06 

*  A* 

•  02 

1  .22 

.01 

.48 

•  23 

1.14 

.42 

1.22 

.02 

.26 

•  d'' 

.44 

.72 

T 

.11 

.52 

T 

.0* 

.01 

.02 

•  1^ 

.28 

.20 

.01 

.04 

T 

•  02 

.16 

.42 

1.58 

.68 

.01 

•  10 

•  26 

•  02 

.04 

1.25 

.05 

.0 ' 

T 

T 

.19 

•  66 

.22 

.45 

•  11 

•  55 

■  02 

1.15 

•  01 

.07 

.03 

• 

T 

l.C 

T 

T 

.24 

1.04 

.7; 

.0^ 

.33 

.29 

1.0''=' 

.23 

1.16 

.37 

.02 

.05 

•  05 

.  39 

.OS 

.23 

1.68 

1  .04 

.10 

.26 

.32 

•  21 

.14 

.57 

2.20 

.5? 

.17 

.11 

■  10 

.31 

.25 

.29 

.30 

.0 . 

2.16 

.46 

.47 

.02 

.01 

.70 

.11 

.02 

.16 

1.16 

.01 

•  0; 

.32 

.36 

.14 

•  2'> 

•  77 

.73 

.03 

1 . 11 

* 

.16 

1 .  19 

.06 

.35 

.05 

2.3<. 

.50 

T 

T 

1 .00 

.37 

•  55 

.46 

•  12 

.26 

1.24 

.20 

.06 

1.20 

2.27 

■  OS 

.30 

.99 

.41 

.09 

.23 

.60 

.16 

.66 

•  70 

.11 

.14 

•  54 

.45 

1.00 

1.20 

.15 

.  15 

.  96 

2  •99 

.22 

.99 

1.62 

.52 

.10 

.33 

.06 

•  23 

•  44 

.  19 

.31 

.97 

.53 

.01 

.48 

'2^ 

.44 

'ofl 

.31 

.71 

J  .47 

.01 

,99 

*24 

'02 
* 

.16 

.01 

1.14 

.OH 

.23 

.01 

.14 

.64 

.10 

.53 

•  2« 

«05 

.13 

.  35 

.05 

•  01 

.36 

T 

.04 

•  63 

.11 

1.56 

T 

.33 

1^41 

•  01 

.10 

•  20 

1^19 

.34 

.59 

1.34 

.01 

T 

.05 

.40 

.09 

.  02 

•  19 

.71 

1.13 

.13 

.06 

1.00 

.71 

.60 

.03 

.02 

•  06 

•  02 

1.17 

.23 

2.20 

.20 

.78 

.10 

.04 

.20 

.05 

.56 

.  10 

.04 

.9? 

U26 

•  02 

.54 

.14 

T 

''' 

.03 

.35 

T 

T 

T 

.23 

.14 

•  39 

1.  16 

•  12 

•  63 

1.98 

1.26 

.05 

.02 

!o5 

.55 

U52 

!l6 

.01 

.80 

.80 

1.55 

.27 

.04 

•  13 

•  13 

.14 

.32 

.06 

3.78 

.18 

.15 

.06 

.97 

•03 

U60 

.01 

T 

T 

5.70 

1.59 

•  50 

.65 

.10 

1.90 

.10 

.11 

1.05 

•  31 

.40 

.01 

1.51 

1.13 

.04 

■  51 

•  55 

•  45 

2.27 

•  68 
.17 

.12 

.21 

U23 

•  76 

.60 

1.28 

.10 

.05 

.07 

.15 

.02 

T 

1.28 

•  29 

•  47 

.03 

.03 

1.45 

.03 

.44 

•  04 

.64 

.06 

,47 

.10 

.56 

.04 

.55 

•  06 

2*00 

•  04 

.39 

.20 

•  90 

•  03 

1.14 

.06 

.78 

.36 

1.16 
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DAILY  PRECIPITATION 


Total 

Day  ol  month 

Station 

4      5  ;  6 

7  1  8  [  9 

10  1  11 

12 

10  1 

14  "  15 

16 

-1 

18 

19 

20  , 

21 

22  , 

23  j 

24 

25  j 

26, 

27 

28 

29 

30  31 

TAl.C«MASSEE  MB  AP 
TAMfAMI   TRL  <.0  MI  a£NO 
TAMPA  MB  AISPORT  R 

St09 
9.77 
2.99 

.42 

.03 

.„  7 

•14  .39 
.95 

.19 

1.07 

1.29 

T 

.49 

.38 

.14 

!05 
.30 
.72 

.02 

.49 
.10 

1  .01 
.07 
.30 

.06 

T 

T 

.41 

.02 

.05 

.13 
.82 

.09 
.80 

T 

2.12 

.90 
.63 

.03 
.12 
.08 

2.42 
•  38 
.21 
.90 

TARPON  SPRINGS 
TAVERN lER 

1.47 
11.17 

.40 

.49 

i.ie 

.94 

9.52 

.19 

.09 

.18 

•  47! 

TITUSVILLE  2  " 
TURKEY  MAMMOCK 
VENICE 

VERO  BEACH  CAA  AP 
HAUCHULA  2  NW 

a.«i 

10. AA 
2. 45 
<..1S 

10.62 

.07 

.20 
.11 

!39 

•  19 
.66 

•  23 

.41 
.40 
.21 

.20 

1I37 
.93 
.24 
•  89 

.55 
2.14 

•  17 

•  08 

•  07 

.20 

.70 
1.61 
.40 
.34 
.89 

■  32 
.11 

.07 
1.23 

•  25 

•  02 

T 

.45 
.08 
.03 

1.23 
.42 

.01 

1.75 

.04 
.07 

.26 
.99 

2.91 

.97 
.03 

1.06 
.56 

.31 
1.23 

l.OS 

.62 
5.05 

•  89 

•  291 

.19: 

WEST  PALM  BEACH 

WEST  PALM  BEACH  MB  AP  R 

WINTER  MAVEN 

7.16 
6.93 
4.97 

2.49 
2.44 
.79 

1.09 
.93 
1.87 

.01 

T 
T 

T 

.26 

•  20 
.50 

•  09 

.92 

•  58 

•  12 

1.33 
.93 
.10 

.19 
.22 
.03 

.19 
.13 

T 

.09 
.06 

.26 
.02 

T 
1.41 

.02 

T 

.22 

T 

.06 

.26 
.11 

T 

.24 

T 
T 

.39 
.62 

•  20 
.11 
.08 

S««  R«lefonce  Nolo*  Following  Slalion  lnd«x 
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DAILY  TEMPERATURES 


Florida 

JUNE  1955 


Station 

Day  Of  Month 

c 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

lb  , 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

I 

31  i 

APALACHICOLA   WB  CITY 

MAX 

1  33 

82 

83 

65 

84 

84 

37 

86 

90 

85 

d2 

83 

64 

83 

78 

00 

83 

39 

95 

64 

62 

34 

MIN 

6* 

66 

66 

70 

70 

71 

75 

69 

71 

72 

70 

67 

69 

70 

71 

67 

69 

67 

77 

73 

76 

75 

74 

72 

77 

71 

73 

71 

71 

6 

ARCADIA 

MAX 

91 

92 

90 

88 

89 

90 

91 

93 

94 

93 

96 

90 

87 

88 

89 

90 

92 

91 

92 

92 

94 

93 

94 

37 

90 

9 

MIN 

67 

65 

64 

60 

55 

58 

60 

65 

64 

66 

72 

64 

61 

60 

61 

61 

65 

61 

69 

70 

70 

70 

69 

71 

6h 

70 

65 

6a 

6ti 

66 

C 

AVON  PARK 

MAX 

91 

86 
69 

89 

95 

e3 

94 

95 

95 

95 

95 

90 

92 

91 

92 

93 

83 

84 

91 

91 

90 

92 

9^ 

MIN 

^1 

63 

59 

63 

64 

71 

58 

66 

63 

T2 

73 

65 

64 

64 

70 

67 

69 

70 

70 

72 

72 

71 

72 

72 

70 

71 

71 

69 

60 

63 

BARTOW 

MAX 

96 

95 

91 

90 

91 

93 

94 

95 

95 

95 

95 

87 

90 

9 1 

91 

97 

85 

35 

87 

92 

95 

94 

.  95 

92 

91 

6 

MIN 

70 

70 

63 

59 

03 

64  1  66 

67 

67 

67 

76 

72 

65 

64 

62 

71 

67 

65 

66 

66 

73 

71 

70 

71 

70 

70 

73 

70 

70 

71 

63 

0 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

MAX 

89 

88 

86;  35 

,  37 

88 

66 

91 

93 

9? 

92 

81 

79 

89 

€9 

82 

85 

82 

90 

90 

93 

92 

90 

87 

9 

MIN 

65 

6'. 

58 ,  55 

57 

60 

63 

67 

67 

65 

72 

71 

71 

67 

65 

67 

68 

65 

66 

67 

63 

69 

68 

69 

70 

72 

61 

66 

69 

6c 

OD 

eiG  PIHE  KEY  INN 

MAX 

89 

88 

66 

87 

87 

89 

90 

34 

83 

88 

87 

87 

69 

90 

90 

87 

85 

86 

68 

89 

69 

89 

91 

91 

** 

MIN 

70 

75 

73 

76 

75 

75 

76 

74 

74 

71 

75 

73 

74 

74 

74 

74 

70 

77 

71 

76 

76 

75 

77 

76 

73 

73 

76 

73 

77 

75 

7i. 

8L0UNTST0WN  2  SE 

MAX 

86 

69 

91 

93 

92 

69 

92 

94 

90 

94 

92 

87 

87 

91 

95 

90 

84 

83 

79 

80 

92 

94 

95 

87 

83 

89 

93 

90 

9 1 

91 

MIN 

54 

56 

56 

61 

64 

64 

69 

62 

67 

59 

70 

57 

60 

62 

66 

67 

64 

67 

60 

63 

65 

68 

71 

69 

67 

70 

69 

66 

68 

6B 

64 

0 

BRAOENTON   EXP  STATION 

MAX 

B9 

93 

89 

93 

90 

68 

83 

39 

83 

88 

90 

80 

83 

86 

o5 

87 

36 

85 

87 

35 

65 

87 

90 

88 

89 

90 

91 

96 

0 

MIN 

63 

67 

60 

56 

63 

63 

63 

68 

75 

67 

78 

73 

64 

63 

62 

70 

6  b 

68 

66 

69 

72 

72 

70 

71 

70 

69 

73 

71 

69 

6li 

67 

7 

BROOKSVILLC   CHIN  HILL 

MAX 

89 

69 

90 

91 

91 

91 

90 

92 

91 

95 

85 

89 

91 

90 

91 

39 

81 

69 

86 

89 

91 

94 

94 

92 

d3 

MIN 

63 

63 

62 

65 

66 

66 

63 

71 

69 

71 

71 

68 

66 

66 

66 

67 

66 

68 

67 

67 

70 

71 

79 

70 

70 

71 

68 

69 

69 

67 

63 

0 

BUSHNELL  2  E 

MAX 

89 

66 

90 

92 

93 

94 

93 

94 

93 

99 

87 

91 

91 

93 

90 

83 

89 

91 

95 

63 

86 

90 

90 

MIN 

60 

67 

55 

57 

53 

63 

55 

57 

63 

65 

70 

68 

61 

62 

62 

67 

67 

69 

69 

67 

71 

69 

67. 

70 

71 

69 

66 

70 

69 

66 

64 

9 

CAMP  BLANDING 

MAX 

8 1 

83 

84 

94 

93 

68 

91 

94 

37 

87 

88 

91 

91 

81 

32 

69 

92 

99 

96 

96 

68 

94 

94 

97 

MIN 

53 

51 

57 

66 

69 

70 

69 

69 

69 

65 

63 

65 

68 

67 

63 

66 

65 

65 

76 

72 

73 

71 

71 

65 

65 

66 

69 

66 

3 

CANAL   POINT  USDA 

MAX 

85 

85 

86 

90 

89 

90 

93 

92 

91 

93 

92 

77 

34 

91 

90 

82 

85 

81 

35 

87 

88 

67 

90 

68 

92 

68 

90 

90 

68 

66 

MIN 

67 

70 

63 

58 

61 

5a 

65 

72 

75 

73 

73 

72 

72 

71 

67 

70 

68 

67 

67 

68 

69 

71 

70 

70 

71 

72 

70 

66 

70 

70 

68 

5 

CAPt   SABLE  RANGEK  STA 

MAX 

89 

90 

38 

85 

84 

85 

89 

39 

86 

68 

90 

84 

91 

90 

85 

83 

85 

86 

88 

69 

89 

89 

69 

90 

89 

39 

90 

MIN 

66 

68 

67 

63 

63 

68 

70 

65 

63 

70 

67 

70 

72 

72 

73 

69 

71 

71 

69 

75 

74 

76 

76 

SO 

77 

74 

73 

73 

73 

74 

70 

9 

CAPTIVA 

MAX 

69 

90 

92 

88 

66 

89 

88 

87 

87 

89 

83 

32 

85 

89 

82 

86 

63 

87 

86 

69 

88 

89 

86 

69 

69 

89 

91 

90 

37 

MIN 

73 

73 

69 

68 

70 

73 

71 

76 

77 

73 

73 

75 

72 

68 

68 

70 

72 

73 

74 

73 

72 

74 

76 

74 

73 

74 

75 

75 

73 

72 

7 

CARRABELLE 

MAX 

66 

87 

88 

90 

68 

66 

96 

94 

98 

91 

9  0 

91 

91 

89 

88 

81 

31 

85 

87 

89 

95 

93 

89 

66 

87 

92 

92 

89 

88 

37 

MIN 

56 

59 

57 

65 

58 

62 

70 

66 

63 

68 

71 

58 

61 

63 

67 

66 

66 

66 

62 

66 

69 

71 

72 

69 

68 

73 

70 

68 

70 

67 

65 

6 

CEDAR  KEY 

MAX 

92 

90 

90 

90 

92 

66 

93 

93 

94 

88 

68 

90 

90 

92 

8  B 

85 

33 

83 

86 

90 

90 

90 

90 

92 

92 

94 

87 

87 

87 

88 

69 

^ 

MIN 

67 

65 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

70 

72 

76 

75 

68 

68 

68 

75 

75 

77 

7° 

77 

79 

80 

75 

70 

75 

70 

71 

73 

5 

CHIPLEY  3  E 

MAX 

90 

90 

90 

90 

91 

90 

90 

90 

87 

34 

35 

85 

80 

92 

94 

96 

91 

88 

91 

95 

89 

90 

92 

92 

88 

MIN 

5'. 

55 

57 

65 

62 

65 

68 

62 

61 

68 

67 

53 

60 

64 

63 

66 

64 

65 

58 

62 

64 

67 

73 

70 

66 

71 

68 

66 

67 

67 

64 

4 

CLEARWATER  BEACH 

MAX 

91 

9 1 

91 

87 

68 

86 

87 

37 

86 

87 

84 

64 

86 

85 

85 

84 

85 

64 

85 

86 

66 

88 

68 

88 

68 

69 

69 

66 

90 

90 

87 

Q 

MIN 

70 

70 

69 

70 

73 

72 

73 

70 

73 

78 

74 

76 

77 

76 

76 

70 

70 

72 

76 

79 

77 

75 

76 

76 

79 

77 

75 

73 

71 

73 

9 

CLERMONT  6  S 

MAX 

90 

91 

92 

93 

91 

92 

93 

95 

87 

89 

90 

90 

91 

88 

84 

86 

88 

92 

93 

95 

91 

92 

93 

90 

90 

84 

92 

90 

90 

3 

MIN 

6° 

67 

60 

58 

63 

63 

66 

69 

68 

65 

71 

71 

63 

63 

64 

67 

67 

69 

69 

68 

72 

69 

70 

70 

69 

70 

67 

70 

70 

69 

67 

0 

CLEWISTON  U  S  ENG 

MAX 

85 

65 

86 

86 

88 

90 

92 

93 

91 

30 

61 

90 

87 

82 

84 

78 

90 

66 

88 

86 

90 

91 

91 

90 

89 

90 

90 

87 

MIN 

71 

70 

71 

64 

59 

63 

70 

69 

69 

69 

72 

72 

71 

69 

69 

68 

69 

66 

66 

70 

70 

73 

72 

72 

73 

72 

72 

69 

70 

70 

69 

4 

COCONUT  GROVE  7  S 

MAX 

88 

87 

87 

85 

84 

64 

87 

36 

90 

91 

90 

66 

33 

66 

87 

87 

80 

81 

85 

87 

68 

89 

87 

89 

90 

90 

89 

89 

90 

89 

87 

2 

MIN 

65 

69 

69 

74 

72 

75 

77 

73 

71 

67 

75 

71 

72 

69 

69 

70 

72 

66 

69 

74 

70 

75 

78 

80 

79 

75 

70 

71 

73 

76 

72 

3 

CRESCENT  CITY  2  SW 

MAX 

90 

95 

93 

92 

95 

97 

90 

67 

93 

93 

95 

69 

63 

81 

68 

83 

94 

95 

96 

91 

69 

92 

97 

90 

86 

87 

96 

91  ■ 

3 

MIN 

62 

6'f 

59 

64 

69 

66 

65 

71 

63 

64 

69 

64 

62 

62 

66 

67 

66 

66 

70 

67 

71 

72 

72 

71 

72 

71 

69 

69 

69 

70 

67 

4 

CROSS  CITY  CAA  AP 

MAX 

90 

90 

91 

69 

90 

85 

37 

91 

85 

62 

68 

64 

69 

95 

96 

94 

67 

90 

90 

67 

69 

67 

92 

88 

9 

MIN 

55 

56 

53 

63 

56 

61 

65 

70 

64 

67 

66 

60 

58 

60 

66 

66 

67 

66 

66 

64 

67 

68 

71 

72 

72 

68 

68 

70 

70 

68 

64i 

6 

DAYTONA  BEACH 

MAX 

81 

82 

85 

90 

91 

91 

90 

84 

81 

80 

82 

86 

89 

38 

91 

89 

90 

92 

90 

83 

63 

61 

86 1 

3 

MIN 

66 

74 

63 

63 

69 

68 

69 

72 

68 

68 

70 

69 

63 

65 

68 

70 

69 

70 

'1 

70 

73 

72 

73 

73 

69 

71 

69 

70 

70 

70 

69  1 

2 

DAYTONA   BEACH   WB  AP 

MAX 

85 

91 

90 

93 

86 

88 

85 

82 

80 

84 

86 

39 

90 

93 

68 

91 

91 

91 

65 

66 

82 

64 

87 

4 

MIN 

62 

68 

58 

60 

66 

66 

65 

70 

65 

63 

69 

68 

61 

62 

65 

67 

69 

66 

70 

69 

72 

71 

71 

70 

71 

70 

69 

69 

68 

66 

66 

9 

DE   FUNIAK  SPRINGS 

MAX 

95 

95 

93 

95 

95 

86 

85 

66 

91 

92 

88 

64 

87 

89 

86 

96 

99 

96 

94 

90 

94 

98 

93 

94 

96 

96 

92 

0 

MIN 

59 

59 

63 

65 

64 

67 

66 

62 

62 

64 

64 

58 

61 

60 

67 

62 

62 

63 

61 

67 

68 

70 

72 

70 

70 

72 

66 

70 

69 

66 

65 

0 

DE  LAND 

MAX 

89 

93 

91 

94 

88 

89 

90 

92 

83 

82 

85 

87 

91 

94 

95 

92 

92 

90 

90 

90 

86 

82 

89 

2 

MIN 

65 

6* 

59 

59 

66 

67 

71 

66 

65 

70 

68 

62 

64 

62 

68 

66 

68 

''3 

63 

73 

71 

71 

70 

70 

69 

68 

70 

68 

69 

671 

3 

DRY  TORT'JGAS 

MAX 

85 

66 

67 

66 

86 

87 

87 

84 

87 

88 

39 

85 

63 

83 

87 

87 

36 

66 

90 

90 

89 

90 

90 

90 

89 

90 

87i 

1 

MIN 

77 

76 

70 

71 

76 

75 

73 

79 

81 

74 

75 

72 

74 

77 

78 

68 

72 

73 

76 

76 

77 

75 

77 

78 

76 

79 

78 

77 

76 

78 

75  ■ 

6 

EUSTIS  2  S 

MAX 

85 

90 

93 

91 

93 

94 

94 

89 

90 

91 

91 

94 

86 

82 

89 

90 

93 

94 

97 

93 

94 

94 

93 

91 

84 

86 

91 

91  a 

0 

MIN 

70 

67 

62 

63 

67 

68 

71 

72 

69 

72 

72 

70 

64 

67 

72 

69 

69 

69 

70 

69 

73 

72 

70 

72 

72 

72 

66 

71 

70 

70 

1  69. 

4 

EVERGLADES 

MAX 

90 

90 

90 

90 

92 

91 

9 1 

90 

86 

64 

86 

90 

90 

87 

85 

74 

35 

91 

92 

91 

90 

90 

91 

90 

90 

92 

91 

90 

691 

2 

MIN 

69 

67 

65 

66 

65 

63 

70 

71 

71 

70 

71 

74 

73 

71 

70 

69 

69 

67 

68 

73 

73 

75 

75 

76 

75 

75 

74 

72 

72 

72 

70l 

7 

FEDERAL  POINT 

MAX 

86 

88 

92 

94 

92 

91 

91 

94 

34 

86 

90 

92 

87 

81 

81 

87 

88 

92 

93 

96 

95 

88 

93 

95 

66 

65 

80 

68 

89 1 

1 

MIN 

60 

65 

57 

67 

66 

68 

65 

72 

67 

62 

66 

66 

65 

63 

67 

66 

66 

66 

68 

65 

70 

72 

72 

71 

72 

70 

67 

70 

70 

69 

67. 

1 

FELLSMERE 

MAX 

86 

91 

92 

94 

94 

95 

95 

92 

85 

69 

92 

92 

89 

84 

62 

90 

92 

93 

90 

92 

93 

92 

94 

92 

92 

91 

67 

90. 

6 

MIN 

71 

69 

61 

60 

65 

62 

64 

65 

65 

66 

75 

72 

65 

62 

63 

71 

68 

68 

68 

70 

70 

71 

72 

71 

73 

70 

73 

70 

66 

69 

67. 

9 

FERNANDINA  BEACH 

61 

83 

87 

93 

91 

86 

90 

84 

86 

87 

87 

90 

81 

60 

79 

82 

65 

89 

89 

90 

87 

86 

66 

91 

87 

61 

64 

83 

66. 

1 

MIN 

65 

71 

61 

68 

70 

71 

70 

67 

66 

67 

66 

65 

65 

68 

68 

69 

67 

71 

71 

67 

73 

72 

71 

72 

73 

73 

66 

72 

75 

74 

69. 

3 

FORT  LAUDERDALE 

88 

87 

87 

86 

85 

69 

91 

93 

82 

85 

83 

84 

89 

92 

86 

90 

90 

90 

69 

90 

91 

91 

89 

86  . 

5 

MIN 

61 

69 

74 

72 

69 

73 

73 

71 

69 

66 

73 

71 

71 

70 

70 

70 

70 

70 

68 

71 

71 

73 

75 

77 

77 

72 

70 

70 

72 

72 

71i 

0 

85 

83 

83 

85 

84 

86 

87 

66 

91 

87 

79 

81 

61 

83 

87 

86 

85 

88 

88 

68 

87 

68 

89 

89 

86 

85. 

6 

MIN 

69 

71 

76 

75 

75 

71 

76 

74 

72 

70 

73 

72 

73 

72 

72 

71 

71 

70 

66 

75 

74 

74 

77 

80 

79 

78 

73 

73 

74 

76 

73. 

5 

FT  LAIiriFPnAI  F   PyD  CTA 

91 

88 

87 

66 

85 

85 

87 

91 

78 

91 

69 

61 

82 

83 

87 

68 

91 

86 

69 

90 

87 

90 

90 

89 

69 

67i 

5 

MIN 

65 

66 

63 

58 

63 

66 

68 

69 

66 

63 

72 

69 

71 

70 

69 

69 

68 

69 

66 

70 

69 

71 

71 

75 

73 

70 

66 

68 

70 

70 

66. 

2 

FORT  MYERS  WB  AP 

MAX 

93 

89 

88 

90 

90 

90 

91 

91 

91 

91 

82 

63 

69 

68 

89 

79 

86 

SO 

87 

86 

92 

92 

88 

93 

92 

90 

91 

91 

69 

91 

ea. 

7 

MIN 

65 

66 

62 

61 

63 

62 

71 

67 

73 

68 

72 

72 

71 

69 

69 

69 

68 

70 

70 

72 

72 

73 

73 

70 

73 

72 

72 

70 

70 

69 

69. 

1 

FORT  PIERCE 

MAX 

84 

82 

63 

83 

84 

S4 

86 

91 

92 

83 

85 

79 

82 

86 

84 

81 

80 

84 

87 

86 

85 

85 

87 

69 

86 

86 

87 

88 

86 

85 

65. 

3 

MIN 

69 

67 

74 

65 

63 

65 

66 

68 

67 

66 

71 

70 

69 

67 

65 

70 

69 

59 

69 

72 

73 

71 

73 

73 

70 

72 

70 

69 

71 

72 

69. 

2 

FOUNTAIN   3  S 

MAX 

88 

90 

94 

92 

92 

91 

94 

91 

95 

92 

66 

65 

69 

92 

88 

82 

86 

84 

82 

94 

97 

97 

90 

84 

92 

90 

95 

90 

91 

92 

90. 

1 

MIN 

59 

59 

57 

62 

61 

62 

66 

61 

60 

60 

62 

56 

61 

62 

68 

60 

64 

66 

58 

61 

65 

J 

67 

71 

68 

67 

64 

68 

68 

67 

66 

63. 

2 

-  69  - 


DAILY  TEMPERATURES  ^j^fiiii 

Table  5  ■  Continued  


Day  Of  Month  j  g- 


Station 

I 

2 

3 

4 

s 

6 

1 

7  j  8 

9 

IQ 

11 

12 

'  

13 

U 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  1  31 

 '  

> 
< 

■ 

GAINESVILLE  UNl  OF  FLA 

MAX 

87 

89 

88 

92 

93 

93 

93 

92 

92 

93 

96 

87 

86 

69 

90 

92 

63 

83 

88 

86 

90 

95 

97 

93 

8S 

92 

93 

66 

S5 

86 

69<9 

63 

60 

60 

64 

66 

66 

65 

68 

67 

63 

62 

65 

69 

65 

66 

66 

68 

65 

69 

70 

70 

70 

70 

66 

69 

69 

69 

66>6 

GAineSVILLE   3  WSW 

MAX 

as 

35 

92 

93 

92 

94 

94 

92 

93 

95 

92 

65 

69 

90 

91 

36 

82 

88 

88 

90 

95 

96 

94 

85 

92 

92 

87 

65 

85 

90 

90i0 

58 

60 

55 

62 

63 

62 

63 

67 

65 

61 

60 

63 

66 

72 

68 

67 

67 

64 

70 

68 

72 

71 

72 

68 

68 

70 

69 

70 

65fl6 

GLEN  ST  '-lARY  NURSERIES 

MAX 

90 

91 

93 

94 

92 

92 

91 

90 

89 

93 

91 

89 

90 

93 

.91 

84 

63 

90 

88 

91 

97 

99 

96 

94 

91 

95 

91 

89 

87 

88 

91il 

51 

S3 

55 

64 

63 

62 

60 

60 

62 

60 

58 

61 

65 

64 

66 

62 

6  1 

62 

67 

68 

72 

71 

69 

67 

66 

69 

68 

67 

63*4 

Ml  ALEAH 

MAX 

86 

37 

84 

84 

36 

89 

90 

92 

89 

86 

63 

88 

91 

89 

33 

83 

83 

86 

67 

89 

86 

88 

39 

69 

88 

69 

89 

86 

66 

87.2 

67 

66 

64 

71 

72 

67 

73 

70 

72 

71 

71 

69 

7 1 

69 

69 

7  2 

70 

72 

73 

78 

77 

73 

70 

70 

71 

72 

73 

70  18 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

69 

90 

93 

93 

93 

95 

92 

92 

93 

95 

90 

89 

90 

93 

92 

32 

34 

88 

89 

91 

96 

99 

97 

88 
73 

90 

93 

66 

89 

86 

93 

91.1 

59 

55 

56 

65 

63 

62 

64 

68 

67 

60 

59 

64 

67 

66 

67 

67 

63 

65 

70 

''^ 

74 

73 

65 

66 

69 

70 

63 

65.8 

HILL  I APD 

MAX 

82 

83 

90 

94 

93 

92 

91 

89 

90 

94 

90 

87 

88 

93 

84 

80 

80 

68 

91 

92 

96 

97 

95 

88 

92 

96 

66 

83 

64 

36 

89.1 

64 

52 

64 

64 

60 

61 

60 

60 

57 

59 

64 

64 

64 

64 

67 

64 

62 

67 

69 

68 

70 

68 

66 

65 

63 

65 

63.2 

HOMESTEAD  £XP  STA 

MAX 

88 

88 

36 

85 

86 

39 

91 

94 

96 

94 

37 

35 

92 

94 

93 

84 

62 

37 

89 

90 

91 

87 

91 

90 

90 

88 

90 

89 

90 

89 

69.2 

66 

64 

59 

66 

62 

6b 

69 

63 

73 

69 

70 

66 

66 

63 

68 

63 

70 

68 

70 

68 

70 

70 

68 

68 

68 

69 

67  .3 

HYPOLUXO 

MAX 

88 

85 

36 

85 

85 

89 

93 

97 

89 

32 

83 

85 

93 

83 

80 

83 

83 

87 

68 

87 

88 

87 

89 

90 

89 

89 

36 

86 

66 

67.3 

63 

6o 

75 

74 

74 

68 

72 

67 

65 

72 

72 

73 

70 

63 

69 

67 

69 

70 

72 

72 

74 

79 

74 

7 1 

66 

72 

70 

71.0 

INVERNESS 

MAX 

91, 

91 

93 

92 

95 

94 

92 

95 

93 

98 

92 

89 

91 

90 

93 

89 

83 

90 

89 

91 

94 

96 

96 

93 

92 

91 

90 

90 

90 

92 

91.9 

MIN 

54 

64 

58 

61 

61 

60 

63 

67 

76 

71 

62 

61 

64 

65 

54 

68 

65 

65 

64 

7 1 

68 

71 

72 

71 

63 

69 

74 

62 

65.8 

JACKSONVILLE  WB  AP 

MAX 

S*. 

35 

92 

94 

94 

94 

91 

91 

91 

96 

88 

88 

90 

93 

88 

82 

82 

90 

93 

93 

96 

100 

96 

38 

96 

96 

90 

86 

87 

90 

90.9 

MIN 

63 

61 

59 

69 

70 

70 

7 1 

69 

67 

70 

70 

65 

66 

69 

70 

67 

70 

68 

74 

76 

74 

73 

69 

67 

71 

74 

71 

69  .3 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

81 

82 

85 

93 

92 

86 

89 

90 

90 

85 

86 

88 

85 

88 

82 

79 

79 

83 

86 

91 

37 

90 

86 

38 

87 

91 

65 

83 

83 

84 

86.1 

MiN 

60 

72 

60 

6d 

66 

68 

66 

70 

65 

64 

67 

63 

61 

66 

64 

70 

69 

70 

68 

66 

70 

70 

73 

72 

73 

69 

69 

69 

72 

75 

67.8 

JACKSONVILLE   V/B  CITY 

MAX 

30 

81 

89 

93 

92 

90 

89 

89 

39 

91 

84 

83 

88 

92 

87 

79 

78 

87 

89 

91 

94 

96 

94 

86 

93 

90 

88 

85 

83 

86 

86.0 

MIN 

64 

64 

65 

70 

72 

72 

71 

71 

68 

71 

72 

65 

67 

69 

68 

68 

70 

71 

71 

69 

75 

69 

67 

71 

74 

72 

70.2 

JASPER  9  E^E 

MAX 

87 

90 

96 

96 

95 

95 

93 

92 

94 

98 

95 

85 

86 

84 

89 

35 

89 

88 

90 

94 

100 

101 

98 

94 

93 

101 

88 

90 

90 

91 

92.4 

MiN 

51 

50 

49 

61 

61 

59 

65 

51 

57 

59 

60 

61 

60 

59 

60 

60 

66 

65 

63 

64 

63 

65 

69 

64 

66 

66 

63 

63 

65 

61.6 

KEY  WEST   WB  CITY 

MAX 

90 

89 

90 

89 

89 

91 

90 

35 

89 

86 

33 

89 

90 

91 

92 

87 

87 

86 

87 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

92 

91 

69.3 

MIN 

74 

77 

77 

76 

75 

76 

77 

76 

76 

73 

75 

75 

75 

76 

77 

69 

76 

7  0 

77 

76 

75 

76 

79 

79 

79 

79 

77 

78 

79 

77 

76  .0 

K  I  SSIMHEE 

MAX 

91 

89 

90 

91 

92 

94 

96 

98 

96 

95 

92 

91 

93 

94 

91 

89 

83 

85 

69 

92 

93 

95 

87 

92 

96 

90 

92 

87 

90 

66 

91.3 

MIN 

67 

65 

57 

58 

62 

62 

68 

60 

61 

63 

71 

72 

62 

62 

61 

63 

6  7' 

67 

68 

63 

70 

67 

70 

68 

68 

68 

68 

69 

68 

67 

66.7 

LA  BELLE 

MAX 

91 

88 

89 

90 

90 

93 

95 

95 

96 

94 

83 

84 

87 

91 

91 

84 

87 

79 

88 

91 

93 

93 

91 

93 

91 

90 

91 

93 

92 

91 

90.1 

MIN 

65 

64 

60 

57 

58 

59 

63 

63 

69 

63 

72 

72 

69 

64 

63 

69 

59 

63 

63 

69 

71 

71 

72 

72 

72 

70 

72 

69 

70 

71 

67.1 

LAKE  ALFRED  £>CP  STA 

MAX 

88 

68 

38 

90 

90 

92 

93 

92 

93 

95 

90 

88 

90 

90 

90 

37 

85 

86 

88 

92 

90,  95 

91 

94 

93 

91 

93 

89 

89 

89 

90.3 

MIN 

66 

65 

59 

65 

67 

66 

58 

70 

69 

66 

72 

72 

65 

64 

63 

69 

67 

67 

69 

67 

72 

69 

69 

69 

69 

70 

69 

71 

69 

68 

67.7 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 

87 

36 

92 

93 

95 

93 

89 

39 

93 

95 

93 

90 

91 

94 

91 

86 

85 

39 

88 

96 

97 

102 

96 

92 

96 

93 

69 

89 

68 

91 

91.8 

MIN 

58 

57 

55 

65 

65 

61 

6  7 

69 

62 

65 

65 

57 

57 

64 

65 

64 

65 

67 

68 

65 

67 

65 

72 

71 

67 

72 

67 

61 

69 

67 

64.6 

LAKE  H I AWASSE 

MAX 

87 

87 

87 

38 

91 

91 

92 

92 

93 

93 

94 

84 

88 

90 

91 

90 

88 

82 

85 

36 

90 

92 

95 

90 

91 

92 

69 

91 

66 

86 

69.4 

MIN 

66 

67 

53 

62 

63 

65 

67 

70 

69 

67 

69 

63 

63 

63 

65 

70 

68 

66 

67 

67 

72 

70 

70 

70 

71 

71 

63 

72 

69 

66 

67.2 

LAKELAND  WR  CITY 

MAX 

37 

86 

8? 

90 

91 

91 

91 

91 

89 

93 

33 

88 

89 

38 

89 

36 

82 

34 

37 

91 

91 

94 

38 

94 

91 

90 

93 

67 

91 

90 

89.0 

MiN 

70 

67 

65 

67 

69 

63 

70 

70 

67 

71 

74 

70 

68 

68 

67 

68 

69 

63 

70 

71 

74 

73 

72 

73 

72 

71 

72 

70 

70 

70 

69.6 

LAKE  PLACID  2  SW 

MAX 

93 

90 

92 

92 

93 

96 

95 

96 

95 

87 

84 

90 

92 

92 

38 

85 

82 

91 

92 

94 

96 

92 

96 

91 

96 

95 

93 

93 

91 

91.8 

M  IN 

o7 

61 

57 

58 

59 

67 

68 

70 

64 

72 

72 

67 

61 

58 

70 

66 

63 

68 

63 

70 

70 

71 

70 

71 

68 

71 

68 

68 

70 

66.8 

LIVE  OAK  2  ESi' 

MAX 

86 

87 

92 

93 

92 

91 

39 

87 

91 

91 

90 

38 

89 

93 

90 

33 

83 

83 

86 

92 

97 

99 

93 

87 

92 

95 

86 

83 

89 

90 

89.7 

M I N 

59 

55 

56 

65 

62 

62 

67 

64 

65 

68 

58 

59 

66 

67 

64 

67 

68 

55 

68 

66 

67 

72 

73 

70 

72 

66 

68 

69 

69 

65.5 

LOXAHATCHEE 

MAX 

89 

89 

89 

90 

91 

91 

93 

95 

92 

94 

84 

73 

86 

91 

90 

83 

85 

85 

88 

90 

90 

88 

91 

91 

92 

92 

92 

91 

91 

91 

89.4 

MIN 

65 

59 

60 

58 

56 

58 

64 

67 

64 

71 

70 

72 

69 

67 

69 

65 

67 

69 

69 

69 

71 

69 

72 

71 

69 

70 

66 

70 

70 

66  .9 

MAD  I  SON 

MAX 

ee 

89 

93 

96 

94 

94 

95 

91 

92 

96 

93 

90 

92 

94 

38 

85 

83 

84 

87 

91 

96 

97 

91 

87 

96 

98 

86 

89 

89 

92 

91.2 

MIN 

60 

57 

60 

66 

63 

66 

68 

64 

62 

67 

68 

59 

60 

64 

67 

65 

65 

68 

64 

65 

66 

68 

71 

72 

69 

72 

67 

67 

67 

66 

65.6 

MARATHON   VACA  KEY 

MAX 

89 

80 

85 

86 

86 

87 

90 

89 

89 

33 

86 

38 

88 

90 

90 

87 

35 

85 

66 

88 

90 

88 

90 

89 

90 

90 

90 

92 

92 

90 

83.1 

MIN 

65 

73 

72 

72 

73 

73 

73 

73 

75 

72 

75 

74 

74 

75 

73 

68 

70 

74 

76 

75 

81 

77 

77 

77 

70 

76 

78 

77 

76 

73.9 

MARIANNA  CAA  AP 

MAX 

88 

90 

91 

92 

92 

91 

92 

88 

91 

90 

83 

84 

87 

90 

86 

77 

85 

81 

32 

92 

95 

97 

91 

87 

91 

96 

89 

90 

93 

94 

69.2 

MIN 

57 

56 

OO 

68 

66 

65 

70 

62 

64 

70 

65 

59 

63 

66 

69 

66 

66 

67 

61 

65 

69 

71 

74 

71 

68 

72 

70 

71 

70 

70 

66.4 

MAR  I  ANN A   IND  SCHOOL 

MAX 

87 

88 

90 

93 

92 

91 

93 

91 

91 

90 

83 

83 

37 

90 

38 

83 

86 

82 

30 

93 

95 

97 

93 

88 

91 

95 

89 

91 

92 

93 

89.5 

MIN 

55 

53 

57 

62 

60 

60 

64 

57 

60 

65 

64 

54 

54 

61 

64 

62 

61 

62 

60 

65 

65 

65 

63 

66 

64 

68 

65 

64 

65 

65 

61  .8 

MAvO  5  NW 

MAX 

87 

£9 

93 

95 

94 

95 

93 

91 

93 

94 

90 

89 

91 

93 

90 

81 

80 

88 

87 

92 

96 

96 

92 

86 

92 

96 

64 

66 

87 

92 

90.4 

MIN 

55 

56 

54 

64 

60 

61 

68 

68 

63 

66 

67 

60 

64 

66 

70 

67 

56 

68 

67 

67 

63 

69 

72 

74 

71 

72 

71 

66 

69 

66 

66  .0 

MELPOURNE 

MAX 

86 

87 

85 

85 

80 

86 

37 

93 

94 

94 

91 

89 

64 

84 

91 

85 

87 

31 

83 

90 

89 

90 

87 

85 

91 

67 

90 

86 

86 

66 

87.3 

MIN 

74 

72 

72 

63 

66 

65 

66 

66 

74 

72 

64 

63 

66 

69 

66 

69 

69 

67 

71 

70 

73 

71 

74 

70 

75 

67 

69 

70 

66.9 

MERRITT  ISLAND 

MAX 

68 

36 

85 

90 

90 

90 

95 

95 

95 

91 

91 

88 

91 

92 

92 

68 

81 

63 

90 

89 

90 

90 

88 

93 

87 

92 

90 

89 

85 

87 

69.4 

69 

67 

65 

65 

67 

67 

67 

68 

74 

72 

65 

66 

68 

70 

68 

71 

71 

71 

72 

72 

74 

71 

73 

70 

70 

70 

70 

71 

69.4 

M  I  AM  I    BAY  FROrJT 

MAX 

85 

87 

85 

83 

81 

83 

85 

87 

92 

85 

83 

82 

85 

86 

87 

81 

82 

85 

86 

86 

67 

86 

86 

88 

87 

87 

86 

69 

67 

87 

66.5 

MIN 

64 

7  1 

76 

76 

74 

76 

73 

71 

74 

72 

74 

73 

75 

72 

72 

73 

74 

79 

77 

81 

77 

30 

80 

78 

76 

76 

75 

60 

75.1 

M I  AM  I  REACH 

MAX 

85 

87 

83 

82 

82 

84 

65 

92 

94 

88 

85 

82 

35 

86 

89 

82 

84 

84 

84 

85 

87 

85 

36 

67 

86 

85 

86 

68 

66 

87 

85.6 

M  IN 

72 

72 

76 

75 

75 

76 

78 

74 

74 

75 

72 

74 

74 

75 

74 

74 

72 

71 

77 

77 

77 

77 

80 

79 

79 

77 

77 

75 

60 

75.5 

M 1AM  I           A  I RPORT 

MAX 

87 

86 

86 

85 

85 

86 

69 

89 

93 

90 

82 

82 

39 

92 

39 

84 

62 

64 

86 

38 

88 

65 

39 

89 

89 

83 

90 

90 

89 

89 

67.5 

68 

69 

68 

71 

73 

76 

72 

72 

72 

72 

74 

73 

74 

72 

71 

71 

71 

74 

72 

74 

77 

80 

79 

75 

73 

72 

72 

74 

73.0 

MIAMI    Wfj  CITY 

MAX 

84 

83 

81 

83 

83 

86 

83 

88 

90 

86 

82 

80 

84 

36 

86 

80 

61 

64 

83 

84 

67 

83 

85 

85 

84 

85 

85 

86 

65 

85 

84.2 

M I N 

69 

70 

76 

75 

74 

75 

73 

73 

72 

71 

74 

73 

74 

71 

69 

69 

70 

74 

75 

73 

79 

79 

80 

76 

76 

74 

74 

77 

73.9 

MlLfOrj   EXP  STATION 

MAX 

86 

87 

90 

90 

88 

86 

89 

88 

91 

85 

80 

82 

86 

90 

86 

82 

85 

67 

88 

91 

94 

95 

91 

66 

91 

94 

91 

92 

90 

90 

88.5 

MIN 

57 

59 

57 

61 

62 

68 

65 

58 

61 

65 

63 

54 

60 

64 

67 

65 

62 

62 

58 

62 

69 

67 

70 

66 

68 

70 

64 

68 

69 

68 

63.7 

'■'OfJTI  CELLO 

MAX 

87 

90 

95 

98 

96 

94 

96 

90 

95 

96 

90 

69 

95 

95 

89 

65 

83 

85 

64 

96 

99 

99 

94 

64 

90 

100 

86 

89 

89 

92 

91.7 

MIN 

59 

55 

57 

67 

67 

61 

65 

64 

69 

62 

65 

66 

70 

MOORr    HAVEN  LOCK  1 

MAX 

90 

88 

86 

85 

88 

88 

66 

94 

93 

94 

93 

79 

81 

85 

90 

90 

82 

63 

77 

83 

90 

90 

90 

90 

69 

93 

90 

91 

91 

89 

68.2 

MIN 

68 

63 

63 

60 

60 

63 

69 

06 

68 

66 

72 

72 

70 

67 

65 

71 

69 

68 

67 

70 

71 

73 

73 

73 

73 

72 

72 

70 

68 

71 

68.4 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

89 

87 

67 

89 

91 

91 

97 

95 

93 

97 

92 

66 

91 

91 

91 

87 

83 

84 

88 

87 

91 

93 

94 

93 

91 

90 

92 

87 

89 

66 

90.1 

MIN 

70 

69 

58 

62 

52 

61 

70 

67 

63 

66 

74 

72 

64 

64 

61 

70 

68 

69 

70 

69 

72 

71 

70 

69 

70 

70 

71 

70 

70 

70 

67.7 

MT  PLTASANT 

MAX 

85 

87 

93 

92 

91 

90 

94 

91 

92 

92 

87 

85 

90 

93 

90 

80 

85 

76 

78 

92 

95 

97 

91 

64 

90 

97 

90 

86 

90 

92 

89.2 

MiN 

50 

56 

58 

66 

64 

64 

60 

63 

62 

68 

69 

56 

61 

65 

68 

65 

66 

68 

63 

65 

67 

69 

71 

69 

65 

73 

70 

68 

67 

67 

65.1 

S»o  n«lar«nce  Notci  FoUowtng  Station  Index 
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Table  S  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
JUNE  1955 


StatioD 

e 

1 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

8 

9 

10 

1  " 

1  " 

13 

1 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

I 

22 

23 

24 

i  25 

1  " 

27 

28 

29 

30  j  31 

• 

88 
67 

87 

88 
65 

83 

66 

38 

87 

87 

88 

86 

85 

86 

85 

86 

87 

87 

86 

88 

86 

) — 

68 

88 

88 

89 

69 

92 

67.2 

MIN 

68 

61 

62 

64 

70 

69 

73 

74 

!  72 

70 

70 

67 

68 

70 

70 

70 

72 

72 

72 

73 

74 

73 

72 

71 

71 

72 

69i7 

NEW  SMYRNA   BEACH  4  N 

MAX 

I  85 

85 

88 

92 

92 

93 

95 

94 

95 

89 

85 

89 

92 

88 

85 

82 

65 

87 

90 

8£ 

92 

90 

90 

90 

91 

65 

85 

85 

87 

88>7 

63 

66 

65 

70 

64 

64 

69 

69 

60 

61 

66 

69 

69 

67 

68 

67 

69 

69 

70 

70 

71 

70 

68 

69 

69 

66>9 

NICEVILLE 

MAX 

85 

84 

90 

j  89 

89  86 

85 

93 

89 

84 

36 

87 

91 

88 

96 

94 

87 

88 

89 

93 

92 

89 

90 

88  •9 

MIN 

54 

5  9 

55 

60 

70 

60 

60 

66 

65 

56 

59 

59 

68 

65 

62 

63 

59 

62 

7C 

69 

73 

71 

70 

71 

66 

67 

70 

70 

64.2 

OCALA 

MAX 

91 

88 

93 

92 

94 

93 

92 

92 

95 

92 

91 

95 

86 

84 

89 

92 

95 

94 

89 

91 

95 

90 

85 

.  88 

90 

91.3 

MIN 

64 

62 

67 

69 

72 

63 

70 

72 

67 

64 

67 

70 

67 

67 

69 

70 

67 

72 

'2 

72 

72 

72 

71 

68 

67 

69 

70 

68.2 

90 

88 

93 

93 

94 

94 

93 

93 

95 

9  7 

91 

86 

88 

92 

91  .6 

MIN 

57 

54 

52 

57 

61 

66 

6 1 

62 

67 

61 

67 

60 

66 

64 

65 

67 

68 

62 

69 

68 

68 

70 

70 

68 

66 

68 

67 

66 

64.0 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

91 

38 

67 

86 

87 

88 

67 

88 

89 

92 

87 

81 

82 

87 

86 

67 

89 

67 

66.9 

MIN 

77 

73 

70 

75 

70 

74 

72 

77 

73 

71 

72 

70 

ll 

72 

74 

76 

75 

74 

75 

77 

80 

i  80 

76 

77 

76 

77 

77 

74.3 

ORLANDO  WATER  PLANT 

89 

67 

88 

92 

93 

93 

95 

95 

97 

94 

91 

93 

93 

69 

91.7 

MIN 

70 

66 

64 

65 

67 

69 

70 

72 

7 1 

70 

72 

72 

66 

67 

67 

71 

69 

70 

71 

74 

,  72 

72 

72 

71 

71 

70 

71 

71 

69 

69.6 

ORLANDO  W8  AIRPORT 

MAX 

87 

35 

86 

90 

92 

91 

92 

93 

92 

95 

94 

92 

87 

88 

86 

69.6 

MIN 

68 

67 

6  1 

64 

67 

63 

68 

68 

72 

72 

65 

66 

67 

69 

67 

69 

69 

71 

73 

72 

72 

71 

71 

71 

70 

71 

70 

69 

69.0 

DAI  A  Tie  A 

MAX 

87 

85 

92 

94 

93 

93 

94 

93 

94 

94 

83 

89 

90 

92 

82 

88 

89 

94 

93 

97 

90.1 

MIN 

62 

67 

60 

66 

70 

70 

70 

69 

70 

66 

67 

66 

70 

67 

67 

66 

70 

68 

72 

73 

74 

74 

73 

72 

69 

71 

71 

72 

69.2 

PANAMA  C I TY 

MAX 

85 

84 

88 

35 

85 

83 

84 

84 

82 

81 

87 

90 

91 

91 

MIN 

65 

68 

7 1 

70 

65 

67 

71 

68 

64 

62 

64 

75 

79. 

74 

70 

72 

71 

69 

PEN5AC0LA   CAA  AP 

MAX 

86 

85 

86 

86 

86 

36 

91 

39 

90 

85 

90 

90 

93 

93 

93 

86 

89 

87 

90 

66.2 

MIN 

62 

67 

64 

66 

70 

68 

68 

67 

62 

66 

71 

71 

67 

65 

66 

65 

70 

73 

72 

75 

64 

75 

70 

68 

74 

74 

76 

68.7 

PENSACOLA   WB   C 1 TY 

MAX 

83 

83 

85 

87 

35 

85 

90 

88 

37 

87 

39 

91 

9 1 

86 

67 

86 

87 

86.2 

MIN 

62 

6  8 

75 

68 

70 

67 

66 

64 

67 

71 

72 

67 

66 

67 

66 

70 

74 

73 

77 

74 

76 

70 

68 

75 

76 

74 

69.6 

Dl  AMT  flTV 
r'l_Mi\  1     \.  1  [  T 

MAX 

90 

89 

90 

92 

92 

93 

92 

93 

92 

96 

33 

67 

91 

95 

92 

91 

90.7 

MIN 

63 

65 

57 

57 

64 

64 

66 

74 

73 

63 

62 

60 

68 

68 

67 

70 

67 

71 

70 

69 

70 

70 

69 

70 

70 

69 

68 

66.5 

POMPANO  BEACH 

MAX 

87 

85 

35 

85 

84 

87 

88 

92 

90 

86 

90 

91 

86 

83 

87.5 

MIN 

66 

72 

70 

69 

70 

68 

65 

62 

65 

71 

70 

74 

72 

75 

71 

70 

67 

69 

71 

69.3 

PUNTA  GQRDA 

MAX 

94 

90 

92 

91 

90 

90 

92 

93 

94 

90 

82 

65 

85 

87 

91 

91 
91 

92 

90 

39.3 

MIN 

66 

6  7 

65 

62 

64 

72 

70 

73 

72 

69 

67 

66 

71 

69 

69 

70 

72 

73 

72 

71 

70 

73 

71 

74 

70 

69 

69 

69.3 

QUINCY   EXP  STATION 

MAX 

87 

88 

93 

94 

92 

91 

95 

90 

93 

92 

85 

86 

91 

33 

34 

76 

81 

93 

95 

98 

91 

85 

93 

99 

89 

90.3 

MIN 

57 

5  5 

6 1 

62 

62 

02 

62 

68 

68 

56 

60 

62 

66 

66 

64 

68 

61 

63 

66 

70 

70 

68 

64 

72 

69 

63 

66 

66 

64.5 

RAIFOftO  ST  PRISON 

MAX 

85 

85 

93 

92 

93 

93 

91 

90 

93 

82 

32 

89 

90 

91 

97 

98 

97 

94 

93 

91 

90.8 

MIN 

58 

65 

63 

70 

54 

62 

62 

60 

62 

62 

66 

66 

66 

68 

69 

62 

69 

68 

73 

71 

70 

72 

67 

69 

70 

69 

65  .5 

ROYAL  PALM  RANGER   ST A 

MAX 

39 

91 

87 

86 

87 

90 

89 

90 

94 

86 

8 1 

85 

88 

89 

90 

66 

67 

87 

88.2 

63 

58 

62 

70 

69 

66 

74 

69 

75 

.69 

69 

68 

71 

67 

69 

73 

70 

n 

70 

72 

71 

73 

70 

70 

71 

70 

68.4 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 

85 

85 

88 

94 

93 

91 

92 

91 

91 

88 

87 

82 

82 

86 

86 

91 

9 1 

96 

92 

88 

91 

93 

88.6 

MIN 

67 

67 

66 

65 

63 

63 

64 

64 

64 

69 

72 

66 

66 

68 

66 

69 

70 

71 

71 

71 

70 

66 

69 

73 

67 

67 . 0 

SAINT  LEO 

MAX 

88  , 

88 

89 

92 

93 

94 

95 

93 

90 

87 

91 

94 

95 

95 

92 

90 

90.8 

66 

67 

67 

66 

68 

72 

70 

66 

66 

67 

69 

67 

69 

69 

69 

72 

70 

69 

70 

70 

70 

69 

71 

70 

68 

67.9 

SAI NT  MARKS  6  SE 

MAX 

92 

93 

87 

88 

88 

87 

90 

94 

96 

86 

85 

84 

68 

92 

95 

87 

67 

89 

92 

90 

89.7 

56 

62 

64 

70 

66 

65 

70 

60 

61 

68 

69 

68 

64 

66 

63 

66 

69 

70 

72 

72 

69 

74 

66 

68 

67 

67 

66  . 1 

ST  PETERSBURG 

MAX 

91 

89 

39 

89 

89 

86 

88 

88 

87 

83 

85 

61 

87 

85 

87 

86 

91 

90 

91 

69 

88 

89 

67.6 

70 

70 

74 

72 

75 

72 

72 

63 

67 

70 

68 

70 

70 

70 

73 

73 

73 

74 

72 

73 

73 

69 

72 

70 

70  .6 

SARASOTA 

MAX 

90 

89 

90 

66 

66 

85 

87 

85 

37 

85 

85 

86 

80 

87 

88 

92 

69 

89 

89 

90 

90 

90 

87.4 

62 

63 

63 

76 

70 

74 

74 

66 

64 

63 

70 

66 

69 

71 

69 

73 

73 

70 

71 

71 

70 

72 

72 

69 

63 

66.6 

5EC0TAN 

MAX 

90 

92 

93 

94 

90 

92 

90 

93 

93 

y3 

66 

90 

87 

92 

98 

98 

92 

90 

94 

98 

83 

90 

91.4 

62 

58 

68 

69 

65 

58 

61 

59 

54 

53 

61 

65 

65 

62 

70 

62 

64 

66 

64 

67 

70 

72 

68 

63 

66 

70 

68 

62.6 

SOUTH  MIAMI   3  w 

MAX 

67 

87 

86 

86 

86 

69 

91 

94 

93 

82 

32 

67 

88 

90 

91 

68 

92 

93 

89 

89 

91 

92 

90 

89 

86.7 

70 

67 

72 

73 

69 

67 

74 

71 

71 

69 

69 

Ob 

7  1 

68 

69 

72 

70 

71 

74 

77 

76 

72 

70 

70 

69 

72 

70.4 

STUART 

MAX 

86 

85 

84 

87 

86 

88 

90 

94 

95 

39 

62 

34 

64 

87 

85 

87 

66 

66 

66 

89 

87 

88 

86 

87 

66.9 

MIN 

66 

69 

62 

69 

64 

63 

71 

7  1 

69 

73 

72 

70 

67 

66 

70 

68 

71 

71 

72 

71 

73 

73 

75 

74 

72 

74 

69 

69 

72 

70  .0 

SUNNILAND 

MAX 

90 

86 

86 

68 

90 

93 

92 

94 

92 

90 

89 

86 

84 

86 

86 

91 

86 

90 

90 

86 

66 

90 

69 

88.6 

MIN 

67 

64 

61 

59 

58 

68 

65 

63 

62 

72 

73 

69 

67 

67 

69 

69 

67 

71 

71 

70 

73 

72 

73 

73 

72 

70 

71 

67 

67  .8 

TALLAHASSEE  W8  AP 

MAX 

88 

89 

93 

92 

91 

90 

92 

89 

92 

83 

83 

80 

81 

91 

94 

97 

69 

86 

93 

95 

88 

88 

89.4 

MIN 

60 

58 

59 

64 

63 

64 

69 

63 

58 

66 

66 

56 

59 

63 

69 

66 

66 

66 

63 

63 

67 

70 

71 

71 

68 

72 

70 

70 

70 

68 

65.4 

TAMIAMI   TRL  40  Ml  BEND 

MAX 

96 

93 

90 

89 

69 

92 

96 

95 

91 

94 
94 

92 

84 

85 

84 

89 

90 

94 

92 

93 

91 

91 

90 

92 

92 

90 

90.7 

MIN 

66 

66 

64 

62 

50 

64 

68 

70 

65 

63 

73 

71 

71 

70 

69 

70 

70 

'9 

69 

73 

71 

74 

72 

75 

74 

74 

72 

72 

72 

71 

69 . 3 

TAMPA   WB  AIRPORT 

MAX 

90 

89 

66 

88 

90 

90 

88 

89 

90 

84 

8  3 

86 

65 

87 

90 

92 

89 

91 

91 

89 

91 

84 

88 

90 

67.9 

69 

69 

66 

73 

71 

73 

74 

69 

65 

65 

68 

68 

69 

72 

69 

73 

72 

71 

72 

71 

72 

69 

73 

69 

69 

69.3 

TARPON  SPRINGS 

MAX 

86 

89 

66 

87 

86 

86 

87 

85 

66 

85 

85 

84 

64 

86 

88 

90 

90 

90 

88 

89 

90 

66 

89 

86.7 

MIN 

60 

66 

68 

66 

63 

73 

74 

76 

72 

74 

68 

66 

70 

68 

69 

69 

67 

69 

71 

72 

73 

72 

73 

70 

72 

71 

69 

70.1 

TAVERNIER 

MAX 

87 

87 

66 

84 

37 

90 

63 

88 

38 

65 

82 

85  1 

86 

87 

66 

66 

88 

89 

69 

88 

86 

89 

68 

87 

87.0 

MIN 

74 

76 

77 

77 

79 

76 

74 

75 

76 

76 

77 

70 

71 

76  i 

75 

80 

78 

60 

79 

79 

81 

76 

78 

79 

76 

77 

76.5 

TITUSVILLE  2  W 

MAX 

82 

85 

86 

90 

91 

93 

93 

92 

93 

86 

63 

86 

90 

91 

90 

93 

66 

95 

90 

95 

91 

69 

66 

66 

S9i8 

MIN 

62 

65 

69 

59 

62 

64 

65 

64 

65 

63 

71 

72 

59 

60 

63 

66 

68 

69  i 

67 

68 

72 

66 

69 

71 

70 

66 

68 

69 

66 

66 

TURKEY  HAMMOCK 

MAX 

89 

88 

92 

94 

95 

96 

95 

90 

91 

89 

86 

90 

93 

92 

95 

93 

66 

91.3 

MIN 

66 

64 

1 
i 

54 

57 

65 

64 

60 

63 

72 

72 

61 

57 

61 

68 

66 

66 

67 

69 

69 

66  j 

1 

67 

64.4 

VENICE 

MAX 

91 

89 

91 

90 

66 

65 

88 

88 

89 

84 

89 

85 

85 

83 

87 

91 

89 

90 

90 

90 

86  ' 

91 

90 

91 

87.8 

MIN 

66 

67 

62 

62 

62 

65 

65 

76 

76 

74 

75 

75 

66 

64 

64 

70 

68 

70 

74 

70 

70 

73 

70 

72 

72 

70 

73 

72 

69 

68 

VERO  BEACH  CAA  AP 

MAX 

86 

34 

84 

86 

86 

90 

69 

92 

93 

92 

89 

81 

85 

90 

85 

80 

63 

66 

86 

68 

84 

87 

91 

89 

90 

87  j 

68 

85 

85 

86.9 

MIN 

71 

70 

68 

65 

66 

69 

68 

70 

70 

67 

73 

71 

67 

66 

65 

71 

70 

69 

69 

71 

70 

74 

73 

75 

73 

71 

72 

70 

71 

70 

69.8 

WAl  (I'M!  II    A      ^  IIII.I 

MAX 

89 

89 

90 

92 

93 

97 

97 

94 

96 

88 

99 

93 

94 

88 

86 

65 

86 

87 

91 

91 

90 

95 

90 

91 

93 

90 

91 

88 

MIN 

64 

57 

57 

56 

58 

64 

63 

60 

62 

73 

72  j 

60 

58 

66 

66 

65 

68 

68 

71 

70 

69 

70 

69 

67 

70 

66 

66 

68 

65.3 

WEST  PALM  BEACH 

MAX 

66 

85 

64 

63 

82 

83 

65 

89 

92 

85 

34 

80  : 

83 

86 

86 

79 

84 

64 

85 

86 

85 

87 

66 

86 

67 

90 

67 

67 

86 

84 

86.2 

MIN  ; 

74 

72 

76 

76 

76 

76 

76 

73 

71 

70 

72 

72 

75 

72 

71 

70 

70 

66 

71 

74 

74 

72 

78 

77 

60 

73 

76 

75 

72 

73 

73.4 

WEST  PALM  BEACH   WS  AP 

MAX  ' 

86 

67 

86 

87 

86 

89 

90 

92 

93 

91 

79 

61 

86 

92 

89 

80 

64 

83 

88 

89 

86 

88 

90 

90  ' 

90 

91 

91 

92 

90 

88 

87.9 

MIN 

70 

66 

73 

68 

70 

70 

72 

72 

70 

66 

70 

71 

73 

71 

68 

69 

69 

67 

70 

73 

73 

74 

74 

75 

76 

74 

73 

1 

71 

70 

73 

i 

71.1 

Rsbrvnc*  NoIm  FoUowtnq  Station  Iod«x 
-   71  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Tabl*  5  -  Conlinur>d 


Day  Of  Month 


Slalion 

Q 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19  1 

20 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

WINTER  HAVEN 

MAX 

90 

90 

90 

91 

93 

94 

95 

94  93 

95 

89 

89 

90 

90 

90 

88 

37 

85 

89 

91 

94 

95 

92 

95 

93 

92 

93 

89 

93 

89 

91  13 

1  HIN 

70 

69 

64 

65 

67 

66 

70 

69  67 

70 

74 

72 

65 

67 

65 

71 

68 

69 

69 

69 

73 

71 

71 

71 

71 

70 

72 

70 

71 

70 

69.2 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


btanon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

BAY  LAKE 

EVAP 

.31 

.21 

.40 

.  31 

.41 

.28 

.28 

.27 

.32 

.33 

.31 

.09 

.31 

.28 

.25 

.24 

.21 

.  15 

.18 

.25 

.25 

.24 

.34 

.23 

.24 

.29 

.21 

.20 

.16 

.24 

7.79 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

.27 
116 

.11 
188 

.21 

167 

.24 
154 

.25 
128 

.30 
95 

.09 
101 

.18 
139 

.28 
152 

.27 
121 

.21 
146 

.18 

161 

- 

69 

.17 
100 

.29 
115 

.23 
90 

.10 
123 

.25 
177 

.09 
204 

.28 
115 

.17 
100 

.21 

76 

.34 
94 

.19 
102 

.22 
112 

.25 
116 

.14 
104 

.26 
74 

.19 
120 

.33 
126 

86.52 
3685 

CLEHI3T0N  n  S  EMCRS  (a) 

EVAP 

UAX 

HIN 

.19 
92 
80 

.25 
91 
75 

.26 
86 
72 

.23 
88 
74 

.26 
90 
74 

.18 
90 
76 

.19 

91 
77 

92 
77 

.20 
94 
79 

.28 
92 
77 

.18 
82 
72 

82 

76 

.26 
80 

75 

.12 
88 
76 

.19 

91 
78 

.20 
92 
79 

.13 
85 
76 

.20 
84 
74 

.08 
78 
72 

.13 
89 
72 

.17 
87 

76 

.19 
92 
78 

.14 
93 
79 

.13 
89 
79 

.13 
92 
80 

.19 
91 
78 

.11 
87 
78 

.17 
90 
77 

.22 
93 
79 

.16 
90 
78 

85.51 
88.7 
76.4 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

.32 
44 

.19 
49 

.32 
118 

.31 
44 

.30 

52 

.27 
86 

.27 
2 

.28 
47 

.31 
63 

.30 

62 

.26 
59 

.01 
28 

.20 
43 

.19 
22 

.24 
21 

.18 
24 

.10 

37 

.13 
44 

49 

.17 
42 

.21 
37 

.12 
18 

.16 
30 

.26 
34 

.18 
27 

.15 
31 

.15 
11 

.19 

37 

.14 

28 

.19 
37 

B6.31 
1226 

GAINESVILLE  3  WSW 

EVAP 
WIND 
MAX 
HIN 

104 
90 
66 

.45 
89 
90 
62 

.27 
37 
95 
62 

.39 
60 
93 
68 

.47 
80 
92 
67 

.23 
24 
88 
68 

.40 
80 
91 
71 

.37 
116 
91 
71 

.47 
105 
88 
64 

.45 
70 
93 
70 

.47 
84 
88 
69 

93 
90 
60 

.22 
40 

93 

65 

.29 
87 
92 
67 

47 
95 
70 

.14 
46 
84 

76 

.16 
80 
84 
68 

.27 
61 
92 
68 

.33 

75 
92 
72 

.26 
50 
94 
69 

.33 
44 
98 
67 

.34 

35 
100 
67 

.25 
39 
98 
75 

.13 
26 
93 
74 

.28 
41 
98 
74 

.41 

69 
98 
74 

.11 
44 

89 
69 

.11 
24 
88 
73 

.30 
65 
91 
71 

.22 
74 
99 
71 

B9.02 
1889 
92.2 
68.9 

HIALEAB 

EVAP 
WIND 

.16 
29 

.31 
61 

* 

.67 

102 

.30 
47 

.26 
62 

.32 

31 

.28 
48 

.30 

46 

.22 

3 

65 

16 

.14 

12 

.26 
20 

.17 

16 

.11 
30 

.06 
81 

3 

.13 

7 

.24 

28 

7 

13 

.23 
34 

.24 
39 

.19 
19 

.10 
10 

.22 
17 

.17 

.39 

86.84 
B  940 

LAKE  PLACID  2  SW 

EVAP 
WIND 

.30 
31 

.29 
21 

.32 

26 

.27 
21 

.28 
23 

.30 
28 

.33 
40 

.35 
28 

.12 
24 

.16 
20 

.21 
22 

.30 

25 

.25 
20 

.22 
15 

.26 
18 

.16 
23 

.21 
39 

.18 
13 

.22 
15 

.29 
21 

.15 
10 

.25 
13 

.20 
18 

.31 

6 

.24 
23 

.15 
15 

.24 
21 

.21 
19 

37.25 
B  641 

LOXAHATCHEE 

EVAP 

.11 

.19 

.21 

.24 

.23 

.19 

.15 

.22 

.38 

.23 

.17 

.09 

.16 

.19 

.04 

.16 

.10 

.05 

.15 

.21 

.23 

.16 

.24 

.17 

85.34 

UOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 
WIND 

.25 

36 

.27 
76 

.29 

113 

.33 
54 

.39 

39 

.27 
27 

.28 
30 

.22 

25 

.30 

55 

.36 
30 

.27 
55 

45 

.09 
28 

.16 
17 

.28 
32 

.30 
28 

.17 
25 

.32 
40 

.12 
60 

.25 
73 

.24 

12 

.29 
25 

.22 
22 

.17 
20 

.20 
28 

.22 
40 

.19 
30 

.23 
30 

.45 

19 

.35 
45 

B7.74 
1159 

OKEECHOBEE  HRN  GATE  6 

EVAP 

.36 

.27 

.21 

.39 

.40 

.40 

.34 

.38 

.35 

.46 

.29 

.01 

.02 

.28 

.32 

.35 

.15 

.16 

.15 

.27 

.23 

.23 

.20 

.33 

.35 

.33 

.21 

.32 

.30 

.31 

8.37 

ORLANDO  WATER  PLANT 

EVAP 
WIND 

.31 
42 

.33 
57 

.26 
45 

.25 
21 

.22 

22 

.05 
22 

.25 
26 

.30 

36 

.37 
35 

.25 
13 

.16 
12 

.22 
24 

.27 
20 

.24 
15 

.26 
12 

.16 
19 

.15 
26 

• 
* 

.04 
24 

.19 
11 

.21 
7 

.25 
12 

.22 
22 

.17 
1 

.15 
8 

.18 
12 

.28 
15 

.09 
10 

.16 
18 

.15 
16 

6.14 
603 

SONNILAND 

EVAP 
WIND 

.21 

86 

.23 
114 

.31 
103 

.28 
93 

.28 
84 

.25 
60 

.28 

69 

.32 
83 

.39 
101 

.24 

63 

.07 
94 

86 

44 

.23 

59 

.16 
40 

* 

94 

.09 

166 

.22 
121 

.13 

56 

.20 
47 

.18 

67 

.16 
43 

.36 
75 

.17 

55 

.15 
54 

.20 
49 

.14 

51 

.16 
63 

.21 
79 

86.48 
2199 

TAUIAUI  TRL  40  HI  BD 

EVAP 

.23 

.17 

.22 

.28 

.29 

.21 

.27 

.21 

.29 

.34 

• 

.30 

.13 

.22 

.30 

.26 

.07 

.11 

.24 

.15 

.23 

.15 

.22 

.25 

.10 

.11 

.11 

.39 

B6.27 

VERO  BEACH  CAA  AP 

EVAP 

.43 

.44 

.43 

.36 

.31 

.39 

.39 

.21 

.42 

.29 

.26 

.21 

.44 

.13 

.17 

.30 

.19 

.15 

.22 

.14 

.18 

.18 

.20 

.29 

.26 

.23 

.49 

.25 

.15 

B8.39 

UAX  and  MIN  In  Table  6  refer  to  extremes  of 
temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Season  oi 

1954  - 

19SS 

FLORIDA 

Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Norul 

Jul  J— J\1D4 

APALACHICOLA  W8  CITY 

ARCADIA 

AVON  PARK 

BARTOW 

BELLE  GLAOE  EXP  STA 

0 
0 

° 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

40 

10 

1 

187 
61 
49 

366 
183 
175 

357 
160 
148 
216 
153 

223 

71 
112 
73 

133 

39 
67 

37 

7 

5 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

1316 
556 
483 

1 307 

BIG  PINE  KEY  INN 
BLOUNTSTOWN  2  SE 

0 

0 

0 

0 

0 

38 

30 
454 

21 
286 

0 
ISl 

0 

20 

0 

0 

8RA0ENT0N  EXP  STATION 

167 

100 

54 

0 

BSOOKSVILLE  CHIN  HILL 

0 

0 

0 

26 

118 

264 

238 

He 

eo 

4 

0 

0 

84P 

SUSHNELL  2  E 

0 

0 

0 

36 

142 

256 

129 

68 

3 

0 

0 

965 

CAMP  BLANDING 

0 

0 

0 

422 

318 

169 

132 

9 

0 

CANAL  POINT  USOA 

0 

0 

0 

<• 

42 

156 

142 

50 

30 

0 

0 

c 

424 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

0 

0 

0 

0 

2 

100 

29 

5 

0 

0 

Q 

CAPTIVA 

0 

0 

0 

0 

11 

95 

111 

62 

14 

0 

0 

0 

283 

CARRA8ELLE 

0 

0 

Q 

421 

403 

252 

139 

11 

0 

0 

1539 

CEDAR  KEY 

0 

0 

0 

17 

102 

293 

180 

86 

0 

Q 

Q 

CHIPLEY  3  E 

0 

0 

° 

80 

255 

405 

396 

223 

149 

12 

0 

0 

1520 

CLEARWATER  BEACH 

0 

9 

54 

157 

163 

91 

51 

0 

0 

0 

525 

CLERMONT  6  S 

0 

0 

0 

13 

85 

255 

201 

102 

74 

1 

0 

0 

731 

CLEWISTON   U   5  ENG 

93 

64 

26 

0 

0 

COCONUT  GROVE  7  S 

84 

44 

7 

0 

0 

0 

COMPASS  LAKE 

0 

0 

0 

96 

271 

440 

417 

22B 

162 

CRESCENT  CITY  2  SW 
CROSS  CITY  CAA  AP 

0 

0 

0 
0 

24 
79 

129 
243 

297 
416 

255 
399 

144 
216 

84 
148 

10 

a 

0 
0 

0 
0 

943 
1509 

DAYTONA  BEACH 

234 

123 

95 

4 

0 

0 

OAYTONA   BEACH   WB  AP 

0 

0 

0 

32 

146 

301 

274 

149 

117 

7 

0 

0 

1026 

668 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

0 

0 

0 

51 

224 

393 

367 

214 

139 

6 

0 

0 

1394 

OE  LAND 

238 

147 

102 

5 

0 

0 

DRY  TORTUGAS 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

17 

0 

0 

0 

0 

0 

20 

EUSTIS  2  S 

0 

0 

0 

13 

256 

206 

101 

71 

0 

0 

0 

746 

EVERGLADES 

0 

0 

0 

0 

5 

96 

94 

37 

10 

0 

0 

0 

242 

FEDERAL  POINT 

0 

0 

0 

19 

134 

307 

272 

153 

105 

7 

0 

0 

997 

FELLSMERE 

0 

0 

61 

177 

148 

69 

46 

I 

0 

0 

502 

FERNANDINA  BEACH 

0 

0 

0 

33 

192 

355 

356 

218 

123 

9 

0 

0 

1286 

FORT  LAUDERDALE 

0 

0 

Q 

Q 

2 

71 

26 

6 

0 

0 

0 

203 

FT  LAUDERDALE  BAH  I A  MAR 

0 

0 

0 

0 

0 

61 

56 

24 

L 

0 

0 

0 

146 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

101 

47 

18 

0 

0 

0 

FORT  MYERS  WB  AP 

0 

0 

1 

32 

163 

161 

71 

32 

0 

0 

0 

450 

FORT  PIERCE 

0 

0 

0 

5 

41 

190 

165 

72 

36 

2 

0 

0 

511 

FOUNTAIN    3  S 

13 

0 

0 

GAINESVILLE  UNI   OF  FLA 

310 

165 

112 

6 

0 

0 

GAINESVILLE  3  WSW 

0 

0 

0 

53 

181 

367 

329 

168 

124 

5 

0 

0 

1227 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

0 

82 

237 

400 

379 

203 

143 

15 

0 

0 

HIALEAH 

95 

27 

11  ' 

0 

0 

0 

HIGH  SPRINGS 

0 

0 

^ 

60 

207 

342 

168 

112 

* 

0 

0 

1252 

HILLIARD 

0 

0 

0 

as 

271 

435 

419 

239 

141 

26 

0 

0 

1628 

HOMESTEAD  EXP  STA 

0 

0 

0 

0 

4 

111 

66 

27 

4 

0 

0 

0 

212 

HYPOLUXO 

0 

0 

0 

2 

8 

112 

87 

28 

10 

1 

0 

0 

248 

INVERNESS 

0 

0 

0 

20 

129 

282 

238 

111 

59 

6 

0 

0 

845 

JACKSONVILLE  WB  AP 

0 

0 

55 

376 

370 

198 

129 

' 

0 

0 

1339 

1243 

JACKSONVILLE  BEACH 

0 

0 

0 

44 

137 

370 

361 

254 

143 

13 

0 

0 

1372 

JACKSONVILLE   W8  CITY 

0 

0 

0 

50 

186 

342 

327 

196 

123 

8 

0 

0 

1232 

1113 

JASPER   9  ESE 

0 

0 

0 

103 

274 

442 

438 

243 

136 

17 

0 

0 

1663 

KEY  WEST  Wa  CITY 

0 

0 

0 

0 

0 

25 

32 

20 

0 

0 

0 

0 

77 

77 

K I SS IMMEE 

0 

0 

Q 

14 

112 

272 

230 

102 

68 

° 

° 

803 

LA  BELLE 

0 

0 

0 

2 

36 

163 

149 

61 

23 

0 

0 

0 

431, 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

0 

0 

0 

14 

99 

257 

199 

118 

68 

2 

0 

0 

757 

LAKE  CITY  2  E 

0 

0 

0 

67 

220 

375 

359 

195 

126 

U 

0 

0 

1353 

LAKE  HIAWASSE 

228 

130 

34 

6 

0 

0 

LAKELAND   V/B  CITY 

0 

0 

14 

7  7 

190 

109 

66 

° 

° 

0 

675 

LAKE   PLACID   2  SW 

0 

0 

0 

3 

56 

200 

162 

69 

36 

0 

0 

0 

526 

LIVE  OAK  2  ESc 

0 

0 

0 

60 

2^6 

406 

382 

202 

136 

1 

0 

0 

1445 

LOXAMATCHEE 

0 

0 

0 

0 

22 

143 

106 

42 

23 

0 

0 

0 

336 

MAO  I  SON 

0 

0 

0 

57 

222 

J99 

368 

207 

136 

6 

0 

0 

1395 

MARATHON   VACA  KEY 

0 

0 

° 

° 

° 

90 

MARIANNA  CAA  AP 

0 

0 

0 

74 

26  i 

472 

446 

255 

171 

12 

0 

0 

1701 

MARIANNA    IND  SCHOOL 

0 

0 

^' 

89 

27  = 

478 

434 

273 

167 

18 

0 

0 

1732 

MAYO   5  NW 

0 

0 

0 

a," 

22- 

396 

374 

189 

136 

5 

0 

0 

1407 

MELBOURNE 

0 

0 

0 

0 

4!i 

160 

151 

76 

44 

0 

0 

0 

480 

MERRITT  ISLAND 

0 

0 

3 

158 

° 

° 

529 

MIAMI   BAY  FRONT 

0 

0 

0 

0 

0 

60 

56 

25 

10 

0 

0 

0 

151 

MIAMI  BEACH 

0 

0 

0 

0 

0 

43 

50 

21 

4 

0 

0 

0 

118 

MIAMI    WB  AIRPORT 

0 

0 

0 

0 

0 

82 

75 

33 

9 

0 

0 

0 

199 

MIAMI    WB  CITY 

0 

0 

0 

0 

4 

69 

87 

39 

15 

0 

0 

0 

214 

Mil    TOM     CT  V  D  CTATfnM 

0 

0 

° 

405 

256 

" 

° 

° 

1595 

MONTICELLO 

0 

0 

0 

70 

231 

432 

391 

225 

132 

12 

0 

0 

1493 

MOORE  HAVEN   LOCK  1 

177 

89 

40 

0 

0 

0 

MOUNTAIN  LAKE 

0 

0 

0 

10 

83 

239 

190 

103 

61 

0 

0 

0 

636 

HT  PLEASANT 

0 

0 

0 

55 

218 

382 

380 

207 

140 

9 

0 

0 

1391 

NAPLES 

0 

0 

118 

127 

61 

16 

° 

" 

NEW  SMYRNA  BEACH  *  N 

0 

0 

0 

13 

100 

260 

226 

114 

83 

4 

0 

0 

802 

NICEVILLE 

432 

296 

188 

39 

0 

0 

OCALA 

0 

0 

0 

28 

129 

262 

241 

119 

74 

1 

0 

0 

8  54 

OCALA  2  NE 

0 

0 

0 

62 

180 

348 

306 

160 

115 

7 

0 

0 

1176 

142 

68 

° 

ORLANDO  WATER  PLANT 

0 

0 

0 

8 

70 

203 

168 

88 

68 

0 

0 

0 

605 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

0 

0 

0 

IS 

104 

254 

218 

110 

79 

3 

0 

0 

7?3 

PALATKA 

0 

0 

0 

31 

147 

301 

278 

147 

93 

3 

0 

0 

1000 

PANAMA  CITY 

0 

62 

204 

364 

368 

195 

127 

3 

PENSACOLA   CAA  AP 

0 

0 

0 

60 

216 

372 

382 

228 

158 

15 

0 

0 

1431 

PENSACOLA   WD  CITY 

0 

0 

0 

60 

214 

379 

405 

'.'-? 

14 

0 

0 

1470 

PLANT  CITY 

0 

0 

0 

12 

86 

220 

105 

0 

0 

0 

590 

POMPANO  BEACH 

0 

0 

0 

3 

21 

141 

•i?. 

0 

0 

3  05 

PUNTA  GORDA 

0 

0 

0 

1 

26 

121 

104 

: 

0 

0 

333 

QUINCY  EXP  STATION 

0 

0 

0 

70 

227 

420 

303 

227 

i46 

15 

0 

0 

1408 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

Continued  Season  of        19S4  -  1955  FLORIDA 


Slalion 

July 

Soptembcr 

October 

November 

December 

January 

Februdry 

March 

A  ril 

May 

June 

Total 

mal 

J  1  June 
y- 

RAIFORD  STATE  PRISON 

0 

0 

0 

70 

2ie 

371 

32  2 

173 

112 

5 

0 

0 

1271 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

0 

0 

0 

79 

31 

10 

0 

0 

0 

231 

SAINT  AUGUSTINE 

0 

0 

0 

35 

148 

318 

316 

163 

113 

6 

0 

0 

1099 

SAINT  LEO 

0 

0 

0 

le 

97 

231 

208 

106 

75 

0 

0 

0 

735 

SAINT  MARKS   6  SE 

0 

0 

0 

57 

200 

419 

402 

250 

138 

15 

0 

0 

1481 

ST  PETERSBURG 

0 

0 

0 

53 

170 

106 

74 

51 

0 

0 

0 

458 

SANFORO 

SARASOTA 

0 

0 

0 

2 

50 

171 

100 

89 

25 

1 

0 

0 

438 

SECOTAN 

0 

0 

0 

103 

421 

476 

0 

SOUTH  MIAMI   3  K 

0 

0 

0 

0 

5 

103 

9 

31 

9 

0 

0 

0 

16> 

STUART 

0 

0 

0 

2 

16 

lie 

101 

49 

22 

0 

0 

0 

30'J 

SUNN  I  LAND 

TALLAHASSEE  WB  AP 

0 

0 

0 

76 

261 

459 

421 

232 

168 

u 

0 

CI 

1628 

1519 

TAMIAMI    TRL   <.0  MI  BEND 

66 

30 

9 

0 

0 

0 

TAMPA  WB  AIRPORT 

0 

0 

0 

16 

93 

233 

210 

loe 

74 

2 

0 

0 

736 

674 

TARPON  SPRINGS 

0 

0 

0 

15 

93 

240 

217 

129 

85 

5 

0 

0 

784 

TAVERNIER 

0 

0 

0 

0 

0 

17 

29 

16 

1 

C 

0 

0 

63 

TITUSVILLE  2  W 

0 

TURKEY  HAMMOCK 

0 

0 

3 

95 

0 

0 

VENICE 

0 

0 

VERO  BEACH  CAA  AP 

0 

0 

0 

5 

*7 

190 

170 

73 

46 

0 

0 

0 

531 

WAUCHULA   2  NW 

0 

0 

0 

13 

82 

213 

196 

97 

55 

1 

0 

0 

657 

WEST  PALM  BEACH 

0 

0 

1 

2 

70 

74 

27 

10 

0 

0 

0 

184 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

0 

0 

0 

0 

8 

117 

93 

39 

15 

0 

0 

0 

272 

i4e 

WINTER  HAVEN 

58 

m 

149 

77 

47 

0 

0 

0 

DEGREE  DAY  NORMALS  IN  THIS  TABLE  ARE  DERIVED  FROM  THE  PERIOD  1921-1950.  COMPUTATION  OF  CEGKEE  C.V,  DAT',  FCR  STATICNS  MAKING  MORNING  OBSEtlVAT  IONS  COMMENCED 
JANUARY  1,  1955. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TABLE  2 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


IT.ORIDA 
DELAYED  DATA 


Ter 

nperc 

ture 

Precipitation 

Station 

B 

s  s 

3  2 

No.  o 

1  Days 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  Daya 

Average 
Maximum 

«  E 

a 

M 

ax 

Min, 

i 

0 

0 

2  1 
>  S 
<  2 

Avera* 

Depart 

From  ] 

Highe 

Date 

Lowest 

Q 

Degree 

o  t 

o 

Departi 

From  N 

w 

o 

Date 

1 

Q  2 

1  0 

a 

X 

50  or  M 

1  00 
or  More 

DECEMBER  1954 

SAN FORD 

73 . 8 

61.6 

.0 

83 

2+ 

29 

13 

119 

0 

0 

3 

0 

1.84 

- 

.43 

1.19 

8 

.0 

0 

4 

1 

0 

JANUARY  1955 

CLEWISTON  U  S  ENGRS 

72 . 8 

62.0 

84 

11+ 

41 

30 

93 

0 

0 

0 

0 

1.49 

.95 

25 

.0 

0 

3 

1 

0 

GAINESVILLE  3  SW 

67.3 

41.5 

54.4 

79 

1 

21 

14 

329 

0 

0 

9 

0 

3.60 

1.27 

24 

.0 

0 

7 

3 

2 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

70 , 1 

61 . 5 

82 

18 

38 

30 

142 

0 

0 

0 

0 

2.07 

1.61 

25 

.0 

0 

3 

1 

1 

SANFORD 

70.3 

57.7 

-  3.8 

83 

2 

30 

25 

237 

0 

0 

2 

0 

1.91 

- 

44 

.60 

25 

.0 

0 

4 

2 

0 

FEBRUARY  1955 

CLEWISTON  U  S  ENGRS 

72.4 

56  5 

64.5 

85 

8 

41 

12+ 

64 

0 

0 

0 

0 

.92 

.42 

18 

.0 

0 

3 

0 

0 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

73.4 

53.1 

63.3 

-  1.2 

83 

8 

34 

13 

89 

0 

0 

0 

0 

1.27 

67 

.82 

18 

.0 

0 

2 

1 

0 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

69.6 

62.5 

79 

4 

35 

13 

68 

0 

0 

1 

0 

.59 

.21 

12 

.0 

0 

2 

0 

0 

SANFORD 

69.2 

43.1 

56.2 

-  6.3 

83 

7 

29 

13 

282 

0 

0 

2 

0 

1.84 

47 

1.19 

8 

.0 

0 

3 

1 

1 

MARCH  1955 

SANFORD 

78.3 

52.1 

65.2 

-  1.1 

90 

22 

37 

9+ 

106 

1 

0 

0 

0 

4.13 

1. 

39 

1.84 

28 

.0 

0 

5 

3 

1 

APRIL  1955 

SANFORD 



82.7 

59.2 

71.0 

.0 

89 

24+ 

47 

1 

5 

0 

0 

0 

0 

3.30 

1. 

09 

2.36 

12 

.0 

0 

3 

2 

1 

DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  of  month 

3 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

.2 

DECEMBER  1954 

SANFORD 

.49 

.06 

.41 

.72 

.02 

.14 

1.84 

JANUARY  1955 

CLEWISTON  U.   S.  ENG 

.02 

I 

T 

I 

.09 

.14 

T 

.95 

.22 

.05 

.02 

1.49 

GAINESVILLE  3  SW 

.11 

.21 

.50 

.18 

1.16 

1.27 

.17 

3.60 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

.19 

.02 

1.61 

.19 

.06 

2.07 

SANFORD 

.04 

.39 

.33 

.55 

.60 

1.91 

FEBRUARY  1955 

CLEWISTON  U.   S.  ENG 

T 

T 

T 

.02 

.10 

.3S 

.42 

.92 

MOORE  RAVEN  LOCK  1 

.05 

.38 

.82 

.01 

.01 

1.27 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

.01 

.05 

.03 

.21 

.14 

.05 

.04 

.01 

.05 

.59 

SANFORD 

T 

1.19 

.14 

.42 

.05 

.02 

.02 

1.84 

UARCK  1955 

SANFORD 

.08 

.27 

.14 

.87 

1.84 

.93 

4.13 

APRIL  1955 

SANFORD 

2.36 

T 

.28 

.66 

3.30 

See  Reference  Notes  Following  SlaKon  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
DELAYED  DATA 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Av«i 

DECEMBER  1954 

SAM FORD 

MIN 

73 
54 

79 
S3 

74 
44 

65 
36 

67 
35 

74 
46 

68 
40 

60 
42 

72 
44 

78 
43 

59 
37 

68 
39 

76 
48 

75 
41 

60 
36 

67 
34 

63 
36 

75 
39 

63 
43 

58 
31 

51 
30 

57 
32 

65 
35 

70 
42 

71 
46 

68 
50 

78 
56 

70 
56 

80 

55 

81 
58 

79 
56 

43 

1 

J  AN  U AR Y  1955 

CLEWI STON  U  S  ENGRS 

HIN 

76 
60 

77 
58 

77 
62 

77 
57 

74 
52 

73 
52 

75 
55 

74 
52 

73 
52 

80 
53 

84 

55 

80 
46 

70 
45 

71 
46 

70 
42 

75 
46 

80 
55 

82 
58 

84 

61 

70 
47 

63 
45 

66 
50 

80 
53 

83 
62 

79 
44 

59 
45 

64 

51 

61 
48 

64 

53 

56 
41 

59 
42 

51 

2 

GA I KESV I LLE  3  SW 

MIN 

79 
61 

76 
54 

75 
52 

76 
40 

77 
54 

74 

56 

72 
50 

73 
38 

75 
42 

75 
60 

75 
49 

64 

36 

64 
45 

60 
21 

71 
30 

73 
48 

67 
50 

74 
50 

73 
50 

56 
31 

68 
42 

66 
53 

57 
45 

45 
39 

59 
26 

60 
25 

63 
29 

61 
30 

55 
33 

58 
23 

64 

25 

67 
41 

3 
5 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

MIN 

79 
63 

77 
60 

79 
62 

77 
56 

74 
54 

76 
54 

72 
57 

73 
53 

74 
54 

71 
60 

72 
67 

75 
49 

71 
46 

69 
41 

63 
41 

67 
55 

76 
62 

82 
61 

75 
60 

66 
44 

64 
51 

68 
64 

68 
60 

72 
56 

62 
42 

58 
41 

64 
50 

65 
43 

66 
54 

55 
38 

62 
41 

52 

9 

SAHFORD 

UAX 
UIN 

77 
56 

83 
54 

81 

55 

78 
45 

75 
50 

75 
52 

73 

55 

71 
44 

77 
47 

74 

50 

80 
59 

76 
45 

68 
44 

64 
31 

57 
33 

72 
39 

78 
54 

68 
52 

79 
54 

61 
40 

58 
41 

72 
47 

77 
50 

68 
46 

54 
30 

59 
35 

63 
41 

68 
38 

69 
41 

59 
33 

64 

35 

70 
45 

3 
0 

FEBRUARY  1955 

CLEW I STON  U  S  ENGRS 

UAX 
UIN 

65 
49 

70 
51 

73 
50 

75 
59 

69 
54 

72 
58 

70 
63 

85 
63 

75 
54 

71 
56 

77 
64 

77 
41 

52 
41 

62 
42 

65 
52 

68 
57 

71 
61 

73 
59 

75 
61 

77 
63 

75 
60 

75 
63 

75 
64 

76 
62 

75 
59 

76 
63 

78 
59 

76 
54 

72 
56 

4 

5 

UOORE  (lAVEN  LOCK  1 

MIN 

67 
40 

74 
48 

79 
51 

77 
51 

70 
61 

71 
51 

78 
62 

83 
64 

75 
48 

72 
50 

78 
62 

77 
37 

52 
34 

61 
36 

67 
45 

69 
49 

75 
53 

76 
54 

77 
56 

76 
61 

74 
59 

73 
64 

72 
62 

75 
62 

76 
57 

78 
61 

77 
56 

76 
53 

73 
S3 

4 

1 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

UAX 
MIN 

66 
50 

70 
53 

70 

55 

79 
61 

68 
59 

70 
62 

59 
64 

75 
65 

72 
48 

73 
59 

78 
66 

72 
38 

50 
35 

63 
50 

65 
49 

70 
55 

75 
62 

77 
59 

77 
60 

77 
60 

74 
60 

74 

66 

72 
64 

75 
65 

76 
62 

78 
62 

76 
61 

76 
57 

69 

55 

6 
4 

SANFORD 

MIN 

68 
35 

73 
42 

80 
54 

79 
59 

66 
50 

72 
57 

83 
59 

81 
55 

65 
44 

70 
51 

78 
56 

79 
31 

48 

29 

56 
34 

67 
42 

70 
44 

76 
52 

76 
53 

78 

55 

77 
53 

74 
50 

76 
55 

77 
57 

79 
54 

79 
56 

80 
54 

80 

52 

80 
50 

73 
49 

8 
4 

UARCR  195S 

SANFORD 

UAX 
MIN 

81 
51 

84 
52 

83 
54 

85 
60 

84 

55 

83 
54 

86 
60 

75 
49 

66 
37 

77 
44 

80 

53 

83 
55 

85 
56 

87 
54 

86 
56 

87 
55 

87 
57 

85 
60 

82 
56 

89 
57 

88 
62 

90 
65 

65 
48 

69 
49 

66 
56 

82 
60 

74 
41 

56 
42 

54 
37 

62 
39 

66 
40 

78 
52 

3 
1 

APRIL  1955 

SANFORD 

UAX 

MIN 

75 
47 

76 
55 

72 
57 

76 
51 

84 

55 

84 
56 

82 
57 

85 
62 

80 
59 

79 
57 

80 
64 

86 
66 

86 
62 

87 
63 

85 
64 

85 
59 

87 
58 

86 
60 

83 
57 

85 
56 

86 
59 

86 
60 

86 
62 

89 
62 

89 
68 

82 
64 

76 
57 

79 
59 

80 
63 

84 

58 

82 
59 

7 
2 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


DtanoD 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

or 
Avn 

JANUARY  1955 

CLEWISTON  U  S  ENGRS  (a) 

EVAP 

.06 

.09 

.06 

.13 

.11 

.08 

.09 

.06 

.08 

.07 

.10 

.15 

.10 

.21 

.20 

.14 

.08 

.08 

.07 

.19 

.13 

.12 

.03 

.12 

.13 

.20 

.08 

.00 

.05 

.14 

.09 

3.24 

UAX 

75 

76 

76 

77 

73 

73 

71 

71 

73 

73 

75 

72 

70 

66 

63 

68 

69 

75 

77 

69 

64 

64 

70 

73 

71 

63 

64 

60 

62 

58 

62 

69.4 

MIN 

63 

65 

66 

65 

62 

62 

62 

62 

82 

63 

63 

59 

58 

52 

52 

53 

56 

63 

65 

56 

55 

56 

54 

61 

56 

52 

52 

54 

55 

42 

49 

57.9 

GAINESVILLE  3  SW 

EVAP 

.11 

.07 

.14 

.13 

.07 

.06 

.16 

.14 

.13 

.12 

.22 

.12 

.22 

.09 

.10 

.04 

.07 

.02 

.22 

.12 

.05 

.00 

.08 

.11 

.10 

.09 

.10 

.11 

.13 

.09 

B3.32 

WIND 

25 

30 

42 

26 

54 

133 

5 

43 

43 

54 

121 

16 

57 

82 

32 

68 

70 

76 

209 

77 

59 

44 

68 

73 

53 

21 

25 

32 

48 

54 

21 

1761 

MAX 

78 

79 

77 

76 

79 

75 

74 

72 

72 

76 

75 

74 

65 

58 

65 

71 

67 

68 

68 

60 

62 

62 

60 

52 

59 

61 

62 

64 

62 

60 

65 

67.7 

UIN 

64 

58 

66 

47 

56 

60 

64 

46 

50 

62 

62 

41 

47 

32 

39 

52 

54 

50 

51 

32 

41 

54 

48 

40 

32 

33 

45 

41 

42 

33 

32 

47.5 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

EVAP 

.12 

.13 

.12 

.14 

.13 

.09 

.05 

.11 

.11 

.09 

.11 

.20 

.11 

.20 

.10 

.09 

.13 

.07 

.16 

.25 

.09 

.10 

.10 

.16 

.19 

.12 

.13 

.04 

.09 

.10 

.10 

3.73 

FEBRUARY  1955 

CLEWISTON  V  S  ENGRS  (a) 

EVAP 

.08 

.07 

.05 

.06 

.11 

.13 

.09 

.10 

.10 

.15 

.08 

.15 

.13 

.17 

.06 

.12 

.06 

.08 

.15 

.10 

.18 

.08 

.09 

.08 

.09 

.14 

.15 

.15 

3.00 

UAX 

65 

68 

71 

73 

65 

77 

72 

77 

72 

72 

77 

72 

61 

61 

66 

70 

72 

71 

78 

76 

76 

75 

72 

74 

73 

79 

77 

78 

72.1 

UIN 

52 

55 

57 

60 

61 

59 

63 

65 

58 

58 

63 

52 

46 

46 

55 

56 

60 

63 

63 

63 

64 

65 

65 

66 

67 

66 

66 

66 

60.0 

UOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

.11 

.09 

.12 

.15 

.14 

.19 

.15 

.19 

.12 

.17 

.11 

.15 

.18 

.12 

.10 

.15 

.12 

.14 

.18 

.19 

.21 

.19 

.13 

.14 

.19 

.19 

.15 

.22 

4.29 

WIND 

45 

35 

25 

75 

159 

96 

92 

118 

70 

90 

55 

95 

123 

107 

67 

61 

45 

40 

79 

108 

102 

85 

55 

78 

51 

91 

70 

53 

2170 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

EVAP 

.14 

.13 

.12 

.11 

.22 

.18 

.16 

.12 

.17 

.15 

.16 

.15 

.18 

.15 

.08 

.16 

.10 

.09 

.10 

.26 

.26 

.17 

.13 

.13 

.13 

.16 

.11 

.22 

4.24 

MAX  and  MIN  in  Table  6  refer  to  extremes  of 
temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during 
24  hours  ending  at  time  of  observation, 

(a)  Evaporation  measured  In  pan  36  x  36  Inches. 


CORRECTIONS  -  Continued 
MONTH:     APRIL  1955 


Evaporation  on  30th  should  be  .31; 
monthly  total,  6.57. 


Jacksonville  Beach 


Average  minimum  temperature  should  be 
65. IM;   average   temperature,    74. 3M;  lowest 
temperature,   55  on  13th;  No.  of  days  Max 
90  or  above,  2. 


S*o  i«l9raoc«  ootei  following  StAtloa  Indsx. 
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CORRECTIONS 
ANNUAL  1952 


FLORIDA 


Table  1: 


Dry  Tortugas 


Table  1: 


Clewlston  U  S  Engrs 


Table  2: 


Arcadia 


Table  3: 


Arcadia 


Table  6: 


Okeechobee  Hrcn  Gate  6 


Table  6: 


Port  Mayaca  S  L  Canal 


Table  2: 


Panama  City 


Table  3: 


Panama  City 


Table  2: 


Secotan 


Table  3: 


Okeechobee  Hrcn  Gate  6 


Table  2: 


Secotan 


Table  2: 


Loxahatchee 


Table  2: 


Sanf ord 


Table  3: 

Loxahatchee 

Table  3  Delayed  Data: 

Vero  Beach  CAA  AP 


Table  1: 


Avon  Park 


Table  2: 


Arcadia 


Table  2: 


Loxahatchee 


Table  2: 


Kisslmmee 


ANNUAL  1953 


MONTH:     JANUARY  1954 


JANUARY  THROUGH  AUGUST  1954 


MONTH:     FEBRUARY  1954 


MONTH:     MARCH  1954 


MONTH:     APRIL  1954 


MONTH:     NOVEMBER  1954 


MONTH:     DECEMBER  1954 


ANNUAL  1954 


MONTH:     FEBRUARY  1955 


Average  temperature  for  1952  should  be  77.1 

Average  temperature  for  1953  should  be  75.0 

Total  precipitation  should  be  0.80. 
Total  precipitation  should  be  0.80. 


Wind  movement  January  through  August  should 
be  deleted. 


Wind  movement  January  through  August  should 
be  deleted. 


No.  of  days  with  precipitation  .10  or  more 
should  be  4 ;    . 50  or  more  should  be  4. 


Precipitation  on  the  17th  should  be  .01. 


No.  of  days  with  minimum  temperature  32 
or  below  should  be  8. 


Precipitation  on  the  1st,  2nd  and  3rd 
should  be  0. 


Total  degree  days  should  be  246. 


Precipitation  total  should  be  0.50. 


Greatest  day  of  precipitation  should  be 
.72  on  18th. 


Precipitation  total  should  be  0.50. 


Delete  record  for  July.     Correct  record 
was  published  in  Table  3,  July  1954 
issue . 


Average  temperature  for  1954  should  be 
73.2;  departure  should  be  +0.1. 


Precipitation  total  for  January  should 
be  0.80;  departure  -1.39.     Annual  total 
should  be  55.16;  departure  5.00. 


Precipitation  total  for  December  should 
be  0.50.     Annual  total  should  be  78.23. 


Lowest  temperature  should  be  30°;  No. 
days  precipitation  1.00  or  more  should 
be  0. 


(Continued  on  Page  76) 
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STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

County 

Drainage  I  | 

Latitude 

'  Longitude 

a 

Temp,  p-  S  0 

ion 

ne 
a 
D 

Observer 

Refer 

to 
tables 

APALACMICCXA  we  CtTV 

FRANKLIN 



U.S.  WEATHER  BUREAU 

ARCADIA 

0226 

OE  SOTO 

5 

27  13 

L.    L.  STIKELEATHER 

2  3  5 

AVON  PARK 

036'J 

HIGHLANDS 

7 

27  36 

81  . 

J .  WILEY  COTHRAN 

2  3  5 

C 

&AR10W 

POLK 

5 

27  54 

■:  ITV  OF  BARTOW 

ftAV  LAKE 

HILLSBOROUGH 

5 

u.  S-  GEO.  SURVEY 

BCLtl  GLACE  EXP  STA 

PALM  BEACH 

16 

8A 

eA 

EVERGLADES  EXP  STA 

2  3  5  6 

efLLE  GLAOt  MfiN  C^Tf  * 

0616 

PALM  BEACH 

26  42 

60  43 

31 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

eiG  PINE  KEY  INN 

07A7 

MONROE 

5 

24  40 

61  21 

6 

6P 

6P 

WALTER  2IEGNER 

2  3  5 

SITHLO 

ORANGE 

26  33 

65 

MID 

MRS. MILDRED  M.GROSE 

BLACKHAN  «•  MNW 

OKALOOSA 

200 

MID 

MRS.  S.  YOUNGBLOOD 

BLOUNTSIOliN  2  SE 

CALHOUN 

51 

7A 

7A 

JOHN  PURIFOY 

2  3  5 

eOCA  RATON 

PALM  BEACH 

2 

26  21 

60  OS 

15 

MID 

HAROLD  A,  TURNER 

c 

BBADENTON  EX»  STA 

09*0 

MANATEE 

5 

27  29 

92  33 

10 

8A 

efl 

GULF  COAST  EXP  STA 

2  3  5 

ePANFCfiC 

SUWANNEE 

MID 

MRS.  BEULAH  STANLEY 

BRISTOL 

LIBERTY 

160 

MID 

WILLARO  R.  ADAMS 

eBOCKcSviLit  CHIN  HiLU 

HERNANDO 

275 

5P 

W-CENT  FLA  EXP  STA 

BUSMNELl  ?  £ 

1163 

SUMTER 

5 

26  40 

82  of 

75 

6P 

6P 

MRS.  A,  H.  NELSON 

2  3  5 

CAMP  BLJ^NOING 

121H 

CLAY 

8 

29  59 

61  59 

190 

6P 

5P 

LEROY  G.  NORMAN,  JR 

2  3  5 

CANAL  POINT  GATE  5 

PALM  BEACH 

36 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CJNAL  POINT  USOA 

PALM  BEACH 

25 

SA 

SUGAR  PLANT  FLD  STA 

CAPE  SABLE  HANOER  STA 

MONROE 

4 

5P 

NAT lONAL  PARK  SVC 

CfiPTIVA 

1310 

LEE 

5 

26  32 

82  11 

3 

5P 

5P 

ALLEN  T.  WEEKS 

2  3  6 

CARAABELLt 

13  56 

FRANKLIN 

5 

29  51 

64  40 

30 

6P 

6P 

EDGAR  E.  SMITH 

2  3  5 

CARVVILLE 

WASHINGTON 

66 

CHESTER  R.  DAVIS 

CEDAR  KEY 

LEVY 

19 

6P 

C.  C.  WHIOOON 

CKATTAMOOCfEE  1  W 

GADSDEN 

90 

7A 

CECIL  L.  RAMSEY 

CHIPLEV  3  E 

IS*.*. 

WASHINGTON 

3 

30  47 

65  29 

130 

5P 

5P 

A.  W,  O'STEEN 

2  3  5 

CLEARWATER  BEACH 

1635 

PINELLAS 

5 

27  59 

62  50 

5 

6P 

6P 

CITY  OF  CLEARWATER 

2  3  5 

CLERMOm  6  S 

LAKE 

140 

ED  OLIVENBAUM 

CLEWISTON 

HENDRY 

18 

ap 

GERVIN  N.  PITZEN 

ClEWISTCJ  0  S  ENGINEERS 

HENDRY 

20 

eA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

COCONUT  GROVE  7  S 

1716 

DADE 

2 

25  39 

80  17 

10 

6A 

8A 

BUREAU  PLANT  IND. 

2  3  5 

CRESCENT  CITT  I  SW 

PUTNAM 

6 

29  25 

61  31 

50 

6P 

6P 

W.  S.  NEWBOLD 

2  3  5 

CRESTVIEW 

OKALOOSA 

236 

MID 

SOIL  CONSERV.  SVC 

CROSS  CITY 

DIXIE 

43 

MID 

COUNTY  AGENTS  OFFIC 

CROSS  CITY  CAA  AIRPORT 

DIXIE 

42 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

DANIA  <.  WMW 

211i. 

BROWARD 

2 

26  04 

80  12 

MIO 

FLA,  POWER  6  LIGHT 

3 

daytcna  beach 

2i50 

VOLUSIA 

2 

29  13 

81  02 

9A 

9fl 

NEWS-JOURNAL  CORP 

2  3  5 

OfiYTO^iA  BEACH  MB  AP 

VOLUSIA 

31 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

DE  FUNIAic  SPRINGS 

WALTON 

256 

5P 

H.  C.  STORRS 

2  3  5 

DE  LAND 

VOLUSIA 

36 

9A 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

2  3  5 

OOWLING  ''ARK 

2391 

SUWANNEE 

10 

30  15 

63  13 

MID 

MRS.  HATTIE  TOOLE 

c 

DRY  TORTUCAS 

2416 

MONROE 

5 

24  39 

82  52 

3 

6P 

6P 

JOHN  R,  OeWEESE 

2  3  5 

EUSTIS  2  S 

LAKE 

85 

6P 

HOWARD  J.  DICK 

2  3  5 

EVERGLADES 

COLLIER 

3 

6P 

MANHATTAN  MERC. CORP 

2  3  5 

FEDERAL  POINT 

PUTNAM 

5 

6P 

BRUCE  GRAY 

2  3  5 

FELOA 

2923 

HENDRY 

26  32 

61  26 

18 

MIO 

H.  GREGORY  ATCHLEY 

c 

FELLSMERE 

2936 

INDIAN  RIVER 

2 

27  46 

60  36 

25 

4P 

SUGAR  PROD.  ASSN. 

2  3  5 

FERNANOINA  beach 

NASSAU 

22 

5P 

LEWIS  K.  NOLAN 

2  3  5 

FORT  DRUM 

OKEECHOBEE 

60 

MID 

U.S.  GEO.  SURVEY 

FORT  LAUCESOALE 

BROWARD 

10 

6P 

F.  P.  MEDFORO.  JR. 

2  3  5 

FT  LAUDERDALE  BAHIA-MAR 

3168 

BROWARD 

2 

26  07 

80  06 

5P 

5P 

BAHIA-MAR  YACHT  HRBR     2  3  5 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

3171 

BROWARD 

26  06 

80  14 

8A 

eA 

U  OF  F  PLANTATION  LAB  2  3  5  6 

FORT  MYERS  W6  AIRPORT 

LEE 

15 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

FORT  PIERCE 

ST  LUCIE 

10 

MID 

CITY  OF  FT.  PIERCE 

2  3  5 

FOUNTAIN  3  S 

BAY 

140 

7A 

FLA.  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

GA  meSVILLE  UNI  OF  FLA 

3316 

ALACHUA 

8 

29  39 

82  21 

165 

8fl 

H.    e.  BRATLEY 

2  3  5 

c 

GLEN  ST  MAR*  NURSERIES 

3'.70 

BAKER 

9 

30  15 

82  10 

140 

4P 

G.ST.  M.  NURSERIES 

2  3  5 

GRACEVILLE 

JACKSON 

160 

CHARLES  C.LIDDON.JR 

HART  LAKE 

ORANGE 

70 

eA 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

3 

HIALEAH 

DAOE 

8 

6A 

MIAMI  WATER  PLANT 

2  3  5  6 

HIGH  SPRINGS 

3956 

10 

29  50 

82  36 

75 

5P 

5P 

GEO.  T.  ALEXANDER 

2  3  5 

BILLIARD 

3976 

NASSAU 

9 

30  42 

81  56 

70 

6P 

6P 

BRUNO  SCHHOBSACH 

2  3  5 

HILLSBOROUGH  Rvfi  ST  PK 

HlLLSBOHOJGH 

50 

STATE. PARK 

3 

HOLOPAM  3  NNW 

OSCEOLA 

70 

MID 

TRIPLE  E. DEVELOP. CO 

HOMESTEAD  EXP  STATION 

DADE 

11 

4P 

SUBTROPICAL  EXP  STA 

2  3  5 

HYPOLUXO 

A19B 

PALM  BEACH 

26  33 

60  03 

12 

6P 

6P 

J.  L.  GARNETT 

2  3  5 

INGLIS 

A273 

LEVY 

5 

29  02 

82  41 

12 

MID 

FLA.  POWER  COMPANY 

c 

INVERNESS 

CITRUS 

70 

5P 

CITY  OF  INVERNESS 

2  3  5 

ISLEWORTH 

ORANGE 

115 

6P 

CHASE  6  COMPANY 

3 

JACKSONVILLE  Wfl  AP 

DUVAL 

24 

MID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

JACKSONVILLE  BEACH 

'•366 

DUVAL 

2 

30  17 

81  24 

F  IRE  DEPARTMENT 

2  3  5 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

4371 

OUVAL 

8 

30  20 

81  39 

16 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

JASPER  9  ESE 

'.39'. 

HAMILTON 

10 

30  30 

62  43 

140 

5P 

5P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

KENDALL  2  E 

4S13 

DADE 

2 

25  41 

60  17 

16 

7A 

DADE  CO.  NURSERIES 

3 

KEY  WEST  WB  CITY 

4575 

MONROE 

5 

24  33 

61  46 

9 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

K ISSIMHEE 

4620 

OSCEOLA 

28  16 

61  25 

69 

6P 

6P 

MRS.  MABEL  L.  LAKE 

2  3  5 

KISSIMMEE  2 

4625 

OSCEOLA 

28  le 

61  24 

68 

MID 

MRS.  MABEL  L.  LAKE 

c 

LA  BELLE 

4662 

HENDRY 

6 

26  46 

61  26 

13 

6P 

6P 

MRS,  ALICE  £.  HALL 

2  3  5 

LAKE  ALFRED  EXP  STATION 

4707 

POLK 

5 

26  06 

81  43 

160 

5P 

5P 

CITRUS  EXP  STATION 

2  3  5 

LAKE  CITY  2  E 

4731 

C0LUM8 I A 

10 

30  12 

82  35 

5P 

CHARLES  D.  LOCKWOOD 

2  3  5 

LAKE  HIAWASSE 

4771 

ORANGE 

26  32 

81  28 

115 

9A 

9A 

SU6TR0P  FRT  FLD  STA 

2  3  5 

LAKELAND  WB  CITY 

4797 

POLK 

5 

26  02 

61  67 

214 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

LAKE  PLACIO  2  SW 

4845 

HIGHLANDS 

27  17 

81  23 

90 

6P 

6P 

COLE  DANLEY,  JR. 

2  3  6  6 

LAKE  TRAFFORO 

4066 

COLLICR 

26  26 

81  29 

27 

JAMES  M.  PEPPER 

3 

LAMONT  8  W 

4092 

JEFFERSON 

5 

30  24 

83  55 

190 

MID 

TUNGSTON  PLANTATION 

c 

LEESBURG 

4980 

LAKE 

e 

26  49 

81  52 

65 

MID 

EDDIE  C.  BUTLER 

c 

LIGNUMVITAE  KEY 

5035 

MONROE 

2 

24  54 

80  42 

MID 

OR.  E.  C.  LUNSFORD 

c 

LIVE  OAK  i  ESE 

5099 

SUWANNE  E 

10 

30  17 

82  56 

120 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WNER 

2  3  6 

LCfiGBOAT  KEV 

5124 

MANATEE 

5 

27  25 

82  39 

10 

6P 

G.  W.  HERRINGSHAW 

3 

t 

LACHlCOLA,  2 

LANT IC 

3-CH 

XTAWH 

FE  [ 

4-f VERCLACT 1  6-GUL 

f  ,  6-OCHLOCKO 
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Station 

1  Index  No.  | 

County 

Drainage  t 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precip.| 

LOXAHATCHEE 

PALM  BEACH 

6P 

C,   A.  KING 

2  3  5  6  C 

LYNNE  4  SE 

5237 

MARION 

6 

29  10 

81  52 

90 

MIO 

OTIS  B.  FORT 

C 

MADISON 

5275 

MADISON 

10 

30  28 

83  25 

145 

7P 

T.  C.  MERCHANT 

2  3  5 

MARATHON  VACA  KEY 

MONROE 

6P 

U.S.    PUe. HEALTH  SVC 

2  3  5 

MARIANtJA  CAA  AP 

JACKSON 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM, 

2  3  6 

MARIANNA    IND  SCHOOL 

JACKSON 

6P 

FLA.   IND, S, FOR  SOYS 

2  3  5 

MARINELAND 

5391 

FLAGLER 

2 

29  40 

81  13 

10 

HID 

MARINE  STUDIO  INC 

C 

MAYO  5  NW 

5539 

LA  FAYETTE 

5 

30  06 

33  14 

- 

6P 

6P 

ROBERT  L,  ANNIN 

2  3  5 

MELBOURNE 

BREVARD 

BA 

MELBOURNE  HIGH  SCH 

2  3  5  C 

MERRITT  ISLAND 

BREVARD 

6P 

RICHARD  E,  DEWEY 

2  3  5 

MIAMI   BAY  FRONT 

DADE 

5P 

CITY  OF  MIAMI 

2  3  5 

MIAMI  BEACH 

5656 

DADE 

2 

25  47 

80  08 

9 

5P 

5P 

LIFE  GUARD  PATROL 

2  3  5 

MIAMI  WB  AIRPORT 

5663 

DADE 

2 

25  49 

SO  17 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5  C 

MIAMI  WB  CITY 

DADE 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5  C 

MILTON  EXP  STATION 

SANTA  ROSA 

5P  iAGR.  EXP.  STATION 

2  3  5 

MONTKELLO 

JEFFERSON 

8A 

A,  M.  PHILLIPS 

2  3  5 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

5895 

GLADES 

7 

26  50 

81  05 

22 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6  C 

MOUNTAIN  LAKE 

5973 

POLK 

27  56 

61  36 

160 

5P 

5P 

MOUNTAIN  LAKE  CORP 

2  3  5 

MT  PLEASANT 

GADSDEN 

A,  N,  HUBBARD 

2  3  5 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

SARASOTA 

8A 

STATE  PARK  SERVICE 

3 

NAPLES 

COLLIER 

5P 

CITY  OF  NAPLES 

2  3  5 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 

6210 

VOLUSIA 

2 

29  05 

30  57 

10 

6P 

A,  B.  NORDMAN 

2  3  5 

NICEVILLE 

6240 

OKALOOSA 

5 

30  31 

86  30 

60 

8A 

3A 

JACKSON  GO, FOR. STA. 

2  3  5  C 

NITTAW  1  S 

OSCEOLA 

BP 

U.  5.  GEO.  SURVEY 

3 

N  NEW  RIVER  CANAL  1 

PALM  BEACH 

MID 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

C 

N  NEW  RIVER  CANAL  2 

PALM  BEACH 

MID 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

c 

OCA  LA 

6414 

MARION 

5 

29  11 

82  03 

36 

5P 

STEPHEN  JEWETT 

2  3  5 

OCALA  2  NE 

6419 

MARION 

5 

29  13 

32  07 

68 

BP 

8P 

AIRWAY  OBSERVER 

2  3  5 

OKEECHOBEE  9  W 

OKEECHOBEE 

5P 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

3 

OKEECHOBEE  HRCN  GT  6 

OKEECHOBEE 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6  C 

ORANGE  CITY 

V0LU5 I A 

MIO 

CITY  OF  ORANGE  CITY 

C 

ORLANDO  WATER  PLANT 

6633 

ORANGE 

3 

26  33 

61  21 

111 

5P 

ORLANDO  UTILI.  COMM 

2  3  5  6 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

6638 

ORANGE 

3 

28  33 

61  20 

106 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5  C 

ORTONA  LOCK  2 

GLADES 

MIO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C 

PALATKA 

PUTNAM 

6P 

CITY  OF  PALATKA 

2  3  5 

PANACEA 

WAKULLA 

MIO 

MR.  OTIS  L.  VAUSE 

PANAMA  CITY 

6836 

BAY 

5 

30  10 

85  40 

10 

5P 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

2  3  5 

PANAMA  CITY  2 

6841 

BAY 

5 

30  10 

85  40 

37 

MID 

FLA.  FOREST  SERVICE 

PARISH 

MANATEE 

MID 

CHARLES  W.  PARRISH 

PENNSUCO  4  NW 

DAOE 

MID 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

PENSACOLA  CAA  Ap 

ESCAMBIA 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

PENSACOLA  WB  CITY 

7002 

ESCAMBIA 

6 

30  25 

97  13 

13 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

PETERS 

7033 

DAOE 

2 

25  36 

80  21 

16 

'^6A 

Dl  GIORGIO  FRUIT 

3 

PLANT  CITY 

HILLSBOROUGH 

5P 

0.  A.  STORMS 

2  3  5 

POMPANO  BEACH 

BROWARD 

5P 

ST.   FARMERS'  MARKET 

2  3  5 

PORT  MAYACA  S  L  CNL 

MARTIN 

MIO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PUNTA  GOROA 

7395 

CHARLOTTE 

5 

26  56 

92  03 

6 

5P 

5P 

E.  J.  MC  CANN 

2  3  6 

QUINCY  EXP  STATION 

7424 

GADSDEN 

6 

30  35 

64  35 

250 

5P 

5P 

N.FLA.   EXP.  STATION 

2  3  5 

RAIFORD  STATE  PRISON 

UNION 

FLA.  STATE  PRISON 

2  3  5 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

DADE 

5P 

NATIONAL  PARK  SVC 

2  3  5 

SAINT  AUGUSTINE 

ST  JOHNS 

6P 

CTY  OF  ST. AUGUSTINE 

2  3  5 

SAINT  LEO 

7851 

PASCO 

5 

28  20 

62  15 

176 

7P 

GEORGE  E.  MONTPETIT 

2  3  5  C 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 

7859 

MART  IN 

2 

27  05 

80  18 

15 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C 

SAINT  MARKS  6  SE 

FISH  6  WLDLIFE  SVC 

2  3  5 

ST  PETERSBURG 

PINELLAS 

5P 

CITY  OF  ST  PET'BURG 

2  3  5  C 

SAN FORD 

SEMINOLE 

8A 

E.  J.  MOUGHTON,  JR. 

2  3  5 

SARASOTA 

8021 

SARASOTA 

5 

27  21 

82  32 

30 

5P 

5P 

CITY  OF  SARASOTA 

2  3  5 

SECOTAN 

6094 

TAYLOR 

5 

30  12 

83  39 

60 

6P 

FlA.  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

SOUTH  MIAMI    3  W 

DADE 

5P 

DONALD  W.  MORGAN 

2  3  5 

STUART 

MART  IN 

6P 

RADIO  STATION  WSTU 

2  3  6 

SUNN 1  LAND 

8671 

COLLIER 

26  16 

91  21 

13 

5P 

6P 

SE  FOREST  EXP  STA 

2  3  5  6  C 

TALLAHASSEE  WB  AP 

3753 

LEON 

5 

30  26 

34  20 

64 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

TAMIAMI  CANAL 

8775 

DADE 

2 

25  46 

80  27 

13 

MIO 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

TAMIAMI  TRL  40  MI  BEND 

DADE 

25  46 

80  50 

12 

lOA 

lOA 

NATIONAL  PARK  SVC 

2  3  5  6  ; 

TAMPA  WB  AIRPORT 

8768 

HILLSBOROUGH 

5 

27  58 

92  32 

19 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

TARPON  SPRINGS 

PINELLAS 

5 

28  09 

82  45 

8 

8A 

CITY  OF  TARPON  SPGS 

2  3  5 

TAVERNI ER 

8841 

MONROE 

2 

25  01 

80  30 

5 

6P 

6P 

CAPT.  EUGENE  LOWE 

2  3  5 

T ITUSV I LLE  2  W 

8942 

BREVARD 

2 

28  37 

60  50 

40 

6P 

6P 

FRANK  B.  ROOF 

2  3  5 

TURKEY  HAMMOCK 

9048 

OSCEOLA 

7 

27  46 

61  11 

6P 

5P 

MRS.WILMA  RAULERSON 

2  3  5  C 

VENICE 

9176 

SARASOTA 

5 

27  06 

62  27 

10 

5P 

5P 

REV.  CLYDE  BURKE 

2  3  5  C 

VENUS  3  SE 

9164 

GLADES 

7 

27  02 

81  21 

70 

MID 

VAN  T .  OXER 

C 

VERNON 

9206 

WASHINGTON 

3 

30  36 

85  43 

46 

MID 

JAMES  0.  PARISH 

VERO  BEACH  CAA  AP 

9214 

INDIAN  RIVER 

2 

27  39 

80  25 

24 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5  6  C 

WAUCHULA  2  NW 

9401 

HARDEE 

5 

27  34 

81  49 

120 

6P 

6P 

H.   L.  CARLTON 

2  3  5 

WEST  PALM  BEACH 

9520 

PALM  BEACH 

2 

26  43 

80  03 

15 

6P 

6P 

POST-TIMES 

2  3  5 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

9525 

PALM  BEACH 

2 

26  41 

15 

*1I0 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5  ; 

WINTER  HAVEN 

9707 

POLK 

5 

28  01 

81  44 

175 

5P 

5P 

U.S.CITRUS  PRODUCTS 

2  3  5 

GAINESVILLE  3  WSW 

3321 

ALACHUA 

8 

29  38 

62  22 

06 

AGRONOMY  OEPT  U  OF  F 

2  3  5  6 

Ei     7-OKEtCHOBEE 1     e-ST.  JOHNSr     9-ST .  M^RY;  10-SUWANNEE 


-  78  - 


RXreiUnCK  MOTBS 

The  four  digit  Ideotlf Icatloo  numberB  In  the  lodes  otuiber  column  of  the  Station  Udes  are  Kiial|tn«d  on  a  atate  baals.     There  elll  be  no  duplication  of  oujriiere  within  a  atate. 
Figures  and  letters  follovlog  the  station  naae.  such  as  12  SSW,   indicate  distance  In  alles  and  direction  fros  the  post  office. 
Observation  tlaes  given  In  the  Station  Index  are  In  local  standard  tine. 

Delayed  data  and  eorrectloas  will  be  carried  only  lo  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 
Seating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  la  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  locluded  In  this  Issue. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  sre:  temperature  In  *P. ,  precipitation  aad  evaporation  In  inches,  and  wind  novement  lo  alles.  IHiroe  days  are  baaed  on  a  da 
average  of  65*  F. 

Evaporation  is  meastired  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  abown  by  footnote  following  Tabic  6. 
Sleet  and  hall  were  locluded  in  snowfall  totals  in  Table  1,  beginning  with  July  1948. 
Amounts  lo  Table  3  are  from  noD-recordlng  gages,  unless  otherwise  Indicated. 

Data  In  Tables  3,   S  and  6  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  obsorvatlon  tine. 

-    No  record  lo  Tables  3,   6  and  the  Station  Index.     No  record  In  Tables  2  and  5  is  Indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•  Amount  locluded  In  followiog  Deasurement,   time  distribution  uakoowo. 

<D    Data  In  the  coluDin  formerly  headed  No.  of  Days  .01  or  nore  have  beeo  changed  to  No.  of  Daya  .10  or  more  effective  January  1,  19M. 

#  Thersometera  are  geoerally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  refereoce  lodicatea  that  the  thcrmoBoters  are  oxpoaed  In  a  ahrtter  located  oi 
the  roof  of  a  building. 

Cage  Is  etiuipped  with  a  windshield. 
AH    Data  based  on  observatiooal  day  ending  before  ooon. 
a    Adjusted  to  a  full  nootb. 

C     Id  the  "Refer  to  Tables"  column  In  the  Station  Index  the  letter  "C"  Indicates  recorder  statioos.     These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data. 

E    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

U    One  or  sore  days  of  record  nlsslng;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degroe  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  aonth, 
R    Amounts  from  recording  gage     (These  amounts  are  esseotially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  Ic  Hourly  Precipitation  Data). 
T     Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  nootb. 

X    Observation  time  Is  1:30  a.n.,   E.S.T.  of  the  following  day. 

Additional  loforiBatlon  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  any  Weather  Bureau  Office  or  to  the  State  CI laatologla t  at  W«athcr  Bureau  Office,  Oox  4158.  Jacksonville  1, 
Florida. 

ado  payable  to  the  Supcrlotcn 
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ASHKVIULE:  1955 


FLORIDA  - 
WEATHER 

GENERAL 

Extreme  variability  of  monthly  precipitation 
totals,  several  inches  within  a  distance  of 
only  a  few  miles  in  some  Instances,  was  the 
most  striking  feature  of  the  weather  of  the 
month . 

Temperature  followed  the  usual  summer  pattern 
of  relatively  small  variation  from  station  to 
station  and,  so  far  as  the  State  as  a  whole 
was  concerned,  was  close  to  the  long-term 
average  for  the  month.     The  range  of  station 
mean  temperatures  was  only  slightly  in  excess 
of  4°.     This  year  was  one  of  the  few  times 
that  July  temperatures  failed  to  reach  the 
100°  mark,  the  highest  recorded  reading  being 
99°  at  Monticello  on  the  18th.     Secotan  noted 
60°  on  the  9th  for  the  lowest  temperature  of 
the  month.     Two  coastal  stations  in  the  Miami 
area  failed  to  record  a  single  90°  day. 

Precipitation  for  the  State  as  a  whole  was 
close  to  the  seasonal  expectancy,  but  indi- 
vidual station  totals  were  subject  to  wide 
variability.     Outstanding  examples  were  the 
16.42  inches  at  Naples  -  the  greatest  monthly 
total  in  the  State  -  and  6.71  Inches  at  Sunni- 
land,  only  about  30  miles  distant;  10.57  inches 
at  Jacksonville  WB  City  and  1.69  inches  at 
Fernandina  Beach,  about  25  miles  apart;  11.11 
inches  at  Glen  St.   Mary  Nurseries  and  3.73 
inches  at  Lake  City  2  E,  about  25  miles  apart. 
The  smallest  monthly  total,   only  0.81  inch, 
was  recorded  at  Melbourne.     The  greatest 
single  daily  measurement  was  the  3.79  inches 
at  Caryville  on  the  23rd,  not  an  exceptionally 
heavy  amount  as  Florida  thunderstorm  downpours 
go.     The  occurrence  of  hail  was  reported  by 
only  two  stations. 

Sunshine  for  the  month  was  near  the  normal 
expectancy  except  that  over  the  northeast 
portion  it  was  about  10%  less  than  usual. 
Daytime  cloudiness  averaged  somewhat  greater 
than  usual  over  practically  all  of  the  State. 
For  the  first  time  in  over  60  years  Key  West 
did  not  record  a  single  clear  day,  clear  being 
defined  as  a  day  with  the  average  daytime 
cloudiness  3/lOth  or  less. 

WEATHER  DETAILS 

There  were  no  "cool"  or  "warm"  periods  during 
the  month,   all  sections  of  the  State  showing 
dally  mean  temperatures  within  2°  or  3°  of 
normal  on  all  but  a  very  few  days.     There  was 
no  frontal  activity  of  any  kind  during  the 
month,   but  local  showers  and  thunderstorms 
were  noted  somewhere  in  the  State  on  every 
day  of  the  month.     Most  of  the  showers  pro- 
duced rainfall  of  light  or  moderate  intensity, 
but  in  some  cases  local  downpours  were  well 
in  excess  of  two  inches.     Generally  speaking. 


JULY  1955 
SUMMARY 

shower  activity  was  most  common  during  the 
first  and  third  decades,   and  of  considerably 
lesser  frequency  during  the  second  decade. 

WEATHER  EFFECTS 

The  frequency  of  showers  was  beneficial  to  all 
agricultural  interests  and  at  the  end  of  the 
month  crops,  citrus  groves  and  most  pastures 
were  in  good  condition.     There  was  very  little 
hail  damage  during  the  month.     Most  lakes  were 
at  record  or  near-record  lows  for  the  time  of 
year,  but  were  showing  a  rising  trend  at  the 
end  of  the  month. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

During  the  month  there  were  many  thunderstorms 
that  grew  to  oversize  proportions  and  took  on 
violent  characteristics,  but  most  of  the  associ- 
ated damage  was  quite  local  and  of  minor  nature. 
There  were  5  reported  deaths  and  10  reported 
injuries  from  lightning.     Destructive  storms 
were  particularly  numerous  on  the  16th  and  17th, 
but  damages  from  them  were  relatively  light. 
Of  the  storm  reports  that  have  been  received, 
the  following  are  the  most  noteworthy: 

15th:     A  5-room  house  in  Bradenton  was  destroyed 
by  a  lightning-set  fire.     No  dollar  estimate 
of  damage  was  made . 

16th:     A  home  4  miles  north  of  Tarpon  Springs 
wag  destroyed  by  a  lightning-set  fire.  No 
estimate  of  the  damage  was  made. 

23rd-24th:     Exceptionally  heavy  thunderstorms 
in  and  near  Jacksonville,  with  several  homes 
damaged  in  Arlington.     Extremely  heavy  rain- 
fall in  downtown  Jacksonville. 

27th-28th:     Severe  storms  in  the  Tampa  Bay 
area.  Ft.  Myers,  and  Miami.     Lightning  started 
several  fires  and  heavily  damaged  appliances 
and  wiring  systems.     Several  structures  damaged 
by  high  wind  in  the  Tampa  Bay  area.  Total 
damages  were  not  estimated. 

29th:     In  Gainesville,  a  roof  collapsed  from 
the  weight  of  accumulated  water  from  excessively 
heavy  rainfall,  and  power  lines  and  electrical 
equipment  were  damaged  by  lightning.  Property 
damage  estimated  at  $2500. 

29th:     Near  Pahokee,  ten  waterspouts  were 
observed  over  Lake  Okeechobee,  one  of  which 
moved  ashore  and  partially  unroofed  a  store 
with  $5500  damage. 

FLOODS 

Other  than  purely  local  and  temporary  high 
water  following  the  heavier  thunderstorm  down- 
pours, there  was  no  flooding  during  the  month. 

V.  D.  Steves 
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Wind  c 

iirection 

Wind  speed 

m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages  ■ 
percent 

Number  of  days  with  precipitaL.  r: 

1 

Station 

Pievailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

■  mile 

1:30  a 
EST 

7:30  a 
EST 

1:30  p 
EST 

7:30  p 
EST 

8 

01-09 

10-49 

A 

tn 

99 

200 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

III 
So? 

m  m 

APALACHICOLA  WB  CITY 

_ 

_ 

29 

E 

31 

0 

7 

4 

4 

1 

0 

16 

5.9 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

E 

16 

7.5 

31* 

SSW 

24 

89 

85 

66 

78 

4 

2 

5 

1 

1 

1 

14 

6.1 

FORT  MYERS  WB  AP 

_ 

5.9 

32» 

S 

1 

5 

6 

9 

4 

2 

0 

26 

7.1 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

SEt 

15t 

7.7t 

30t 

SEt 

8 

37t 

84 1 

55t 

73t 

1 

5 

6 

4 

1 

2 

19 

51t 

5.9t 

KEY  WEST  WB  CITY 

_ 

6.7 

21 

E 

4 

84 

71 

80 

2 

10 

5 

1 

0 

0 

18 

72 

6.9 

LAKELAND  WB  CITY 

5.5 

4 

4 

6 

2 

6 

0 

22 

59 

6.7 

■lAUI  WB  CITY 

ESEf 

17t 

9.7 

34 

S 

20 

87t 

86t 

est 

77t 

9 

6 

6 

2 

1 

0 

24 

62 

6.3 

HIAUI  BEACB 

2 

10 

4 

2 

1 

0 

19 

- 

ORLANDO  VB  AP 

3 

13 

6.9 

31* 

SSE 

26 

94 

88 

62 

79 

8 

8 

2 

5 

2 

0 

25 

6.5 

PBNSACOLA  WB  CITY 

7.0 

27 

SE 

31 

87t 

86t 

86t 

74t 

1 

7 

6 

0 

1 

0 

15 

70 

TALLAHASSEE  WB  AP 

S 

10 

4.8 

95 

91 

69 

83 

3 

8 

11 

3 

2 

1 

28 

7.1 

TAJIPA  WB  AP 

E 

18 

8.0 

41» 

E 

20 

91 

87 

63 

81 

2 

10 

7 

2 

4 

1 

26 

57 

7.0 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

E 

22 

9  .9 

37* 

ESE 

23 

85 

80 

63 

75 

6 

5 

4 

3 

0 

0 

18 

6.8 

■f  Airport  Data 
*  This  datujn  Is  obtained  by 
TisuaX  observation  since  record- 
ing equipment  Is  not  available. 
It  is  not  necessarily  the  fast- 
est mile  occurring  during  the 
period . 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Tear 

Average 

Highest 

Lowest 

Average 

1891 
1892 
1893 
1894 
1895 

81 .2 
81 .2 
82.6 
80.2 
81.0 

103 
100 
101 
95 
100 

60 
65 
63 
64 
61 

6.49 
4.84 
5.10 
8.29 
7.38 

1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

81.4 
82.1 
81.6 
80.9 
81.7 

103 
102 
102 
102 
101 

57 
60 
59 
61 
62 

8.11 
7  .07 
8.86 
9.09 
7.41 

1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

81.7 
82.3 
81.2 
80.3 
81.5 

107 
105 
105 
101 
102 

64 
56 
60 
57 
61 

6.34 
5.17 
6.52 
6.20 
7  .86 

1906 
1907 
1908 
1909 

81.0 
81.3 
81.2 
80.9 

99 
102 
103 
102 

60 
58 
60 
60 

9.56 
7  .69 
6.60 
11.13 

1910 

80.4 

102 

60 

7.62 

1911 
1912 
1913 
1914 
1915 

80.5 
81.7 
81.7 
81 .6 
82.2 

101 
104 
104 
102 
102 

56 
63 
61 
58 
60 

6.18 
5.69 
5.43 
5.95 
7.18 

Temperature 

Precipitation 

Year 

0 

« 

o> 

ID 

o 

M 

V 

S 

« 

> 

< 

■s 

> 
< 

1916 

81.0 

100 

61 

8.33 

1917 

81.1 

99 

62 

6.56 

1918 

80.1 

101 

57 

5.49 

1919 

80.8 

100 

61 

8.82 

1920 

80.8 

99 

59 

7.11 

1921 

80.5 

101 

63 

8.42 

1922 

80.7 

101 

57 

6.69 

1923 

80.3 

100 

60 

7.01 

1924 

81.3 

101 

59 

9.65 

1925 

81.5 

100 

62 

7.10 

1926 

80.7 

99 

59 

9.35 

1927 

81.9 

102 

61 

6.99 

1928 

81.4 

101 

62 

7.41 

1929 

80.1 

101 

63 

8.20 

1930 

82.4 

108 

63 

4.52 

1931 

82.8 

106 

60 

5.93 

1932 

83.6 

106 

64 

3.71 

1933 

81.1 

105 

61 

10.07 

1934 

81.6 

99 

61 

7  .32 

1935 

80.6 

101 

58 

9.18 

1936 

81.8 

103 

61 

6.48 

1937 

81.1 

100 

60 

6.87 

1938 

80.2 

101 

60 

8.42 

1939 

81.3 

100 

61 

7.57 

1940 

81.4 

103 

57 

8.36 

Temperature 

Precipitation 

Year 

• 

o> 

•s 

e 

IT 

Avera 

9 

Oi 
fi 

o 

t 

> 
< 

1941 

81.3 

101 

63 

10.06 

1942 

83.2 

105 

59 

4.87 

1943 

81.6 

103 

61 

8.10 

1944 

81.0 

101 

60 

9.31 

1945 

81.1 

102 

62 

10.14 

1946 

81 .2 

99 

62 

9.07 

1947 

79.8 

98 

51 

8.03 

1948 

81.4 

99 

62 

10.76 

1949 

81.6 

101 

63 

7.86 

1950 

80.3 

99 

59 

7.91 

1951 

81.7 

102 

58 

7.33 

1952 

82.3 

105 

59 

5.38 

1953 

81.8 

100 

63 

7.57 

1954 

81.8 

102 

58 

7.59 

1955 

80.9 

99 

60 

7.00 

All 

Years 

81.3 

7.45 

Averages  In  this  table  have  been  weighted  according  to  area. 


See  reference  notes  follovlog  Station  Index 
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Temperature 


SUtioo 

Average 

e 

D 
fi 

i 

Average 

B 

3 

B 

Average 

Departure  1 

From  Normal 

Highest 

Date 

0 
S 

.3 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

S 
Q 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

* 

9 

1 

2 

.50  or  More 

0 

0 

0  > 

0  i 

om 

i2 

NORTHERN  DIVISION 

APALACHICOLA  WB  CITY 

R 

a? 

74 

81 

1 

- 

93 

20 

1 

0 

5 

0 

0 

0 

- 

1.52 

1 

.18 

,0 

0 

9 

5 

1 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

AM 

90 

.3 

70 

.6 

80 

5 

- 

1 

0 

97 

4+ 

68 

18 

0 

21 

0 

0 

0 

8 

19 

.77 

1 

.97 

26 

.0 

0 

14 

5 

3 

CARRABELLE 

90 

>'< 

70 

.1 

80 

3 

_ 

1 

1 

96 

16+ 

68 

1  + 

0 

19 

0 

0 

0 

8 

92 

2<oe 

1 

.52 

9 

.0 

0 

11 

7 

5 

CHIPLEY  3  E 

91 

.2 

70 

.9 

81 

1 

1 

96 

6  + 

53 

1  + 

0 

22 

0 

0 

0 

5 

82 

- 

1,38 

2 

.41 

11 

.0 

0 

9 

4 

1 

CROSS  CITY  CAA  AP 

91 

.0 

70 

■  3 

80 

7 

98 

10 

67 

17 

0 

22 

0 

0 

0 

5 

65 

1 

.14 

20 

,0 

0 

1  5 

2 

1 

OE  FUNIAK  SPRINGS 

92 

68 

80 

4 

- 

97 

19 

6 1 

9 

0 

26 

0 

0 

0 

3.32 

2 

.74 

.0 

0 

13 

6 

3 

FERNANOINA  BEACH 

S8 

,3 

73 

,1 

80 

7 

_ 

7 

12 

1  6  + 

71 

1  + 

0 

9 

0 

0 

0 

1 

69 

- 

4.07 

.73 

25 

.0 

0 

3 

1 

0 

FOUNTAIN   3  S 

91 

.1 

69 

.2 

80 

2 

95 

6+ 

62 

10 

0 

23 

0 

0 

0 

10 

92 

1 

.62 

10 

.0 

0 

20 

7 

3 

GLEN   ST  MARY  NURSERIES 

91 

•  6 

67 

•  9 

79 

- 

1 

95 

6  + 

ei 

2 

0 

25 

0 

0 

0 

11 

11 

3.68 

2 

.70 

9 

•  c 

0 

19 

6 

4 

H I LL I ARD 

90 

.6 

68 

.1 

79 

4 

1 

3 

94 

16 

64 

4+ 

0 

23 

0 

0 

0 

9. 

53 

•  69 

1 

.89 

12 

T 

0 

13 

7 

' 

JACKSONVILLE  WB  AP 

R 

92 

•  9 

72 

82i 

9 

8 

06 

6  + 

7  1 

1  + 

0 

28 

0 

0 

0 

5 . 

53 

2.11 

1 

.68 

2  3 

.0 

0 

10 

4 

1 

JACKSONVILLE  BEACH 

87 

49 

71 

.1 

79 

5 

92 

24 

68 

7  + 

0 

4 

0 

0 

0 

4. 

05 

1 

.60 

26 

.0 

0 

7 

3 

1 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

R 

90 

.1 

73 

.8 

82 

0 

3 

94 

16  + 

70 

23 

0 

21 

0 

0 

0 

10 

57 

2.68 

3 

.19 

23 

.0 

0 

13 

7 

3 

JASPER  9  ESE 

91 

.6 

66 

.5 

79 

? 

96 

15 

61 

21 

0 

24 

0 

0 

0 

5 

68 

1 

.40 

13 

.0 

0 

10 

4 

2 

LAKE  CITY  2  E 

91 

.8 

69 

,2 

80 

4 

95 

19+ 

61 

1 0 

0 

26 

0 

0 

0 

3 

73 

3,58 

2 

.  26 

9 

.0 

0 

6 

1 

LIVE  OAK  2  ESE 

91 

71 

81  < 

4 

97 

1  5 

2  + 

0 

24 

0 

0 

0 

9 . 

1 1 

1 

.68 

22 

.0 

0 

16 

9 

2 

MADISON 

92 

tl 

71 

•  0 

81. 

6 

95 

17+ 

68 

6 

0 

26 

0 

0 

0 

7 

74 

.78 

2 

.43 

1 

.0 

0 

14 

3 

1 

MAR  I  ANNA  CAA  AP 

90 

•  6 

72 

.1 

81i 

4 

95 

3  + 

70 

3  + 

0 

21 

0 

0 

0 

e 

74 

1 

.17 

30 

.0 

0 

15 

9 

2 

MARIANNA   IND  SCHOOL 

91 

.3 

70 

.6 

81. 

0 

I 

a5 

4+ 

67 

22 

0 

22 

0 

0 

0 

7. 

05 

.46 

1 

.75 

21 

.0 

0 

16 

4 

1 

MAYO   5  NW 

90 

•  8 

71 

.0 

80 . 

95 

15  + 

53 

1 

0 

21 

0 

0 

0 

7. 

61 

1 

.56 

16 

.  0 

0 

12 

5 

2 

MILTON  EXP  STATION 

90 

•  2 

69 

80 

0 

15 

4  + 

67 

1  + 

0 

19 

0 

0 

0 

07 

1 

.84 

1 2 

.0 

0 

11 

5 

2 

MONT  I CELLO 

92 

■  3 

70 

!o 

81 

2 

7 

99 

18 

56 

2 

0 

27 

0 

0 

0 

6. 

31 

- 

.73 

1 

.95 

26 

.0 

0 

9 

5 

2 

MT  PLEASANT 

89 

71 

80. 

5 

95 

16  + 

69 

11+ 

0 

20 

0 

0 

0 

1.26 

1 

.10 

.0 

0 

14 

7 

2 

NICEVILLE 

AM 

90 

i6 

70 

.3 

80 

5 

0 

97 

20 

67 

15 

0 

22 

0 

0 

0 

6 

02 

- 

2.03 

.0 

0 

PANAMA  CITY 

88 

73 

1 4M 

80 

9M 

9^ 

1  8 

7 1 

1  + 

0 

0 

0 

0 

6 

95 

.  04 

.  0 

0 

PENSACOLA  CAA  AP 

88 

74 

81 

6 

95 

19 

13 

0 

13 

0 

0 

0 

1 

.88 

.0 

0 

9 

3 

1 

PENSACOLA  WB  CITY 

R 

87 

.6 

74 

,9 

81 

3 

3 

95 

29 

72 

13  + 

0 

7 

0 

0 

0 

3 

59 

4.00 

1 

.82 

13 

.0 

0 

7 

1 

1 

QUINCY  EXP  STATION 

89 

.6 

69 

•  9 

79 

8 

- 

4 

95 

29 

68 

1  + 

0 

19 

0 

0 

0 

11 

29 

4.22 

2 

.64 

1 

.0 

0 

12 

9 

4 

SAINT  MARKS  6  SE 

91 

•  3 

70 

.9 

81 

1 

- 

1 

98 

18 

68 

1  + 

0 

22 

0 

0 

0 

7 

88 

1.78 

3 

.00 

31 

.0 

0 

11 

4 

2 

SECOTAN 

91 

e7 

67 

•  2 

79 

5 

98 

1 6 

60 

9 

0 

25 

0 

0 

0 

13 

26 

3 

.67 

6 

.  0 

0 

1  5 

9 

5 

TALLAHASSEE  WB  AP 

89 

71 

80 

3 

- 

94 

18  + 

7  0 

1  + 

0 

16 

0 

0 

0 

1 0 

5 1 

2.64 

2 

,05 

.0 

0 

17 

6 

3 

DIVISION 

80 

7 

7 

58 

T 

BARTOW 

AM 

92 

71 

81 

7 

95 

13  + 

1  + 

0 

23 

0 

0 

0 

.69 

2 

.31 

.0 

0 

10 

9 

3 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

90 

1° 

70 

.8 

80. 

9 

1 

95 

16 

67 

3 

0 

23 

0 

0 

0 

4 

66 

- 

4.97 

2 

.10 

17 

T 

0 

6 

3 

2 

9USHNELL  2  E 

90 

=  7 

69 

.6 

80. 

2 

0 

04 

27 

54 

11 

0 

25 

0 

0 

0 

6. 

47 

_ 

.21 

1 

.02 

10 

.0 

0 

13 

6 

1 

CAMP  BLANDIN6 

91 

.3M 

69 

,  IM 

80. 

2M 

96 

16 

65 

5 

0 

0 

0 

0 

6. 

44 

1 

.82 

29 

.0 

0 

12 

4 

2 

CEDAR  KEY 

89 

.4 

74. 

•  4 

81 . 

9 

3 

95 

16+ 

.68 

18 

0 

20 

0 

0 

0 

9. 

05 

1.73 

1 

.65 

22 

.  0 

0 

13 

8 

3 

CLEARWATER  BEACH 

90 

74 

82. 

3 

95 

3 

6  + 

0 

22 

0 

0 

0 

1 

.24 

.0 

0 

12 

5 

3 

CLERMONT  6  S 

91 

■  5 

71 

tO 

81. 

3 

- 

1 , 

2 

95 

15+ 

68 

31 

0 

25 

0 

0 

0 

6 

53 

_ 

.54 

1 

.30 

31 

.0 

0 

12 

6 

1 

CRESCENT  CITY  2  SW 

90 

.5 

70 

.9 

80. 

7 

- 

9 

95 

28  + 

68 

1  + 

0 

21 

0 

0 

0 

9. 

73 

2.80 

3 

.19 

1 

.0 

0 

10 

5 

4 

DAYTONA  BEACH 

AM 

89 

•  0 

73 

■  S 

81. 

3 

95 

25 

70 

9 

0 

12 

0 

0 

0 

2. 

49 

.83 

9 

.0 

0 

4 

3 

0 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

R 

88 

•  8 

71 

•  2 

80 . 

0 

8 

94 

27 

68 

9 

0 

10 

0 

0 

0 

5. 

67 

1.44 

2 

.  36 

1 

.  0 

0 

8 

3 

2 

DE  LAND 

AM 

91 

70 

81. 

2M 

- 

95 

14+ 

1  + 

0 

26 

0 

0 

0 

_ 

2.52 

.94 

.0 

0 

10 

3 

0 

EUSTIS  2  S 

92 

•  3 

71 

■  6 

82. 

0 

4 

95 

13  + 

68 

23  + 

0 

31 

0 

0 

0 

7 

65 

.4! 

1 

.20 

12 

.0 

0 

16 

6 

1 

FEDERAL  POINT 

M 

5. 

15 

- 

1.56 

.0 

0 

GAINESVILLE  UNI   OF  FLA 

AM 

92 

.0 

70 

•  0 

81. 

0 

- 

1 

95 

8  + 

67 

17 

0 

26 

0 

0 

0 

11 

90 

4.56 

2 

.14 

14 

.0 

0 

11 

9 

5 

GAINESVILLE  3  WSW 

91 

•  '• 

70 

.3 

80. 

9 

96 

7 

68 

5  + 

0 

24 

0 

c 

0 

10. 

51 

1 

.70 

10+ 

.  0 

0 

13 

9 

4 

HIGH  SPRINGS 

92 

70 

81. 

6 

96 

3  + 

1  + 

0 

26 

0 

0 

0 

6  5 

1 

.65 

.0 

0 

7 

1 

1 

INVERNESS 

92 

•  2 

71 

!i 

81. 

7 

7 

96 

16 

68 

16 

0 

27 

0 

0 

0 

9 

63 

1.01 

3 

.76 

16 

.0 

0 

13 

5 

3 

KISSIMMEE 

90 

.6 

69 

.3 

80 

0 

1  , 

o 

95 

28 

67 

1  + 

0 

23 

0 

0 

0 

9 

00 

1.45 

2 

.33 

16 

.0 

0 

13 

6 

3 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

91 

.0 

70 

•  1 

80 

6 

- 

1  , 

4 

95 

19 

67 

5 

0 

22 

0 

0 

0 

4. 

92 

- 

2.61 

1 

.11 

31 

.0 

0 

13 

4 

1 

LAKE  HIAWASSE 

AM 

90 

.0 

70 

.7 

80 . 

4 

94 

27 

68 

1 

0 

19 

0 

0 

0 

7. 

99 

1 

.71 

22 

.0 

0 

1 

LAKELAND  WB  CITY 

R 

89 

•  9 

71 

•  7 

80. 

8 

- 

94 

26 

63 

1  1  + 

0 

19 

0 

0 

0 

10. 

53 

2.37 

1 

.61 

23 

.0 

0 

14 

8 

6 

MOUNTAIN  LAKE 

90 

i2 

70 

.9 

80. 

6 

1, 

0 

93 

15  + 

69 

18+ 

0 

21 

0 

0 

0 

7, 

28 

.58 

1 

.29 

6 

.0 

0 

13 

5 

2 

NEW  SMYRNA  PEACH  *  N 

90 

•  4 

70 

.8 

80. 

6 

5 

94 

24 

53 

7  + 

0 

21 

0 

0 

0 

3. 

90 

- 

2.04 

.93 

7+ 

.0 

0 

8 

3 

0 

OASIS  FISHING  LODGE 

91 

•  SM 

70 

.4M 

81. 

1" 

96 

26 

0 

0 

0 

0 

6. 

50 

2 

.46 

31 

•  0 

0 

8 

5 

2 

OCALA 

92 

.1 

70 

■  7 

31  . 

4 

3 

9  5 

6  + 

68 

1  + 

0 

27 

0 

0 

0 

8. 

40 

.46 

2 

.22 

12 

.0 

0 

12 

5 

2 

OCALA  2  NE 

92 

67 

•  7 

80. 

2 

95 

7  + 

65 

4  + 

0 

29 

0 

0 

0 

7 . 

38 

1 

.94 

1 2 

.0 

0 

12 

4 

2 

ORLANDO  WATER  PLANT 

92 

\] 

71 

82. 

1 

07 

15 

59 

1 

0 

28 

0 

0 

0 

8. 

33 

1 

.78 

7 

.0 

0 

14 

6 

3 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

R 

91 

.1 

71 

.2 

81. 

2 

? 

05 

27 

68 

1 

0 

25 

0 

0 

0 

6. 

88 

.32 

1 

.SO 

7 

.0 

0 

9 

7 

2 

PALATKA 

91 

•  5 

72 

•  3 

31. 

9 

8 

96 

2  8 

70 

2  + 

0 

24 

0 

0 

0 

8. 

80 

1.52 

2 

.58 

1 

.0 

0 

11 

4 

4 

PLANT  CITY 

91 

.3 

70 

.2 

80, 

8 

- 

2 

94 

16  + 

67 

1  + 

c 

28 

0 

0 

c 

9, 

39 

1.70 

1 

,90 

28 

.0 

0 

16 

6 

3 

RAIFORD  ST  PRISON 

91 

.6 

69 

.8 

80. 

7 

95 

6  + 

66 

4  + 

0 

2'. 

0 

0 

0 

10, 

40 

3.17 

1 

,88 

ll-' 

.0 

0 

16 

6 

3 

SAINT  AUGUSTINE 

90 

•  1 

70 

•  1 

80. 

1 

7 

93 

28 

68 

1  + 

0 

21 

0 

0 

0 

6, 

28 

.44 

1 

,35 

1 

.0 

0 

10 

4 

3 

SAINT  LEO 

90 

,7 

71 

.2 

81, 

94 

2  7 

60 

9 

0 

25 

0 

0 

0 

7, 

27 

.33 

1 

,61 

1 

.0 

0 

11 

6 

3 

ST  PETERSBURG 

90 

,  2 

73 

.9 

8?, 

1 

5 

94 

13  + 

70 

3  + 

0 

1 9 

Q 

Q 

9, 

59 

.40 

3 

,33 

28 

.0 

0 

12 

5 

3 

TAMPA  WB  AIRPORT 

R 

88 

71 

•  3 

f!0. 

3 

1  , 

92 

3  + 

60 

1  + 

0 

14 

0 

0 

0 

11. 

90 

3.79 

2 

,84 

1 

.0 

0 

14 

7 

5 

TARPON  SPRINGS 

89 

,b 

71 

■  4 

no. 

5 

1. 

0 

93 

4  + 

66 

1  + 

0 

15 

0 

0 

0 

12. 

10 

3.62 

1 

,94 

12 

.0 

0 

17 

8 

4 

WINTER  HAVEN 

91 

,7 

71 

.6 

f<!  , 

7 

"6 

1  5 

67 

16 

0 

2  3 

0 

0 

0 

7, 

52 

1 

,93 

16 

.0 

0 

11 

7 

1 

DIVISION 

PI  , 

0 

7, 

71 

T 

SOUTHERN  DIVISION 

ARCADIA 

91 

.7 

70 

•  6 

81 

2 

4 

95 

12 

50 

4  + 

0 

27 

0 

0 

0 

3, 

50 

4.14 

1 

,24 

17 

.3 

0 

11 

1 

1 

AVON  PARK 

91 

.7 

71 

<6 

81. 

7 

2 

95 

15+ 

70 

1  + 

0 

25 

0 

0 

0 

6, 

65 

1.53 

2 

,30 

7 

.0 

0 

14 

4 

1 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

AM 

80 

,7 

69 

4l 

79 

7 

03 

26 

67 

22 

0 

20 

0 

0 

0 

9, 

75 

2.85 

1 

,  80 

21 

.  0 

0 

12 

9 

3 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  84  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED  JULY  1955 


Temperature 

Precipitation 

St  t' 
a  ion 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

1 

Departure 

From  Normal 

Highest 

Dale 

Lowest 

Q 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

1 

Departure 
From  Normal 

Greatest  D 

a 

Snow,  Sleol,  Hail 

No.  o(  Dayi 

Max 

Min 

3 
i2 

Max.  Depth 
on  Ground 

£ 

a 

" 

« 

0 

0 

o 
in 

or  More  | 

E  . 
o>< 

S  > 

si 

5  > 

om 

BIG  PINE  KEY  INN 

89. A 

74.9 

82.2 

92 

17+ 

71 

6 

0 

15 

0 

0 

0 

3.44 

.99 

29 

,0 

0 

9 

3 

0 

BRAOENTON  EXP  STATION  AM 

90«7 

70  ,4 

80,6 

.2 

96 

27+ 

68 

18 

0 

21 

0 

0 

0 

8.87 

-  ,86 

1.86 

16 

,0 

0 

17 

6 

1 

CANAL  PO INT  USD A 

88«3 

69,9 

79,1 

91 

4+ 

67 

18+ 

0 

13 

0 

0 

0 

8.45 

2.68 

11 

.0 

0 

13 

7 

2 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

88  aO 

73,0 

80,5 

92 

30 

71 

6+ 

0 

5.53 

1.78 

21 

.0 

0 

12 

3 

1 

CAPTIVA 

89»5M 

74,3 

81,9M 

93 

26 

70 

31 

0 

19 

0 

0 

0 

9.08 

2.14 

31 

.0 

0 

16 

6 

2 

CLEWISTON  U  S  EN6  AM 

COCONUT  GROVE  7  S  AM 

87.4 

73,6 

80,5 

1  4  1 

91 

29 

69 

12 

0 

3 

0 

0 

0 

5.93 

,99 

2,02 

25 

.0 

0 

11 

4 

1 

ORY  T0RTU6AS 

BSaA 

75.8 

82.1 

92 

29 

72 

4  + 

0 

4 

0 

0 

0 

2.58 

,90 

13 

.0 

0 

8 

1 

0 

EVERGLADES 

90«0 

73.2 

81,6 

.8 

92 

1  + 

70 

16+ 

0 

24 

Q 

Q 

6.63 

-  ,67 

1,25 

21 

,0 

0 

IT 

4 

» 

FELLSMERE 

91  .  5 

70.3 

80.  9 

.3 

96 

28 

67 

8 

0 

29 

0 

0 

0 

4.  14 

-  2.48 

1.30 

22 

.0 

0 

9 

3 

1 

FORT  LAUDERDALE 

89.5 

73,6 

81.6 

.2 

93 

30 

69 

22 

0 

19 

0 

0 

0 

4.80 

-  .75 

2,00 

30 

,0 

0 

11 
6 

2 

1 

FT  LAUDERDALE   BAHIA  MAR 

87.6 

75,8 

81.7 

90 

16  + 

71 

6+ 

0 

2 

0 

0 

0 

2.61 

,57 

23 

.0 

0 

2 

0 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA  AM 

88.1 

70,3 

79.2 

93 

29 

67 

22 

0 

7 

0 

0 

0 

5.68 

1,46 

22 

.0 

0 

8 

9 

1 

FORT  MYERS  WB  AP  R 

89.7 

71,5 

80,6 

li4 

94 

15 

69 

1 

0 

20 

0 

Q 

8.7« 

,04 

1,42 

30 

.0 

0 

15 

6 

2 

FORT  PIERCE 

87.6 

72,5 

80.1 

1.5 

90 

24+ 

68 

7 

0 

2 

0 

0 

0 

3.35 

-  2,16 

1.07 

7 

.0 

0 

8 

2 

1 

HIALEAH  AM 

87.5 

71,9 

79.7 

94 

28 

69 

5+ 

0 

3 

0 

0 

0 

8.97 

1,76 

5 

.0 

0 

IS 

6 

4 

89.7 

69,8 

79,8 

•  6 

96 

28+ 

67 

28 

0 

18 

0 

0 

0 

5.63 

-  1,34 

,88 

17 

.0 

0 

19 

4 

0 

87,4 

74,1 

80,8 

- 

•  6 

92 

31 

69 

18+ 

0 

2 

0 

0 

0 

2.76 

-  2.37 

,S6 

6 

.0 

0 

6 

2 

a 

KEY  WEST  WB  CITY  R 

89.8 

76,1 

83,0 

,7 

92 

29 

72 

6+ 

0 

22 

Q 

2.71 

-  1,63 

,70 

20 

.0 

0 

6 

1 

0 

LA  BELLE 

91  .1 

70,6 

80,9 

,4 

94 

15  + 

57 

16 

0 

24 

0 

0 

0 

5.89 

-  ,83 

.90 

16 

.0 

0 

12 

9 

0 

LAKE  PLACID  2  SW 

92, 2M 

69. SM 

80, 9M 

- 

1.0 

95 

15  + 

58 

25  + 

0 

29 

0 

0 

0 

4.85 

,99 

20 

.0 

0 

14 

4 

0 

LOXAHATCHEE 

91,6 

69,1 

80,3 

95 

15+ 

65 

1° 

0 

29 

0 

0 

0 

3.73 

1,21 

21 

,0 

0 

6 

3 

1 

MARATHON  VACA  KEY 

89,0 

73,9 

81,5 

91 

1  + 

70 

3  + 

0 

13 

0 

0 

0 

3.09 

,61 

6 

,0 

0 

8 

2 

0 

MELBOURNE  AM 

88.5 

72,8 

80,  7 

•  4 

92 

25 

69 

9 

0 

7 

0 

0 

0 

•  81 

-  5,78 

,45 

21 

.0 

0 

3 

0 

0 

MERRITT  ISLAND 

90.3 

73,4 

81,9 

.  6 

94 

24 

70 

1  + 

0 

23 

0 

0 

0 

3.62 

-  2,75 

1,20 

7 

,0 

0 

9 

3 

2 

W I 1    oA I    r  KUN ( 

86.6 

76.1 

81,4 

89 

27+ 

70 

12 

0 

0 

0 

0 

0 

6.17 

1,76 

26 

,e 

0 

13 

4 

1 

85,8 

76,1 

81,0 

1 .  5 

88 

17+ 

71 

5+ 

0 

0 

0 

0 

0 

3.57 

-  ,26 

1,01 

29 

,0 

e 

7 

3 

1 

ft  1  WW  1     WD     H  1  Kr^wK  1  K 

87,6 

74,4 

81  ,0 

1  .6 

93 

28 

71 

6+ 

0 

6 

0 

0 

0 

7.89 

1 , 16 

1  ,78 

26 

,0 

0 

14 

7 

3 

MIAMI  WB  CITY  R 

85,5 

74  ,9 

80,2 

1.4 

90 

17 

69 

6 

0 

I 

0 

Q 

0 

4.27 

"  ,09 

1,22 

26 

,0 

0 

9 

3 

1 

MOORE  HAVEN  LOCK  1  AM 

89,0 

72,2 

80,6 

.  3 

93 

29 

69 

12 

0 

11 

0 

0 

0 

5*60 

,87 

2,60 

30 

.0 

0 

6 

3 

2 

NAPLES 

89,4 

72,2 

80.8 

92 

14  + 

70 

1+ 

0 

14 

0 

0 

0 

16.42 

2.27 

4 

,0 

0 

21 

13 

a 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6  AM 

POMP A NO  BEACH 

88,6 

71,2 

79,9 

93 

28 

68 

1 

0 

10 

0 

0 

0 

4.91 

1,38 

30 

,0 

0 

8 

3 

2 

PUNTA  GOROA 

90.3 

71,5 

80,9 

- 

.7 

94 

15  + 

69 

2 

0 

22 

0 

0 

5.48 

-  2,06 

,63 

31 

,0 

0 

14  4 

0 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

83.8 

71,2 

80,0 

93 

16+ 

58 

1  + 

0 

15 

0 

0 

0 

7.63 

2.95 

5 

,6 

0 

10 

2 

90,2 

70.5 

80,4 

94 

13 

68 

16+ 

0 

2 1 

0 

Q 

0 

10.73 

1,74 

1 

,0 

0 

22 

* 

6 

89.2 

72,2 

80,7 

93 

28 

69 

1  2 

0 

15 

0 

0 

0 

4.81 

1,92 

26 

,0 

0 

10 

3 

1 

89,2 

72.6 

80.9 

1.5 

91 

28 

69 

18+ 

0 

J  2 

Q 

Q 

Q 

3.08 

,79 

7 

.  0 

« 

6 

3 

0 

SUNMILANO 

88, 5M 

71  ,4M 

80. OM 

92 

13  + 

68 

4 

0 

0 

0 

0 

6.71 

2,00 

26 

,0 

0 

19 

3 

2 

TAMIAMI  TRAIL  40  MI   BEND  AM 

9C,9 

73,4 

82.2 

96 

18+ 

59 

1  3+ 

0 

24 

0 

0 

0 

6.58 

1,«S 

21 

•  0 

0 

11 

9 

1 

TAVERN  I ER 

87,3 

75,5 

81,4 

2,2 

90 

29 

69 

3 

0 

1 

0 

0 

0 

7.14 

4,02 

2.43 

5 

,0 

0 

10 

9 

i 

TITUSVILLE  2  »* 

91,3 

69,7 

80,5 

1,0 

94 

14+ 

67 

1 

0 

26 

0 

0 

0 

6.10 

,77 

1.86 

24 

,0 

e 

9 

9 

1 

VENICE 

89,8 

M 

95 

13 

0 

17 

0 

0 

0 

6.28 

2.00 

20 

,0 

0 

14 

» 

VERO  BEACH  CAA  AP 

88,5 

72.5 

80,5 

91 

16 

69 

9 

0 

7 

0 

0 

0 

4.47 

1.81 

31 

,0 

0 

9 

3 

2 

WAUCHULA  2  NW 

91.0 

69,1 

80,1 

1  .4 

95 

16  + 

67 

18+ 

0 

25 

0 

0 

0 

7.35 

-  .87 

3.09 

27 

.0 

0 

9 

9 

2 

WEST  PALM  BEACH 

86,6 

76,9 

81.8 

.5 

92 

28 

70 

6 

0 

1 

0 

0 

0 

2.85 

-  3,21 

1.72 

6 

.0 

0 

5 

1 

1 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP  R 

89,6 

74.5 

82,1 

.1 

93 

29 

70 

6+ 

0 

21 

0 

0 

0 

3.39 

-  3.31 

.83 

9 

.0 

0 

7 

3 

0 

DIVISION 

80,9 

5.81 

,0 

STATE 

80,9 

.4 

7,00 

-  .45 

T 

t  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED   IN  STATE  AVERAGES 


See  Helerence  Notes  Following  Station  Index 
-  85  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  ol  month 


5laHon 

O 

1 

4 

7 

Q  1 

in 
lU 

12 
12 

IJ 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

APALACHlCOVA  WB  CITY 

R 

.04 

.26 

.90 

01 

09 

04 

ItSO 

.'l2 

.10 

.19 

.'24 

.13 

.29 

1.24 

.02 

.09 

•  36 

.02 

^20 

.26 

!l6 

AVON  PARK 

6f» 

.70 

T 

2.30 

■  16 

•  04 

.00 

.23 

.91 

.20 

■  12 

•  94 

.30 

.48 

.11 

.41 

.16 

•  28 

BARTON 

9t0» 

.06 

.03 

.80 

•  09 

.12 

.80 

.60 

1^16 

.71 

1.27 

.90 

.02 

2^31 

BAY  LAKE 

ei9s 

1.22 

.64 

.08 

.17 

.19 

■  65 

1.15 

.06 

.05 

•  02 

T 

T 

2.16 

.12 

.69 

•  20 

.33 

.18 

.14 

.94 

•  60 

1 .44 

90 

06 

03 

01 

03 

1  80 

63 

1  69 

BIG  PINE  KE"    I MN 

3>AA 

.30 

.04 

.10 

.15 

.30 

•  36 

!o8 

•  09 

.12 

.04 

.00 

.99 

.03 

.05 

.90 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

a.i« 

.40 

.06 

.26 

•  21 

.17 

1.19 

.41 

•  63 

.12 

.08 

.02 

T 

■  07 

.27 

.29 

1.07 

.98 

U30 

BRAOENTON  EXP  STATIOM 

6iB7 

.64 

.04 

.32 

.07 

.71 

.22 

.66 

.27 

.22 

•  71 

.98 

1.66 

.01 

.04 

.67 

.11 

.28 

.90 

.04 

.12 

.06 

.14 

BROOKSVILLE  CHIN  HILl. 

A.«« 

.31 

1.00 

.IS 

.06 

T 

•  59 

•  14 

•  01 

T 

2.10 

.04 

.01 

■  09 

T 

.01 

.06 

T 

T 

.04 

T 

0USHNELL  2  E 

1  02 

.20 

06 

68 

09 

80 

93 

02 

CAHP  BLAND ING 

6*44 

1.09 

.11 

.17 

.78 

•  00 

•  03 

'•tl 

•  00 

!o7 

■  39 

■  26 

.27 

!lO 

.34 

CANAL  POINT  USDA 

BtAS 

.90 

.20 

.01 

.30 

•  02 

•  53 

2^66 

•  09 

.07 

.16 

.20 

1.17 

■  10 

■  94 

■  01 

.81 

.33 

.01 

.67 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

6i93 

.39 

.07 

.16 

.09 

.79 

•  03 

•  10 

•  06 

.01 

.12 

.10 

.09 

.11 

1.78 

.46 

.93 

.01 

•  41 

CAPTIVA 

0.08 

.99 

.52 

.04 

.10 

.35 

.83 

.01 

•  14 

•  13 

•  19 

.99 

.23 

.15 

.13 

■  91 

.09 

.09 

.03 

.36 

2.09 

CARR ABELLE 

e  92 

.19 

1  09 

•  52 

1  12 

76 

•  32 

04 

■  3B 

09 

04 

07 

10 

.98 

1.24 

CAR W I LLE 

12>2A 

.79 

•  34 

3^23 

•  90 

.81 

.09 

.94 

.20 

3)79 

.26 

.36 

.06 

.17 

.96 

CEOAR  KEY 

9i09 

.24 

T 

.90 

T 

1.10 

T 

T 

1<30 

•  90 

•  40 

.79 

1.69 

.20 

.87 

.46 

.46 

CMATTANOOCHEE  1  W 

9il6 

.08 

.03 

1^66 

•  37 

.42 

-41 

•  27 

2^00 

.31 

.09 

.73 

.19 

.77 

.11 

.09 

CHIPLEV  3  E 

SiS2 

T 

T 

.12 

.34 

T 

2^41 

.08 

•  04 

•  63 

T 

T 

.09 

.06 

■  41 

.11 

.09 

.51 

T 

T 

•  88 

CLEARWATER  BEACH 

7.29 

.08 

.06 

.01 

.28 

.  03 

09 

.  01 

•  03 

T 

1.24 

•  17 

26 

T 

1^04 

.31 

.02 

.06 

T 

■  42 

.04 

16 

.03 

.83 

.20 

CLERMONT  6  S 

t.93 

.61 

T 

.01 

.01 

.08 

.21 

T 

•  84 

.36 

.09 

•  48 

.17 

.01 

.21 

.77 

■  62 

.92 

l20 

.08 

CLEW  I STON 

a.99 

.16 

T 

.03 

.23 

T 

.72 

•  96 

•  28 

.29 

.36 

•  17 

■  40 

.06 

1^49 

.29 

T 

T 

.40 

1.72 

•  17 

CLEWISTON  U  S  ENG 

RECORD  HISSING 

COCONUT  GROVE  7  S 

S.93 

.21 

T 

.20 

.01 

.85 

.09 

T 

.03 

•  06 

.64 

.02 

.06 

.91 

■  28 

•  21 

2.02 

.02 

•  23 

•  29 

CRESCENT  CITY  2  SW 

9  73 

3.19 

1.30 

2.15 

49 

.18 

1^08 

20 

07 

.53 

9.63 

.03 

T 

.08 

.16 

.29 

.10 

.  13 

.34 

T 

•  16 

.23 

.44 

•  42 

.24 

1.14 

■  08 

•  05 

■  39 

.23 

.07 

T 

•  09 

•  11 

DANIA   k  WNW 

7.06 

1.67 

.01 

.01 

.01 

.29 

.07 

.20 

■  89 

•  01 

.41 

.14 

.98 

2^20 

DAYTONA  BEACH 

2.49 

■  04 

.17 

.05 

■  S3 

•  71 

.97 

.07 

.06 

OAYTONA  BEACH  He  AP 

R 

9.67 

2.36 

.16 

1.14 

T 

•  34 

T 

.06 

.37 

■  14 

T 

T 

.12 

.06 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

11  76 

2.54 

.09 

03 

.33 

.13 

89 

82 

2^74 

.01 

04 

.28 

.06 

.02 

36 

.03 

.03 

OE  LAND 

A.7B 

.02 

.36 

.02 

■  30 

•  12 

.02 

.04 

.03 

.94 

.01 

.27 

.25 

.13 

.06 

.04 

.36 

.40 

.75 

Io7 

DRY  TORTUGAS 

2.9S 

.04 

.20 

.18 

.45 

.10 

.15 

•  07 

•  30 

•  03 

.02 

.90 

.49 

.02 

•  03 

EUSTIS  2  S 

7.69 

.37 

.70 

.09 

.12 

.60 

.57 

•  90 

1.20 

.19 

•  11 

.04 

•  07 

.03 

.81 

.49 

.40 

.22 

.37 

.31 

EVERGLADES 

6.63 

.16 

.02 

.09 

.25 

.13 

.02 

•  08 

.13 

•  19 

.19 

.11 

.43 

1.08 

■  11 

.09 

1.06 

1.26 

.55 

■  01 

.18 

.22 

.16 

•  19 

FEDERAL  POINT 

9  15 

.60 

30 

49 

2  45 

09 

FELLSMERE 

A.  16 

.06 

7 

.01 

.66 

.16 

.40 

.20 

T 

.30 

1.30 

.15 

.  02 

.01 

.72 

FERNANDINA  HEACH 

1.69 

•  04 

T 

•  01 

.09 

.48 

.73 

.36 

•  03 

FORT  LAUDERDALE 

A.80 

.29 

.40 

.30 

.15 

•  19 

.69 

■  46 

.29 

.10 

.10 

2^00 

FT  LAUDERDALE  8AH1A  MAR 

2.61 

.09 

.10 

.26 

■  20 

.02 

.09 

.47 

.03 

•  13 

.57 

.14 

•  93 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

9  68 

.02 

•  98 

.02 

.08 

.35 

02 

.04 

.02 

•  27 

ai 

1.46 

T 

•  93 

FORT  MYERS  WB  AP 

6.76 

1.39 

.26 

.14 

.35 

T 

T 

.97 

•  30 

.03 

•  79 

.15 

T 

.08 

.07 

•  28 

.32 

•  06 

.48 

T 

.09 

.01 

.99 

T 

.12 

1^42 

FORT  PIERCE 

3.39 

.13 

.17 

.06 

1.07 

T 

.29 

•  19 

.41 

.15 

FOUNTAIN  3  S 

10,92 

.70 

.07 

.20 

.21 

•  28 

1.62 

.10 

•  27 

.27 

.92 

.92 

.22 

.26 

•  12 

1.61 

.19 

.46 

.57 

.30 

.07 

1.11 

GAINESVILLE  UNI  OF  FLA 

11.90 

.29 

.04 

.01 

.69 

•  07 

.03 

1^50 

.50 

.27 

2.14 

■  05 

1.61 

T 

.03 

.84 

.96 

1.90 

U41 

GAINESVILLE   3  WSW 

10.91 

T 

.19 

T 

.  66 

•  08 

1.70 

•  14 

.  53 

.  02 

1.70 

■  03 

1  •SS 

.04 

T 

.11 

1.18 

.69 

76 

.  02 

.01 

.92 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

11.11 

.26 

.28 

.70 

.17 

•  90 

.63 

.10 

1.10 

■  41 

•  14 

•  10 

.31 

.26 

.30 

1.10 

.17 

1.51 

.02 

•  42 

HART  LAKE 

5.17 

.45 

.18 

.06 

.02 

.01 

.27 

•  06 

.03 

T 

T 

.10 

.92 

1.02 

.02 

2.00 

HIALEAH 

9.97 

.05 

.20 

.19 

1.37 

1.76 

.01 

.21 

•  20 

.25 

.01 

.02 

.13 

.09 

.56 

•  46 

1.10 

.01 

.07 

.79 

1.09 

•  23 

HIGH  SPRINGS 

3.65 

1.65 

•  01 

.04 

•  29 

.03 

.08 

•  32 

.03 

.04 

.12 

.02 

.03 

.47 

.30 

Hi Lt I ARO 

9.93 

.54 

.01 

.05 

94 

.44 

.  00 

1. 66 

•  18 

1  89 

T 

•  71 

T 

.10 

.25 

.  42 

1 .33 

.  03 

03 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 

10.92 

2.07 

.07 

.02 

.51 

.18 

.20 

.62 

.62 

■  11 

1.96 

.02 

.02 

1.05 

.33 

.54 

1.91 

.63 

.57 

HOMESTEAD  EXP  STA 

5.63 

.05 

.20 

.20 

.70 

.43 

.17 

.03 

•  42 

.04 

.75 

.10 

■  10 

.68 

T 

.34 

■  61 

.06 

.01 

.02 

.24 

.10 

•  18 

HYPOLUXO 

2.76 

.16 

.16 

.86 

.66 

.26 

.10 

.49 

■  17 

INVERNESS 

9.63 

.81 

.41 

.13 

.43 

•  20 

.64 

.02 

1^01 

J. 76 

■  23 

1.08 

.15 

.04 

.28 

.30 

.05 

6.92 

.42 

.03 

03 

.40 

05 

10 

•  04 

65 

09 

10 

.09 

04 

93 

67 

10 

80 

JACKSONVILLE  WB  AP 

9.53 

.15 

.63 

T 

.69 

.06 

.01 

.26 

■  29 

.22 

1.68 

.06 

.17 

T 

.32 

.06 

T 

*.05 

.57 

.02 

.02 

.21 

.06 

■  77 

.42 

1.60 

.24 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

R 

10.57 

T 

.32 

.16 

.05 

.07 

.40 

.13 

.69 

.11 

.53 

■  02 

.50 

3.19 

■  07 

.13 

.90 

.09 

1.23 

JASPER  9  eSE 

9.66 

1.19 

.02 

.22 

•  02 

.09 

•  48 

.60 

1.40 

.60 

•  06 

.20 

.10 

■  05 

.06 

.40 

.09 

•  03 

KENDAL  2  c 

4.96 

.02 

.07 

.08 

1.00 

06 

35 

09 

.37 

.36 

.66 

03 

48 

KE'^  WEST  WB  CITV 

2.71 

.03 

.04 

.39 

.07 

.33 

.03 

.28 

T 

•  25 

.07 

■  01 

.02 

.02 

.70 

T 

.06 

■  01 

•  40 

9.00 

.07 

.80 

.19 

.28 

?.33 

.32 

.21 

.46 

.07 

■  20 

.29 

.90 

.90 

U14 

LA  BELLE 

9.99 

.07 

.36 

.37 

.05 

.15 

.07 

.06 

.16 

.07 

.04 

.90 

.80 

.90 

.20 

■  40 

.02 

.14 

.62 

•  06 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

4.92 

.08 

.20 

.21 

.11 

.56 

.17 

.10 

.22 

.74 

■  91 

.  19 

.21 

.15 

LAKE  CITY  2  E 

3.73 

.07 

.26 

.06 

.38 

.26 

•  03 

LAKE  HIAWASSE 

7.99 

.03 

.70 

.06 

T 

.80 

.87 

.48 

.78 

.01 

.01 

.07 

.30 

1.71 

.70 

.11 

.10 

.04 

.22 

T 

LAKELAND  WB  CITY 

10.93 

T 

.10 

T 

1.04 

■  43 

1.17 

.19 

.20 

■  06 

.39 

.61 

.06 

.93 

1.61 

.01 

1.41 

T 

i.oe 

T 

.19 

1^01 

LAKE  PLACID  2  SW 

A.as 

.60 

.06 

.12 

.16 

.02 

.78 

■  05 

.03 

.17 

.11 

.10 

.99 

■  32 

.27 

.17 

.12 

.27 

LAKE  TRAFFORD 

9.99 

1.68 

.46 

1.42 

.85 

.40 

.45 

•  40 

.80 

.45 

■  30 

.80 

.34 

•  68 

LIVE  OAK  2  ESE 

9  11 

.18 

.10 

.30 

05 

1  30 

04 

02 

62 

01 

01 

94 

58 

90 

1  68 

56 

•  20 

LONGBOAT  KEY 

11.25 

.49 

.10 

.30 

.21 

.24 

1.33 

.07 

•  89 

.46 

1.38 

.10 

■  01 

.48 

•  68 

1.10 

.06 

.21 

.29 

■  03 

1^15 

LOXAMATCHEE 

3.73 

.34 

.13 

.08 

1.21 

.69 

.74 

•  03 

MADISON 

7.74 

2.43 

.20 

.01 

.01 

.01 

.26 

.01 

•  41 

.29 

.39 

•  01 

.28 

.67 

.84 

.20 

.48 

.34 

.31 

.06 

•  09 

MARATHON  VACA  KEY 

3.09 

.08 

T 

.14 

T 

.61 

.44 

■  22 

■  16 

•  06 

.29 

.09 

.59 

.03 

.06 

T 

.09 

T 

.39 

T 

MARIANNA  CAA  AP 

e  74 

T 

.02 

08 

66 

56 

•  03 

85 

20 

04 

.67 

.80 

95 

39 

02 

.10 

1.17 

MARIANNA  IND  SCHOOL 

7.05 

.50 

.07 

■  47 

■  23 

•  78 

.14 

.11 

•  90 

.26 

1.76 

.14 

.24 

.26 

.17 

■  10 

.48 

MAYO  5  NW 

7.61 

.31 

T 

■  05 

.39 

•  03 

1.52 

.53 

[•56 

•  06 

.62 

.01 

.30 

.18 

.08 

.00 

.02 

.17 

.48 

MELBOURNE 

.81 

T 

.03 

.19 

.49 

.18 

T 

MERRITT  ISLAND 

3.62 

.01 

1.20 

.01 

.03 

•  03 

■  11 

.90 

•  02 

.13 

MIAMI    BAY  FRONT 

6.17 

.03 

■  06 

.08 

.10 

69 

26 

.99 

43 

1  76 

36 

94 

MIAMI  BEACH 

3.97 

T 

.06 

.13 

.08 

•  04 

■  02 

.16 

•  05 

.06 

.12 

.79 

.01 

.09 

.01 

.11 

1.01 

•  06 

MIAMI  WB  AIRPORT 

R 

7.89 

.09 

.14 

.02 

.07 

1.00 

.95 

T 

T 

T 

•  11 

.03 

.10 

•  09 

T 

.04 

.03 

.26 

1.01 

.72 

.58 

T 

.10 

.14 

1.78 

■  99 

.10 

MIAMI   WB  CITY 

R 

4.27 

.03 

T 

.09 

.26 

.91 

T 

.01 

T 

.42 

T 

T 

T 

T 

.30 

■  29 

.08 

.21 

1.22 

T 

.09 

■  62 

.04 

MILTON  EXP  STATION 

7.07 

.04 

■  03 

.76 

•  06 

1^84 

1.27 

.24 

•  39 

.34 

.26 

.96 

.12 

.88 

MONTICELLO 

6.31 

.20 

.20 

80 

01 

09 

01 

08 

1  02 

80 

1  95 

.66 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

9.80 

.42 

.07 

■  01 

■  04 

•  32 

.64 

.09 

.10 

.10 

1.09 

!oi 

Io7 

!o3 

.26 

■  01 

2.60 

MOUNTAIN  LAKE 

7.28 

.76 

■  09 

.12 

1.29 

.27 

■  23 

•  36 

.36 

.82 

.20 

.40 

.66 

.08 

UlS 

MT  PLEASANT 

7.74 

1.00 

.12 

.05 

■  75 

.20 

•  07 

•  70 

.29 

•  20 

.45 

.19 

.70 

.40 

.98 

.62 

1.10 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

10.60 

1.79 

.67 

.83 

.20 

.10 

•  22 

•  45 

1.04 

•  22 

.96 

.06 

.31 

.92 

2.40 

.37 

.42 

•  05 

NAPLES 

16  42 

1.22 

.24 

.18 

2.27 

16 

.16 

.98 

1.49 

■ 

.03 

•  84 

1  10 

.60 

■  16 

97 

97 

02 

l.OS 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 

3.90 

.07 

.20 

.93 

■  44 

•  29 

T 

.24 

■  63 

!l7 

NICEVILLE 

6.02 

1.49 

• 

• 

2.20 

.37 

■  80 

.10 

.50 

.35 

.25 

NITTAW  1  S 

9.76 

T 

T 

2.74 

•  12 

•  21 

.12 

.07 

T 

■  19 

.41 

.70 

OASIS  FISHING  LODGE 

6.90 

.28 

.37 

1.05 

T 

.03 

.01 

•  01 

.76 

T 

T 

.17 

.68 

T 

T 

T 

.60 

■  OS 

OCALA 

8.40 

.07 

.09 

10 

90 

10 

28 

09 

.03 

OCALA  2  NE 

7.38 

.06 

.33 

.98 

!l9 

.02 

l!93 

Io4 

l!04 

.36 

T 

.02 

T 

.74 

!32 

.36 

ill 

.19 

T 

.13 

■  06 

OKEECHOBEE  »  W 

3.31 

.22 

.23 

■  10 

.28 

•  44 

.04 

.66 

.10 

.42 

.40 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

RECORD  MISSING 

Oin.ANOO  WATER  PLANT 

8.33 

.08 

.39 

.01 

.03 

.20 

1.78 

■  13 

T 

•  02 

•  09 

.09 

.02 

•  10 

.91 

•  07 

.01 

.41 

.10 

•  la 

.14 

1.42 

.01 

.74 

.60 

.04 

1.13 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

R 

6.88 

.09 

T 

1  22 

1.80 

07 

.06 

.01 

.07 

01 

69 

65 

PALATXA 

8.80 

2.98 

.02 

■  09 

•  02 

2>03 

.14 

.13 

.25 

1.02 

!l6 

.42 

.19 

•  29 

.06 

PANAMA  CITY 

6.95 

.75 

■  42 

1^40 

•  41 

.10 

.99 

.04 

.04 

.17 

1.49 

.10 

1.03 

PENSACOLA  CAA  AP 

4.83 

.33 

■  13 

.19 

•  07 

•  26 

1.6B 

.06 

.66 

.02 

.94 

.07 

.08 

.24 

•  06 

T 

PCNSACOLA  WB  CITY 

R 

3.99 

.27 

T 

.09 

•  01 

•  39 

1.82 

.11 

•  01 

.09 

.02 

.09 

.39 

.16 

T 

•  03 

PETERS 

7.78 

il7 

.32 

1  49 

26 

10 

34 

48 

08 

•  89 

•  76 

PLANT  CITY 

9.30 

.42 

.02 

.01 

.82 

1^07 

.02 

•  13 

•  25 

.13 

•  30 

.28 

.87 

.16 

.79 

1.60 

.27 

.02 

1.90 

•  13 

•  13 

POMPANO  BEACH 

4.91 

.49 

.06 

.05 

.66 

.02 

.40 

•  02 

.04 

.04 

•  07 

.12 

.02 

.16 

1^18 

.20 

1^38 

PUNTA  GORDA 

9.48 

.06 

.10 

.20 

.20 

■  39 

.07 

.36 

•  29 

.96 

.07 

.02 

•  37 

.74 

•  69 

.10 

.19 

.09 

.20 

•  0> 

.02 

OUINCY  EXP  STATION 

11.29 

2.64 

.09 

.04 

T 

T 

.63 

.13 

•  44 

.67 

.93 

T 

2^29 

•  21 

T 

.93 

.07 

.02 

.70 

T 

1^05 

RAIFORD  ST  PRISON 

10.49 

.30 

T 

.16 

T 

•  61 

1^76 

T 

•  44 

i^ae 

.32 

.OB 

.66 

.32 

.16 

T 

•  45 

.17 

i.sa 

T 

.21 

T 

•  24 

.89 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

7.63 

.69 

2.95 

.18 

■  01 

•  06 

•  30 

.04 

.44 

.40 

.25 

.06 

.97 

1.01 

•  24 

.07 

SAINT  AUGUSTINE 

6.28 

1.19 

■  09 

T 

.39 

•  96 

•  17 

1.19 

.12 

.17 

.40 

1.29 

.06 

•  19 

T 

SAINT  LEO 

7.27 

1.61 

■  08 

T 

.20 

1^04 

•  92 

T 

•  19 

.22 

1.12 

.17 

.94 

.08 

.77 

T 

SAINT  HARKS  ft  SE 

7.80 

2^01 

.39 

.09 

.70 

•  30 

•  10 

.30 

T 

.10 

.99 

T 

.30 

T 

.12 

T 

ST  PETERSBURG 

e.9« 

.29 

■  >0 

.89 

.05 

.17 

•  39 

T 

•  2* 

.03 

.49 

.02 

.02 

.02 

.64 

3.33 

1.10 

•  45 

SANFORO 

RECORD  MIS 

SING 

SARASOTA 

10.73 

1.74 

.29 

.26 

.32 

•  40 

.12 

.02 

.18 

•  IB 

.13 

.13 

1.53 

.77 

.10 

.91 

1.26 

•  30 

.14 

.41 

.10 

.20 

.23 

.01 

•  02 

SECOTAN 

19.26 

1.00 

.39 

.19 

.22 

3.67 

T 

1.02 

T 

.96 

.12 

.10 

1^49 

.82 

.46 

.87 

T 

•  86 

SOUTH  MIAMI   >  W 

«••! 

.09 

.07 

.30 

.67 

T 

T 

.31 

.02 

.29 

•  33 

.98 

.26 

.10 

1.92 

•  OS 

•  23 

S««  R«f*r«nc«  NolM  FoUowlno  SUtlon  Indsx 
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Table  3— Continued 


- 

Station 

Total 

Day  of  month 

1 

3 

4  1 

5  1 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

STUART 

3*06 

.96 

.02 

.04 

T 

•  10 

•  7d 

T 

.06 

.49 

.04 

.05 

T 

.30 

•  03 

•  57  . 

SUNN I LAND 

A*T1 

1.14 

•  29 

•  32 

•  42^ 

•  09 

.31 

•  59 

.29 

•  12 

.07 

.10 

.11 

.05 

.21 

2.00 

•  17 

•  40 

•  12  , 

TALLAHASSEE  WB  AP 

10<51 

2.05 

.<1 

.01 

.10 

■  27 

•  41 

1^32 

.03 

T 

T 

.75 

.17 

.29 

.09 

.00 

T 

.15 

.09 

.54 

.33 

.09 

.31 

.02 

.01 

.46 

•  30 

1^55 

■  45  . 

TAMIAMI   TRL         MI  BEND 

.10 

.90 

•  14 

.77 

.97 

•  46 

.23 

T 

.95 

.06 

.02 

.01 

.59 

•  46 

T 

•  22  ■ 

TAMPA  WB  AIRPORT  R 

ii>eo 

2.84 

.40 

.09 

T 

42 

1>24 

.47 

.05 

.03 

T 

.57 

.02 

.17 

1.30 

.19 

.02 

.11 

.02 

.11 

.02 

.06 

.01 

.71 

.06 

t.09 

•  92  . 

TARPON  SPRINGS 

12.10 

.42 

•  43 

1 .00 

.93 

1.16 

.17 

.76 

.24 

T 

.27 

TAVERN lER 

7,14 

.04 

!04 

.17  2.43 

.41 

.55 

•  04 

•  09 

.77 

.10 

.12 

.13 

.11 

•  14 

TITUSVILLE  2  W 

BtlO 

1.83 

.22 

•  20 

•  47 

.79 

1.96 

.25 

.99 

1.70  I 

VENICE 

e.2s 

.91 

.06 

.07 

.06 

.06 

.32 

•  01 

•  09 

.23 

•  36 

.01 

•  17 

.40 

.03 

.40 

2.00 

.25 

.19 

.16 

.03 

.01 

.08 

•  22 

1.29  , 

VERO  BEACH  CAA  AP 

^■«7 

.09 

.OS 

1.10 

T 

.16 

.09 

.66 

.47 

1.91  , 

WAUCHULA  2  NW 

7.35 

.  15 

.37 

.29 

.50 

.90 

.02 

•  05 

.07 

.04 

.19 

.06 

}.09 

.09 

.08 

■  60  , 

WEST  PALM  SEACH 

.02 

.01 

.07 

•  72 

T 

.01 

.03 

•  21 

.09 

.19 

.36 

.12 

.02 

.04 

T 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP  R 

3.3« 

.01 

.S3 

.76 

T 

T 

.26 

.09 

T 

•  30 

T 

.17 

•  33 

.03 

.50 

.03 

T 

.09 

T 

WINTER  HAVEN 

7.52 

.91 

.04 

.03 

.31 

.02 

.05 

.04 

.01 

1^93 

•  38 

T 

.37 

.56 

T 

.60 

.55 

.02 

T 

.27 

.93 

T 

.60  • 
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Table  5 


Station 

Day 

Ol  Month 

taqe 

1  j 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

i  21 

22 

j  23 

1  24 

25 

J  26 

t 

1  27 

28 

1  29 

j  30 

1 

Ave 

APALACmCOLA   WH  CITY 

MAX 
MIN 

87 

70 

85 
7A 

86 

73 

87 

73 

87 

74 

68 

75 

88 

76 

88 

78 

88 

75 

83 

72 

83 
74 

85 

75 

86 

76 

87 
73 

88 

75 

88 
75 

90 

75 

90 

75 

90 

! 

90 
76 

89 

76 

84 

78 

88 
78 

88 
77 

87 
78 

84 
76 

87 

75 

88 
76 

93 
75 

85 

72 

83 
73 

87,2 
74  •  9 

ARCADIA 

MAX 
MIN 

93 
70 

91 
71 

92 
71 

92 
69 

91 
71 

92 
69 

69 
70 

92 
70 

92 
71 

91 
71 

92 
72 

95 
72 

93 
71 

93 
71 

93 
72 

93 
71 

91 
69 

91 
71 

:  92 
t  71 

69 
71 

87 
69 

93 
71 

92 
71 

92 
71 

94 

70 

93 
69 

94 
71 

92 
69 

93 
72 

90 
71 

87 
72 

91.7 
70«6 

AVON  PARK 

MAX 
MIN 

S8 
70 

91 

72 

92 

70 

92 
73 

92 
72 

91 
71 

66 
70 

92 
71 

94 
71 

92 
74 

92 
74 

90 
72 

92 
71 

94 
72 

95 
72 

93 
71 

91 

70 

93 
71 

! 

93 
71 

89 
72 

89 
71 

92 
71 

93 
72 

92 
73 

93 

72 

95 
71 

94 

72 

91 
70 

91 

72 

92 
73 

89 
72 

91.7 
71.6 

SARTOW 

MAX 
MIN 

91 
69 

90 
70 

92 
72 

92 
71 

91 
72 

93 

70 

86 

71 

92 
71 

94 

70 

92 
72 

93 
74 

94 

73 

95 
71 

92 
72 

95 
72 

95 
69 

95 
70 

94 
70 

95 
71 

95 
72 

93 
70 

86 

70 

93 
73 

90 
71 

92 
70 

95 
70 

95 
70 

92 
70 

92 
72 

92 
71 

88 
72 

92.4 
71.0 

GLADt  EXP  ST* 

MAX 
MIN 

90 
69 

89 
70 

90 
69 

90 
69 

89 
69 

88 
66 

86 
71 

88 
68 

91 
69 

91 
68 

88 
68 

90 
70 

91 
69 

90 
70 

39 
68 

92 
68 

91 
68 

90 
68 

90 
70 

86 
69 

87 
67 

90 
69 

90 
71 

92 
69 

93 
70 

39 
68 

91 
68 

90 
70 

92 
70 

86 
71 

89.7 
69.1 

BIG  PINE   KEY  INN 

MAX 
MIN 

91 
79 

90 
79 

88 

78 

88 
75 

88 
76 

65 
71 

89 
73 

89 
78 

89 
75 

68 
75 

88 
74 

89 
72 

90 

79 

85 
75 

91 
75 

91 
74 

92 
73 

91 
74 

91 

.72 

91 
74 

66 
72 

89 
74 

86 
77 

69 
75 

91 

92 
78 

92 
73 

91 
73 

88 
75 

90 
75 

91 
72 

89.4 
74.9 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

MAX 
MIN 

92 
70 

88 
70 

90 

70 

97 
72 

95 

69 

91 

70 

92 
71 

94 
71 

93 
72 

92 
72 

90 

70 

82 
71 

85 
71 

86 
70 

61 
69 

93 
70 

94 

70 

93 
68 

95 
70 

97 
73 

93 
69 

92 
70 

84 

71 

87 

70 

68 
71 

90 
72 

79 
70 

90 
72 

92 
74 

96 
71 

88 
70 

90.3 
70.6 

BRAOENTON  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

92 
69 

91 
70 

92 
72 

92 
69 

92 
69 

93 

69 

92 
70 

86 
70 

89 
69 

90 

72 

91 

70 

63 
72 

37 
70 

86 
71 

92 
71 

92 
71 

92 
69 

90 

68 

92 

71 

92 
70 

93 
69 

87 
70 

88 
71 

93 
71 

88 
71 

91 
69 

96 
70 

95 
72 

92 
74 

89 
73 

89 
71 

90.7 
70.4 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

MAX 
MIN 

90 
69 

89 
68 

93 
67 

91 
70 

92 
70 

92 
71 

93 
69 

89 
69 

91 
71 

66 
72 

88 
71 

90 
70 

92 
71 

93 
70 

91 
73 

95 
76 

92 
73 

92 
70 

92 
70 

93 
69 

90 
71 

69 
70 

92 
74 

92 
70 

87 
69 

93 
72 

94 
73 

92 
72 

85 
72 

91 
72 

86 
70 

90.9 
70.8 

BUSHNELL  2  E 

MAX 
MIN 

90 
69 

88 
70 

90 
70 

90 
69 

90 
68 

92 
69 

92 
71 

90 
70 

91 
68 

90 
70 

85 
64 

91 
71 

92 
68 

93 
70 

93 
71 

93 
71 

93 
69 

90 
69 

92 
70 

92 
70 

88 
69 

69 

69 

93 
71 

91 

70 

86 
70 

93 
68 

94 
70 

92 
70 

92 
73 

90 
71 

36 
69 

90.7 
69.6 

CAMP  BLAND  I NG 

MAX 
MIN 

87 
67 

91 
66 

92 
66 

90 

65 

94 
69 

95 
71 

88 
70 

66 
72 

85 
71 

90 
76 

93 
69 

91 

69 

94 
68 

92 
68 

96 
67 

93 
70 

94 
68 

94 
67 

91 
66 

92 
70 

92 
70 

86 
73 

92 
68 

92 
70 

93 
74 

93 
68 

91 
67 

87 
69 

91.3 
69.1 

CANAL  POINT  U5DA 

MAX 
MIN 

83 
70 

88 
69 

88 

72 

91 
71 

87 
69 

37 
70 

89 
71 

90 
70 

85 
71 

65 

69 

88 

69 

89 
66 

89 
71 

90 
72 

91 
70 

90 
70 

90 
70 

90 
67 

67 
69 

86 
70 

83 
70 

88 
67 

66 

70 

91 
70 

91 

69 

90 
71 

90 
69 

90 
69 

90 
71 

88 
71 

87 
72 

88.3 
69.9 

CAPE   SABLE  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

89 
72 

88 
74 

89 
74 

87 
72 

86 
72 

63 
71 

87 

75 

87 
74 

68 
73 

88 
73 

87 
75 

38 
74 

87 
73 

88 
73 

68 
73 

90 

72 

69 
75 

89 
73 

88 
73 

66 
73 

84 

71 

87 
73 

68 
71 

89 
73 

69 
74 

90 
72 

90 
73 

90 
74 

90 
74 

"2 
73 

88 
72 

88.0 
73.0 

CAPTIVA 

MAX 
MIN 

90 
73 

90 
73 

91 

75 

91 
75 

91 
74 

90 
74 

85 
73 

90 
75 

90 
74 

90 
74 

88 
76 

89 
77 

92 
76 

92 
75 

90 
75 

90 
74 

69 
74 

90 
75 

90 
74 

75 

88 

73 

89 
71 

92 
75 

88 
76 

89 
76 

93 
75 

90 
73 

90 

89 
75 

86 
71 

82 
70 

89.6 
74.3 

CARRABELLE 

MAX 
MIN 

89 
68 

89 
70 

89 
69 

88 
70 

88 
70 

90 

69 

90 
69 

92 
70 

91 
73 

87 
72 

37 
69 

66 
71 

90 

70 

69 
70 

91 
69 

96 
68 

92 
70 

94 
69 

92 
69 

93 
71 

93 
69 

66 
72 

90 
71 

91 

69 

93 
71 

91 
72 

92 
69 

95 
70 

96 
73 

88 
72 

85 
69 

90.4 
70.1 

CEDAR  KEY 

MAX 
MIN 

90 
75 

91 
76 

92 
76 

92 
75 

90 
77 

90 

72 

69 
77 

63 
72 

90 
75 

85 
77 

70 

90 
70 

90 
70 

90 
75 

93 
77 

95 
77 

95 
77 

91 

68 

91 

77 

90 
74 

90 

75 

63 
72 

89 
75 

89 
77 

84 
72 

89 
76 

91 
77 

90 
77 

87 
76 

91 
70 

67 
73 

69.4 

CHIPLEY  3  E 

MAX 
MIN 

93 
68 

88 
69 

93 

66 

94 

72 

94 

70 

96 
71 

95 
68 

96 
71 

95 
70 

92 
71 

62 
69 

83 
72 

90 
72 

92 
70 

92 
69 

93 
72 

92 
70 

93 
72 

95 
70 

93 
73 

91 
70 

87 
72 

86 
71 

86 
71 

92 
73 

87 
73 

90 
72 

92 
73 

92 
74 

89 
71 

89 
70 

91.2 

CLEARWATER  BEACH 

MAX 
MIN 

90 
72 

91 
73 

95 
75 

94 
75 

93 
73 

93 
70 

86 
76 

69 
76 

91 
74 

89 
76 

90 
76 

69 
74 

94 

75 

94 
74 

89 
77 

90 
70 

90 
70 

92 
73 

94 

75 

92 

72 

91 

75 

88 
72 

90 

76 

88 

75 

90 
76 

92 
78 

90 
77 

90 
74 

88 
74 

92 
76 

79 
73 

90.4 
74.2 

CLERMONT  6  S 

MAX 
MIN 

93 
69 

69 
71 

90 
72 

91 
70 

92 
70 

93 
70 

88 
71 

90 
71 

93 
69 

87 
73 

91 
72 

92 
72 

93 
71 

92 
72 

95 
72 

95 
72 

94 

70 

91 
72 

93 
71 

91 
71 

87 
70 

91 

70 

93 
72 

90 
72 

89 
71 

94 

70 

96 

72 

93 
72 

94 
74 

93 
70 

86 
68 

91.6 
71  .0 

CLEWI5T0N  U  S  ENG 

MAX 
MIN 

COCONUT  GROVE  7  S 

MAX 
MIN 

89 
79 

89 
77 

88 

78 

88 
76 

87 
77 

88 
71 

82 
74 

87 
76 

87 
78 

66 
72 

87 
77 

88 
69 

87 
73 

84 
73 

87 
73 

38 
72 

89 
71 

90 
71 

89 
71 

88 
72 

85 
73 

82 
70 

67 
78 

83 

70 

87 
78 

88 
80 

88 
72 

89 
70 

91 
70 

90 
70 

88 
71 

67.4 
73.6 

CRESCENT  CITY  2  SW 

MAX 
MIN 

86 

68 

88 
68 

89 
71 

92 
70 

87 
69 

92 
70 

93 
71 

88 
71 

88 
70 

90 
72 

86 
71 

92 
72 

90 
71 

90 
70 

92 
73 

91 
71 

90 
70 

89 
72 

91 
71 

90 
71 

89 
71 

90 
71 

91 
72 

93 

71 

89 
73 

93 
71 

93 
71 

96 
72 

93 
73 

95 
70 

91 
71 

90.5 
70*9 

CROSS  CITY  CAA  AP 

MAX 
MIN 

89 

69 

91 
69 

93 

70 

94 

69 

94 
69 

92 
70 

89 
71 

86 
72 

87 
71 

35 
73 

89 
73 

91 
70 

91 
70 

93 
70 

94 
71 

95 
70 

94 

67 

93 
69 

94 

69 

94 
69 

92 
70 

84 

70 

90 
70 

91 
69 

86 

73 

89 
71 

91 

70 

91 
71 

92 
72 

94 
70 

90 

71 

91.0 
70  .3 

DAYTONA  BEACH 

MAX 
MIN 

84 
72 

86 
71 

92 

77 

87 
74 

87 
73 

88 
73 

89 

72 

90 
71 

69 
70 

39 
76 

66 
72 

67 

86 
73 

38 
73 

86 
75 

90 

73 

89 
73 

88 
60 

66 
75 

89 
74 

90 
74 

87 
72 

86 
73 

90 
74 

95 
73 

94 
73 

91 
72 

92 
72 

90 
74 

90 
74 

90 
79 

89.0 
73*5 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

MAX 
MIN 

70 

86 
69 

86 

72 

87 

71 

86 
71 

36 

71 

87 
70 

88 
70 

90 
66 

88 
72 

90 
71 

69 
73 

89 
71 

66 
72 

90 
72 

89 
72 

88 
72 

68 
72 

88 
72 

89 

72 

88 
71 

91 
70 

88 
71 

92 
73 

92 
72 

91 
71 

94 

70 

90 
71 

90 
73 

89 
71 

89 
70 

88.8 
71  .2 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

MAX 
MIN 

96 
69 

96 
69 

96 
69 

96 
70 

96 
68 

94 
66 

93 
68 

90 
69 

96 
61 

94 
63 

78 
63 

64 
67 

83 

67 

93 
70 

95 
70 

96 

70 

94 

69 

95 
69 

97 

69 

94 

71 

94 

69 

90 

69 

87 
65 

89 

69 

93 
69 

90 
73 

92 
69 

96 
72 

94 

72 

92 
68 

90 
68 

92.3 
68*5 

OE  LAND 

MAX 
MIN 

85 
68 

88 
66 

90 
69 

90 
70 

92 
70 

88 
70 

90 
66 

90 
75 

93 
71 

93 
72 

94 
70 

95 
72 

95 
71 

95 
70 

92 
72 

92 
72 

91 
71 

93 
71 

92 
70 

90 
69 

91 
71 

92 
72 

92 
71 

90 
71 

93 
71 

94 
70 

91 
73 

93 
70 

91 
73 

91*6 
70  ^7 

DRY  T0RTU6AS 

MAX 
MIN 

88 
75 

88 
73 

88 
75 

87 
72 

87 

75 

88 
74 

88 
75 

38 
75 

89 
75 

68 
74 

88 
74 

89 
76 

66 
76 

87 
76 

63 
78 

89 

75 

89 
78 

89 
78 

66 

77 

87 
72 

87 
76 

88 
76 

89 

78 

90 
78 

89 
60 

88 

78 

90 
77 

91 
75 

92 
79 

87 
75 

89 
76 

88.4 
76.8 

EUSTIS  2  S 

MAX 
MIN 

92 
70 

90 
70 

92 
72 

90 
72 

91 
72 

93 

72 

91 
73 

93 
72 

93 
72 

92 
71 

93 
73 

93 
71 

95 
73 

94 
73 

94 
73 

94 
72 

94 
71 

90 
73 

94 

72 

91 
72 

90 
72 

91 
71 

94 
68 

90 
68 

90 
72 

94 
72 

95 
72 

93 
72 

91 
70 

92 
72 

92 
73 

92.3 

EVERGLADES 

MAX 
MIN 

92 
71 

92 

73 

91 
74 

91 
74 

90 
74 

83 
74 

68 
73 

91 
73 

90 
74 

91 
74 

90 
73 

92 
75 

90 
72 

92 
74 

92 
74 

91 

70 

90 
72 

90 
70 

92 

75 

90 
72 

84 
71 

85 
72 

91 
73 

85 
73 

92 
75 

92 
74 

92 
73 

92 
74 

92 
75 

87 
74 

66 
73 

90.0 

FEDERAL  POINT 

MAX 
MIN 

88 
68 

95 

92 
70 

93 
68 

93 
70 

68 

93 
69 

92 
69 

94 
72 

92 
7* 

90 
70 

84 
71 

FELL5MERE 

MAX 
MIN 

69 
69 

90 
71 

92 
72 

89 
72 

90 
71 

90 
70 

91 
69 

93 
67 

91 
68 

92 
70 

70 

69 

71 

71 

69 

92 
70 

93 
72 

93 
71 

92 
70 

90 
71 

90 
69 

92 
70 

93 
71 

90 
70 

91 
70 

93 
70 

93 
73 

96 
70 

90 
72 

91 
70 

90 
71 

91.5 
70.3 

FERNANOINA  BEACH 

MAX 
MIN 

85 
71 

85 
71 

86 
73 

86 
72 

86 
71 

87 
73 

88 
72 

88 
72 

91 
74 

86 
75 

87 
73 

89 
73 

87 
71 

88 
74 

90 
75 

92 
73 

91 
71 

89 
76 

89 

72 

88 
74 

87 
74 

88 
73 

90 
74 

89 
72 

90 
71 

90 
73 

92 
72 

90 
7* 

89 
75 

86 
76 

88 
75 

88*3 
73  ■  1 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 
MIN 

88 
76 

89 
73 

90 
78 

89 
75 

88 
73 

82 
71 

90 
74 

89 
77 

90 
77 

89 
76 

90 
73 

91 
71 

85 
76 

90 
72 

91 
72 

91 
72 

91 

72 

91 
71 

69 
72 

87 
73 

87 
73 

90 
69 

90 
77 

89 
73 

92 
78 

91 
79 

91  ■ 
75 

91 
71 

92 
71 

93 
70 

90 

72 

89.6 
73  .6 

FT   LAUDERDALE   BAHIA  MAR 

MAX 
MIN 

Be 
79 

88 
77 

88 
79 

88 
79 

85 
76 

83 
71 

87 
76 

88 
76 

88 
76 

89 
76 

86 
78 

89 
74 

86 
76 

89 
79 

69 
76 

90 
76 

88 
76 

88 
74 

67 
72 

85 
76 

84 
73 

88 
73 

87 
75 

88 
76 

90 
81 

88 
81 

89 
77 

89 
75 

89 
73 

87 
71 

87 
76 

87.6 
75.8 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

88 
7A 

86 
71 

88 
72 

88 
73 

88 
72 

83 
69 

82 
73 

87 
73 

88 
70 

88 
69 

69 

70 

89 
69 

90 
70 

65 
70 

89 
69 

90 
69 

91 
70 

90 
70 

89 
69 

86 
70 

86 
70 

85 
67 

66 
72 

67 
70 

89 
71 

90 
71 

89 
72 

89 
«9 

93 
68 

92 
70 

89 
68 

68.1 
70.3 

FORT  MYERS  WB  AP 

MAX 
MIN 

90 

69 

88 
70 

89 

73 

88 
72 

86 
71 

89 

72 

88 
70 

92 
72 

92 
71 

90 

73 

90 
70 

91 

70 

90 
73 

89 
73 

94 
73 

91 
72 

90 
71 

92 
72 

93 
73 

88 
71 

85 

70 

90 

72 

90 
71 

90 
72 

91 

72 

92 
70 

92 
70 

90 
72 

91 
74 

87 
70 

82 
72 

89*7 
71*5 

FORT  PIERCE 

MAX 
MIN 

87 
75 

88 
75 

87 
76 

66 
78 

84 
73 

85 
73 

87 
68 

85 
70 

86 
71 

88 
73 

88 
72 

88 

"l 

86 
78 

87 
74 

68 
72 

68 
73 

86 
74 

88 
70 

88 
72 

85 
71 

87 
72 

86 
71 

89 
75 

90 
70 

88 
69 

89 
73 

89 
74 

89 
73 

88 
71 

88 
70 

90 
69 

67  .6 
72.5 

FOUNTAIN  3  S 

MAX 
MIN 

91 

68 

90 
69 

91 

69 

91 

65 

92 

69 

95 
71 

94 

68 

91 
70 

90 

69 

92 
62 

67 
69 

89 
63 

69 
63 

90 

69 

95 
68 

94 

67 

91 
71 

95 
67 

95 
74 

93 
72 

92 
70 

87 
70 

88 
70 

69 

70 

91 

72 

81 

73 

92 
70 

93 
71 

95 
72 

94 

73 

87 
72 

91.1 
69.2 

Seo  Roforonc*  Nol«a  FoUowInq  SloUon  '"'^•x 
-  88  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  -  ConHnued   JULY  19S5 


Station 

Day  Of  Month 

Average  | 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IR 
IG 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

- 

25 

26 

j  27 

- 

28 

1  29 

j  30 

31 

SAINESVILLE  UNI  OF  FLA 

MAX 

91 

90 

91 

93 

92 

93 

94 

95 

68 

86 

89 

89 

93 

93 

93 

92 

95 

94 

92 

95 

95 

94 

91 

'  94 

90 

85 

91 

93 

96 

92 

92 

•  0 

MIN 

69 

68 

71 

69 

69 

70 

70 

70 

69 

71 

68 

69 

69 

69 

70 

70 

67 

71 

70 

71 

70 

69 

71 

69 

72 

70 

70 

72 

74 

70 

73 

70 

•  0 

GAINESVILLE  3  WSW 

MAX 

88 

91 

92 

92 

92 

93 

96 

90 

86 

88 

89 

92 

92 

94 

93 

95 

93 

92 

94 

94 

92 

69 

91 

89 

86 

90 

92 

92 

95 

91 

90 

91 

,4 

MIN 

69 

70 

71 

69 

68 

70 

70 

71 

71 

70 

71 

69 

72 

70 

70 

59 

68 

71 

72 

72 

70 

70 

72 

59 

69 

70 

69 

71 

73 

70 

72 

70 

•  3 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

MAX 

89 

90 

92 

93 

93 

95 

92 

90 

93 

67 

69 

92 

93 

94 

95 

94 

94 

93 

93 

95 

92 

91 

92 

90 

64 

89 

93 

92 

92 

90 

88 

91 

•  6 

MIN 

66 

61 

65 

64 

65 

69 

69 

68 

69 

72 

70 

69 

67 

59 

69 

66 

57 

66 

67 

68 

65 

65 

69 

66 

69 

70 

69 

73 

72 

66 

69 

67 

■  9 

HIALEAH 

MAX 

88 

88 

87 

86 

63 

82 

67 

88 

86 

87 

67 

88 

88 

87 

89 

89 

89 

87 

87 

83 

82 

86 

64 

86 

69 

89 

91 

94 

92 

89 

69 

87 

•  6 

MIN 

74 

76 

74 

71 

69 

71 

74 

74 

72 

73 

70 

72 

71 

72 

73 

72 

71 

71 

70 

71 

69 

73 

72 

74 

74 

73 

71 

70 

71 

70 

72 

71 

•  9 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

91 

95 

96 

95 

95 

96 

95 

90 

90 

87 

66 

91 

92 

93 

95 

95 

96 

95 

96 

96 

95 

87 

93 

92 

66 

90 

92 

96 

95 

95 

89 

92 

•  6 

MIN 

68 

69 

68 

70 

68 

71 

71 

71 

72 

74 

72 

70 

70 

69 

72 

71 

70 

69 

70 

71 

72 

71 

70 

69 

70 

71 

70 

73 

74 

71 

72 

70 

t3 

HILLIARO 

MAX 

88 

86 

90 

90 

91 

91 

92 

92 

89 

88 

90 

92 

89 

93 

92 

94 

93 

91 

93 

91 

90 

90 

92 

92 

85 

90 

93 

92 

91 

89 

89 

90 

■  6 

MIN 

65 

65 

65 

64 

64 

67 

68 

69 

71 

68 

68 

69 

58 

70 

69 

67 

58 

65 

67 

69 

67 

56 

68 

70 

71 

69 

71 

71 

70 

69 

68 

•  1 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 

90 

89 

88 

38 

37 

63 

90 

93 

90 

89 

89 

91 

89 

69 

90 

91 

90 

91 

88 

88 

85 

90 

89 

90 

90 

90 

92 

95 

95 

90 

91 

89 

■  7 

MIN 

70 

70 

74 

70 

70 

70 

73 

70 

71 

68 

69 

70 

69 

71 

71 

69 

69 

68 

69 

70 

71 

68 

71 

71 

59 

72 

70 

67 

68 

66 

69 

59 

•  6 

HYPOLUXO 

MAX 

88 

87 

87 

86 

85 

81 

88 

87 

87 

88 

87 

88 

87 

88 

68 

86 

86 

68 

88 

84 

37 

88 

87 

89 

69 

69 

89 

63 

90 

89 

92 

87 

•  4 

MIN 

79 

80 

79 

76 

75 

70 

72 

79 

74 

76 

75 

73 

76 

77 

72 

72 

73 

60 

71 

71 

73 

69 

76 

75 

78 

SO 

74 

70 

69 

69 

72 

74 

•  1 

INVERNESS 

MAX 

92 

91 

92 

93 

93 

94 

93 

86 

91 

91 

86 

92 

93 

93 

95 

96 

95 

93 

94 

95 

91 

89 

93 

92 

87 

96 

93 

9S 

92 

92 

92 

92 

•  2 

MIN 

70 

70 

69 

71 

70 

70 

71 

71 

69 

72 

71 

70 

70 

71 

72 

68 

70 

72 

71 

71 

74 

70 

72 

70 

72 

71 

74 

70 

74 

74 

73 

71 

•  1 

JACKSONVILLE  WB  AP 

MAX 

89 

91 

90 

90 

92 

96 

94 

96 

93 

84 

92 

96 

92 

92 

92 

96 

95 

95 

95 

94 

94 

96 

96 

95 

69 

94 

95 

91 

96 

90 

91 

92 

.9 

MIN 

71 

71 

72 

71 

71 

74 

74 

74 

75 

75 

74 

74 

72 

71 

74 

73 

71 

73 

72 

73 

73 

73 

71 

71 

73 

74 

72 

73 

74 

75 

73 

72 

•  8 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

89 

86 

87 

86 

86 

66 

87 

87 

87 

85 

87 

88 

87 

87 

89 

89 

89 

86 

66 

89 

88 

68 

89 

92 

87 

90 

91 

90 

89 

88 

88 

67 

•  9 

MIN 

70 

70 

72 

71 

69 

69 

68 

70 

71 

72 

71 

73 

70 

71 

72 

72 

70 

76 

70 

7? 

71 

70 

71 

68 

71 

70 

69 

72 

73 

73 

77 

71 

•  1 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

MAX 

88 

68 

88 

86 

90 

92 

89 

90 

87 

82 

88 

92 

90 

90 

90 

94 

93 

93 

93 

92 

90 

92 

91 

92 

66 

91 

93 

91 

94 

90 

66 

90 

•  1 

MIN 

73 

lit 

75 

73 

74 

75 

74 

74 

73 

74 

75 

71 

74 

72 

75 

73 

71 

77 

75 

75 

75 

73 

70 

73 

73 

76 

73 

73 

76 

77 

74 

73 

■  8 

JASPER  9  ESE 

MAX 

89 

92 

95 

93 

94 

94 

92 

93 

89 

69 

86 

86 

92 

95 

96 

92 

95 

95 

93 

92 

95 

90 

91 

93 

89 

86 

93 

94 

93 

91 

90 

91 

■  8 

MIN 

67 

65 

65 

65 

65 

66 

65 

67 

69 

70 

69 

66 

66 

65 

68 

68 

64 

56 

53 

62 

61 

55 

56 

68 

70 

69 

65 

72 

72 

66 

66 

66 

■  5 

KEY  WEST  WB  CITY 

MAX 

91 

90 

90 

33 

88 

88 

90 

90 

89 

66 

67 

69 

91 

90 

90 

91 

90 

90 

91 

90 

86 

91 

90 

91 

91 

91 

91 

91 

92 

88 

90 

39 

•  6 

MIN 

78 

78 

78 

73 

78 

72 

75 

78 

73 

73 

75 

74 

78 

76 

76 

77 

76 

76 

76 

72 

76 

75 

77 

74 

80 

80 

77 

75 

80 

74 

78 

75 

•  1 

KISSIMMEE 

MAX 

88 

86 

90 

90 

90 

91 

86 

91 

92 

90 

92 

93 

94 

93 

94 

93 

91 

90 

93 

90 

85 

90 

93 

88 

86 

93 

93 

95 

93 

69 

86 

90 

.6 

MIN 

67 

67 

70 

69 

68 

69 

70 

69 

68 

73 

72 

71 

68 

70 

70 

70 

69 

70 

68 

59 

58 

70 

71 

71 

58 

68 

68 

68 

71 

67 

70 

69 

■  3 

LA  BELLE 

MAX 

90 

90 

90 

90 

91 

89 

89 

93 

91 

92 

89 

91 

91 

91 

94 

94 

93 

92 

94 

89 

87 

92 

91 

92 

91 

93 

93 

93 

93 

88 

88 

91 

•  1 

MIN 

71 

70 

71 

71 

70 

71 

71 

70 

70 

71 

72 

71 

70 

70 

71 

67 

70 

72 

72 

71 

59 

70 

71 

72 

71 

70 

71 

70 

71 

72 

71 

70 

•  6 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

MAX 

90 

89 

92 

92 

91 

33 

85 

93 

93 

89 

91 

91 

92 

94 

94 

94 

92 

92 

96 

90 

87 

92 

92 

90 

89 

94 

93 

90 

89 

69 

86 

91 

•  0 

MIN 

68 

58 

71 

69 

67 

69 

73 

71 

68 

72 

73 

73 

68 

71 

71 

70 

70 

69 

69 

71 

70 

71 

71 

72 

71 

69 

69 

69 

71 

70 

70 

70 

•  1 

LAKE  CITY  2  e 

MAX 

87 

92 

94 

93 

92 

94 

91 

39 

90 

66 

90 

94 

92 

93 

94 

94 

94 

94 

95 

95 

93 

88 

91 

93 

65 

90 

92 

96 

94 

92 

90 

91 

•  8 

MIN 

67 

64 

70 

66 

67 

70 

70 

69 

71 

72 

70 

70 

70 

66 

74 

70 

67 

58 

51 

59 

69 

69 

66 

69 

71 

70 

69 

75 

73 

68 

70 

59 

■  2 

LAKE  HIAWASSE 

MAX 

89 

90 

86 

88 

68 

88 

91 

86 

89 

92 

67 

90 

91 

91 

90 

93 

93 

90 

89 

92 

91 

66 

91 

93 

86 

88 

94 

93 

90 

92 

92 

90 

■  0 

MIN 

68 

69 

69 

69 

69 

70 

70 

70 

69 

72 

72 

71 

70 

72 

71 

73 

71 

72 

70 

70 

70 

70 

72 

73 

71 

70 

72 

70 

73 

70 

73 

70 

LAKELAND  WB  CITY 

MAX 

88 

87 

89 

89 

89 

90 

87 

36 

90 

90 

91 

89 

91 

91 

93 

92 

93 

90 

91 

90 

65 

90 

92 

89 

91 

94 

92 

90 

90 

89 

66 

89 

•  9 

MIN 

71 

72 

74 

73 

72 

72 

72 

71 

72 

73 

68 

73 

73 

73 

74 

69 

58 

72 

74 

73 

72 

71 

71 

72 

69 

73 

71 

71 

73 

70 

72 

71 

LAKE  PLACID  2  SW 

MAX 

90 

92 

91 

89 

90 

90 

91 

94 

92 

94 

91 

94 

92 

93 

95 

92 

94 

93 

95 

90 

67 

93 

93 

94 

94 

93 

94 

94 

91 

91 

92 

.2 

MIN 

70 

70 

69 

69 

69 

69 

70 

70 

70 

70 

70 

71 

69 

71 

69 

70 

71 

59 

71 

70 

69 

70 

70 

70 

53 

66 

6B 

68 

68 

58 

69 

1 6 

LIVE  OAK  2  ESE 

MAX 

91 

92 

93 

95 

94 

96 

93 

90 

90 

66 

86 

91 

92 

93 

97 

94 

93 

94 

95 

95 

90 

69 

88 

89 

85 

93 

92 

93 

93 

90 

89 

91 

7 

MIN 

70 

69 

72 

71 

70 

72 

71 

72 

72 

72 

72 

71 

72 

70 

73 

71 

59 

70 

72 

70 

70 

70 

70 

73 

71 

70 

74 

74 

70 

70 

71 

1 

LOXAHATCHEE 

MAX 

90 

91 

90 

90 

90 

83 

90 

92 

91 

92 

91 

91 

92 

94 

95 

95 

94 

92 

92 

90 

90 

93 

89 

93 

94 

92 

93 

93 

92 

92 

.1 

91 

5 

MIN 

69 

70 

69 

69 

70 

71 

72 

ro 

70 

69 

69 

69 

68 

70 

66 

69 

70 

66 

65 

59 

69 

65 

70 

70 

69 

69 

70 

68 

69 

59 

70 

69 

I 

MADISON 

MAX 

92 

91 

93 

93 

92 

93 

92 

93 

93 

69 

89 

94 

90 

92 

94 

94 

95 

95 

94 

95 

94 

87 

91 

90 

89 

89 

92 

94 

94 

91 

91 

92 

1 

MIN 

70 

69 

71 

73 

70 

68 

70 

72 

72 

70 

71 

70 

72 

71 

71 

71 

70 

70 

71 

72 

71 

70 

72 

70 

73 

73 

70 

73 

73 

72 

71 

71 

0 

MARATHON  VACA  KEY 

MAX 

91 

90 

89 

90 

88 

85 

90 

90 

88 

86 

68 

91 

90 

86 

89 

89 

91 

91 

89 

66 

83 

89 

36 

90 

91 

91 

89 

69 

90 

89 

69 

89 

0 

MIN 

76 

78 

70 

76 

72 

70 

74 

76 

73 

72 

76 

72 

76 

75 

73 

73 

73 

75 

74 

73 

71 

76 

73 

73 

77 

77 

74 

74 

71 

74 

75 

73 

9 

MARIANNA  CAA  AP 

MAX 

87 

89 

95 

95 

93 

93 

94 

91 

90 

93 

85 

66 

87 

90 

95 

95 

91 

94 

94 

92 

90 

87 

87 

33 

93 

86 

92 

93 

93 

90 

87 

90 

5 

MIN 

71 

73 

70 

74 

71 

73 

72 

72 

73 

70 

70 

71 

71 

71 

71 

73 

71 

72 

74 

75 

72 

72 

72 

72 

73 

74 

73 

74 

74 

71 

70 

72 

1 

MARIANNA   IND  SCHOOL 

MAX 

91 

89 

93 

95 

94 

95 

95 

92 

91 

93 

85 

87 

88 

92 

94 

95 

92 

93 

95 

92 

90 

89 

68 

87 

92 

86 

92 

94 

93 

90 

88 

91 

3 

MIN 

70 

71 

70 

73 

70 

68 

69 

71 

72 

71 

69 

69 

71 

70 

59 

71 

70 

59 

73 

70 

58 

57 

71 

71 

72 

74 

72 

72 

74 

72 

70 

70 

6 

MAYO  5  NW 

MAX 

91 

90 

93 

92 

93 

94 

93 

92 

69 

88 

85 

89 

39 

93 

95 

95 

93 

92 

94 

93 

92 

83 

86 

90 

87 

88 

93 

92 

92 

92 

86 

90 

8 

MIN 

68 

69 

72 

71 

70 

70 

70 

71 

72 

72 

72 

71 

71 

71 

72 

69 

70 

69 

71 

72 

71 

71 

71 

70 

73 

73 

70 

74 

75 

70 

71 

71 

0 

MELBOURNE 

MAX 

66 

66 

87 

87 

87 

66 

88 

91 

67 

88 

89 

87 

37 

83 

86 

39 

90 

90 

69 

90 

89 

89 

89 

88 

92 

88 

88 

89 

91 

91 

68 

88 

5 

MIN 

70 

77 

78 

73 

73 

72 

71 

70 

69 

77 

73 

70 

73 

72 

72 

74 

75 

73 

73 

76 

71 

72 

74 

72 

70 

71 

73 

71 

72 

71 

73 

72 

6 

MERRITT  ISLAND 

MAX 

89 

88 

87 

88 

90 

91 

91 

90 

90 

90 

90 

91 

91 

93 

91 

90 

89 

91 

89 

92 

90 

91 

94 

91 

92 

90 

91 

93 

88 

91 

90 

3 

MIN 

70 

76 

77 

77 

73 

73 

71 

70 

71 

76 

74 

73 

74 

73 

74 

75 

76 

75 

74 

73 

71 

75 

75 

72 

71 

71 

73 

73 

75 

72 

71 

MIAMI   BAY  FRONT 

MAX 

87 

87 

86 

85 

68 

82 

86 

86 

66 

87 

85 

87 

85 

86 

87 

86 

86 

87 

87 

88 

82 

67 

65 

87 

67 

36 

89 

89 

87 

68 

88 

86 

6 

MIN 

32 

80 

78 

78 

73 

71 

77 

79 

80 

77 

77 

70 

75 

79 

79 

77 

75 

74 

77 

72 

73 

73 

77 

78 

80 

75 

76 

76 

73 

73 

73 

76 

MIAMI  BEACH 

MAX 

87 

86 

85 

85 

83 

62 

65 

85 

86 

86 

85 

66 

84 

85 

86 

87 

88 

68 

85 

8f 

63 

87 

86 

85 

87 

86 

87 

88 

88 

88 

88 

85 

8 

MIN 

80 

79 

73 

79 

71 

71 

76 

80 

80 

77 

75 

73 

75 

78 

80 

79 

77 

79 

76 

73 

71 

75 

76 

78 

60 

76 

76 

75 

74 

73 

72 

76 

MIAMI   WB  AIRPORT 

MAX 

89 

89 

90 

86 

84 

79 

69 

89 

89 

67 

83 

68 

62 

89 

89 

90 

88 

68 

69 

84 

60 

89 

83 

88 

90 

88 

89 

93 

91 

67 

90 

87 

6 

MIN 

76 

79 

78 

77 

72 

71 

77 

77 

79 

75 

76 

71 

74 

73 

73 

75 

73 

74 

73 

72 

72 

71 

75 

73 

78 

76 

74 

73 

72 

73 

74 

MIAMI   WB  CITY 

MAX 

87 

87 

86 

85 

64 

80 

63 

86 

86 

83 

84 

87 

33 

87 

87 

89 

90 

88 

83 

82 

81 

86 

84 

64 

87 

86 

86 

87 

B7 

85 

86 

86 

5 

MIN 

77 

78 

80 

74 

70 

69 

78 

79 

78 

77 

76 

71 

73 

79 

78 

76 

75 

76 

76 

70 

71 

76 

76 

70 

80 

72 

75 

73 

73 

74 

73 

MILTON  EXP  STATION 

MAX 

91 

89 

94 

95 

95 

92 

93 

94 

95 

93 

86 

63 

60 

68 

90 

92 

86 

94 

94 

90 

91 

66 

86 

87 

94 

85 

90 

92 

90 

87 

87 

90 

2 

MIN 

67 

69 

67 

70 

67 

67 

68 

68 

69 

70 

72 

73 

71 

68 

70 

68 

59 

69 

72 

69 

69 

71 

70 

70 

70 

72 

71 

70 

74 

72 

69 

69 

7 

MONTICELLO 

MAX 

90 

90 

91 

93 

94 

93 

95 

93 

90 

90 

94 

90 

95 

95 

86 

97 

99 

97 

95 

93 

84 

90 

86 

93 

93 

92 

95 

96 

90 

86 

92 

3 

MIN 

69 

66 

68 

69 

70 

70 

70 

70 

72 

72 

69 

70 

71 

69 

70 

71 

69 

68 

69 

72 

68 

69 

70 

70 

72 

74 

68 

71 

74 

70 

69 

70 

0 

MOORE   HAVEN   LOCK  I 

MAX 

87 

85 

86 

69 

87 

87 

86 

89 

90 

88 

91 

88 

89 

88 

39 

90 

92 

91 

90 

92 

87 

65 

89 

89 

91 

89 

89 

92 

93 

92 

88 

89 

0 

MIN 

72 

73 

76 

75 

74 

72 

72 

73 

72 

73 

73 

69 

71 

72 

71 

73 

72 

72 

73 

73 

70 

70 

72 

72 

73 

72 

71 

71 

73 

70 

73 

72 

2 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

88 

87 

89 

89 

88 

90 

84 

90 

92 

90 

90 

90 

91 

90 

93 

93 

97 

90 

92 

89 

69 

92 

91 

92 

90 

92 

92 

92 

92 

89 

87 

90  • 

2 

MIN 

70 

70 

73 

70 

70 

70 

72 

71 

70 

74 

73 

72 

70 

73 

73 

71 

71 

69 

70 

71 

70 

70 

71 

73 

71 

69 

70 

69 

7i 

70 

72 

70 

9 

MT  PLEASANT 

MAX 

88 

86 

90 

93 

92 

92 

92 

93 

86 

92 

84 

84 

85 

92 

92 

95 

93 

93 

95 

94 

92 

86 

68 

83 

91 

80 

90 

94 

94 

90 

88 

89, 

9 

MIN 

70 

70 

70 

77 

70 

71 

70 

70 

73 

72 

69 

69 

72 

72 

70 

72 

69 

69 

71 

73 

69 

70 

70 

72 

73 

73 

71 

71 

72 

70 

70 

71. 

0 
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DAILY  TEMPERATURES 


Tablft  S  Conllnuod 


Station 

Day  Oi  Month 

• 

'  1 

1 

*  1 

3 

4 

j 

5 

6 

r,  1 

9 

in 
10 

'  11 

12 

r 

13 

14 

16 

17 

18 

1 9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

i  ^ 

31 

1 
< 

NAPLES 

MAX 

91 

89 

91 

 ■ 

90 

90 

88 

89 

91 

90 

68 

89 

89 

91 

92 

39 

89 

90 

88 

88 

89 

83 

89 

92 

90 

91 

91 

90 

89 

89 

88 

89 

89.4 

MIN 

70 

72 

70 

71 

71 

72 

73 

72 

72 

73 

74 

71 

73 

72 

73 

74 

73 

70 

76 

72 

71 

72 

73 

73 

71 

70 

73 

74 

74 

72 

72 

72.2 

NEW  SMYRNA  BEACH  »  N 

MAX 

86 

89 

69 

90 

89 

90 

87 

88 

89 

86 

90 

89 

90 

91 

92 

91 

91 

92 

93 

92 

91 

90 

88 

94 

93 

91 

93 

90 

92 

91 

91 

MIN 

70 

70 

70 

'1 

70 

70 

68 

69 

68 

73 

71 

71 

71 

71 

72 

71 

71 

71 

72 

71 

71 

70 

71 

72 

71 

70 

69 

70 

74 

71 

76 

70.8 

NICEVILLE 

MAX 

90 

90 

88 

92 

93 

90 

92 

91 

92 

93 

89 

91 

86 

64 

38 

89 

92 

91 

94 

97 

92 

93 

91 

86 

90 

92 

86 

92 

93 

94 

88 

90.6 

MIN 

70 

71 

68 

70 

69 

68 

66 

69 

70 

71 

72 

71 

75 

69 

67 

68 

68 

70 

76 

70 

68 

68 

70 

70 

71 

74 

72 

73 

74 

71 

70 

70.3 

OASIS  FISHINO  LODGE 

MAX 

87 

88 

93 

92 

88 

92 

96 

93 

94 

92 

95 

88 

93 

94 

94 

94 

90 

96 

94 

92 

67 

92 

89 

91.8 

MIN 

70 

69 

69 

70 

72 

71 

71 

71 

69 

71 

71 

71 

70 

70 

73 

70 

70 

71 

69 

69 

72 

70 

71 

70.4 

OCALA 

MAX 

89 

91 

92 

92 

91 

95 

94 

86 

90 

92 

89 

91 

92 

93 

93 

94 

94 

92 

95 

96 

93 

90 

92 

90 

87 

93 

96 

96 

96 

93 

91 

MIN 

68 

68 

71 

70 

69 

71 

71 

71 

70 

72 

71 

71 

70 

70 

72 

72 

68 

71 

70 

70 

68 

70 

72 

71 

73 

72 

70 

73 

76 

71 

72 

70.7 

OCALA  2  NE 

MAX 

90 

92 

94 

92 

93 

94 

95 

68 

91 

94 

90 

92 

94 

96 

93 

92 

94 

92 

96 

95 

92 

91 

94 

93 

88 

93 

95 

94 

95 

92 

91 

92.7 

MIN 

66 

66 

68 

65 

65 

67 

68 

69 

67 

70 

68 

69 

67 

67 

69 

68 

66 

68 

65 

68 

67 

66 

68 

68 

71 

67 

67 

70 

72 

68 

68 

67.7 

OKEECHOBEE  HRCN  SATE  6 

MAX 

MIN 

ORLANDO  WATER  PLANT 

MAX 

90 

89 

90 

90 

90 

92 

86 

94 

95 

92 

94 

96 

92 

92 

97 

96 

92 

90 

92 

90 

89 

93 

93 

92 

90 

96 

95 

93 

94 

91 

93 

92  .2 

MIN 

69 

72 

72 

72 

72 

72 

70 

70 

70 

74 

72 

72 

72 

72 

73 

73 

72 

74 

72 

73 

71 

71 

73 

73 

70 

71 

72 

72 

72 

72 

73 

71.9 

ORLANDO  W8  AIRPORT 

MAX 

90 

88 

91 

89 

90 

90 

86 

91 

93 

90 

92 

92 

93 

92 

94 

93 

91 

91 

91 

90 

89 

92 

93 

89 

39 

94 

95 

93 

93 

91 

90 

91.1 

MIN 

63 

70 

72 

70 

70 

71 

70 

71 

69 

74 

72 

71 

71 

72 

73 

72 

71 

74 

71 

71 

70 

71 

72 

72 

71 

70 

72 

71 

72 

72 

71 

71.2 

PALATICA 

MAX 

87 

89 

91 

89 

90 

93 

94 

89 

92 

68 

91 

93 

92 

92 

93 

93 

93 

91 

91 

93 

93 

91 

92 

94 

66 

96 

93 

96 

94 

90 

38 

91.6 

MIN 

71 

70 

73 

71 

72 

73 

74 

73 

72 

72 

73 

72 

72 

70 

74 

72 

71 

75 

73 

73 

72 

73 

72 

71 

73 

71 

72 

74 

74 

72 

72 

72.3 

PANAMA  CITY 

MAX 

88 

86 

89 

86 

69 

87 

86 

87 

68 

37 

94 

91 

91 

86 

88 

89 

84 

87 

38 

92 

91 

87 

88  .3 

MIN 

71 

71 

71 

73 

77 

71 

75 

73 

73 

73 

71 

73 

76 

72 

74 

74 

77 

75 

76 

77 

71 

72 

73.4 

PENSACOLA  CAA  AP 

MAX 

87 

88 

90 

90 

90 

91 

91 

91 

92 

89 

66 

66 

62 

86 

89 

90 

86 

92 

96 

89 

69 

87 

87 

89 

93 

32 

88 

91 

93 

88 

89 

88  .9 

MIN 

74 

75 

76 

75 

76 

72 

74 

76 

73 

73 

76 

76 

70 

72 

76 

74 

75 

74 

75 

74 

73 

76 

74 

76 

76 

74 

73 

75 

74 

74 

73 

74.2 

PENSACOLA  WB  CITY 

MAX 

85 

86 

68 

88 

86 

88 

89 

89 

90 

86 

84 

86 

62 

87 

87 

88 

86 

90 

93 

87 

69 

87 

84 

90 

93 

33 

87 

90 

95 

85 

87 

87  .6 

MIN 

75 

76 

76 

76 

76 

74 

76 

77 

74 

73 

75 

76 

72 

72 

76 

74 

76 

75 

76 

75 

74 

77 

75 

77 

77 

74 

73 

75 

74 

74 

74 

74.9 

PLANT  CITY 

MAX 

91 

89 

91 

91 

91 

91 

89 

90 

91 

90 

91 

92 

92 

91 

94 

93 

91 

91 

92 

92 

92 

92 

92 

90 

91 

94 

94 

91 

92 

92 

88 

91  .3 

MIN 

67 

69 

71 

70 

70 

70 

71 

70 

68 

72 

70 

70 

70 

71 

72 

70 

67 

69 

70 

72 

69 

71 

71 

71 

70 

69 

71 

70 

71 

71 

72 

70.2 

POMPANO  BEACH 

MAX 

89 

89 

89 

69 

64 

62 

87 

89 

89 

68 

87 

39 

88 

89 

90 

90 

90 

90 

89 

86 

65 

90 

88 

90 

92 

90 

89 

93 

90 

89 

88 

88  .6 

MIN 

68 

71 

71 

69 

70 

72 

72 

74 

72 

72 

70 

71 

74 

70 

70 

70 

70 

71 

70 

70 

71 

69 

74 

71 

76 

76 

72 

69 

70 

70 

72 

71.2 

PUNTA  GORDA 

MAX 

89 

89 

92 

92 

91 

91 

86 

91 

91 

90 

91 

89 

92 

91 

94 

90 

89 

91 

39 

87 

85 

90 

93 

90 

91 

94 

93 

91 

92 

91 

65 

90.3 

MIN 

70 

69 

73 

73 

71 

71 

72 

70 

71 

72 

75 

71 

72 

73 

73 

70 

70 

71 

73 

73 

70 

70 

72 

73 

72 

70 

72 

70 

70 

74 

70 

71.5 

OUINCY  EXP  STATION 

MAX 

89 

87 

90 

91 

91 

92 

90 

91 

91 

90 

82 

87 

86 

92 

92 

93 

92 

93 

93 

92 

93 

82 

66 

37 

88 

84 

89 

93 

95 

90 

87 

MIN 

68 

69 

70 

73 

69 

69 

69 

69 

71 

71 

69 

70 

70 

70 

68 

71 

68 

68 

69 

73 

68 

69 

69 

69 

72 

73 

69 

71 

73 

71 

69 

69.9 

RAIFORO  ST  PRISON 

MAX 

87 

90 

93 

92 

93 

95 

94 

93 

90 

86 

88 

93 

93 

92 

94 

94 

94 

94 

95 

93 

92 

90 

92 

92 

85 

90 

93 

92 

93 

69 

90 

91.6 

MIN 

69 

57 

69 

66 

66 

69 

71 

70 

71 

72 

69 

70 

69 

69 

71 

70 

68 

70 

68 

70 

70 

70 

70 

69 

74 

69 

70 

74 

73 

69 

71 

69.8 

ROYAL  PALM   RANGER  STA 

MAX 

90 

89 

91 

90 

84 

62 

66 

89 

90 

88 

88 

89 

86 

90 

90 

90 

89 

93 

92 

66 

65 

85 

87 

90 

91 

89 

90 

91 

93 

89 

90 

MIN 

68 

70 

74 

73 

69 

68 

74 

72 

73 

72 

71 

71 

71 

72 

72 

72 

71 

71 

71 

71 

69 

69 

73 

72 

72 

72 

71 

70 

71 

71 

71 

71.2 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 

86 

88 

89 

89 

89 

92 

90 

89 

92 

88 

87 

90 

89 

90 

92 

91 

90 

91 

92 

91 

91 

91 

91 

92 

86 

91 

92 

93 

91 

90 

90 

MIN 

68 

68 

70 

70 

68 

69 

71 

69 

70 

69 

70 

68 

68 

70 

72 

70 

76 

73 

71 

70 

70 

69 

70 

70 

71 

69 

69 

72 

73 

71 

74 

70.1 

SAINT  LEO 

MAX 

91 

90 

91 

91 

91 

93 

90 

90 

92 

90 

68 

90 

91 

90 

93 

93 

93 

90 

93 

91 

86 

89 

92 

38 

38 

93 

94 

92 

90 

92 

87 

90  .7 

MIN 

70 

70 

71 

71 

70 

71 

71 

71 

69 

73 

71 

70 

71 

71 

72 

72 

70 

70 

71 

72 

71 

71 

72 

71 

72 

70 

72 

71 

74 

72 

73 

71.2 

SAINT  MARKS  6  SE 

MAX 

88 

88 

96 

88 

90 

91 

90 

91 

92 

65 

85 

66 

89 

92 

93 

94 

94 

98 

94 

96 

92 

87 

92 

92 

92 

92 

92 

94 

96 

93 

88 

MIN 

68 

68 

68 

71 

68 

69 

71 

72 

73 

73 

70 

76 

71 

71 

71 

70 

70 

69 

70 

71 

70 

72 

72 

72 

73 

72 

70 

72 

75 

72 

68 

70.9 

ST  PETERSBURG 

MAX 

88 

91 

91 

91 

92 

92 

87 

86 

91 

89 

88 

69 

94 

93 

92 

94 

90 

91 

93 

93 

88 

90 

93 

88 

89 

93 

93 

36 

87 

91 

60 

MIN 

71 

72 

70 

74 

73 

74 

73 

74 

73 

76 

77 

73 

75 

76 

76 

74 

70 

73 

76 

75 

74 

75 

76 

76 

76 

74 

76 

70 

74 

74 

74 

73.9 

SARASOTA 

MAX 

89 

90 

93 

91 

91 

91 

87 

69 

91 

91 

89 

90 

94 

93 

92 

39 

90 

91 

90 

90 

86 

89 

91 

92 

91 

92 

92 

89 

90 

89 

83 

90  2 

MIN 

69 

69 

71 

70 

69 

69 

71 

71 

69 

72 

71 

69 

69 

72 

71 

68 

70 

68 

70 

70 

70 

71 

71 

71 

71 

70 

71 

72 

74 

72 

73 

70.5 

SECOTAN 

MAX 

92 

91 

94 

94 

92 

94 

92 

91 

69 

67 

86 

90 

90 

91 

94 

98 

97 

96 

96 

95 

93 

92 

90 

90 

88 

86 

90 

94 

93 

92 

85 

91.7 

MIN 

63 

67 

68 

71 

66 

66 

69 

66 

60 

67 

72 

70 

70 

68 

67 

69 

67 

65 

66 

68 

62 

64 

67 

68 

70 

69 

67 

70 

70 

69 

60 

67.2 

SOUTH  MIAMI   3  W 

MAX 

89 

89 

89 

89 

89 

83 

89 

90 

89 

90 

89 

39 

85 

69 

91 

92 

90 

90 

91 

86 

84 

90 

87 

89 

90 

91 

91 

93 

90 

92 

92 

MIN 

74 

75 

75 

77 

71 

70 

75 

74 

74 

71 

73 

69 

71 

71 

72 

71 

71 

71 

71 

71 

73 

70 

74 

71 

75 

76 

72 

70 

70 

70 

71 

72i2 

STUART 

MAX 

88 

69 

88 

88 

88 

83 

87 

88 

69 

39 

69 

69 

91 

90 

90 

91 

90 

39 

91 

89 

86 

90 

39 

90 

92 

91 

92 

93 

87 

89 

89 

69  2 

MIN 

70 

78 

75 

76 

77 

72 

70 

71 

72 

72 

72 

73 

76 

74 

72 

73 

74 

69 

69 

74 

71 

71 

74 

77 

69 

74 

74 

72 

71 

71 

70 

72.6 

SUNNILAND 

MAX 

62 

87 

86 

89 

89 

85 

92 

90 

90 

90 

83 

84 

90 

38 

92 

92 

90 

90 

90 

91 

86 

86 

86.5 

MIN 

68 

72 

73 

72 

72 

71 

72 

71 

71 

74 

70 

72 

70 

72 

73 

73 

70 

70 

70 

72 

71 

72 

71.4 

TALLAHASSEE  WB  AP 

MAX 

85 

88 

90 

91 

91 

91 

69 

91 

90 

88 

84 

67 

86 

91 

93 

93 

92 

94 

92 

91 

68 

84 

87 

87 

89 

87 

38 

92 

94 

90 

86 

MIN 

70 

70 

71 

71 

72 

72 

70 

72 

73 

71 

71 

72 

71 

71 

71 

73 

71 

71 

71 

74 

71 

70 

70 

71 

74 

73 

70 

72 

72 

70 

70 

71.3 

TAMIAMI    TRL  40  MI  BFND 

MAX 

92 

92 

91 

90 

69 

66 

64 

91 

91 

92 

90 

91 

91 

88 

92 

93 

95 

96 

93 

92 

79 

87 

92 

89 

92 

94 

91 

96 

93 

95 

90 

MIN 

70 

74 

74 

73 

73 

73 

74 

74 

76 

73 

74 

73 

69 

74 

75 

74 

73 

75 

74 

74 

69 

71 

76 

73 

76 

77 

74 

73 

73 

74 

72 

73.4 

TAMPA   WB  AIRPORT 

MAX 

87 

90 

92 

92 

89 

91 

86 

87 

69 

86 

87 

67 

91 

91 

90 

91 

87 

89 

92 

92 

64 

39 

91 

86 

38 

92 

90 

86 

86 

90 

81 

MIN 

69 

69 

73 

71 

71 

71 

73 

73 

69 

73 

73 

72 

72 

73 

74 

70 

71 

72 

72 

73 

71 

72 

73 

74 

74 

71 

69 

71 

72 

74 

71 

71.6 

TARPON  SPRINGS 

MAX 

89 

86 

92 

93 

93 

91 

91 

82 

89 

90 

89 

S9 

68 

92 

90 

39 

90 

89 

88 

91 

92 

89 

85 

91 

37 

88 

92 

90 

89 

88 

92 

89.5 

MIN 

66 

66 

72 

71 

70 

72 

70 

74 

71 

72 

74 

70 

71 

66 

73 

73 

70 

66 

71 

72 

72 

73 

73 

72 

74 

72 

73 

71 

75 

-73 

74 

71.4 

TAVERNIER 

MAX 

88 

87 

87 

86 

85 

82 

87 

88 

67 

86 

88 

87 

67 

83 

36 

38 

88 

39 

87 

86 

84 

36 

67 

88 

39 

89 

33 

89 

90 

89 

89 

87  3 

MIN 

7y 

75 

69 

75 

70 

71 

79 

79 

78 

75 

77 

73 

78 

73 

79 

76 

77 

78 

74 

75 

72 

73 

75 

75 

75 

76 

78 

75 

75 

75 

76 

75.5 

TITUSVILLE  2  w 

MAX 

90 

88 

69 

89 

69 

91 

90 

90 

92 

91 

90 

90 

92 

94 

92 

92 

93 

91 

94 

93 

86 

93 

92 

92 

93 

92 

93 

91 

92 

91 

93 

91.3 

MIN 

67 

71 

69 

72 

70 

70 

69 

68 

69 

71 

72 

69 

69 

70 

70 

68 

70 

69 

70 

69 

69 

70 

71 

70 

69 

69 

70 

68 

73 

69 

70 

69.7 

VENICE 

MAX 

92 

92 

94 

89 

92 

92 

85 

89 

92 

91 

69 

68 

95 

94 

90 

88 

88 

90 

69 

89 

86 

88 

90 

88 

91 

90 

90 

89 

90 

91 

83 

MIN 

69 

69 

70 

70 

69 

75 

70 

70 

70 

72 

71 

74 

71 

69 

69 

66 

73 

VERO  BEACH  CAA  AP 

MAX 

86 

88 

88 

87 

67 

86 

85 

89 

86 

88 

89 

89 

66 

89 

90 

91 

88 

87 

89 

88 

88 

88 

90 

90 

89 

86 

90 

90 

86 

89 

90 

MIN 

71 

74 

76 

76 

72 

72 

71 

70 

69 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

74 

75 

72 

73 

72 

72 

73 

75 

72 

70 

73 

75 

72 

73 

71 

73 

72.5 

WAUCHULA   2  NW 

MAX 

90 

91 

90 

89 

89 

90 

88 

90 

93 

92 

91 

92 

92 

92 

93 

95 

93 

92 

96 

91 

85 

91 

92 

90 

91 

93 

93 

91 

91 

89 

86 

91i0 

MIN 

68 

69 

71 

70 

69 

69 

69 

69 

69 

71 

71 

72 

69 

70 

69 

68 

68 

67 

69 

69 

68 

69 

68 

72 

66 

67 

68 

67 

70 

70 

70 

69.1 

WEST  PALM  BEACH 

MAX 

87 

86 

86 

85 

86 

82 

87 

87 

86 

36 

65 

87 

66 

87 

88 

87 

87 

38 

87 

84 

85 

87 

87 

87 

88 

87 

88 

92 

88 

86 

88 

86.6 

MIN 

79 

78 

79 

80 

75 

70 

76 

80 

60 

76 

77 

77 

80 

80 

79 

77 

72 

78 

76 

76 

72 

75 

78 

72 

61 

81 

79 

76 

73 

73 

77 

76.9 

WEST   PALM  BEACH  WB  AP 

MAX 

90 

90 

90 

89 

88 

81 

89 

69 

89 

90 

89 

90 

89 

90 

91 

92 

90 

90 

91 

85 

88 

90 

90 

90 

91 

90 

92 

93 

90 

91 

91 

89i6 

MIN 

78 

78 

76 

76 

71 

70 

76 

76 

76 

76 

76 

75 

77 

77 

75 

74 

73 

74 

74 

72 

72 

72 

75 

70 

77 

78 

75 

72 

71 

71 

74 

74.5 

S««  R«lor«nc«  NoMa  Pollowtng  Slollon  Index 
-  90  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Table  S  -  ConHnued   JULY  1955 


Station 

Day  Oi  Month 

• 

1   1  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20  1 

21 

22 

23 

24 

»l 

27 

28 

29 

[30 

g 
> 
< 

WINTER  HAVEN 

MAX 
MIN 

94  90 

70  71 

92 

71 

92 
72 

91 

71 

91 

72 

83 

73 

91 

71 

94 

71 

92 
74 

91 
74 

92 

73 

94 

72 

94 

71 

96 

73 

95 

67 

93 
71 

93 
71 

94 

72 

91 
72 

87 
71 

93 
71 

93 

73 

90 

72 

91 
71 

94 
71 

93 
72 

92 
71 

91 

73 

91 

72 

86 
71 

91.7 
71.6 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

Q 

7 

g 

9 

10 

12 

13 

14 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total: 

or 
Avg. 

BAT  LAKE 

EVAP 

.21 

.37 

.21 

.29 

10 

.25 

.25 

.  15 

.12 

.24 

.08 

.  15 

.21 

21 

23 

15 

19 

.  13 

.  23 

.27 

.  15 

.  12 

.  25 

6.11 

BELLS  GLADE  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

.29 
118 

.14 

142 

.29 
158 

.28 
142 

.28 

.  16 

.  17 

io8 

.09 
il7 

.26 
il3 

.21 
90 

13 
131 

19 

io4 

16 
140 

26 
120 

80 

72 

66 

90 

83 

92 

144 

153 

.  28 
113 

■  25 
103 

.24 

90 

.  16 
107 

.24 
114 

.34 

109 

.  19 
135 

6.46 
B3483 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

.20 
46 

.16 
35 

.31 

68 

.29 
73 

.26 
53 

.  11 
45 

.  07 
41 

.  18 
37 

.25 
36 

.  25 
38 

.25 
41 

.  15 
39 

.22 
28 

.04 

22 

.26 
37 

26 
30 

29 
30 

22 
26 

16 

16 

27 

12 

31 

44 

46 

26 

29 

.  23 
25 

.  20 
26 

.  19 
45 

.23 
41 

6.31 
1109 

GAINESyiLLS  3  WSW 

EVAP 
WIND 
VAX 
KIN 

.32 
39 
94 
73 

.21 
43 
98 
72 

.38 
52 

100 
75 

.28 
33 
99 
73 

.32 
38 

101 
72 

.11 
31 

100 
73 

.36 
2 

100 
74 

.22 
88 
92 
74 

.14 
48 

92 
74 

39 
92 
75 

.11 

22 
93 
72 

.37 
38 
97 
72 

.16 
22 

100 
72 

SO 
99 
72 

.31 
33 
98 
76 

46 
101 
74 

.21 
36 

100 
70 

.26 
31 
98 
76 

.26 
27 

100 
74 

.27 
29 
100 

76 

.17 
40 
98 
73 

.11 
51 
92 
72 

.41 
36 
97 
74 

.00 
45 

95 
71 

.23 
44 

89 
72 

.33 
50 
96 
74 

.18 
30 

100 
75 

.31 
44 

99 
77 

.28 
47 

101 
76 

.50 
50 
98 
72 

.29 
60 
93 
74 

B7.86 
1244 
97.2 
73.5 

HIALEAH 

EVAP 
WIND 

.18 

.30 
1 

.21 
2 

.06 

.13 

.28 

.25 
36 

.20 
32 

.18 
31 

.17 
30 

.03 
20 

.31 
42 

.25 
30 

.23 
20 

.11 
10 

18 

.27 
31 

.09 
28 

.08 
13 

.25 
39 

.02 
30 

.23 
34 

.26 
34 

.18 
42 

.24 

27 

.34 

21 

21 

.10 
17 

.14 

38 

BS.64 
B  790 

LAKE  PLACID  2  SW 

EVAP 
WIND 

.23 
23 

.24 
24 

.21 

15 

.26 
13 

.23 
13 

.20 
17 

.20 
14 

.20 
13 

.22 

16 

.29 
11 

.19 
9 

.15 
13 

.28 
14 

.29 
17 

.15 
10 

.10 

12 

.19 
11 

.25 
17 

LOXAHATCHEE 

EVAP 

.08 

.18 

.24 

.12 

.31 

.10 

.18 

.30 

.22 

.09 

.18 

.19 

.18 

.16 

.23 

.18 

.15 

.14 

.16 

.08 

.12 

.14 

.04 

.18 

.19 

.22 

.21 

.16 

.20 

.13 

.17 

5.23 

MOORE  HATEM  LOCK  1 

EVAP 
WIND 

.14 

36 

.14 
33 

.28 
61 

.32 
76 

.30 
60 

.25 
41 

.28 
49 

.17 
45 

.27 
35 

.24 
30 

.24 

29 

.41 

51 

.18 
27 

.20 
33 

.26 
40 

.39 

36 

.25 
37 

.22 
28 

.30 
29 

.26 
30 

.21 
31 

.11 
30 

.Ix 
20 

.27 
49 

.23 
48 

.10 
18 

.21 
34 

.24 

31 

.24 

38 

.59 
33 

.18 
37 

7.49 

1175 

OBLAKDO  WATER  PUUIT 

EVAP 
WIND 

.13 
9 

.12 
16 

.22 
24 

.22 

25 

.21 

23 

.16 
15 

7 

.20 
10 

.19 

7 

.15 
■  8 

.12 

7 

.23 
9 

.13 
4 

.17 
10 

.18 
6 

.20 
10 

.16 

7 

.21 
25 

.18 

2 

.13 
10 

.13 

7 

.18 
8 

.17 
6 

.19 

6 

.07 
3 

.19 

7 

.25 

9 

.23 

16 

.14 

9 

.14 
25 

.15 
9 

85.32 
336 

SDNKlUUn) 

EVAP 
WIND 

• 
* 

« 
• 

« 

.79 
368 

.18 
86 

.26 
102 

.17 
83 

.16 

65 

« 
• 

• 
• 

.53 

176 

• 

.43 
150 

• 
• 

.37 
122 

• 

• 
• 

.79 
153 

.22 
61 

.23 
83 

.02 
37 

.18 
61 

.17 
64 

.24 

52 

.15 
68 

.11 
44 

.15 
54 

.17 
25 

.18 
57 

.16 
81 

.07 
51 

5.73 
2023 

TAMIAHl  TRL  40  HI  BD 

EVAP 

.01 

.19 

.21 

.25 

.11 

.22 

.17 

.13 

.24 

.23 

.IS 

.17 

.16 

.14 

.24 

.26 

.20 

.19 

.15 

.15 

.25 

.03 

.22 

.20 

.23 

.27 

.14 

.21 

.14 

.20 

.04 

5.50 

TERO  BEACH 

EVAP 

.27 

.31 

.32 

.36 

.22 

.29 

.34 

.24 

.37 

.22 

.21 

.21 

.30 

.37 

.23 

.36 

.i9 

.28 

.37 

♦ 

.39 

.29 

.26 

.14 

.28 

.21 

.29 

.35 

.25 

8.02 

MAX  and  MIN  in  Table  6  refer  to  extremes  of 
temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 


(a)     Evaporation  measured  In  pan  36  x  36  Inches. 


REFERENCE  NOTBS 

The  four  digit  Identification  numbers  Id  tbe  Index  nuaber  coluan  of  tbe  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.     There  will  be  no  duplication  of  numbers  vlthln  a  state. 
Figures  and  letters  folloving  the  station  name,  such  as  13  SSV,   Indicate  distance  In  alles  and  direction  froa  the  post  office. 
Observation  times  given  in  tbe  StatiOD  Index  are  lo  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  sill  be  carried  only  In  tbe  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 
Beating  degree  days  for  the  preceding  12  months  vill  be  carried  in  tbe  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  vhich  data  are  not  listed  la  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Ineladed  in  this  issue. 

Onless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     temperature  in  *P. ,  precipitation  and  evaporation  in  Inches,  and  elod  movement  in  miles.     Degree  days  are  based  on  a  dally 

average  of  65*  P. 

Evaporation  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  othervlae  ahorn  by  footnote  folloving  Table  6. 
Sleet  and  ball  were  Included  In  snowfall  totals  In  Table  1,  beglBOlDg  with  July  1946. 
Amounts  In  Table  3  are  from  ooD-recordlng  gages,  unless  otherwise  Indicated. 

Data  In  Tables  3,   5  and  6  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  tbe  Station  Index  for  observation  time. 

-  Ho  record  In  Tables  3,   6  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  la  Indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•  Amount  included  in  following  ■easureaent.   time  distribution  unknown. 

©  Data  In  the  column  formerly  headed  No.  of  Days  .01  or  more  have  been  changed  to  No.  of  Days  .10  o-  more  effective  January  1,  1954. 

'  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  Indicates  that  the  thermometers  are  exposed  In  a  shelter  located  on 

the  roof  of  a  building. 

'  Gage  la  equipped  with  a  windshield. 

AH  Data  baaed  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  nonth. 

C  In  the  "Refer  to  Tables'"  column  In  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  ststlona.     These  ststlona  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  In 

Hourly  Precipitation  Data. 

E  later  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  aore  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data.   If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  moath. 

R  Amounts  from  recording  gage     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly  Precipitation  Data). 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  neaeure. 

V  Includes  total  for  previous  nonth. 

X  Observation  tine  Is  1:30  a.m.,  E.S.T.  of  the  followiog  day. 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  any  feather  Bureau  Office  or  to  the  State  Cllmatologist  at  Weather  Bureau  Office,  Box  41M.  JackaonvlUe  1, 
Florida. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Smary.)  Checks  and  money  orders  sboald  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subacrlptlou  should  be  sent  to  the  Superintendeot  of  Documents,  Government  Printing  Office.  Washlagtoo  25,  D.  C. 
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1 
£ 

D. 

"5 

APALACHtCOLA  HB  CITY 

0211 

F  RANK  LIN 

84  39 

13 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

C 

LONGBOAT  KEY 

5 

27  25 

82  39 

10 

6P 

ARCADIA 

0226 

D£  SOTO 

5 

27  13 

81  51 

65 

6P 

L.  L.  STIKELEATHER 

2  3  5 

LOXAHATCHEE 

5182 

PALM  BEACH 

7 

26  41 

80  16 

1* 

6P 

:.   A.  KING 

2  3  5  6  C 

AVON  PARK 

HIGHLANDS 

27  36 

6P 

J.  WILEY  COTHRAN 

LYNNE  4  SE 

5237 

MARION 

HID 

OTIS  B.  FORT 

C 

BARTOW 

0*78 

POLK 

5 

27  54 

81  50 

125 

5P 

5P 

CITY  OF  BARTOW 

2  3  5 

MADISON 

5275 

MADISON 

10 

30  28 

83  25 

145 

7P 

7P 

T.  C.  MERCHANT 

2  3  5 

BAY  LAKE 

0520 

HILLSBOROUGH 

5 

28  04 

82  30 

51 

7A 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

3  6 

MARATHON  VACA  KEY 

5361 

MONROE 

5 

2*  43 

61  06 

6P 

6P 

U.S.  PUB. HEALTH  SVC 

2  3  5 

bclle  olaoe  cxp  sta 

0611 

PALM  BEACH 

80  38 

16 

8A 

8A 

EVERGLADES  EXP  STA 

2  3  5  6 

HARIAIMA  CAA  AP 

JACKSON 

1 

30  50 

65  11 

110 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

BELLE  GLADE  HRN  GATE  h 

0616 

PALM  BEACH 

7 

26  42 

80  43 

31 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C 

MARIANNA    IND  SCHOOL 

5372 

JACKSON 

1 

30  45 

65  17 

120 

5P 

FLA.    INC. S. FOR  BOYS 

2  3  5 

BIG  PINE  KEY  tm 

MONROE 

24  *0 

6P 

6P 

WALTER  ZIEGNER 

2  3  5 

HARINELAND 

5391 

FLAGLER 

MID 

MARINE  STUDIO  INC 

C 

BITHLO 

0758 

ORANGE 

8 

28  33 

81  06 

65 

MID 

MRS. MILDRED  M. GROSE 

C 

PHAYO  5  NW 

5539 

LA  FAYETTE 

5 

30  06 

83  14 

6P 

6P 

ROBERT  L.  ANNIN 

2  3  5 

BLACKMAN  *  WNM 

0765 

OKALOOSA 

5 

30  57 

86  42 

200 

MID 

MRS.  S.  YOUNGBLOOO 

C 

MELBOURNE 

5612 

BREVARD 

2 

26  05 

80  36 

20 

BA 

8A 

MELBOURNE  HIGH  SCH 

2  3  5  C 

BUOUHTSTQfN  2  SE 

OB  OA 

85  02 

51 

7A 

JOHN  PURIFOY 

2  3  5 

MERRITT  ISLAND 

BH EVAHD 

2 

28  21 

80  42 

25 

6P 

BICHARD  E.  DEWEY 

BOCA  RATON 

0845 

PALM  BEACH 

2 

26  21 

80  05 

15 

HAROLD  A.  TURNER 

C 

MIAMI   BAY  FRONT 

5653 

DADE 

2 

25  47 

80  11 

B 

5P 

5P 

CITY  OF  MIAMI 

2  3  5 

BBAOCHTON  EXP  STA 

MANATEE 

5 

27  29 

BA 

SA 

GULF  COAST  EXP  STA 

2  3  5 

MIAMI  BEACH 

5658 

OAOE 

6P 

LIFE  GUARD  PATROL 

2  3  5 

BRANFOOD 

0975 

SUWANNEE 

10 

29  58 

82  56 

- 

HID 

HfiS.   BEUUAH  STANLEY 

C 

MIAMI  we  AIRPORT 

5663 

DADE 

2 

2  5  49 

80  17 

8 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5  C 

BRISTOL 

1020 

LIBERTY 

1 

30  26 

84  59 

160 

MID 

WILLARD  R.  ADAMS 

0 

MIAMI  WB  CITY 

5668 

DADE 

2 

25  *7 

80  11 

B 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5  C 

6R0OKSVILLE  CHIN  MILL 

1046 

HCRNANOO 

82  22 

275 

5P 

5P 

W— CENT  FLA  Exp  STA 

2  3  5 

c 

MILTON  EXP  STATION 

SANTA  ROSA 

5 

30  47 

87  09 

217 

5P 

6P 

AGR .  EXP.  STATION 

6U$MELL  3  E 

1163 

SUMTER 

5 

28  40 

82  05 

75 

MRS.  A.  H.  NELSON 

2  3  5 

MONT  I CELLO 

5879 

JEFFERSON 

5 

30  32 

83  52 

202 

HID 

A.  M.  PHILLIPS 

2  3  5 

CAMP  BLAND I NG 

CLAY 

8 

29  59 

5P 

5P 

LEROY  G.   NORMAN.  JH 

MO0«E  HAVEN  LOCK  1 

6895 

GLADES 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6  C 

CANAL  POINT  GATE  5 

1271 

PALM  BEACH 

7 

26  52 

80  38 

36 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

MOUNTAIN  LAKE 

5973 

POLK 

7 

27  56 

81  36 

160 

5P 

5P 

MOUNTAIN  LAKE  CORP 

2  3  6 

CANAL  POINT  USDA 

1276 

PALM  BEACH 

7 

26  52 

80  38 

25 

MID 

8A 

SUGAR  PLANT  FLO  STA 

2  3  5 

MT  PLEASANT 

5990 

GADSDEN 

1 

30  40 

84  4  2 

301 

6P 

6P 

A.  N.  HUBBARD 

2  3  5 

1305 

80  5* 

5P 

5P 

2  3  5 

HYAKKA  RIVEP  ST  PARK 

SARASOTA 

5 

27  15 

82  19 

20 

8A 

STATE  PARK  SERVICE 

CAPTIVA 

1310 

LEE 

5 

26  32 

82  11 

3 

5P 

ALLEN  T .  WEEKS 

2  3  5 

NAPLES 

6078 

COLLIER 

5 

26  09 

81  47 

5P 

CITY  OF  NAPLES 

2  3  5 

CARfiABELLE 

FRANKLIN 

5 

29  51 

6P 

EDGAR  E.  SMITH 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 

6210 

VOLUSIA 

10 

6P 

A.    B.  NORDMAN 

2  3  5 

CARYVILLE 

1398 

WASHINGTON 

3 

30  46 

85  49 

65 

CHESTER  R.  DAVIS 

3 

NICEVILLE 

6240 

OKALOOSA 

5 

30  31 

86  30 

60 

8A 

BA 

JACKSON  GO. FOR. STA. 

2  3  5  C 

CEDAR  KEY 

1432 

LEVY 

5 

29  06 

83  02 

19 

6P 

C.  C.  WHIOOON 

2  3  5 

NITTAW  1  S 

6261 

OSCEOLA 

6 

27  66 

81  00 

60 

BP 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

3 

1502 

84  52 

90 

3 

N  NEW  RIVER  CANAL  1 

PALM  BEACH 

7 

26  34 

80  45 

15 

MID 

CMIPLEY  3  £ 

1544 

WASHINGTON 

3 

30  47 

85  29 

130 

5P 

5P 

A^*"w';^  O'STEEN^^ 

2  3  5 

N  NEW  RIVER  CANAL  2 

6323 

PALM  BEACH 

7 

26  20 

80  32 

22 

U.  s!  GEO.  SURVEY 

C 

CLEARWATER  BEACH 

PINELLAS 

5 

27  59 

B2  60 

6P 

CITY  OF  CLEARWATER 

OASIS  FISHING  LODGE 

6404 

POLK 

5P 

5P 

PAUL  G.  BRYAN 

2  3  5  C 

CLERMONT  6  S 

1641 

LAKE 

8 

28  29 

81  46 

140 

6P 

6P 

ED  OLIVENBAUM 

2  3  5 

OCA  LA 

6414 

HARION 

5 

29  11 

82  08 

86 

5P 

5P 

STEPHEN  JEWETT 

2  3  5 

CLEWISTON 

16*9 

HENDRY 

7 

26  45 

80  55 

IQ 

8P 

GERVIN  N.  PITZEN 

3 

OCALA  2  NE 

6419 

MARION 

5 

29  13 

82  07 

68 

8P 

BP 

AIRWAY  OBSERVER 

2  3  5 

CLEWISTON  U  S  ENGINEERS 

1654 

HENDRY 

80  53 

20 

8A 

aA 

2  3  5  6 

c 

OKEECHOBEE  9  W 

OKEECHOBEE 

7 

27  14 

80  59 

30 

5P 

COCONUT  GROVE  7  S 

1716 

DADE 

2 

25  39 

80  17 

10 

6A 

BUREAU  PLANT  IND. 

2  3  5 

OKEECHOBEE  HRCN  GT  6 

6485 

OKEECHOBEE 

27  13 

80  48 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6 

CRESCENT  CITY  2  SW 

PUTNAM 

e 

29  25 

50 

6P 

W.  S.  NEWBOLD 

ORANGE  CITY 

6584 

VOLUSIA 

36 

MID 

CITY  OF  ORANGE  CITY 

CRESTVIEW 

1983 

OKALOOSA 

5 

30  46 

86  34 

236 

MID 

SOIL  CONSERV.  SVC 

c 

ORLANDO  WATER  PLANT 

6633 

ORANGE 

8 

28  33 

91  21 

111 

5P 

5P 

ORLANDO  UTILI.  COW 

2  3  6  6 

CROSS  CITY 

2006 

DIXIE 

5 

29  38 

83  07 

*6 

MID 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

c 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

6638 

ORANGE 

e 

28  33 

61  20 

106 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5  C 

CROSS  CITY  CAA  AIRPORT 

201 1 

83  06 

42 

MID 

MID 

2  3  5 

ORTONA  LOCK  2 

7 

26  47 

81  18 

21 

MIO 

DANIA  U  WM 

2114 

BROWARD 

2 

26  04 

80  12 

7 

"9A 

FLA.  POWER  6  LIGHT 

3 

PALATKA 

6753 

PUTNAM 

29  39 

81  33 

15 

6P 

CITY  OF  PALATKA 

2  3  5 

OAYTOHA  BEACH 

VOLUSIA 

2 

29  13 

9A 

NEWS- JOURNAL  CORP 

2  3  5 

PANACEA 

6828 

WAKULLA 

MID 

MR.  OTIS  L.  VAUSE 

C 

OAYTONA  BEACH  W6  AP 

2158 

VOLUSIA 

2 

29  11 

81  03 

31 

HID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

PANAMA  CITY 

6836 

BAY 

5 

30  10 

85  40 

10 

5P 

5P 

CHAMBER  OF  C0W1ERCE 

2  3  5 

0£  fUNIAK  SPRINGS 

2220 

WALTON 

3 

30  43 

86  07 

255 

5P 

5P 

H.   C.  STORRS 

2  3  5 

PANAMA  CITY  2 

6841 

BAY 

5 

30  10 

85  40 

37 

MID 

FLA.  FOREST  SERVICE 

2229 

81  18 

38 

9A 

9A 

2  3  5 

MANATEE 

5 

27  35 

82  25 

MID 

DOWLIHG  PARK 

2391 

SUWANNEE 

10 

30  15 

83  13 

HRS,  HATTIE  TOOLE 

c 

PENNSUCO  *  NW 

6986 

DADE 

2 

25  56 

80  27 

7 

U.  S.  GEo!  SURVEY 

DRY  TORTUGAS 

MONROE 

5 

24  38 

6P 

6P 

JOHN  R.  DEWEESE 

2  3  5 

PENSACOLA  CAA  AP 

6997 

ESCAMBIA 

HID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

EUSTIS  2  S 

2827 

LAKE 

8 

28  50 

81  41 

85 

6P 

6P 

HOWARD  J.  DICK 

2  3  5 

0 

PENSACOLA  WB  CITY 

7002 

ESCAMBIA 

5 

30  25 

67  13 

13 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

EVERGLADES 

2850 

COLLIER 

5 

25  51 

81  23 

3 

6P 

6P 

MANHATTAN  MERC. CORP 

2  3  5 

PETERS 

7033 

DADE 

2 

25  36 

60  21 

16 

01  GIORGIO  FRUIT 

3 

2915 

I 

5 

6P 

BRUCE  GRAY 

2  3  5 

PLANT  CITY 

HILLSBOROUGH 

5 

28  01 

62  06 

121 

5P 

5P 

FELOfl 

2923 

HENDRY 

26  32 

81  26 

"4P 

H.   GREGORY  ATCHLEV 

c 

POMPANO  BEACH 

7254 

BROWARD 

2 

26  14 

60  09 

22 

6P 

ST.  FARMERS'  MARKET 

2  3  6 

FELLSMERE 

2936 

INDIAN  RIVER 

2 

27  46 

60  36 

25 

4P 

SUGAR  PROD.  ASSN. 

2  3  5 

PORT  MAYACA  S  L  CNL 

7293 

MARTIN 

MIO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C 

FERNANDINA  BEACH 

2944 

NASSAU 

2 

30  40 

81  27 

22 

5P 

5P 

LEWIS  K.  NOLAN 

2  3  5 

PUNTA  GORDA 

7395 

CHARLOTTE 

5 

26  56 

62  03 

6 

5P 

5P 

E.  J.  HC  CAM 

2  3  5 

FORT  DfiUM 

3137 

OKEECHOBEE 

7 

27  32 

80  48 

60 

HID 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

c 

OUINCY  EXP  STATION 

7424 

GADSDEN 

6 

30  35 

84  35 

250 

5P 

5P 

N.FLA.  EXP.  STATION 

2  3  5 

3163 

BROWARD 

80  09 

6P 

6P 

F.  P.  MEDFORD,  JR. 

2  3  5 

RAIFORD  STATE  PRISON 

10 

30  04 

62  11 

120 

*P 

FLA    STATE  PRISON 

2  3  5  C 

FT  LAUOERDALE'"aAHIA-«AR 

3168 

BROWARD 

2 

26  07 

5P 

BAHIA-MAR  YACHT  HR8fl 

2  3  5 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

7760 

DADE 

2 

25  22 

80  35 

10 

5P 

5P 

NATIONAL  PARK  SVC 

2  3  6 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

3171 

BROWARD 

2 

26  06 

80  14 

8A 

8A 

U  OF  F  PLANTATION  LAB  2  3  5  6 

SAINT  AUGUSTINE 

7812 

ST  JOHNS 

6P 

CTY  OF  ST. AUGUSTINE 

2  3  5 

FORT  MYERS  we  AIRPORT 

3186 

LEE 

5 

26  35 

81  52 

15 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

SAINT  LEO 

7861 

PASCO 

5 

28  20 

82  16 

178 

7P 

7P 

GEORGE  E.  MONTPETIT 

2  3  5  t 

FORT  PIEPCE 

3207 

ST  LUCIE 

2 

27  25 

80  19 

10 

HID 

MID 

CITY  OF  FT.  PIERCE 

2  3  5 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 

7869 

MARTIN 

2 

27  05 

80  18 

15 

HID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C 

FOUNTAIN  3  S 

3230 

BAY 

30  26 

85  26 

140 

5P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

6 

30  05 

64  10 

17 

FISH  6  WLDLIFE  SVC 

2  3  5 

GAINESVILLE  UNI  OF  FLA 

3316 

ALACHUA 

a 

29  39 

82  21 

165 

8A 

H.  E.  BRATLEY 

2  3  5 

c 

ST  PETERSBURG 

7886 

PINELLAS 

6 

27  47 

82  38 

35 

5P 

5P 

CITY  OF  ST  PET 'BURG 

2  3  5  C 

GAINESVILLE  3  WSW 

ALACHUA 

8 

29  38 

4P 

AGRONOMY  DEPT  U  OF  F 

2  3  5  6 

SANFORD 

7977 

SEMINOLE 

8A 

E.  J.  MOUGHTOH,  JR. 

2  3  5 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

3470 

BAKER 

9 

30  15 

82  10 

140 

4P 

G.ST.   M.  NURSERIES 

2  3  5 

SARASOTA 

6021 

SARASOTA 

5 

27  21 

82  32 

30 

5P 

5P 

CITY  OF  SARASOTA 

2  3  5 

GRACEVILLE 

3538 

JACKSON 

3 

30  59 

66  30 

160 

MID 

CHARLES  C.LIDOON.JR 

c 

SECOTAN 

8094 

TAYLOR 

30  12 

63  39 

50 

6P 

6P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

ORANGE 

Bl  14 

70 

8A 

U.   S.  GEO.  SURVEY 

3 

2 

26  45 

80  20 

13 

5P 

5P 

DONALD  W  MORGAN 

2  3  5 

HIALEAH 

3909 

DADE 

2 

26  50 

80  17 

6 

8A 

MIAMI  WATER  PLANT 

2  3  5  6 

c 

STUART 

8620 

MARTIN 

2 

27  13 

80  15 

RADIO  STATION  WSTU 

2  3  5 

HK>H  SPRINGS 

ALACHUA 

10 

29  50 

5P 

GEO.  T.  ALEXANDER 

2  3  5 

SUNN 1  LAND 

6671 

COLLIER 

26  16 

81  21 

13 

5P 

5P 

SE  FOREST  EXP  STA 

2  3  5  6  C 

HILLIARD 

3978 

NASSAU 

9 

30  42 

61  56 

70 

6P 

6P 

BRUNO  SCHR06BACH 

2  3  5 

TALLAHASSEE  WB  AP 

8758 

LEON 

6 

30  26 

84  20 

64 

MIO 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 

3986 

HILLSBOROUGH 

5 

28  09 

82  14 

50 

8A 

STATE  PARK 

3 

TAMIAMI  CANAL 

8775 

DADE 

2 

25  46 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

C 

HOLOPAW  3  WW 

4075 

OSC  EOLA 

81  05 

70 

HID 

TRIPLE  E. DEVELOP. CO 

c 

TAMIAMI   TRL  40  Ml  BEND 

25  46 

80  50 

lOA 

NATIONAL  PARK  SVC 

2  3  5  6  C 

HOMESTEAD  EXP  STATION 

DADE 

2 

25  30 

80  30 

11 

SUBTROPICAL  EXP  STA 

2  3  5 

c 

TAMPA  WB  AIRPORT 

8788 

HILLSBOROUGH 

5 

27  56 

82  32 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5  C 

HYPOLUXO 

4198 

PALM  BEACH 

26  33 

80  03 

12 

6P 

6P 

J.  L.  GARNETT 

2  3  5 

TARPON  SPRINGS 

6824 

PINELLAS 

28  09 

62  46 

8 

SA 

8A 

CITY  OF  TARPON  SPGS 

2  3  5 

INGLIS 

4273 

LEVY 

5 

29  02 

62  41 

12 

MIO 

FLA,  POWER  COMPANY 

c 

TAVERNIER 

8841 

MONROE 

2 

2  5  01 

80  30 

5 

6P 

6P 

CAPT.  EUGENE  LOWE 

2  3  5 

INVERNESS 

4209 

CITRUS 

6 

28  50 

82  20 

70 

5P 

5P 

CITY  OF  INVERNESS 

2  3  5 

TITU5VILLE  2  W 

9942 

BREVARD 

6P 

FRANK  B.  ROOF 

2  3  5 

433? 

81  33 

115 

CHASE  6  COMPANY 

3 

5P 

CCMSINED  WITH  STA  NO.  6*04  7/56 

JACKSONVILLE  MB  AP 

4358 

DUVAL 

8 

30  25 

81  39 

24 

MID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

VENICE 

9176 

SARASOTA 

REV.  CLYDE  BURKE 

2  3  5  C 

JACKSONVILLE  BEACH 

4366 

Duval 

2 

30  17 

81  24 

10 

7P 

7P 

FIRE  DEPARTMENT 

2  3  5 

VENUS  3  SE 

9164 

GLADES 

27  02 

81  21 

70 

MID 

VAN  T.  OXER 

JACKSONVII-LE  W8  CITY 

4371 

DUVAL 

8 

30  20 

81  39 

18 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  6 

c 

9206 

WASHINGTON 

30  38 

85  43 

46 

MID 

JAMES  0.  PARISH 

JASPFP  '1  tSE 

4394 

HAMILTON 

10 

30  30 

62  48 

140 

5P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

VEHO  BEACH  CAA  AP 

9214 

INDIAN  RIVER 

27  39 

80  25 

24 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5  6  C 

4518 

80  17 

18 

DADE  CO.  NURSERIES 

3 

9401 

HARDEE 

5 

27  34 

81  49 

120 

6P 

6P 

H.  L.  CARLTON 

2  3  5 

KEY  WEST  WB  CITY 

4575 

MONROE 

5 

24  33 

81  46 

9 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

» 

WEST  PALM  BEACH 

9520 

PALM  BEACH 

2 

26  43 

60  03 

15 

6P 

6P 

POST-TIMES 

2  3  5 

KISSIMWEE 

4620 

OSCEOLA 

81  25 

69 

6P 

6P 

HRS.  MABEL  L.  LAKE 

2  3  5 

0 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

9625 

PALM  BEACH 

2 

26  41 

80  06 

15 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5  C 

KISSIHMEE  2 

4625 

OSCEOLA 

28  IB 

81  24 

68 

MID 

HRS.  MABEL  L.  LAKE 

c 

WINTER  HAVEN 

9707 

POLK 

5 

28  01 

81  44 

175 

5P 

5P 

U.S.CITRUS  PRODUCTS 

2  3  5 

LA  BELLE 

4662 

HENDRY 

5 

26  46 

81  26 

13 

6P 

6P 

MRS.  ALICE  E.  KALL 

2  3  5 

LAKE  ALFRED  EXP  STATION 

4707 

POLK 

5 

28  06 

Bl  43 

160 

5P 

5P 

CITRUS  EXP  STATION 

2  3  5 

LAKE  CITY  2  E 

4731 

COLUMBIA 

10 

30  12 

82  35 

205 

5P 

5P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

LAKE  HIAWASSE 

4771 

ORANGE 

8 

28  32 

81  26 

115 

SUBTROP  FRT  FLO  STA 

2  3  5 

LAKFLANO  WB  CITY 

4/97 

POLK 

5 

28  02 

81  57 

214 

MID 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

LAKE  PLACID  2  SW 

4845 

HIGHLANDS 

7 

27  17 

81  23 

6P 

6P 

COLE  DANLEY,  JH. 

2  3  5  6 

LAKE  TRAFFOWO 

COLLIER 

26  26 

01  29 

27 

7A 

JAMES  M.  PEPPER 

3 

LAMOm  e  W 

4892 

JEFFERSON 

5 

30  24 

83  55 

190 

MID 

TUMGSTOH  PLANTATION 

c 

LEESeURG 

4980 

LAKE 

28  49 

81  52 

65 

MID 

EDDIE  C.  BLTTLER 

c 

LIC*AJ«VITAE  I(EY 

5035 

HONROE 

2 

24  54 

80  42 

MIO 

DR.  E.  C.  LUNSFORD 

c 

LIVE  OAK  2  ESE 

SUWANNEE 

10 

82  58 

120 

6P 

RADIO  STATION  WNER 

2  3  5 

1-APALACHICOLAi 
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FLORIDA  -  AUGUST  1955 


WEATHER  SUJ4MARY 


GENERAL 

Below  average  rainfall  and  typical  warmth 
characterized  the  weather  in  the  welcome 
absence  of  hurricanes  during  the  month. 

Rainfall  was  mostly  in  the  form  of  showers 
associated  with  thunderstorms  and  amounts 
varied  greatly  over  short  distances.  Pre- 
cipitation for  the  State  as  a  whole  averaged 
5-1/2  inches  which  was  nearly  1.6  inches 
less  than  the  long-term  figure.     The  spotty 
and  scanty  nature  of  the  showers,  although 
they  occurred  with  typical  frequency,  left 
many  areas  rather  dry.     On  the  other  hand, 
St.  Petersburg,  Niceville,  and  Pensacola  WB 
City  received  very  heavy  rains  amounting  to 
15.10  inches,   14.44  inches,   and  13.94  inches, 
respectively.     Plant  City  and  Bradenton  Exp. 
Station  measured  well  over  10  inches  for  the 
month.     The  least  monthly  total  was  only  0.60 
inch  at  Live  Oak  2  ESE.     Storm  "Brenda"  poured 
5.77  inches  on  Pensacola  CAA  Airport  on  the 
1st  for  the  greatest  daily  amount. 

Temperatures  averaged  about  one  degree  above 
the  long-term  value  for  the  State  as  a  whole 
but  averaged  somewhat  nearer  normal  on  the 
Peninsula.     This  was  one  of  the  comjiaratively 
few  times  since  1891  that  the  August  maximum 
failed  to  exceed  99° ,   that  temperature  being 
registered  at  least  once  by  6  stations  on 
various  dates  during  the  month.     The  lowest 
temperature  was  61°,   recorded  at  Kissimmee 
on  the  3rd  and  at  Jasper  9  ESE  on  the  31st. 

Sunshine  was  near  normal  in  the  Miami  and 
Pensacola  areas  and  generally  much  above 
normal  elsewhere,  while  daytime  cloudiness 
was  well  below  average  in  most  areas. 

WEATHER  DETAILS 

A  tropical  storm  that  moved  inland  near  the 
Louisiana-Mississippi  border  on  the  1st  caused 
heavy  rain  as  far  east  as  Niceville  and  winds 
up  to  34  m. p. h.   in  gusts  at  Pensacola.  Other- 
wise,  the  rainfall  pattern  continued  spotty 
throughout  most  of  the  month,   falling  as 
scattered  thundershowers  with  amounts  varying 
greatly  over  short  distances.     Generous  rains 
fell  over  most  sections  in  thunderstorms  during 
the  last  week  under  the  influence  of  an  unsta- 
ble air  mass  of  Tropical  origin.     Light  hail 
was  reported  near  Pensacola  on  the  7th  but 
none  was  recorded  during  the  month  at  any 
regular  observation  station. 

Temperatures  were  typically  stable  most  of  the 
month.     However,   the  second  week  was  the 
warmest  of  the  summer  thus  far.     During  the 
second  week  maximum  temperatures  in  the  middle 
and  upper  90 's  and  minimum  readings  in  the 
middle  70 's  were  common.     The  high  temperatures 
persisted  through  much  of  the  third  week  in 
the  northern  portion  of  the  State. 

WEATHER  EFFECTS 

Citrus  groves  were  in  good  condition  generally 
but  some  groves  needed  more  rain.     Dry  weather 


during  the  first  half  of  the  month  was  favor- 
able for  uninterrupted  work  in  preparing  fields 
for  fall  truck  in  Lee  and  Collier  Counties. 
Planting  of  seed  beds  continued  in  the  south 
portion  but  some  areas  were  too  dry  for  trans- 
planting operations  until  more  rains  came  the 
latter  part  of  the  month.     Weather  conditions 
were  reported  favorable  for  the  rather  large 
scale  plantings  of  gladioli  in  St.  Johns 
County . 

Among  the  activities  outside  the  citrus  and 
truck  areas,   harvesting  of  field  corn  was 
under  way,  cotton  picking  and  ginning  were  in 
progress,   and  the  processing  of  shade  tobacco 
continued.     The  dry  weather  was  favorable  for 
those  activities  but  not  good  for  the  crops 
still  growing  such  as  soybeans  and  pastures 
which  needed  more  rain  in  many  areas.  Later 
in  the  month,   however,   the  rains  increased 
and  helped  pastures  and  unripened  crops  but 
hampered  harvesting  of  cotton  and  corn.  Pe- 
cans in  the  northern  counties  were  reported 
sizing  nicely  with  the  trees  heavily  fruited. 
On  the  whole,  weather  conditions  during  the 
month  were  not  unfavorable  for  agriculture 
even  though  rainfall  averaged  below  normal. 

According  to  the  U.   S.  Geological  Survey,  some 
small  lakes  and  stock  ponds  were  dry,   and  runoff 
and  surface  storage  of  water  were  at  record 
or  near  record  lows  in  many  sections.  Ground- 
water levels  generally  remained  littie  changed 
in  central  Florida,  but   levels  in  northern 
key  wells  declined  at  Tallahassee  and  rose 
at  Pensacola.     Levels  in  the  principal  artesian 
aquifer  in  northern  Florida  remained  unchanged. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

Tropical  storm  "Brenda"  affected  the  north- 
western coastal  counties  on  the  1st,  causing 
heavy  rains  and  moderately  strong  winds  but 
little  damage  resulted.     Most  of  the  typically 
numerous  thunderstorms  were  not  out  of  the 
ordinary  but  some  were  violent.  Lightning 
killed  a  child  at  Lakeland  on  the  31st,  and 
injured  6  persons  over  the  State  during  the 
month.     Thunderstorm  winds  and  lightning  caused 
some  property  damage  in  scattered  localities 
on  several  dates,   the  most  notable  of  which 
are  described  below: 

8th:     In  the  Bradenton-Wauchula  area,  a  home 
was  destroyed  by  fire  believed  started  by 
lightning,   and  utility  lines  were  damaged  by 
lightning . 

15th:     Lightning  was  believed  to  have  started 
a  fire  in  an  armory  in  Miami,  resulting  in 
damage  estimated  at  $5,000. 

31st:     Lightning  killed  10  head  of  dairy 
cattle  near  Tallahassee,   and  set  a  fire  that 
destroyed  a  house  in  Orlando. 

FLOODS 

None  were  reported  during  the  month. 

J.  E.  Stork 
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Wind 

itiection 

Wind 

m. 

speed 

p.  h. 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

1 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

-s 

s  • 

i  1 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:30  a 
EST 

7:30  a 
EST  j 

o. 

O  H 
n  to 
..  H 

7:30  p 
EST 

Trace 

.01-09 

.10-49 

:  66-OS 

i 

1.00-1.99 

2.00 

and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  su 

APALACHICOLA  WB  CITY 

7.1 

34 

SE 

10 

5 

4 

\ 

3 

DArrONA  BEACH  WB  \P 

NE 

10 

8.6 

30* 

NNE 

10 

87 

86 

63 

74 

5 

2 

6 

1 

0 

0 

PORT  MYERS  WB  AP 

_ 

6.5 

30» 

NE 

5 

6 

7 

9 

3 

Q 

0 

25 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

NWt 

13t 

e.5t 

36t 

Et 

24 

86t 

8St 

54 1 

69t 

3 

4 

3 

2 

1 

0 

13 

53t 

4  .7t 

KEY  WEST  WB  CITY 

6.5 

20 

SE 

18.f 

83 

69 

78 

6 

5 

5 

3 

20 

LAKELAXD  WB  CITY 

5.4 

4 

S 

7 

3 

2 

0 

21 

60 

6.2 

HIAMI  WB  CITY 

Nt 

12t 

9.6 

31 

sw 

19+ 

89t 

88t 

62t 

78t 

7 

7 

4 

2 

2 

0 

22 

68 

5.2 

MIAIII  BEACH 

4 

8 

5 

3 

0 

0 

20 

ORLANDO  WB  AP 

NE 

10 

7.7 

35* 

WNW 

12 

90 

92 

63 

76 

7 

4 

6 

2 

3 

0 

22 

5.5 

FENSACOLA  WB  CITY 

7.4 

30 

SE 

1+ 

87t 

87t 

58 

75t 

1 

3 

3 

1 

4 

2 

14 

68 

TALLAHASSEE  WB  AP 

E 

10 

S.2 

91 

92 

59 

76 

4 

3 

5 

1 

0 

1 

14 

5.3 

TAUPA  WB  AP 

W 

13 

8.2 

30« 

s 

25 

91 

89 

63 

82 

2 

2 

7 

4 

2 

1 

18 

72 

5.4 

WEST  PALU  BEACH  WB  AP 

ESE 

11 

9.7 

38* 

NW 

12 

87 

83 

64 

78 

10 

8 

5 

1 

0 

0 

24 

6.6 

f  Airport  Data 
•  Thla  datum  la  obtained  by 
visual  observation  since  record- 
ing equipment  la  not  available. 
It  is  not  necessarily  the  fast- 
est mile  occurring  during  the 
period . 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Tear 

e 

o 

Aveti 

« 

IT 

s 

e 
* 

Averc 

1891 

81.6 

101 

56 

5.70 

1892 

80.8 

101 

67 

8.21 

1893 

81.4 

102 

63 

6.93 

1894 

81.0 

97 

65 

7  .42 

1895 

81.1 

99 

60 

5.93 

1896 

82.0 

100 

58 

5.75 

1897 

81,7 

104 

65 

6.70 

1898 

80.8 

97 

58 

12.86 

1899 

82.2 

102 

62 

6.57 

1900 

82.4 

104 

64 

4.36 

1901 

80.4 

99 

64 

10.63 

1902 

82.0 

105 

57 

4.67 

1903 

82.4 

102 

63 

6.82 

1804 

80.2 

101 

61 

7.37 

1905 

80.9 

102 

59 

11.60 

1906 

81.4 

100 

62 

7  .40 

1907 

81.3 

101 

62 

5.99 

*i908 

81.1 

103 

61 

6.89 

1909 

81.9 

103 

65 

7.63 

1910 

80.6 

99 

61 

8.63 

1911 

80.7 

100 

60 

8.90 

1912 

81.6 

100 

60 

5.76 

1913 

80.7 

101 

62 

6.82 

1914 

81.6 

101 

60 

5.59 

1915 

82.7 

102 

63 

6.77 

1916 
1917 
1918 
1919 
1920 

1921 
1922 
1923 
1924 
1925 

1926 
1927 
1928 
1929 
1930 

1931 
1932 
1933 
1934 
1935 

1936 
1937 
1938 
1939 
1940 


Temperature 


81.4 
81.3 
81.4 
81.7 
80.7 


81.4 
80.1 
81.2 
82.8 
81.4 


81.2 
81.3 
80.5 


102 
99 
104 
101 
101 

102 
99 
102 
103 
104 


100 
100 
99 
103 

102 
101 
101 
99 
102 

100 
100 
104 


61 
58 
58 
60 


58 
66 
58 
55 


65 
65 


59 
60 


60 
58 


Precipitation 


6,03 
7.71 
5,82 
6.80 
6.64 

4.39 
7.98 
6.76 
4.17 

6.56 

8.20 
6.18 
9.56 
6.36 
4.22 

6.29 
9.78 
6.45 
5.35 
8.99 

6.75 
8.77 
3.84 
10.79 
6.93 


Temperature 

Precipitation 

Year 

e 

e 

1 

1 

« 

t 

S 

> 
< 

s 

2 

> 
< 

1941 

83.3 

102 

64 

5,16 

1942 

81.7 

102 

58 

5,44 

1943 

82.0 

102 

59 

7,10 

1944 

81.6 

98 

61 

7,76 

1945 

81.5 

99 

61 

8,39 

1946 

81 .4 

99 

62 

6.77 

1947 

81.3 

105 

60 

7,05 

1948 

81,1 

100 

62 

7.72 

1949 

81,2 

99 

62 

11,05 

1950 

81.3 

100 

59 

6,32 

1951 

83.3 

103 

58 

5,50 

1952 

81.9 

102 

60 

7.50 

1953 

81.3 

102 

63 

9.51 

1954 

83.4 

104 

60 

4.55 

1955 

82.3 

99 

61 

5.49 

All 

Years 

81.5 

7.06 

Averages  In  this  table  have  been  weighted  according  to  area 


See  reference  notes  folloving  Station  Index 
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Temperature 


Station 


Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

1  Departure  { 

From  Normal 

Highest 

0 

% 

a 

Lowest 

o 
O 

Degree  Days 

No.  ot  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

*« 
O 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  oi  Daya 

Max. 

Mln. 

Total 

Mai.  Depth 
on  Ground 

Date 

e 
t 
I 

» 

j  .50  or  Morel 

1.00 
or  More 

o| 

Oi< 

0  t 

'i 

si 

on 

8e«'> 

75.5 

82.0 

7 

95 

11 

72 

23 

0 

6 

0 

0 

0 

9.64 

2.16 

2.94 

22 

•  0 

0 

6 

9 

4 

91  §7 

71.7 

81,7 

95 

68 

1 7 

0 

26 

0 

0 

0 

7.84 

.18 

1.97 

.0 

0 

9 

6 

3 

91«7 

71.9 

81 ,8 

97 

16  + 

68 

7 

0 

25 

0 

0 

0 

4.64 

2.41 

1 . 54 

1 

.0 

0 

6 

4 

2 

93aOM 

71.3 

82, 2M 

8 

98 

23 

68 

1  7 

0 

29 

0 

0 

0 

6.08 

1.53 

2.70 

24 

.0 

0 

H 

5 

2 

92«6 

70.9 

81.8 

97 

67 

0 

27 

0 

0 

0 

5.05 

1.44 

,0 

0 

10 

4 

1 

94.  1 

69.8 

82.0 

4 

98 

4  + 

65 

21 

0 

29 

0 

0 

0 

9.32 

1.55 

1.75 

13 

,  0 

0 

10 

6 

4 

90 1 1 

74.4 

82,3 

^ 

97 

!  ^* 

70 

0 

15 

0 

0 

0 

8.63 

3.49 

4.38 

25 

•  0 

0 

8 

4 

2 

93.1 

69.7 

81.4 

96 

19  + 

62 

30 

0 

29 

0 

0 

0 

3.86 

1.12 

26 

.0 

0 

6 

3 

1 

92.6 

69.5 

81,1 

1 

96 

1 2 

65 

3 1 

0 

29 

0 

0 

0 

4.56 

2.01 

1,95 

15 

.0 

0 

a 

3 

1 

92.0 

68.6 

80.3 

- 

97 

21  + 

62 

28 

0 

25 

0 

0 

0 

2.65 

- 

4.95 

,66 

.0 

0 

6 

2 

0 

92  .9 

73.3 

83.1 

1 

3 

98 

12 

69 

28 

0 

29 

0 

0 

0 

3.85 

2.58 

1,71 

24 

.0 

0 

6 

2 

2 

89. 8M 

72.  9M 

81. 4M 

98 

69 

0 

12 

0 

0 

0 

2,97 

1.16 

23 

.0 

0 

6 

2 

2 

90.8 

74.4 

82.6 

1  • 

97 

70 

7« 
^1 

0 

21 

0 

0 

0 

4,  12 

2.14 

1  .99 

.0 

0 

6 

3 

1 

92.5 

66.7 

79,6 

98 

1  ? 

61 

0 

23 

0 

0 

0 

2,30 

,85 

1^ 

.0 

0 

7 

2 

0 

94.1 

69.5 

81,8 

98 

12 

66 

30 

0 

29 

0 

0 

0 

2.05 

- 

4.26 

1  .40 

26 

.0 

0 

2 

2 

1 

93.5 

70,6 

82.1 

97 

12 

67 

29+ 

0 

31 

0 

0 

0 

.60 

.28 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

92.9 
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6 
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1 2 
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0 
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14 
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8 
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0 
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.  0 
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7 
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0 
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.0 

0 

10 

4 

3 

90.9 

74.  2 

82  .6 
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23 
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0 
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1 
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0 
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4.51 

,  0 
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7 
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1 

96 

66 
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0 
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1 

91.5 
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81.7 
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81.9 
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99 
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.0 

0 
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3 

2 

89.6 

74.5 
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97 
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4.49 
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Precipitation 


NORTHERN  DIVISION 

APALACHICOLA  WB  CITY 
BLQUNTSTOWN  2  SE 
CARRABELLE 
CHIPLEY  3  E 
CROSS  CITY  CAA  AP 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

FERNANDINA  BEACH 

FOUNTAIN  3  S 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

HILLIARD 

JACKSONVILLE  WB  AP 
JACKSONVILLE  BEACH 
JACKSONVILLE  W8  CITY 
JASPER  9  ESE 
LAKE  CITY  2  E 

LIVE  OAK  2  ESE 
MAD  I  SON 

MAR  I  ANNA  CAA  AP 
MAR  I  ANNA   IND  SCHOOL 
MAYO  5  NW 

MILTON  EXP  STATION 
MONT  I CELLO 
MT  PLEASANT 
NICEVILLE 
PANAMA  CITY 

PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA  WB  CITY 
QUINCY  EXP  STATION 
SAINT  MARKS  6  SE 
SECOTAN 

TALLAHASSEE  WB  AP 

DIVISION 

MIDDLE  DIVISION 
BARTOW 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 
BUSHNELL  2  E 
CAMP  8LANDING 
CEDAR  KEY 

CLEARWATER  BEACH 
CLERMONT  6  S 
CRESCENT  CITY  2  SW 
DAYTONA  8EACH 
DAYTONA  BEACH  WB  AP 

OE  LAND 
EUSTIS  2  S 
FEDERAL  POINT 
GAINESVILLE  UNI   OF  FLA 
GAINESVILLE  3  WSW 

HIGH  SPRINGS 

INVERNESS 

KISSIMMEE 

LAKE   ALFRED  EXP  STA 
LAKE  HIAWASSE 

LAKELAND  WB  CITY 

MOUNTAIN  LAKE 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 

OASIS  FISHING  LODGE 

OCALA 

OCALA  2  NE 

ORLANDO  WATER  PLANT 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

PALATKA 

PLANT  CITY 

RAIFORD  ST  PRISON 

SAINT  AUGUSTINE 

SAINT  LEO 

ST  PETERSBURG 

SANFORD 

TAMPA  WB  AIRPORT 
TARPON  SPRINGS 
WINTER  HAVEN 

DIVISION 

SOUTHERN  DIVISION 

ARCADIA 
AVON  PARK 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  96  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  ■  CONTINUED   AUGUST  1955 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

S 
i 

D 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

_ 
0 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  Days 

Max 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

X 

£ 
0 
X 

0 

? 

e 

0 

^  s 

«  > 
°  J 

5)3 

0 1 

hi 

BELLE  GLADE  EXP  STA  AM 

90.6 

71,3 

81. 

0 

.5 

95 

11 

68 

3  + 

0 

24 

0 

0 

0 

8.05 

-  .01 

1,84 

3 

.0 

0 

13 
9 

5 

4 

BIG  PINE  KEY  INN 

90  •  8 

75.6 

83  • 

70 

2 

28 

0 

0 

0 

5.48 

1 .54 

16 

.0 

0 

3 

2 

BRADENTON  EXP  STATION  AM 

90,3 

73,0 

81. 

7 

.6 

93 

4  + 

69 

1  + 

0 

22 

0 

0 

0 

13.39 

3.81 

3.45 

31 

.0 

0 

CANAL  POINT  USDA 

90.2 

72,1 

81, 

2 

94 

10  + 

0 

17 

0 

0 

0 

7.27 

2.54 

25 

•  0 

0 

in 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

91.0 

74.9 

83. 

0 

95 

7  + 

69 

25 

0 

24 

0 

0 

0 

3.08 

.87 

20 

.0 

0 

CAPTIVA 

90. 

76, 4M 

83. 

5M 

93 

28 

72 

3 

0 

27 

0 

0 

0 

2.19 

.45 

29 

.0 

0 

7 

0 

0 

CLEWISTON  U  S  EN6  AM 

90.  9 

74 . 2 

82 

6 

95 

1 1+ 

70 

20 

0 

25 

0 

0 

0 

5.  52 

.99 

20 

.0 

0 

12 

6 

0 

COCONUT  GROVE  7  8  AM 

90.2 

74,2 

82. 

2 

.3 

95 

11  + 

70 

9+ 

0 

15 

0 

0 

0 

3.71 

-  2.70 

.88 

25 

•  0 

0 

DRY  TORTUGAS 

90.7 

77,6 

84. 

2 

95 

17 

7  1 

25 

0 

22 

0 

0 

0 

2.69 

1 .44 

25 

.0 

0 

EVERGLADES 

92.2 

74.6 

83. 

4 

.6 

95 

5  + 

71 

2+ 

0 

30 

0 

0 

0 

7.17 

-  1.63 

1.43 

5 

•  0 

0 

FELLSMERE 

92.7 

72.9 

82. 

8 

1.3 

99 

10 

70 

7+ 

0 

29 

0 

0 

0 

6.49 

-  1.15 

1  .86 

21 

.  0 

0 

9 

5 

3 

FORT  LAUDERDALE 

1  . 

71 

1  + 

0 

27 

0 

0 

0 

2.60 

-  4.35 

•  70 

IS 

.  0 

0 

7 

2 

0 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

89,7 

76.4 

83. 

1 

95 

9  + 

72 

25+ 

0 

13 

0 

0 

0 

2,36 

,67 

19 

.0 

0 

7 

Q 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA  AM 

90.5 

70.6 

80, 

6 

95 

10+ 

0 

20 

0 

0 

0 

4,27 

1.36 

29 

.0 

0 

10 

3 

1 

FORT  MYERS  WB  AP  R 

91  ,B 

73,4 

82. 

6 

.  1 

95 

9 

70 

2+ 

0 

30 

0 

0 

0 

4,29 

-  3.52 

.87 

30 

.0 

0 

12 

3 

0 

FORT  PIERCE 

89.6 

74,6 

82. 

1 

.  1 

95 

10+ 

71 

23 

0 

11 

0 

0 

0 

7,35 

2,iy 

4.08 

24 

.0 

0 

8 

2 

2 

MIALEAH  AM 

90.4 

73,4 

81 

9 

95 

70 

24+ 

17 

0 

0 

0 

4.99 

.  0 

9 

3 

2 

HOMESTEAD  EXP  STA 

91.9 

71,2 

81. 

6 

.7 

95 

9+ 

67 

3  + 

0 

27 

0 

0 

0 

8,46 

,16 

2.35 

30 

.0 

0 

12 

6 

2 

HYPOLUXO 

91.3 

75,0 

83i 

2 

1.4 

98 

10+ 

0 

18 

0 

0 

0 

3,79 

-  2,11 

.97 

3 

.0 

0 

8 

3 

0 

KEY  WEST  WB  CITY  R 

91.3 

77,7 

84. 

5 

,6 

95 

11  + 

74 

4  + 

0 

27 

0 

0 

0 

4.78 

,11 

1.05 

18 

.0 

0 

9 

4 

1 

LA  BELLE 

93.1 

72.0 

82 

6 

,  0 

96 

9+ 

69 

3 

0 

30 

0 

0 

0 

5.28 

-  3.06 

1.24 

15 

■  0 

0 

9 

5 

1 

LAKE  PLACID  2  SW 

90,6 

M 

96 

1  0  + 

31 

0 

6.76 

1 5 

16 

S 

0 

LOXAHATCHEE 

91,9 

71.2 

81 

6 

96 

12 

68 

20+ 

0 

29 

0 

0 

0 

6.41 

1.50 

9 

.0 

0 

10 

6 

2 

MARATHON  VACA  KEY 

91,3 

75.9 

83 

6 

93 

6+ 

3 1 

0 

27 

0 

0 

0 

.94 

8 

.0 

0 

8 

2 

0 

MELBOURNE  AM 

91. i 

73,7 

82 

6 

1,1 

98 

31 

70 

9+ 

0 

21 

0 

0 

0 

5.21 

-  .18 

1.63 

30 

.0 

0 

8 

2 

2 

MERRITT  ISLAND 

91,4 

74,6 

83 

0 

1.4 

97 

12  + 

71 

1 

0 

23 

0 

0 

0 

6.79 

1.36 

1.49 

14 

.0 

0 

11 

4 

3 

MIAMI   BAY  FRONT 

89*7M 

77, 2M 

83 

5M 

96 

10+ 

72 

15  + 

0 

12 

0 

0 

0 

4.32 

,C3 

15+ 

.  0 

Q 

9 

3 

0 

MIAMI  BEACH 

89. B 

78.3 

84 

1 

1.1 

97 

10  + 

75 

15  + 

0 

11 

0 

0 

0 

3.78 

-  ,61 

,92 

18 

.0 

0 

s 

3 

0 

MIAMI   WB  AIRPORT  R 

90.9 

75.4 

83 

2 

■  3 

96 

10 

72 

14+ 

0 

22 

0 

0 

0 

4,27 

-  2,34 

1.26 

31 

.0 

0 

7 

4 

1 

MIAMI   WB  CITY  R 

88.4 

75,9 

82 

2 

.  1 

93 

10+ 

69 

14 

0 

10 

0 

0 

0 

5.97 

,91 

1.98 

31 

■  0 

0 

8 

4 

2 

MOORE  MAVEN  LOCK   1  AM 

90,5 

73.4 

82 

0 

•  6 

95 

10+ 

70 

3 

0 

18 

0 

0 

0 

3,59 

-  4,81 

.71 

19 

.0 

0 

9 

3 

0 

NAPLES 

90,4M 

74  ,  8M 

82 

6M 

93 

27 

69 

5 

0 

24 

0 

0 

0 

7,98 

1.87 

10 

5 

3 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6  AM 

88.6 

77.9 

83 

3 

92 

11  + 

73 

29 

0 

11 

0 

0 

0 

5.92 

1 .62 

16 

.0 

0 

9 

5 

2 

POMPANO  BEACH 

90.5 

73.0 

81 

8 

95 

10+ 

34. 

0 

20 

0 

0 

0 

.98 

19 

.0 

0 

9 

2 

0 

PUNTA  60R0A 

92.  1 

69.9 

81 

0 

-  1.0 

96 

23 

67 

14+ 

0 

31 

0 

0 

0 

3,93 

-  4,12 

.88 

3 

.0 

0 

9 

3 

0 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

92. 4M 

72. 8M 

82> 

6M 

97 

17 

68 

2  + 

0 

28 

0 

0 

0 

4.16 

1.15 

2 

.0 

0 

7 

4 

1 

SARASOTA 

91,2 

69 

e 

30 

0 

0 

0 

7.47 

10 

7 

2 

SOUTH  MIAMI   3  W 

91.1 

72.7 

81. 

9 

95 

9  + 

70 

3+ 

0 

25 

0 

0 

0 

6.38 

1.61 

18 

.0 

0 

11 

5 

2 

STUART 

90,3 

74,1 

82. 

2 

-  .3 

97 

11 

0 

1 7 

0 

0 

0 

.95 

24 

.0 

0 

9 

3 

0 

SUNN  I  LAND 

69 

3  + 

27 

0 

0 

0 

7.62 

8 

5 

4 

TAMIAMI   TRAIL  40  MI   BEND  AM 

93.2 

74,7 

84) 

0 

99 

10 

71 

3 

0 

31 

0 

0 

0 

3.32 

.67 

6 

.0 

0 

10 

3 

0 

TAVERNIER 

89,9 

78,6 

84. 

3 

.5 

92 

13  + 

1 9 

0 

17 

0 

0 

0 

-  ,61 

2.35 

19 

.0 

0 

6 

2 

2 

TITUSVILLE  2  W 

91,7 

72,1 

81. 

9 

.3 

98 

13 

66 

29 

0 

25 

0 

0 

0 

7,53 

,99 

2,45 

14 

.0 

0 

12 

4 

3 

VENI CE 

90.7 

M 

93 

5 

22 

0 

3  ,  04 

.72 

8 

.0 

0 

8 

2 

0 

VERO  BEACH  CAA  AP 

89,7 

73,9 

81. 

a 

97 

10 

72 

4  + 

0 

12 

0 

0 

0 

5,91 

1.17 

24 

.0 

0 

9 

6 

3 

WAUCHULA  2  NW 

91  ,9 

70.7 

81. 

3 

-     ,  B 

95 

13  + 

67 

29 

0 

30 

0 

0 

0 

,36 

1.55 

30 

.0 

0 

10 

7 

WEST  PALM  BEACH 

89,0 

76.9 

83. 

0 

.8 

95 

12 

73 

12+ 

0 

8 

0 

0 

0 

6,05 

-  ,29 

1.66 

31 

.0 

0 

11 

5 

2 

91,6 

75.5 

83. 

6 

1,4 

97 

10 

71 

31 

0 

28 

0 

0 

0 

2,16 

-  5.24 

.56 

17 

.0 

0 

6 

1 

0 

DIVISION 

82 

6 

5,21 

.0 

STATE 

82 

3 

.3 

5.49 

-  1,57 

.0 

t  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED   IN  STATE  AVERAGES 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  of  month 

.  1 
I 

2  1 

3 

4 

b 

0 

8 

9 

10 

1 

11  j 

12 

13 

u 

15 

Ifi 

16  1 

17 

18 

19 

20 

21 

no 
2/ 

on 

_ 

2b 

26 

2/ 

no 

2d 

nn 
29 

_ - 
30 

APALACHICOLA  MS  CITY 

R 

9 

J 

T 

I»13 

•  91 

.01 

•  13 

T 

•02 

2.94 

2*54 

•02 

T 

2*00 

•  M 

•  30 

ARCADIA 

5,11 

*T2 

.18 

.20 

•  09 

.37 

•  23 

.01 

•  09 

•  02 

1.09 

•  19 

•  90 

•01 

•  40 

AVON  PARK 

If  SO 

•  04 

•  07 

'So 

*£S 

•04 

SAftTOW 

T.72 

.60 

•  43 

•  33 

.  92 

*i* 

*i  rt 
*i* 

■  30 

*n? 

'm 

*?• 

*■» 

•  10 

•30 

BAY  LAKE 

9,72 

.39 

.09 

.11 

•  10 

•  10 

1 .33 

%n 

BELLE  6LADE  EXP  ST* 

.66 

1.84 

•  32 

1.44 

•  28 

•  12 

1.21 

•  36 

1.13 

.17 

•  M 

•  10 

BIO  PINE  KEY  INN 

1.17 

•  02 

•  39 

•  18 

•  02 

•  02 

.49 

1.94 

•s« 

•  36 

•  39 

.12 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

7.e« 

1.16 

.04 

1.97 

T 

.79 

•  00 

•  47 

•  09 

1  .21 

1  *ii 

*** 

BRADCNTON  EXP  STATION 

13*39 

.74 

.01 

.20 

.59 

.03 

.03 

1*68 

•  01 

•  10 

'Hi 

• 

- 

- 

.  89 

1  .74 

•  77 

•  70 

*2J 

•*J 

6R00KSVILLE  CHIN  HILL 

2(61 

•  09 

.06 

T 

•  09 

*  04 

T 

eUSHNELL  2  E 

9*21 

•  03 

1.36 

•  04 

•  73 

.72 

1.04 

.02 

.09 

•  09 

•  4S 

•  90 

CAHP  BLAND I NG 

2*09 

•  05 

.03 

•  48 

.74 

•  M 

•  04 

CANAL  POINT  U5DA 

7.27 

.89 

•  10 

.67 

.21 

.03 

.  05 

•  7fl 

1.20 

•  02 

•  13 

.07 

2.94 

•  04 

•44 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

3*06 

.27 

.21 

•  03 

•  92 

.29 

•  20 

•  87 

2i  19 

*06 

.  16 

•  23 

*  02 

.01 

•  30 

•  31 

07 

• 

OA 
.08 

•  27 

.  14 

.07 

•  4S 

CARRABELLE 

'»*d<i 

1.94 

T 

T 

1.10 

T 

.24 

•  30 

•  05 

.01 

•  72 

T 

.08 

•  M 

CARYVILLE 

9*49 

.06 

.76 

.50 

.33 

1.13 

.00 

•  31 

1*90 

.10 

.94 

•  31 

CEDAR  KEY 

9*99 

•  69 

.67 

•  20 

.62 

•  87 

.73 

•  24 

1. 97 

CHATTAHOOCHEE    1  W 

4*90 

.12 

•  19 

.  10 

.  14 

.05 

•  40 

.11 

2.76 

.97 

CHlPLEY  3  E 

fitOS 

.  19 

.17 

.64 

1 .  34 

.91 

•  36 

2.70 

.32 

.24 

•  64 

.37 

CLEARWATER  BEACH 

B«74 

T 

.12 

1.13 

.25 

1.19 

T 

.07 

3^>6 

•  12 

.89 

.43 

•  IS 

•07 

•  01 

CLERMONT  6  S 

4*SS 

.81 

•  04 

•  04 

.40 

T 

.07 

.66 

.26 

.M 

.49 

.65 

•  93 

•09 

CLEWISTON 

3*S6 

.83 

.  09 

•  13 

.44 

•  49 

.41 

•  03 

•  30 

•  13 

CLEWISTON  U  S  ENG 

5.52 

.  1 1 

•  ^  ^ 

■ 

.30 

■ 

T 

.99 

.91 

.  03 

.56 

COCONUT  GROVE  T  S 

S«71 

.27 

CRESCENT  CITY  2  SW 

4t73 

1*46 

■  92 

.11 

•  03 

1.32 

•  33 

.06 

.40 

CROSS  CITY  CAA  AP 

9*09 

*18 

*16 

.64 

.13 

•  29 

•  32 

.07 

.90 

.61 

1*44 

T 

T 

T 

DAN I A  4  WNW 

3*19 

.06 

.01 

•  29 

.01 

•  59 

.01 

•  04 

•  02 

1.30 

.04 

•  01 

DAVTONA  BEACH 

4*Afl 

.69 

•  24 

•  IB 

•  09 

*f« 

•  17 

.90 

.19 

•** 

*»• 

2(01 

OAYTONA  SEACH  WB  AP 

R 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

0*32 

1.61 

•  89 

•  03 

.07 

•  43 

l.M 

T 

.34 

1.75 

■  01 

1.00 

•  05 

.94 

T 

•  42 

•  06 

•  07 

OE  LAND 

6*03 

2.12 

.30 

•  03 

.02 

•  30 

1.70 

•  18 

.58 

.92 

•  28 

DRY  TORTUOAS 

2*60 

•  07 

.02 

•  03 

•  19 

*i« 

•** 

EUSTIS  2  S 

9*49 

•  40 

•  10 

.10 

•  zz 

•  J* 

.11 

.41 

•** 

* 

EVERGLADES 

7.17 

.01 

•  02 

,  .43 

•  41 

*  02 

.80 

•  06 

.13 

l*oa 

.77 

•  43 

•  08 

•  03 

•  03 

.60 

**» 
.63 

•  3S 

■  02 

FEDERAL  POINT 

3««1 

.12 

.04 

•  OS 

.43 

•  67 

*M 

.20 

•  34 

•  t» 

FELLSMERE 

6.  i.9 

.  01 

.03 

.12 

1  .  06 

.C8 

.03 

.29 

1  .86 

.  04 

.50 

.72 

.35 

.  14 

FERNANDINA  BEACH 

8.S3 

.  03 

•  64 

2.10 

4  .58 

.  W 

•  44 

•  20 

FORT  LAUDERDALE 

2*60 

.10 

•  40 

.  29 

•  29 

*  »i 

*OA 

'f* 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

2*36 

•  02 

.09 

.  14 

•  01 

.01 

.46 

.10 

.21 

.67 

.03 

•  04 

• 

.28 

•  14 

•  09 

4*27 

T 

.21 

.33 

•  06 

•  17 

•  04 

•  03 

•  10 

.96 

.20 

•  17 

•  01 

*34 

.67 

1«3« 

FORT  MYERS  WB  AP 

4*20 

T 

•  63 

.06 

.10 

.20 

.10 

.07 

•  02 

T 

•  08 

.17 

.01 

T 

.09 

•  28 

.17 

.40 

T 

*14 

T 

•  12 

•  01 

T 

■  87 

FORT  PIERCE 

7.39 

.21 

.10 

.  14 

2^17 

.20 

•  27 

"'' 

.11 

.07 

FOUNTAIN  3  S 

3*86 

.  13 

.22 

a  06 

.78 

•  09 

**• 

of 

•  06 

GAINESVILLE  UNI   OF  FLA 

9*19 

.24 

GAINESVILLE  3  WSW 

4.71 

1.36 

•  13 

•  01 

.35 

.59 

•  36 

.39 

.02 

1.40 

GLEN  ST  NARY  NURSER lES 

4.96 

•  09 

.91 

.47 

.11 

.91 

U99 

.31 

.12 

•  3> 

3.29 

.88 

.02 

.05 

•  03 

T 

T 

•  21 

.64 

.41 

.52 

.04 

•  14 

*  18 

.IS 

H 1 ALEAH 

4*99 

•  29 

.05 

•  46 

.  13 

•  05 

.06 

•  27 

.06 

.89 

.34 

•  03 

•  01 

•  01 

•  37 

HWH  SPRINGS 

9*36 

.  24 

.01 

.  05 

.29 

•  06 

.  23 

.01 

•  25 

.01 

•  08 

1*34 

.00 

H  I LL 1 ARD 

2.69 

.46 

.10 

T 

•  34 

.09 

.08 

.02 

•  63 

•  00 

.66 

•  19 

•  03 

H I LLSBOROUGH  RVR  ST  PK 

4.66 

.43 

.37 

.36 

.18 

.32 

.52 

•  60 

.47 

.89 

.17 

.07 

•  16 

•  34 

HOMESTEAD  EXP  STA 

a. 46 

•  42 

.04 

•  10 

.78 

.  70 

•  81 

.40 

1.80 

•  08 

.10 

2»39 

MYPOLUXO 

3.79 

.97 

•  67 

.04 

•  70 

•  31 

*  n 

•  27 

•  11 

•  23 

'Sa 

INVERNESS 

4*70 

.05 

.  30 

•  26 

•  10 

•  89 

*  10 

.00 

.09 

•  39 

•  30 

.00 

I SLEWORTH 

9.21 

T 

•  09 

.04 

T 

.24 

•  43 

•  23 

3.51 

.39 

•  1« 

T 

JACKSONVILLE  HB  AP 

3.69 

.10 

T 

T 

T 

T 

.13 

•  06 

.20 

T 

•  08 

.10 

1*71 

1.49 

JACKSONVILLE  BEACH 

2.97 

.0* 

•  01 

.10 

•  11 

.20 

•  07 

1^  18 

•  03 

1.05 

.20 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

4.12 

•  29 

''' 

T 

.01 

*«' 

.  14 

.01 

•  02 

.04 

1.99 

.60 

JASPER  9  ESE 

2.30 

.10 

.29 

.  05 

4  12 

.  60 

•  13 

•  04 

•  16 

.84 

KENDAL  2  E 

4.92 

1,09 

T 

.01 

.00 

.50 

.02 

.74 

.44 

.02 

.03 

.96 

.06 

.71 

.08 

•  07 

•  10 

KEY  WEST  WB  CITY 

a 

4*78 

.74 

.23 

.09 

.13 

T 

.02 

T 

.96 

.04 

•  09 

T 

.02 

.01 

•  29 

.27 

•  94 

T 

T 

.41 

T 

K  I  SSI MMEE 

2.10 

•  96 

.39 

.07 

.09 

.30 

.27 

■  11 

.20 

.  17 

LA  BELLE 

9.26 

•  92 

•  01 

.  08 

.06 

1.24 

.30 

.77 

.11 

.16 

•  98 

•  02 

•  IT 

*Ii 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

2.77 

•  02 

•  31 

.10 

.  02 

•  07 

.38 

•  12 

1 .15 

.18 

•  03 

•  21 

LAKE  CITY  2  E 

2*05 

.04 

.55 

.06 

1.40 

LAKE  HIAWASSE 

2.62 

.29 

T 

.16 

.05 

.01 

.20 

T 

.03 

T 

T 

•  80 

•  83 

LAKELAND  WB  CITY 

6.70 

•  49 

.36 

.30 

.05 

1.15 

.  33 

.41 

.02 

•  90 

.01 

•  77 

.01 

.20 

.02 

•  10 

LAKE  PLACID  2  SW 

6*76 

.  19 

.50 

•  ^ 

.  13 

•  •* 

•  30 

.85 

.60 

•  53 

•  15 

•  70 

.10 

■  80 

.  12 

.  11 

LAKE  TRAFFORD 

3.92 

.30 

•  92 

*  10 

.02 

(12 

.  96 

1 .00 

LIVE  OAK  2  ESE 

•  60 

.02 

.04 

.01 

.03 

.26 

.03 

.01 

.06 

.00 

.03 

LONGBOAT  KEY 

6.96 

.14 

.36 

.24 

T 

.09 

.47 

.27 

T 

.91 

T 

.80 

1.7« 

2. 94 

1.31 

LOXAHATCHEE 

6*41 

•  92 

•  07 

•  02 

.02 

1.50 

*  01 

.08 

1.10 

(03 

•  12 

•  90 

.44 

•  10 

•  34 

MADISON 

6*07 

•  01 

1 . 16 

.  36 

MARATHON  VACA  KEY 

3.06 

•  02 

.94 

.  03 

.04 

.31 

•  30 

.45 

•  13 

.19 

•  19 

.03 

MARIAMNA  CAA  AP 

4*61 

.22 

.09 

1.43 

T 

•  02 

T 

.02 

.88 

.09 

T 

.22 

.03 

.70 

.20 

MARIANNA  IND  SCHOOL 

8.90 

.09 

•  04 

1.10 

.04 

.01 

.60 

1.02 

1^16 

3.96 

1.32 

MAYO  5  NW 

2.60 

•  01 

.20 

.02 

•  06 

.09 

MELBOURNE 

9*21 

.07 

.42 

''' 

.  30 

•  30 

.06 

.43 

.09 

.  15 

1*30 

.36 

.08 

•  02 

L  .63 

MERRITT  ISLAND 

6*79 

.03 

•  46 

.  38 

.  06 

1  .49 

1  .34 

.03 

.  14 

.10 

.17 

•  72 

.22 

.40 

1  ^29 

MIAMI    BAr  FRONT 

4.32 

T 

•  10 

.35 

.22 

.03 

•  02 

•  43 

•  91 

.29 

.93 

T 

.06 

MIAMI  BEACH 

3*78 

T 

•  11 

.02 

.07 

T 

.06 

T 

.07 

.60 

.02 

•  02 

•  58 

.29 

T 

.01 

.04 

.32 

.29 

.06 

MIAMI    WB  AIRPORT 

R 

4*27 

•  07 

.22 

.  18 

.08 

•  02 

.73 

.01 

T 

■  20 

.02 

•  03 

T 

•  S9 

T 

.02 

T 

MIAMI    WB  CITY 

R 

9.97 

T 

T 

T 

T 

•  29 

.  19 

T 

•  01 

.01 

1.17 

T 

•  40 

.73 

.02 

T 

•  01 

.64 

.01 

.01 

.00 

.21 

MILTON  EXP  STATION 

7*99 

3.72 

•  B3 

.01 

•  02 

.13 

•  38 

•  01 

.47 

.09 

.08 

.  19 

1.64 

MONTICELLO 

4*36 

.04 

.73 

.42 

.48 

T 

.19 

T 

.71 

.75 

.3* 

.83 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

3*99 

.39 

.17 

.01 

•  59 

•  48 

•  09 

•  10 

.71 

.17 

.66 

.00 

•  03 

MOUNTAIN  LAKE 

b.^fe 

■  '  ^ 

■  '  - 

•  '  - 

■ 

.  6  ^ 

■ 

.  0^ 

■ 

.35 

• 

.  1  5 

■ 

1.21 

.  93 

•  ^ 

MT  PLEASANT 

3.96 

1.90 

•  11 

•  10 

•  99 

1.30 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

7*17 

.78 

1 1 19 

.27 

•  16 

.16 

.24 

.30 

•  71 

•  04 

NAPLES 

7*98 

.79 

.01 

1.85 

.10 

•  16 

•  09 

•  49 

•  02 

•  31 

•  02 

.47 

•  03 

1.87 

.08 

1.08 

■  02 

•  68 

•01 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 

4.48 

T 

T 

•  18 

T 

.49 

•  12 

1.65 

•  23 

T 

.60 

1.03 

.16 

NICEVILLE 

14.44 

^•10 

1.68 

.02 

*  30 

.  19 

■  19 

4.19 

1  .94 

.09 

.  39 

.09 

NtTTAW  1  S 

2.23 

■  10 

T 

•  43 

•  49 

.  13 

•  03 

.60 

.24 

.21 

OASIS  FISHING  LODGE 

4*95 

.22 

*  87 

.40 

.20 

•  03 

.25 

OCALA 

9.90 

.32 

•  36 

•  34 

•  08 

1.32 

.07 

•  12 

.11 

.93 

.06 

•  77 

OCALA   2  NE 

6(76 

•  08 

•  61 

•  08 

.30 

•  03 

•  68 

.09 

.02 

1.29 

.91 

.02 

•  IS 

OKEECHOBEE   9  >* 

3.77 

.07 

■  62 

.06 

.26 

.42 

•  20 

•  98 

•  10 

.55 

.23 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

5.  92 

.  24 

.  53 
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72 

73 

70 

49 

71 

74 

72.5 

93 

93 

93 

93 

92 

89 

91 

92 

92 

66 

92 

94 

90 

92 

93 

92  .4 

71 

70 

69 

68 

69 

71 

73 

74 

73 

72 

71 

72 

72 

67 

46 

70 

70.9 

84 

89 

95 

91 

91 

94 

92 

68 

86 

86 

73 

74 

76 

75 

74 

74 

74 

75 

74 

74 

72 

79 

79 

74 

79 

77 

74.5 

91 

94 

93 

91 

90 

93 

95 

93 

88 

90 

68 

88 

87 

86 

89 

90.3 

73 

74 

76 

74 

73 

73 

74 

74 

71 

71 

71 

73 

72 

48 

71 

74 

72.7 

94 

94 

94 

97 

90 

94 

97 

98 

93 

91 

89 

92 

94 

94 

94 

96 

94.1 

70 

71 

71 

72 

73 

65 

47 

74 

68 

72 

72 

48 

66 

48 

69 

64 

49.8 

85 

92 

94 

95 

92 

94 

94 

95 

93 

91 

89 

89 

89 

91 

91 

91  .5 

72 

74 

74 

75 

73 

78 

72 

73 

73 

73 

72 

73 

77 

48 

70 

73 

72.6 

90 

95 

92 

91 

91 

92 

90 

89 

86 

87 

69 

69 

68 

69 

90 

78 

80 

80 

79 

78 

80 

80 

79 

73 

71 

73 

79 

79 

77 

74 

76 

77.6 

93 

97 

94 

96 

92 

94 

95 

93 

94 

94 

92 

90 

90 

87 

90 

94 

93*6 

74 

74 

75 

75 

73 

74 

73 

74 

75 

73 

70 

74 

72 

70 

73 

4« 

n»» 

91 

92 

92 

90 

94 

92 

93 

95 

89 

90 

92 

93 

94 

91 

91 

91 

92.2 

74 

77 

75 

75 

75 

74 

75 

75 

76 

73 

76 

74 

71 

71 

74 

79 

1  74.6 

91 

94 

96 

97 

95 

96 

94 

97 

93 

92 

89 

88 

67 

86 

90 

89 

92  .2 

72 

75 

71 

76 

73 

69 

72 

73 

72 

73 

71 

72 

71 

70 

48 

70 

71.7 

95 

97 

94 

93 

92 

94 

92 

92 

91 

92 

91 

90 

90 

86 

91 

91 

92.7 

72 

74 

75 

74 

71 

72 

72 

71 

74 

71 

74 

72 

74 

70 

72 

72 

72.9 

91 

95 

93 

92 

93 

92 

94 

93 

89 

68 

86 

69 

89 

64 

84 

67 

90.1 

73 

75 

75 

74 

74 

76 

74 

77 

73 

72 

72 

73 

70 

78 

75 

73 

74.4 

9« 

95 

91 

87 

93 

92 

93 

94 

88 

90 

91 

91 

92 

91. 

91 

93 

92  .4 

74 

74 

76 

72 

75 

76 

78 

77 

75 

72 

60 

74 

71 

73 

74 

73 

1  74.6 

92 

92 

88 

87 

88 

89 

89 

90 

87 

90 

90 

68 

89 

89 

69 

91 

69.7 

75 

76 

76 

73 

76 

61 

80 

80 

78 

72 

72 

80 

74 

74 

76 

74 

74.4 

90 

92 

94 

90 

89 

92 

91 

91 

91 

68 

89 

89 

6« 

90 

90 

69 

90.5 

71 

70 

74 

70 

72 

72 

70 

71 

73 

69 

74 

49 

49 

71 

70 

70 

70.4 

91 

92 

92 

89 

93 

94 

93 

93 

90 

92 

92 

92 

91 

93 

91 

90 

91.6 

73 

75 

75 

70 

72 

73 

73 

72 

74 

72 

79 

74 

71 

72 

79 

72 

73.4 

92 

94 

89 

89 

93 

90 

89 

89 

90 

69 

88 

86 

8« 

66 

67 

89 

) 

69.4 

73 

74 

75 

74 

73 

73 

74 

71 

73 

72 

80 

78 

73 

77 

77 

74 

74.4 

93 

94 

93 

96 

93 

91 

94 

94 

95 

90 

93 

90 

92 

90 

92 

94 

93.1 

71 

69 

70 

71 

72 

65 

71 

47 

44 

71 

65 

71 

72 

69 

62 

69 

49.7 

1 

S««  R*f«r«ne«  Notai  Following  StaUoo  lodsx 
-  100  - 


DAILY  TEMPERATURES  ^lor.da 

Table  5- Continued   AUGUST  195* 


Station 

Day 

01  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

; 

1  23 

24 

25 

36 

27 

28 

29 

30 

31 

s 

< 

GAINESVILLE  UNI  OF  FLA 

MAX 

91 

91 

93 

94 

94 

94 

95 

94 

92 

99 

96 

95 

1  96 

89 

90 

93 

89 

99 

1  92 

90 

92 

94 

91tO 

MIK 

n 

71 

70 

70 

72 

72 

! 

70 

71 

73 

79 

79 

'  74 

71 

7i 

71 

71 

7! 

72 

72 

71 

70 

72 

72 

73 

70 

73 

72 

70 

70 

73 

71  §7 

GAINESVILLE  3  WSW 

MAX 

90 

92 

94 

93 

95 

94 

1  94 

93 

94 

95 

94 

94 

92 

92 

9] 

94 

94 

96 

90 

91 

99 

90 

92 

92 

92«7 

MIN 

71 

72 

59 

69 

69 

69 

70 

59 

71 

73 

74 

79 

73 

61 

72 

71 

67 

70 

72 

69 

70 

72 

73 

73 

70 

74 

71 

69 

M 

74 

71  aO 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

MAS 

94 

9i 

94 

93 

93 

93 

93 

92 

94 

92 

94 

96 

91 

6C 

1  n 

99 

94 

1  99 

93 

91 

1  93 

90 

92 

91 

92a6 

MIN 

70 

68 

57 

68 

66 

67 

68 

67 

69 

75 

70 

71 

70 

72 

69 

71 

69 

71 

70 

73 

73 

72 

70 

71 

64 

70 

67 

*6 

6* 

99>5 

HTALEAH 

MAX 

89 

89 

90 

90 

90 

91 

88 

93 

95 

34 

94 

94 

92 

94 

92 

93 

•5 

69 

69 

90 

99 

91 

90<4 

MIN 

73 

71 

73 

73 

74 

74 

74 

72 

75 

7*. 

76 

74 

74 

71 

74 

1  74 

76 

73 

73 

79 

72 

74 

76 

70 

77 

72 

70 

71 

73 

72 

n 

71i4 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

93 

96 

99 

95 

96 

96 

95 

95 

96 

97 

97 

97 

93 

99 

95 

97 

91 

91 

93 

92 
M 

94 

99 

94«2 

MIN 

72 

69 

70 

69 

70 

72 

73 

69 

70 

73 

79 

75 

72 

73 

71 

72 

72 

71 

70 

73 

72 

73 

74 

73 

73 

70 

72 

j  70 

•7 

T2 

71»9 

MILLIARD 

MAX 

90 

92 

93 

91 

91 

92 

92 

91 

00 

91 

99 

95 

91 

99 

96 

96 

97 

97 

99 

90 

91 

92*0 

MIN 

67 

69 

57 

66 

65 

66 

65 

65 

69 

71 

75 

70 

! 

68 

7C 

70 

71 

70 

69 

70 

70 

71 

70 

70 

70 

70 

62 

»• 

96 

69 

1  99«6 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 

92 

92 

89 

92 

92 

93 

91 

93 

95 

99 

92 

92 

94 

89 

1 

90 

91 

90 

91 

93 

92 

99 

91*9 

HIN 

70 

70 

67 

71 

73 

72 

71 

71 

70 

75 

74 

75 

72 

69 

71 

71 

70 

73 

73 

73 

73 

70 

71 

73 

72 

73 

69 

70 

67 

68 

69 

71  •> 

MYPOLUXO 

MAX 

89 

91 

90 

90 

90 

93 

92 

94 

96 

98 

97 

09 

97 

88 

90 

90 

69 

69 

99 

99 

89 

99 

91  •> 

MIN 

76 

72 

71 

80 

76 

74 

80 

79 

75 

73 

74 

74 

74 

74 

71 

72 

72 

75 

73 

72 

77 

80 

80 

78 

72 

80 

79 

71 

74 

79 

Tl 

79>9 

INVERNESS 

MAX 

91 

95 

95 

94 

96 

97 

94 

94 

97 

96 

92 

92 

93 

95 

99 

97 

94 

92 

W 

94*9 

MIN 

71 

70 

59 

71 

71 

72 

69 

74 

71 

76 

73 

74 

78 

76 

70 

72 

74 

71 

72 

73 

74 

72 

71 

71 

70 

71 

70 

•9 

72 

71 

70 

71  aO 

JACKSONVILLE  WB  AP 

MAX 

92 

91 

93 

95 

93 

93 

93 

92 

93 

93 

96 

98 

94 

90 

93 

97 

97 

9« 

91 

90 

90 

92 

90 

92 19 

MIN 

71 

74 

72 

72 

71 

71 

71 

70 

73 

74 

76 

74 

76 

75 

74 

72 

74 

75 

75 

75 

77 

76 

74 

73 

73 

74 

74 

69 

71 

71 

TI 

73  •  3 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

86 

88 

89 

88 

88 

88 

88 

88 

90 

92 

99 

98 

89 

96 

93 

92 

'  93 

85 

97 

88 

66 

69  aS 

MIN 

70 

71 

72 

73 

72 

71 

70 

71 

70 

75 

76 

74 

74 

73 

72 

73 

69 

72 

73 

72 

73 

73 

73 

72 

71 

76 

79 

79 

78 

72 

72i0 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

MAX 

88 

91 

92 

92 

91 

93 

90 

90 

89 

92 

94 

97 

91 

96 

94 

94 

93 

91 

90  aS 

MIN 

73 

75 

73 

73 

74 

74 

73 

73 

73 

75 

76 

76 

76 

75 

75 

72 

74 

76 

77 

76 

77 

77 

74 

75 

72 

73 

79 

70 

73 

74 

TT 

7*a4 

JASPER  9  ESE 

MAX 

91 

92 

95 

97 

95 

94 

96 

96 

94 

92 

96 

98 

94 

91 

89 

88 

93 

95 

95 

94 

89 

88 

94 

87 

90 

87 

MIN 

68 

67 

65 

67 

67 

66 

66 

65 

65 

69 

68 

68 

70 

67 

69 

68 

66 

65 

64 

67 

57 

67 

72 

70 

70 

69 

67 

»4 

63 

«2 

91 

»«a7 

KEY  WEST  WB  CITY 

MAX 

93 

90 

90 

90 

92 

90 

90 

90 

94 

93 

99 

94 

99 

93 

92 

90 

94 

91 

89 

92 

92 

99 

90 

89 

91 

91 

90 

MIN 

77 

76 

76 

74 

76 

78 

76 

76 

79 

81 

81 

82 

81 

79 

82 

76 

80 

75 

78 

81 

81 

80 

76 

74 

74 

74 

79 

79 

76 

79 

79 

77a7 

KISSIMMEE 

MAX 

86 

93 

91 

91 

91 

94 

92 

90 

96 

91 

93 

97 

99 

95 

91 

90 

93 

93 

9> 

91 

91 

92aJ 

MIN 

70 

68 

61 

70 

70 

70 

70 

68 

71 

73 

72 

73 

73 

71 

70 

70 

72 

73 

72 

70 

75 

70 

70 

70 

71 

69 

70 

70 

69 

70 

71 

70al 

LA  BELLE 

MAX 

93 

91 

92 

93 

93 

95 

93 

96 

95 

93 

92 

93 

69 

93 

94 

93 

91 

91 

93al 

MIN 

70 

70 

69 

72 

73 

73 

70 

70 

72 

72 

77 

75 

74 

73 

71 

72 

73 

73 

72 

72 

72 

71 

71 

73 

71 

73 

T2 

70 

71 

72 

71 

72a0 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

MAX 

91 

92 

92 

91 

92 

93 

90 

91 

93 

94 

»9 

91 

92 

93 

95 

94 

92 

90 

92  a3 

MIN 

72 

69 

70 

71 

72 

70 

71 

68 

73 

74 

75 

79 

76 

72 

70 

72 

76 

74 

76 

73 

72 

73 

73 

72 

72 

70 

72 

70 

67 

70 

71 

72a2 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 

91 

94 

95 

96 

95 

97 

95 

93 

95 

99 

98 

91 

91 

97 

96 

97 

99 

94 

96 

96 

96 

69 

MIN 

59 

69 

68 

68 

68 

69 

69 

67 

68 

70 

75 

73 

?2 

70 

71 

70 

70 

68 

68 

68 

70 

72 

70 

69 

74 

69 

68 

68 

66 

71 

69a9 

LAKE  HIAWASSE 

MAX 

86 

88 

93 

92 

89 

93 

93 

92 

90 

93 

99 

94 

94 

94 

90 

87 
"4 

92 

94 

95 

92 

89 

93 

95 

92 

95 

92 

91 

90 

91 

87 

91 

91a8 

MIN 

71 

71 

70 

71 

72 

69 

71 

70 

73 

76 

79 

81 

76 

72 

72 

76 

74 

74 

72 

73 

73 

73 

71 

72 

71 

72 

71 

66 

72 

73 

72.5 

LAKELAND  WB  CITY 

MAX 

91 

94 

92 

90 

91 

93 

91 

92 

94 

92 

89 

92 

89 

91  a3 

MIN 

71 

71 

71 

70 

73 

74 

69 

72 

75 

79 

76 

78 

76 

74 

73 

74 

75 

76 

73 

73 

73 

73 

75 

74 

72 

72 

79 

74 

72 

74 

71 

Tla4 

LAKE  PLACID  2  SW 

MAX 

MIN 

93 

92 

91 

92 

94 

94 

92 

94 

94 

96 

96 

96 

93 

94 

94 

92 

94 

95 

95 

95 

92 

93 

94 

93 

94 

LIVE  OAK  2  ESE 

MAX 

90 

93 

94 

94 

94 

95 

93 

96 

92 

94 

94 

95 

95 

93 

94 

90 

93 

93 

91 

99 

MIN 

70 

71 

70 

71 

70 

70 

71 

70 

68 

72 

75 

73 

72 

71 

70 

70 

70 

69 

70 

69 

72 

73 

74 

71 

71 

71 

70 

69 

67 

67 

72 

70a6 

LOXAMATCKEE 

MAX 

92 

92 

91 

93 

92 

93 

90 

94 

92 

98 

93 

92 

93 

91 

90 

91 

92 

91 

92 

91 

MIN 

71 

70 

77 

71 

71 

70 

70 

71 

72 

73 

71 

73 

73 

72 

70 

71 

72 

73 

72 

68 

71 

69 

68 

71 

72 

73 

68 

69 

71 

71 

70 

71  a2 

MAO  I  SON 

MAX 

91 

94 

94 

94 

96 

92 

93 

95 

99 

95 

96 

97 

93 

93 

89 

88 

67 

92 

90 

90 

92 

MIN 

71 

71 

72 

73 

72 

72 

70 

71 

71 

72 

73 

73 

72 

70 

71 

71 

70 

73 

72 

73 

74 

74 

72 

73 

72 

71 

71 

72 

67 

69 

72 

71  a6 

MARATHON  VACA  KEY 

MAX 

92 

92 

90 

92 

92 

93 

92 

90 

89 

93 

91 

93 

91 

68 

89 

92 

91 

69 

96 

MIN 

76 

77 

74 

74 

75 

75 

77 

73 

77 

79 

78 

79 

78 

76 

75 

77 

80 

79 

73 

78 

78 

77 

74 

72 

77 

76 

76 

75 

73 

73 

69 

79>9 

MARIANNA  CAA  AP 

87 

92 

94 

93 

94 

95 

93 

94 

95 

97 

92 

96 

98 

96 

93 

90 

66 

68 

92 

02 

91 

94 

91*1 

MIN 

72 

71 

72 

73 

71 

74 

72 

72 

73 

79 

74 

75 

74 

74 

71 

73 

70 

72 

74 

75 

74 

73 

74 

72 

74 

73 

70 

72 

71 

72 

71 

72.7 

MARIANNA   IND  SCHOOL 

MAX 

87 

91 

94 

94 

95 

93 

94 

93 

94 

95 

96 

94 

96 

97 

97 

92 

69 

86 

90 

91 

91 

94 

91  0 

MIN 

71 

70 

70 

73 

70 

71 

72 

70 

?2 

73 

74 

73 

73 

73 

70 

70 

68 

71 

72 

74 

73 

71 

75 

72 

73 

73 

71 

71 

70 

70 

72 

71  a6 

MAYO  9  NW 

90 

93 

93 

93 

93 

95 

94 

95 

93 

92 

92 

92 

91 

67 

92 

92 

90 

91 

91 

99 

92  a  7 

MIN 

71 

71 

71 

72 

72 

72 

71 

71 

71 

72 

74 

73 

73 

72 

72 

72 

70 

70 

70 

71 

74 

74 

72 

74 

72 

72 

72 

73 

67 

67 

71 

71  a6 

MELBOURNE 

89 

91 

90 

91 

89 

94 

97 

87 

91 

93 

93 

92 

90 

90 

89 

69 

89 

96 

91  9 

MIN 

71 

73 

74 

74 

75 

74 

76 

74 

70 

76 

74 

77 

75 

73 

73 

73 

74 

75 

75 

70 

73 

73 

73 

75 

72 

76 

74 

73 

73 

79 

73 

71a7 

MPDR  T  TT    TCI  A  Kin 

MAX 

89 

90 

90 

90 

89 

92 

97 

91 

96 

93 

93 

94 

93 

99 

93 

90 

90 

89 

87 

86 

91 

MIN 

71 

74 

75 

74 

75 

73 

74 

73 

76 

76 

76 

76 

77 

74 

74 

74 

76 

77 

76 

73 

74 

79 

75 

76 

75 

74 

75 

74 

72 

77 

73 

74  a6 

M I  AM I    BAY  FRONT 

90 

95 

92 

93 

93 

90 

69 

88 

66 

68 

67  i 

66 

66 

86  1 

66 

88 

89 

69a7 

MIN 

77 

76 

74 

80 

78 

77 

76 

77 

78 

78 

78 

78 

77 

72 

76 

77 

80 

75 

81 

60 

81 

78 

72 

79 

76 

77 

76 

77 

77 

77a2 

MIAMI  BEACH 

88 

87 

88 

89 

no' 
89 

90 

99 

95 

90 

86 

69 

88 

69 

88 

86 

66 

66 

87 

87 

99 

87 

16 

69  8 

MIN 

79 

77 

76 

80 

81 

79 

79 

77 

77 

79 

81 

80 

79 

79 

75 

77 

79 

78 

79 

76 

82 

82 

82 

78  ! 

75 

77 

75 

76 

77 

79 

79 

7Sal 

MIAMI  WB  AI RPORT 

89 

90 

91 

95 

94 

92 

69 : 

69 

90 

90 

92 

92 

87 

89 

90 

66 

91 

92 

12 

90  a9 

MIN 

74 

73 

73 

76 

76 

76 

75 

74 

74 

78 

78 

78 

77 

72 

75 

79 

77 

75 

79 

75 

78 

76 

79 

"! 

76 

78 

75 

72 

79 

76 

71  1 

79a4 

M  t AM  I   WB  CITY 

90 

86 

86 

92 

93 

92 

93 

91 

92 

69 

S4 

86 

89 

89 

69 

85 

66 

66 

86 

90 

88 

86 

66  4 

MIN 

77 

73 

74 

79 

78 

76 

75 

75 

75  1 

78 

78 

78 

78 

69 

74 

75 

78 

74 

72 

77 

81 

80 

76 

70 

77 

eo 

77 

75 

76 

77 

72 

79a9 

MILTON  EXP  STATION 

83 

J 

93 

92 

94 

99 

96 

96 

97 

96 

93 

87 

67 

63 

90 

02 

92 

93 

92  a  1 

MIN 

71 

70 

72 

73 

70 

69 

72 

70 

70 

72 

71 

73 

74 

70 

68 

69 

66 

68 

69 

71 

73 

72 

74 

70 

73 

74 

73 

70 

69 

56 

70 

70aS 

MONT  ICE  LLC 

92 

96 

96 

94 

95 

95 

99 

99 

96 

97 

99 

99 

98 

94 

92 

88 

to 

n 

92 

)2 

}0 

94  a2 

MIN 

70 

69 

70 

71 

71 

70 

69 

70 

71 

73 

72 

73 

72 

69 

72 

70 

69 

72 

71 

73 

74 

75 

71 

72 

71 

71 

70 

72 

)9 

67 

70 

70a6 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MAX 

87 

89 

89 

88 

89 

90 

91 

90 

91  i 

94 

99 

94 

93 

93 

88 

92 

92 

89 

86 

92 

92 

92 

91 

90 

69 

89 

69 

89 

90 

90a9 

MIN 

72 

71 

701 

74 

74 

75 

73 

73 

75  1 

'74 

76 

76 

77 

75 

72 

72 

74 

75 

72 

71 

'* 

73 

72 

74  1 

71 

76 

74 

71 

72 

74 

71 

73  a4 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

89 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

93  1 

94 

90 

96 

96 

90 

90  [ 

92 

93 

93 

92 

90 

95  j 

93 

94 

90  1 

89 

91 

90  1 

94 

90 

91 

39 

91.  S 

MIN 

72 

70 

70 

71 

74 

71 

70 

72 

74 

77 

80 

60 

76 

76 

76 

76 

76 

73 

76  1 

75 

76 

75 

76 

76 

76 

76 

71 

75 

79 

74.5 

MT  PLEASANT 

MAX 

86 

95 

94 

92 

94 

99 

92 

93 

94 

92 

93 

94 

94 

92 

94 

99 

99 

99 

99 

96 

93 

97 

93 

90 

86 

66 

90 

90 

•1     90  92 

92a9 

MIN 

71 

71 

72 

1 

72 

70 

72j 

69 

71 

71  j 

69 

73 

72 

1 

73 

73 

70 

70 

69 

72 

72 

73 

71 

72 

73 

72 

1 

73 

72 

72 

1 

72 

66  99 

76 

1 
1 

71a9 

Sm  R«braiic»  NoM  FoDi>wte«  8l<illoi>  1^— 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
AUGUST  1955 


Day  Of  Month 


Station 

1  1 

'  i 

3 

4 

S  G 

7 

8 

9 

10 

11  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19  j 

20  1 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

NAPLES 

MAX 
MIN 

90 
72 

90 
71 

90 

70 

90 
70 

92 

69 

91 

74 

92 

76 

91 

73 

90 
74 

90 

75 

90 

82 

90 
80 

91 
82 

90 
76 

89 
73 

89 
74 

91 
82 

89 
78 

88 

78 

92 
73 

91 
74 

91 
75 

92 
75 

88 
72 

92 
77 

93 
74 

92 
74 

90 

71 

89 

75 

89 

75 

90 14 
74.3 

NEW  SMYRNA  BEACH  «  N 

MAX 
MIN 

90 
70 

91 
73 

90 
72 

90 
73 

90 
74 

90 

71 

91 
73 

89 
70 

90 
76 

92 

76 

98 
76 

98 
77 

97 
75 

91 
73 

86 
71 

89 
73 

S5 

74 

93 
74 

91 

74 

90 
72 

92 
73 

94 

72 

92 

73 

90 
72 

90 
69 

89 
71 

89 
73 

88 
72 

39 
70 

90 
71 

91 
73 

91.1 
72.8 

NICEVILLE 

MAX 

MIN 

89 

72 

81 
71 

93 
68 

94 

69 

94 

69 

93 
69 

95 

75 

94 

68 

91 

70 

92 
73 

94 
73 

94 

73 

95 
74 

88 
70 

92 
69 

94 

68 

94 

68 

93 
68 

93 
70 

94 

74 

90 

76 

97 

71 

99 
74 

98 
71 

90 
73 

90 
73 

90 
73 

89 

71 

91 
69 

92 
68 

91 
69 

92.4 
70.9 

OASIS  FISHING  LODGE 

MAX 
MIN 

91 
71 

92 
70 

92 
70 

93 

73 

92 

73 

92 
74 

90 
72 

92 

66 

74 

94 

73 

95 
75 

95 
75 

95 
74 

95 
75 

39 
73 

89 

72 

94 

74 

74 

93 

73 

93 

70 

95 

73 

96 

72 

95 
72 

94 

73 

90 
71 

95 
71 

92 
74 

92 
71 

89 
71 

92 
74 

95 
72 

92.3 
72.5 

OCALA 

MAX 
MIN 

91 
72 

95 
71 

94 

69 

92 
71 

95 
71 

95 

72 

92 
73 

94 

70 

93 

73 

96 
75 

97 
74 

95 

75 

91 
75 

95 
74 

90 
72 

94 
72 

96 
75 

94 
74 

95 
74 

92 
74 

94 

71 

94 

73 

95 
74 

96 

75 

93 
72 

92 
71 

90 
74 

91 
74 

90 

70 

92 
71 

SS 
73 

93.3 
72.7 

OCALA  2  NE 

MAX 
MIN 

9* 

70 

96 

67 

94 

66 

93 
66 

94 

68 

95 

67 

93 

68 

92 
66 

93 

69 

95 
74 

96 
70 

95 
71 

92 
72 

92 
70 

90 
69 

92 
68 

95 
71 

95 
68 

96 
70 

93 
72 

96 

66 

95 
68 

96 

70 

97 
69 

88 
69 

93 
68 

SO 
71 

90 
71 

91 
64 

92 
66 

90 
69 

93.3 
68.7 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

MAX 
MIN 

85 
75 

36 
78 

90 
76 

90 
80 

86 
80 

90 

78 

89 
76 

89 
77 

39 
77 

91 
79 

92 
80 

92 
80 

92 
80 

90 
80 

90 
75 

85 
75 

89 
79 

89 
80 

89 
80 

85 
77 

87 
77 

89 
79 

88 
78 

92 
81 

85 
77 

87 
80 

89 
76 

90 
77 

87 
73 

89 
79 

87 
78 

88.6 
77.9 

ORLANDO  WATER  PLANT 

MAX 
MIN 

91 
71 

94 

72 

92 

73 

90 
75 

93 
74 

94 

73 

94 

74 

91 

72 

96 

75 

97 

77 

95 

76 

94 

73 

94 

76 

94 

74 

89 
74 

94 

74 

96 

77 

96 

77 

94 

75 

88 
72 

94 

73 

96 

74 

97 

75 

96 

73 

93 
73 

91 

73 

SI 

73 

91 
74 

87 

71 

93 
74 

92 

73 

93.1 
73.9 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

SB 
71 

93 
71 

91 

71 

69 

72 

92 
73 

93 

72 

91 
73 

89 
70 

93 
73 

95 
76 

94 

77 

94 
71 

94 
76 

92 
74 

88 
73 

93 
73 

94 

76 

95 
76 

90 

73 

88 
72 

91 
74 

93 

73 

94 
74 

92 
74 

87 
72 

90 

72 

89 

73 

SO 
72 

86 
68 

92 
73 

91 
73 

91.3 
72.9 

PALATKA 

MAX 
MIN 

90 
72 

92 

73 

92 
71 

91 
72 

92 
73 

S3 

71 

90 

73 

92 
71 

94 

73 

96 

75 

97 
77 

97 

76 

93 
76 

91 
75 

88 
73 

95 

73 

97 

72 

96 

75 

94 

77 

94 
74 

95 

73 

93 
74 

99 
75 

94 

76 

90 
73 

89 

72 

90 
74 

88 

72 

89 

72 

91 
72 

93 
76 

32. 9 
73.5 

PANAMA  CITY 

MAX 
MIN 

84 

71 

90 
74 

94 

74 

89 
74 

91 

71 

90 

75 

96 

74 

88 

72 

91 

73 

90 

73 

94 

76 

89 
78 

87 
74 

87 
73 

93 
75 

92 
74 

39 
73 

83 
78 

89 
79 

89 
78 

90 
77 

89 
75 

90 
76 

88 
74 

90 
73 

89 

73 

8S 
72 

92 

72 

92 
73 

90 
74 

90.0 
74.3 

PENSACOLA  CAA  AP 

MAX 
MIN 

80 

73 

84 
74 

S3 
71 

91 
76 

91 
74 

92 
73 

91 

75 

92 
73 

90 
74 

93 
75 

96 
75 

95 
76 

89 
74 

90 
73 

92 
74 

92 
74 

92 
72 

92 
74 

93 
73 

93 
76 

95 
74 

97 
76 

98 
77 

94 
71 

89 
76 

83 
75 

82 
74 

88 
74 

90 

75 

90 
73 

91 
75 

90.9 
74.2 

PENSACOLA  KB  CITY 

MAX 
MIN 

82 

72 

84 

74 

90 
71 

90 
76 

88 
74 

90 

75 

93 

72 

38 
74 

88 
74 

91 
75 

94 

77 

96 

77 

87 
74 

39 
73 

91 
74 

91 

75 

91 

73 

90 

75 

91 

75 

94 

76 

96 

75 

97 

77 

97 
73 

90 
73 

88 

76 

83 

75 

84 

74 

87 
75 

87 
75 

89 
74 

39 

75 

89.8 
74.5 

PLANT  CITY 

MAX 
MIN 

92 
71 

93 
69 

91 
69 

92 
71 

92 
72 

92 
71 

93 
70 

91 
69 

92 
72 

94 

71 

93 
74 

94 
77 

93 
75 

90 
72 

92 
70 

91 
70 

94 

74 

93 

73 

92 
74 

91 

72 

92 
73 

94 

72 

92 
72 

93 

73 

90 
72 

91 
71 

88 
73 

91 
71 

88 
67 

93 
71 

39 
69 

91.8 
71.6 

POMPANO  BEACH 

MAX 
MIN 

89 
71 

90 
72 

90 
70 

90 
74 

90 
73 

90 

72 

89 

73 

90 
73 

94 

73 

95 
75 

95 
76 

95 
76 

94 
74 

92 
71 

S3 
72 

93 

73 

94 

72 

90 
75 

87 
71 

90 
74 

90 
74 

90 
76 

90 
77 

88 
73 

S3 
73 

89 

73 

89 
72 

89 
70 

89 
72 

89 
72 

90 
72 

90.5 
73.0 

PUNTA  GOROA 

MAX 

MIN 

90 
70 

91 

70 

90 
69 

91 
69 

93 

69 

93 
69 

92 
68 

93 
68 

92 
68 

91 
69 

91 

70 

92 
69 

91 
68 

92 
67 

90 
67 

92 
67 

91 
67 

93 
67 

90 
68 

93 
63 

94 

67 

95 

73 

96 
73 

91 

73 

90 
73 

92 
74 

91 
73 

94 

73 

95 
73 

94 
74 

92 
73 

92.1 
69.9 

OUINCY  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

86 
73 

93 
70 

94 
71 

91 
70 

92 

70 

96 
71 

93 
69 

93 
70 

93 
71 

94 

74 

93 
74 

95 
73 

89 
72 

92 
70 

93 
69 

93 

70 

94 

71 

95 

72 

94 

72 

93 
72 

93 
71 

94 

70 

95 
72 

89 
71 

86 
71 

84 

72 

88 

70 

SO 

70 

SO 
66 

89 
66 

32 
68 

91.8 
70.7 

RAIFORD  ST  PRISON 

MAX 
MIN 

88 
70 

93 

70 

95 
69 

92 
69 

93 
68 

94 

69 

93 
70 

93 
68 

95 
70 

95 
73 

96 
75 

97 
72 

90 
73 

90 
72 

85 
71 

94 

71 

94 

71 

94 

69 

95 

70 

96 

71 

92 

72 

95 
74 

93 
73 

95 

73 

89 
73 

91 
70 

92 
71 

92 
70 

90 
68 

93 
6« 

94 
69 

92.8 
70.6 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

91 
68 

68 

92 
72 

95 

72 

94 
74 

95 
73 

94 
73 

94 
76 

94 
76 

95 
76 

95 
74 

94 
74 

96 

74 

97 

72 

91 

73 

89 
74 

91 

75 

92 

72 

92 
74 

92 
72 

88 
75 

90 
74 

90 
75 

89 
70 

91 
71 

91 

70 

90 
71 

92 
70 

92.4 
72.8 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 
MIN 

36 
69 

89 
70 

91 

70 

91 
71 

90 
71 

91 
70 

90 
71 

91 

69 

91 
72 

92 
75 

97 
76 

93 
73 

93 
73 

91 
72 

87 
71 

91 
72 

95 
73 

93 
71 

97 
75 

93 
73 

93 
70 

94 
72 

94 
73 

92 

70 

89 
71 

85 
71 

89 
71 

87 
67 

89 
66 

89 
68 

88 
71 

91.2 
71.2 

SAINT  LEO 

MAX 
MIN 

91 
71 

94 

70 

92 
71 

93 
72 

93 
73 

93 
72 

93 

n 

92 
71 

95 
74 

94 

75 

93 

75 

94 

78 

92 
76 

39 

73 

91 
72 

91 

73 

93 
75 

94 

74 

92 

75 

93 

73 

90 
73 

93 
73 

93 
74 

94 

73 

90 
71 

93 

70 

91 
74 

91 

73 

89 
70 

93 
72 

91 
71 

92.3 
72.8 

SAINT  MARtCS  6  SE 

MAX 
MIN 

87 
72 

94 

72 

92 
70 

92 
72 

93 
72 

95 
72 

94 

69 

34 
71 

97 
73 

98 
73 

99 
73 

98 
73 

93 
73 

91 

73 

94 

73 

96 

70 

95 
70 

94 

69 

94 

75 

93 
78 

94 

77 

93 
75 

92 
73 

89 

73 

88 

73 

86 

72 

90 
71 

90 

73 

S3 

66 

92 
68 

92 
72 

93.0 
72.1 

ST  PETERSBURG 

MAX 
MIN 

90 
71 

90 
70 

91 
70 

90 
72 

93 
75 

88 
76 

90 

73 

90 
72 

91 
74 

90 
72 

89 
74 

89 
80 

39 
78 

87 
74 

86 
74 

88 
74 

SI 

78 

91 

76 

SO 

76 

88 
71 

90 

75 

90 
77 

91 

77 

92 

77 

84 

73 

92 
75 

91 
74 

SI 

76 

SO 

73 

92 
74 

88 
71 

89.7 
74.3 

SANFORO 

MAX 
MIN 

89 
70 

91 
72 

92 
73 

92 
71 

92 
71 

93 
72 

90 
72 

90 
71 

93 
75 

94 

75 

96 
75 

94 

76 

95 
76 

93 
74 

88 
71 

92 
73 

99 
79 

95 
75 

92 
74 

88 
72 

94 

72 

97 
72 

94 

73 

94 

71 

93 
70 

92 
71 

»2 
72 

SI 
72 

89 
67 

93 
70 

99 

72 

92.5 
72.4 

SARASOTA 

MAX 

MIN 

90 
80 

91 
71 

93 
70 

91 
72 

93 
73 

92 
72 

92 
73 

92 
69 

94 

■'3 

92 
72 

91 
81 

91 
81 

91 

82 

91 
74 

90 
73 

90 

73 

91 

82 

SI 

75 

90 
75 

90 
74 

92 

75 

91 
73 

92 
73 

91 
74 

86 

72 

93 
74 

91 
74 

91 

73 

91 

70 

92 
73 

SI 

73 

91.2 
74.2 

SECOTAN 

MAX 

MIN 

90 
67 

95 
68 

94 
68 

96 

69 

94 
69 

97 

67 

93 
67 

95 
69 

95 
68 

95 

70 

93 
71 

96 
70 

91 
69 

87 
67 

94 

69 

95 
68 

94 

66 

93 
66 

94 

68 

93 
66 

91 

67 

92 
72 

87 

72 

87 
73 

88 
69 

86 
67 

99 

70 

93 

72 

92 

63 

91 

71 

8« 

65 

92.4 
68.5 

SOUTH  MIAMI   5  N 

MAX 
MIN 

92 
71 

89 
72 

91 
70 

91 
73 

91 
74 

90 
74 

83 
74 

91 
73 

96 
71 

94 

75 

94 
75 

95 
75 

S4 

73 

94 

71 

91 
70 

92 
74 

94 

72 

S2 

72 

36 

71 

91 
73 

91 
75 

91 
71 

91 

75 

87 
75 

88 

72 

90 

73 

88 

72 

90 
70 

92 
72 

91 

73 

SO 
72 

91.1 
72.7 

STUART 

MAX 

MIN 

90 
72 

89 
73 

88 
73 

90 
73 

90 

75 

87 
73 

89 
72 

88 
74 

90 
74 

96 

78 

97 
78 

96 
79 

95 
74 

91 
72 

86 
73 

93 
74 

94 

76 

88 
74 

89 
75 

90 

73 

91 
72 

SO 
72 

91 

73 

88 
73 

88 
73 

89 

81 

89 

75 

88 
72 

89 
70 

90 
78 

90 
73 

90.3 
74.1 

SUNNILAND 

MAX 
MIN 

90 
70 

39 
70 

88 
69 

91 

72 

91 
71 

90 

75 

SO 
74 

90 
73 

92 
75 

92 
75 

91 
77 

SO 
77 

92 
73 

SO 
73 

91 
74 

92 
74 

91 

73 

92 
73 

SI 

73 

91 

73 

91 

72 

91 
76 

88 
74 

88 

69 

SO 
74 

92 
73 

93 
74 

90.6 
73.2 

TALLAHASSEE  WB  AP 

MAX 
MIN 

86 
71 

92 

71 

92 
71 

92 
71 

92 

71 

94 

71 

91 

70 

93 
72 

92 

72 

93 

75 

94 

73 

S3 

73 

90 
73 

88 
72 

94 
73 

94 

71 

95 

71 

94 

71 

96 

73 

99 

73 

91 

74 

94 

73 

94 

72 

SO 

72 

86 

73 

se 

72 

90 

72 

89 
72 

89 
«S 

89 
64 

90 
72 

91.5 
7*. 8 

TAMIAMI   TRt.  *0  MI  BEND 

MAX 
MIN 

90 
74 

93 
74 

93 
71 

92 
74 

94 
76 

96 

76 

99 

72 

93 

75 

97 
76 

99 

76 

93 
76 

92 

76 

94 

7S 

S3 
76 

96 
74 

99 

75 

94 
74 

93 
76 

91 

74 

90 
76 

93 
77 

03 
76 

S3 
76 

92 
76 

92 
72 

91 
79 

90 

75 

99 
72 

S3 
74 

94 
74 

93 

72 

93.2 
74.7 

TAMPA  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

89 

89 

90 

91 
72 

89 
74 

92 
73 

91 

72 

91 
71 

92 
76 

92 
74 

91 
75 

S2 
81 

91 
76 

89 
74 

89 
72 

SO 

SI 

90 

SO 

87 

89 

89 

SI 

92 

85 

SO 

88 

S« 

73 

•7 

71 

91 
73 

86 
71 

BS.6 
73.9 

TARPON  SPRINGS 

MAX 
MIN 

84 

71 

90 
70 

92 

70 

91 
72 

90 

72 

92 

91 

75 

90 
71 

89 
74 

91 

75 

90 
78 

SO 
83 

91 
80 

SO 
7S 

84 
73 

89 

72 

88 

75 

89 
76 

91 
77 

90 
70 

39 

76 

90 
75 

89 
76 

90 

75 

91 
76 

89 

73 

81 
79 

SO 
74 

89 
71 

90 
73 

S* 

T2 

89.3 
74.1 

TAVERNIER 

MAX 

MIN 

90 
78 

90 
79 

91 

76 

89 
79 

90 

80 

91 

77 

88 
79 

91 

79 

91 

77 

91 

81 

91 
82 

SI 
82 

92 
81 

92 
75 

92 
79 

S2 

79 

92 

80 

90 
82 

sa 

73 

90 
79 

es 

81 

89 
82 

88 
82 

88 

77 

89 

77 

89 
78 

S« 

79 

89 
7* 

88 

77 

at 

77 

SS 

77 

89.9 
78.6 

TITUSVILLE  2  W 

MAX 

90 

70 

92 
72 

89 

71 

91 
71 

90 

72 

89 

70 

90 
72 

90 
69 

91 

74 

95 

75 

95 
75 

94 

77 

98 

75 

95 

72 

86 

71 

S2 

72 

9< 

74 

92 

73 

91 

74 

92 

71 

92 

72 

94 

74 

92 

71 

92 

71 

92 

72 

S« 

72 

S9 

71 

95 

71 

88 
M 

91 
74 

92 

71 

91.7 
T2.1 

VENICE 

MAX 
MIN 

ee 

89 

92 

91 

93 

91 

91 

89 

92 

SO 

92 

92 

91 

91 

89 

89 

91 

88 

88 

90 

92 

SO 

90 

92 

89 

92 

91 

92 

92 

90 

8« 

S0.7 

VERO  BEACH  CAA  AP 

MAX 
MIN 

88 

73 

88 

73 

89 

73 

89 

72 

90 

76 

88 

73 

87 

72 

88 
73 

91 

73 

97 
75 

95 
76 

96 
72 

94 
75 

90 
72 

86 
73 

94 
74 

98 
76 

89 
77 

SO 

73 

90 
72 

90 
75 

89 

76 

88 

73 

87 
74 

88 

73 

87 

78 

87 
73 

88 
74 

87 
73 

89 
76 

88 
74 

89.7 
73. S 

WAUCHULA  2  NW 

MAX 
MIN 

90 
70 

90 
70 

91 
68 

91 
71 

92 
71 

93 

70 

92 

69 

9? 

70 

92 

72 

93 

71 

93 
75 

94 

75 

95 
73 

91 
70 

92 
69 

92 

70 

99 

72 

S4 

72 

88 

72 

91 
69 

94 

70 

93 

70 

93 

70 

93 

70 

90 
72 

91 
71 

91 
72 

91 
M 

SO 
*T 

»1 

71 

92 
TO 

91 .9 
70.7 

WEST  PALM  BEACH 

MAX 
MIN 

a* 

77 

89 

76 

87 
76 

88 
78 

89 

79 

89 
78 

89 

81 

88 

77 

91 

77 

90 

77 

94 

79 

95 
73 

94 

74 

SO 
77 

85 
76 

92 

75 

94 

76 

89 

74 

87 

75 

88 
76 

88 

78 

88 

81 

8S 
81 

88 

78 

88 
73 

SB 

82 

88 
81 

88 
70 

87 

79 

at 

76 

87 
73 

89. 0 
TA.S 

S«*  Rofar«nc«  Notaa  Followlnv  StaUoD  Index 
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Table  5  -  Continued 


WEST  PALM  BEACH  WB  AP 


NINTER  HAVEN 


MAX 

MIN 

MAX 

MIN 


90     91  91 

76     74  74 


DAILY  TEMPERATURES 

Day  Oi  Month 


92  91 

78  77 


90     91  94 

79     77  77 


97  9S 

75  78 


93  93 
74  75 


93     96  89 

75     74  75 


19  1  20  I  21     22  I  23 


87  91  91  92  92 
74     74     77     77  79 


90  91  92 
73     80  74 


FLORIDA 
AUGUST  195S 


26     29  I   30  31 


92  91  91  91 
7S     75     77  71 


92     93     93  91 

72     71     711  74 


93     94    93     92     95     94  93 


73     73     72     71     75     77     79,    76     73     73  '»     T5 I  75 


•  1>* 

T5>5 


93     91     92     92     94     94  1   91     91     02     93     92     91     90     93     89     91     87     91     91  92.1 


74     73     74     73  I   72     71     74  |   73     70     73     7*  TJ.5 


EVAPORATION  AND  WIND 


Dmf  oi  manih 


Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BAT  LAKE 

EVAP 

.08 

.16 

.25 

.23 

.20 

.16 

.24 

.30 

.24 

.25 

.29 

.28 

.25 

.23 

.08 

.20 

.26 

.24 

.24 

.15 

.22 

.17 

.19 

.33 

.27 

.11 

.20 

.15 

.23 

.19 

.24 

8.53 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

.22 

.21 

.35 

.14 

.16 

.14 

.46 

.05 

.20 

.27 

.30 

.26 

.26 

.14 

.26 

.18 

.29 

.32 

.17 

.18 

.33 

.45 

.18 

.20 

.23 

.20 

.  14 

.  18 

.15 

8 . 63 

WIND 

106 

123 

90 

124 

103 

141 

160 

124 

115 

178 

129 

176 

103 

116 

121 

165 

132 

107 

148 

76 

74 

78 

190 

115 

97 

100 

97 

96 

92 

B3718 

CLEWISTON  U  S  EMGRS  (a) 

EVAP 

.  12 

.14 

.14 

.08 

.09 

.18 

.26 

.26 

.22 

.18 

.25 

.31 

.14 

.11 

.16 

.17 

.22 

.12 

.  10 

.  05 

.13 

.  20 

.  18 

.  19 

.  18 

.  10 

.  17 

.  17 

.  17 

.  12 

.  11 

5 . 02 

MAX 

89 

91 

91 

90 

89 

93 

93 

92 

93 

95 

92 

91 

91 

88 

92 

90 

91 

89 

87 

89 

88 

92 

93 

93 

90 

87 

91 

90 

91 

91 

91 

90.7 

HIN 

78 

78 

77 

78 

79 

81 

79 

80 

81 

81 

81 

80 

80 

79 

79 

78 

79 

80 

78 

76 

77 

79 

80 

81 

77 

79 

79 

78 

79 

79 

79 

79,0 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 

.17 

.10 

.23 

.23 

.23 

.28 

.15 

.27 

.15 

.21 

.33 

.28 

.26 

.19 

.13 

.15 

.26 

.31 

.08 

.18 

.16 

.26 

.24 

.27 

.20 

.27 

.23 

.22 

.29 

.25 

.14 

6.73 

WIND 

7 

14 

52 

38 

60 

44 

35 

23 

42 

27 

11 

89 

68 

40 

5 

31 

18 

25 

27 

18 

21 

47 

34 

44 

67 

71 

38 

34 

38 

28 

17 

1113 

GAIKESVILLE  3  WSW 

EVAP 

.11 

.19 

.23 

.33 

.25 

.30 

.41 

.35 

.31 

.33 

.35 

.37 

.12 

.14 

.30 

.28 

.36 

.20 

.28 

.24 

.24 

.25 

.19 

.23 

.21 

.21 

.31 

.32 

.27 

.21 

.30 

8.19 

WIND 

35 

24 

31 

40 

33 

36 

30 

33 

51 

66 

76 

71 

55 

33 

23 

72 

58 

28 

34 

56 

42 

39 

51 

43 

43 

54 

37 

41 

45 

36 

39 

13SS 

MAX 

96 

98 

100 

99 

103 

103 

99 

99 

97 

99 

97 

97 

93 

94 

93 

95 

95 

99 

101 

99 

95 

99 

98 

97 

96 

96 

96 

95 

93 

96 

99 

97  .3 

KIN 

73 

77 

72 

74 

75 

74 

75 

71 

74 

75 

75 

76 

76 

75 

75 

74 

75 

74 

74 

75 

73 

75 

75 

75 

74 

72 

77 

79 

73 

73 

76 

74.5 

HIALEAH 

EVAP 

.14 

.17 

.16 

.22 

.25 

.19 

.39 

.29 

.16 

.14 

.24 

.20 

.20 

.22 

.09 

.07 

.21 

.25 

.23 

.28 

.19 

.24 

.26 

.13 

.25 

.19 

.18 

.32 

B4.38 

WIND 

25 

39 

21 

32 

35 

39 

44 

30 

29 

49 

64 

30 

IS 

27 

28 

29 

32 

35 

25 

« 

66 

46 

54 

51 

57 

38 

37 

36 

21 

20 

28 

1075 

LOXAHATCHEE 

EVAP 

.13 

.13 

.13 

.20 

.13 

.17 

.26 

.13 

.21 

.22 

.23 

.28 

.14 

.21 

.07 

.21 

.19 

.15 

.13 

.26 

.08 

.16 

.19 

.13 

.22 

.27 

.06 

.18 

.10 

.14 

.13 

3.34 

VOORE  BAVEN  LOCK  1 

EVAP 

.13 

.19 

.24 

.11 

.17 

.26 

.30 

.30 

.29 

.29 

.27 

.26 

.25 

.24 

.20 

.11 

.26 

.22 

.12 

.00 

.15 

.23 

.24 

.37 

.32 

.19 

.20 

.30 

.24 

.18 

.18 

6.51 

WIND 

28 

37 

41 

23 

30 

42 

63 

65 

62 

27 

54 

66 

63 

35 

22 

28 

43 

47 

38 

45 

33 

27 

32 

35 

66 

54 

41 

39 

53 

41 

31 

1311 

OKEECHOBEE  HRN  GATE  6 

EVAP 

.17 

.23 

.30 

.21 

.26 

.20 

.24 

.25 

.20 

.27 

.33 

.35 

.27 

.29 

.22 

.23 

.39 

.23 

.29 

.34 

.37 

.33 

.27 

.36 

.34 

.28 

.28 

.24 

.17 

.25 

.22 

8.38 

ORLANTX)  WATER  PLANT 

EVAP 

.05 

.25 

.18 

.14 

.17 

.18 

.20 

.15 

.22 

.23 

.26 

.22 

.  16 

.19 

.35 

.16 

.10 

.05 

.02 

.34 

.20 

.23 

.37 

.08 

.68 

.17 

.25 

.  13 

.11 

86.14 

WIND 

9 

9 

15 

18 

16 

14 

10 

28 

21 

13 

38 

25 

17 

11 

12 

34 

28 

11 

9 

10 

11 

12 

11 

21 

8 

25 

15 

23 

17 

25 

11 

527 

SUNNILAKD 

EVAP 

.16 

.15 

.36 

.07 

.20 

.29 

.20 

.27 

.23 

.29 

.26 

.40 

.21 

.24 

.23 

.29 

.21 

.27 

.24 

.31 

.24 

.  18 

.16 

.19 

.22 

.32 

B6.27 

WIND 

52 

49 

38 

79 

55 

67 

97 

71 

77 

46 

133 

114 

128 

54 

84 

68 

61 

152 

41 

72 

133 

81 

61 

47 

55 

53 

59 

3037 

TAMIAMI  TRL  40  III  BD 

EVAP 

.10 

.10 

.09 

.07 

.21 

.23 

.28 

.15 

.21 

.24 

.25 

.27 

.23 

.10 

.20 

.18 

.16 

.19 

.14 

.17 

.19 

.25 

.23 

.19 

.16 

.13 

.29 

.18 

.14 

.23 

.13 

5.88 

TERO  BEACH  CAA  AP 

EVAP 

.22 

.22 

.38 

.31 

.20 

.42 

.27 

.23 

.33 

.31 

.32 

.46 

.44 

.37 

.18 

.22 

.25 

.34 

.21 

.35 

.10 

.26 

.28 

.15 

.27 

.26 

.27 

.21 

.30 

BS.30 

MAX  and  UK  la  Table  6  refer  to  eztrenes  of 
teaperature  of  water  In  pan  as  recorded  during 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 


(a)     Evaporation  measured  la  pan  36  z  36  inches. 


BSnRXnCI  NOTES 

Tb«  four  digit  Identif Icatloa  auabera  In  tbe  lDd«z  ouaber  coluu  of  the  Statloa  Index  sre  aeslgoed  on  a  atate  baala.     There  vlll  be  no  duplication  of  numbers  wttbln  a  atate. 
riffureB  and  letters  following  the  station  naae,  such  as  12  S3W,   Indicate  distance  In  Biles  and  direction  froa  the  post  office. 
Observation  tiaes  glvea  la  the  Station  Index  are  In  local  standard  tlae. 

Delayed  data  and  corrections  vlll  be  carried  oalj  in  tbe  Jtue  and  Deceaber  Issues  of  tbts  bulletin. 
Beating  degree  days  for  the  preceding  13  souths  vlll  be  carried  in  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  tbe  Index,  but  for  vhlcb  data  are  not  listed  in  tbe  tables,  are  either  alsslng  or  received  too  late  to  be  included  In  this  issue. 

Unless  otherwise  Indicated,  dlaenslonal  units  used  in  this  bulletin  are:  teaperature  la  *P. .  precipitation  and  evaporation  in  Inches,  and  wind  aoveaent  In  slles.  Degree  days  are  based  on  a  dalljp 
average  of  65*  F. 

Evaporation  Is  aeastu-ed  In  the  standard  Weather  Btireau  type  pan  of  A  foot  dlaseter  oaleas  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 
Sleet  and  hail  were  Included  in  snowfall  totals  In  Table  1,  beginning  with  July  194B. 
Aaounts  in  Table  3  are  froa  non-recording  gagea,  ualesa  otherwise  indicated. 

Data  la  Tables  3,   S  and  6  are  for  tbe  24  hours  ending  at  tlae  of  obeervatlon.     See  the  Station  Index  for  obaervatlon  tlae. 

-  Ho  record  in  Tables  3,  6  and  tbe  Station  Index.     No  record  la  Tables  2  and  5  is  indicated  by  ao  entry. 

•  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•  Aaount  Included  In  following  aeasureaent,  tlae  distribution  unknown. 

«  Data  In  tbe  coluaa  formerly  headed  So.  of  Days  .01  or  aore  have  been  changed  to  Ko.  of  Days  .10  or  aore  effective  January  1,  19M. 

•  TberBoaeters  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  aod-covered  ground;  however,  tbe  reference  ladlcatea  that  the  theraoaeters  are  exposed  la  a  shelter  located  on 

the  roof  of  a  building. 

'/  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AH  Data  baaed  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  aontb. 

C  In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  ladlcatea  recorder  stations.     These  atatlone  are  processed  for  special  purposes  and  ars  published  later  in 

Hourly  I»reclpltatlon  Data. 

E  later  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  I  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H  One  or  more  days  of  record  alsslng-  see  Table  5  for  detailed  dally  record.     Degree  dsy  data,   if  carried  for  this  station,  have  bean  adjusted  to  represent  tbe  value  for  a  full  aontb. 

R  Amounts  from  recording  gage     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  froa  the  amounta  to  be  published  later  In  Hourly  Precipitation  Data). 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

7  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  Is  1:30  a.m.,   E.S.T.  of  tbe  following  day. 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  n,orlda  may  be  obtained  by  writing  to  any  leather  Bureau  Office  or  to  tbe  State  Cllaatologlst  at  leather  Bureau  Office,  Box  41M,  Jacksoavllle  1. 
Florida. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy    monthly  and  annual;  12.50  per  year.     (Yearly  sutMcrlptioa  includes  the  Anaual  Swary.)     Checks  and  money  orders  should  be  aade  payable  to  the  Superletendeat 

of  Documents.     Realttances  and  correspondence  regarding  aabocrlptioas  should  be  seat  to  the  Superiatendeat  of  Docuaaata,  Govaraamat  Printlag  Office,  fasblngtoa  2S.  D.  C. 


-  103  - 


I 


STATION  INDEX 


Station 


County 


Obser- 
vation 
time 


Observer 


APALACMICOL*  W8  CITY 

ARCADIA 

AVON  pABK 

BARTOW 

SAY  LAKE 


STA 


BELLE  OLAOE  EX 
BELLE  GLAOE  HRN  GATE  t, 
BIG  PINE  KEY  INN 
BITHLO 

BLACKMAN  4  WNW 

BLOUNT STOWN  2  SE 
BOCA  RATON 
BBAOENTON  EXP  STA 
BRANfORC 
fiRISTOL 

BR00K5VILLE  CHIN  MILL 
BUS>*ELL  2  E 
CAI^  BLANOINC 
CANAL  POINT  GATE  5 
CANAL  POINT  USOA 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

CAPTIVA 

CARBABELLE 

CARWILLE 

CEDAR  KEY 

CHATTAHOOCHEE  1  W 
CMIPLEY  3  E 
CLEARWATER  BEACH 
CLERMONT  6  S 
CLEWISTON 


0211 
0228 
0369 


0611 
0616 
0767 
0758 
0765 


FRANKLIN 
DE  SOTO 
HIGHLANDS 
POLK 

HILLSBOROUGH 

PALM  BEACH 
PAUM  BEACH 
MONROE 
ORANGE 
OKALOOSA 

I  CALHOUN 
>  RAtM  BEACH 
I  MANATEE 
■  SUWANNEE 
I  LIBERTY 


CLEWISTON  U  S 
COCONUT  GROVE 
CRESCENT  CITY  2  SW 
CRESTView 
CROSS  CITY 

CROSS  CITY  CAA  AIRPORT 
DANIA  U  WNW 
'  OAYTONA  BEACH 
OAYTONA  BEACH  WB  AP 
DE  FUNIAK  SPRINGS 

OE  LAND 
DOWLING  PARK 
DRV  TORTUGAS 
EUSTI5  2  S 
EVERGLADES 

FEDERAL  POINT 
FELDA 
FELLSMERE 
PERNAnDINA  BEACH 
FORT  DRUM 

FORT  LAUDERDALE 
FT   LAUDERDALE  BAHIA-MAR 
FT   LAUDERDALE  EXP  STA 
FORT  MYERS  WB  AIRPORT 
FORT  PIERCE 

FOUNTAIN  3  S 
GAINESVILLE  UNI  OF  FLA 
GAINESVILLE  3  W5W 
GLEN  ST  MARv  NURSERIES 
GRACEVILLE 

HART  LAKE 
MIALEAH 
HIGH  SPRINGS 
MILLIARD 

HILLSBOROUGH  fiVR  ST  PK 

HOLOPAW  3  NNW 

HOMESTEAD  EXP  STATION 

HYPOLUXO 

INGLIS 

INVERNESS 

ISLEWORTM 

JACKSONVILLE  WB  AP 
JACKSONVILLE  BEACH 
JACKSONVILLE  WB  CITY 
JASPER  9  ESe 

KENDALL  2  E 
KEY  WEST  WB  CITY 
KISSIMWEE 
KIS5IMMEE  Z 


INFERS  1654 


2150 
2166 
2220 


2923 
2936 
2944 


FRANKLIN 

WASHINGTON 

LEVY 

I  GADSDEN 
WASHINGTON 
PINELLAS 
LAKE 

<  HENDBY 

HENDRY 
DADE 
PUTNAM 
OKALOOSA 
DIXIE 

DIXIE 
BROWARD 
VOLUS I A 
VOLUSIA 
WALTON 

I  VOLUSIA 

SUWANNEE 
I  MONROE 

LAKE 
)  COLLIER 

PUTNAM 
HENDRY 
INDIAN  RIVER 
NASSAU 
OKEECHOBEE 

'  BROWARD 
I  BROWARD 
BROWARD 


29  59 
26  62 
26  52 

25  11 

26  32 
29  61 


s^oq 

3956 
3978 
3986 


428 


JACKSON 

ORANGE 
DADE 
iLACHUA 
NASSAU 
ILLSaOBOUGH 

>  OSCEOLA 
DADE 

I  BEACK 

JCITRUS 


LAKE  HIAWASSE 
LAKELAND  WB  CITY 
LAKE  PLACID  2  SW 

LAKE  TRAFFORD 
LAMONT  a  W 
LEESBURG 
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FLORIDA  -  SEPTEMBER  1955 
WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

Typical  late  summer  weather  prevailed  during 
September  with  both  temperature  and  precipi- 
tation averaging  near  the  seasonal  expectancy. 
While  thunderstorms  were  numerous,   only  a  few 
overstepped  the  bounds  of  decency  and  develop- 
ed significant  destructive  characteristics. 

Individual  station  monthly  mean  temperatures 
were  within  a  degree  or  two  of  the  80°  mark 
over  the  entire  State.     Three  stations,  Carra- 
belle.  Camp  Blanding,   and  Ft.  Lauderdale 
shared  the  98°  maximum  for  the  month,  while 
the  lowest  temperature,   60°,  was  noted  at 
both  Jasper  9  ESE  and  Ocala  2  NE.     Two  coastal 
stations,   Miami  WB  City  and  Miami  Beach 
failed  to  record  a  single  90°  day,   but  in- 
terior stations  bested  the  90°  mark  on  an 
average  of  20  or  more  times  during  the  month. 

The  statewide  precipitation  a.verage ,  a  bargain- 
counter  figure  of  5.98  inches,  was  slightly 
less  than  an  inch  below  the  usual  expectancy. 
As  is  usually  the  case  with  shower-type  pre- 
cipitation,  individual  station  totals  varied 
widely.     Hilliard  led  the  field  with  a  gener- 
ous 12.23  inches,  while  Mt .  Pleasant  brought 
up  the  rear  with  only  0.80  inch.     The  greatest 
single  measurement  was  4.32  inches  at  Naples 
on  the  8th.     Both  Jasper  9  ESE  and  Jacksonville 
Beach  reported  24-hour  totals  in  excess  of  4 
inches,   and  several  stations,   mostly  in  the 
Southern  Division,   reported  daily  totals  in 
excess  of  3  inches.     The  occurrence  of  hail 
was  not  recorded  by  a  single  station. 

WEATHER  DETAILS 

Daily  mean  temperatures  were  within  a  few 
degrees  of  the  established  normals  for  all 
sections  of  the  State  throughout  the  month. 
However,   the  tendency  was  to  rather  consistent 
slightly  above  normal  daily  readings,  par- 
ticularly during  the  last  half  of  the  month. 
Shower-type  precipitation  occurred  over  some 
part  or  parts  of  the  State  every  day  of  the 
month,   but  in  general  was  most  prevalent  and 
heaviest  over  the  northern  half  during  the 
first  two  decades.     Weak  frontal  zones  af- 
fected the  extreme  northern  portion  at  the 
beginning  of  the  month  and  fpr  several  days 
just  before  the  middle  of  the  month,  and 
produced  numerous  substantial  precipitation 
amounts.     Otherwise,  precipitation  amounts 
were  mostly  light  or  moderate,  with  falls 
in  excess  of  an  inch  locally.     The  approach 
of  Hurricane  "lone"  on  the  18th  gave  cause 
for  some  concern  along  the  northeastern 
coastal  area,   but  the  storm  did  no  more  than 
take  an  inquiring  look  before  moving  off  to 
more  northerly  latitudes. 

WEATHER  EFFECTS 

Crops  were  in  generally  good  condition  at  the 
beginning  of  the  month,   and  the  rains  of  the 
first  few  days  were  mostly  beneficial,  though 
they  were  somewhat  hampering  to  the  picking 


and  ginning  of  cotton.     Rains  were  particu- 
larly helpful  over  the  southern  portion,  where 
growers  were  planting  fall  vegetables  in 
increasing  volume.     During  the  second  week 
the  heaviest  rainfall  shifted  more  to  the 
south  and  was  generally  beneficial  to  that 
area,  while  at  the  same  time  the  letup  over 
the  northern  third  favored  the  picking  and 
ginning  of  cotton.     Some  growing  crops  in  the 
northwest  were  in  need  of  more  rains,  however. 
Some  local  replanting  was  necessitated  in  the 
south  and  central  portions  due  to  temporary 
flooding  of  fields  as  the  result  of  heavy 
showers.     The  heaviest  rain  returned  to  the 
northern  portion  the  following  week,   and  the 
harvest  of  cotton  was  again  delayed,  though 
growing  crops  benefited.     Light  and  spotty 
rainfall  the  remainder  of  the  month  was 
favorable  for  harvesting,  but  was  insufficient 
for  growing  crops.     Soybeans,   in  particular, 
were  in  need  of  more  rain.     At  the  end  of 
the  month  most  citrus  and  crops  were  in  good 
condition,  but  could  use  more  rain.  Pastures 
were  generally  good,   but  needed  rain,  especia- 
lly in  the  west. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

Considering  the  frequency  of  heavy  shower 
activity,   the  number  of  damage-producing  storms 
was  surprisingly  small.     In  most  cases  damage 
was  quite  local  and  of  minor  nature.     Of  the 
storms  that  were  reported,   the  following, 
listed  by  dates  of  occurrence,  were  most  note- 
worthy . 

2nd:     Waterspouts  reported  over  the  lake  3  miles 
east  of  Eustis  and  over  the  ocean  12  miles  SSE 
of  West  Palm  Beach. 

7th:     Thunderstorm  at  Wildwood.  Lightning 
struck  a  moving  automobile  and  caused  the 
motor  to  stop.     The  driver  -  the  only  occupant  - 
was  reported  as  not  injured  except  for  a  severe 
case  of  the  jitters. 

16th:     Thunderstorm  at  Red  Bay,   Walton  County. 
A  small  school  building  was  destroyed  by  a 
lightning-set  fire  with  an  estimated  loss  of 
$7 ,000. 

18th:     Thunderstorm  at  Jacksonville.  Property 
damage  of  $5,000  resulted  from  a  fire  started 
by  lightning. 

23rd:     A  tornado  was  reported  20  miles  SE  of 
Sarasota  at  4:55  P.M.,   having  been  observed 
by  an  aircraft  pilot. 

FLOODS 

Inability  of  storm  sewers  to  cope  with  deluge- 
proportion  rainfall  in  urban  areas  resulted 
in  temporary  flooding  of  streets  and  homes  in 
low  areas.     Several  cities  were  affected  during 
the  7th-9th,   and  St.   Petersburg  was  hit  on  the 
20th.     Flooding  of  fields  in  rural  areas  in 
the  south  and  central  portions  made  some  re- 
planting necessary.   -  V.   D.  Steves 
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86t 

63t 

78t 

4 

14 

5 

0 

1 

26 

67 

MIAMI  BEACH 

2 

12 

6 

3 

0 

24 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

NE 

14 

7.2 

32» 

SSW 

10 

93 

92 

60 

82 

4 

5 

4 

3 

; 

1 

18 

PENSACOLA  WB  CITY 

7  .Ot 

16 

£ 

13+ 

87t 

89t 

57t 

77t 

1 

4 

3 

0 

0 

8 

67 

TALLAHASSEE  WB  AIRPORT 

NE 

24 

5.2 

92 

94 

61 

83 

5 

2 

4 

0 

0 

14 

6.5 

TAMPA  WB  AIRPORT 

NE 

17 

8.3 

25* 

ENE 

7+ 

93 

94 

61 

82 

S 

4 

7 

2 

0 

22 

77 

5.7 

WEST  PALM  BEACH  WB  AIRPORT 

E 

24 

11.6 

43* 

SSW 

8 

85 

84 

64 

79 

7 

6 

7 

1 

0 

22 

6.0 

t  Airport  Data 
*  This  datum  Is  obtained  by 
visual  observation  since  record- 
ing equipment  is  not  available. 
It  Is  not  necessarily  the  fast- 
est mile  occurring  during  the 
period . 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Year 

« 

0 

CP 

« 
> 
< 

High. 

« 
J 

.3 

Aver; 

1891 

78.0 

94 

59 

7.83 

1892 

78.1 

94 

60 

9.74 

1893 

78.8 

100 

59 

6.41 

1894 

78.6 

100 

59 

12.99 

1895 

79.2 

96 

57 

4.63 

1896 

79.4 

100 

48 

4.27 

1897 

77.1 

99 

46 

11.00 

1898 

80.1 

97 

52 

5.16 

1899 

78.3 

97 

40 

5.03 

1900 

80.4 

99 

56 

4.87 

1901 

79.0 

98 

54 

8.24 

1902 

79.5 

100 

53 

9.53 

1903 

78.1 

103 

43 

7.37 

1904 

79.4 

102 

50 

4.44 

1905 

80.6 

103 

58 

7  .67 

1906 

80.8 

100 

60 

5.30 

1907 

80.1 

102 

56 

8.39 

1908 

78.5 

98 

46 

9.36 

1909 

78.6 

98 

42 

4.10 

1910 

79.3 

100 

48 

3.07 

1911 

81.2 

100 

58 

3.90 

1912 

80.5 

103 

64 

9.85 

1913 

77  .9 

98 

41 

5.93 

1914 

77.8 

100 

50 

7  .32 

1915 

80.9 

101 

58 

4.98 

Temperature 

Precipitation 

Yeai 

« 

c 
S 
e 

e 

west 

9 

> 
< 

•s 

> 
< 

1916 

78.4 

97 

46 

4.87 

1917 

78.3 

101 

49 

7.57 

1918 

77.5 

98 

44 

6.34 

1919 

79.4 

99 

50 

4.74 

1920 

79.8 

101 

48 

8.02 

1921 

81.6 

103 

56 

2.11 

1922 

78.4 

101 

49 

7.45 

1923 

79.6 

98 

57 

4.51 

1924 

78.6 

102 

43 

8.64 

1925 

82.7 

107 

62 

2.41 

1926 

80.8 

98 

61 

7.94 

1927 

79.4 

102 

49 

3.89 

1928 

78.8 

99 

48 

11.48 

1929 

78.9 

97 

49 

10.71 

1930 

80.6 

101 

59 

8.68 

1931 

80.3 

102 

47 

4.74 

1932 

79.2 

99 

55 

6.41 

1933 

81.7 

103 

47 

7.11 

1934 

79.5 

98 

53 

4.20 

1935 

78.6 

99 

48 

9.18 

1936 

80.5 

98 

56 

4.47 

1937 

78.4 

101 

51 

7.15 

1938 

78.7 

100 

40 

5.83 

1939 

80.3 

101 

57 

5.66 

1940 

77.2 

99 

42 

6.56 

Temperature 

Precipitation 

Year 

« 

ti 

e 

« 

« 

e 

Ji 
& 

» 

o 

> 
< 

2 

3 

> 
< 

1941 

80.4 

101 

56 

6.21 

1942 

79.9 

103 

45 

6.72 

1943 

78.9 

98 

50 

6.42 

1944 

81.1 

102 

58 

6.09 

1945 

80.8 

98 

59 

8.37 

1946 

79.1 

98 

56 

6.94 

1947 

79.2 

99 

42 

10.40 

1948 

78.9 

99 

54 

9.86 

1949 

79.8 

98 

46 

7.60 

1950 

78.9 

97 

56 

8.02 

1951 

81.1 

100 

60 

7.18 

1952 

79.5 

98 

55 

6.42 

1953 

79.2 

99 

56 

10.52 

1954 

80.8 

102 

56 

6.62 

1955 

80.8 

98 

60 

5.98 

All 

Years 

79.5 

6.86 

Averages  In  this  table  have  been  weighted  according  to  area 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


FLORIDA 
SEPTEMBER  1955 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

HighesI 

Date 

Lowest 

Dale 

Degree  Days 

No,  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet  Hail 

No.  of  Days 

Max 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Dale 

e 
1 
- 

.50  or  Morel 

s 

0 
rH  0 

;  . 

°l 

3  * 

0  i 

NORTHERN  DIVISION 

APALACMICOLA  WB  CITY  R 

86.2 

74.1 

80.2 

1.3 

90 

7  + 

72 

13+ 

0 

2 

0 

0 

0 

2.61 

- 

6,04 

1,42 

2 

•  0 

0 

4 

2 

1 

BLOUNTSTOXN  2   SE  AM 

89.5 

69.8 

79.7 

1.2 

96 

26 

67 

19+ 

0 

15 

0 

0 

0 

5.31 

- 

.87 

1.20 

14 

.0 

0 

10 

3 

1 

CARRABELLE 

89.8 

59. 9M 

79. 9M 

1.0 

98 

20 

66 

22 

0 

12 

0 

0 

0 

2.42 

- 

5,35 

1.16 

12 

•  0 

0 

4 

2 

1 

CMIPLEY  3  E 

89. 3M 

68.  8M 

79. IM 

■  6 

95 

25 

63 

15 

0 

14 

0 

0 

0 

3.52 

- 

1,64 

i.ai 

1 

.0 

0 

5 

2 

1 

CROSS  CITY  CAA  AP 

89.9 

70.3 

80,1 

94 

22  + 

65 

19+ 

18 

0 

0 

0 

2.18 

.  0 

Q 

L/C   r  \Jn  I  i^f-.  ifKinwo 

90.0 

68.6 

79,3 

1.3 

96 

21  + 

64 

16  + 

0 

19 

0 

0 

0 

6.21 

.27 

2,18 

1  + 

,0 

0 

7 

3 

2 

FERNANDINA  BEACM 

85.9 

73.5 

79.7 

.5 

93 

20 

69 

27 

0 

2 

0 

0 

0 

9.83 

2.84 

1.97 

2 

.0 

0 

14 

6 

3 

FOUNTAIN  3  S 

89, U 

68.1 

78.8 

96 

25 

62 

3+ 

0 

1 7 

4.99 

2.70 

1 

,0 

0 

6 

3 

1  . 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

90.2 

69.6 

79.0 

1.7 

95 

22 

64 

25 

0 

17 

0 

0 

0 

9.31 

4.16 

2,41 

14 

,0 

0 

12 

7 

4 

HILLIARD 

68.8 

10 

0 

0 

0 

1 2 

* 

JACKSONVILLE  WB  AP  R 

89.1 

72.5 

80.8 

1.6 

95 

21 

68 

27 

0 

15 

0 

0 

0 

10.56 

3.60 

2.66 

28 

,0 

0 

13 

7 

3 

JACKSONVILLE  BEACH 

86.6 

72.9 

84.7 

92 

20 

63 

2 

0 

1 

0 

0 

0 

9.33 

4.24 

16 

,0 

0 

11 

3 

2 

JACKSONVILLE  WB  CITY  R 

88.0 

73.0 

80,5 

1.4 

95 

20  + 

68 

27 

0 

6.70 

- 

.09 

1.43 

17 

,0 

0 

10 

5 

3 

JASPER  9  ESE 

88.8 

67.1 

78,0 

95 

22 

60 

2+ 

0 

14 

0 

0 

0 

6.72 

4.20 

13 

,0 

0 

7 

3 

1 

LAKE  CITY  2  E 

21 

0 

0 

0 

2.32 

,  0 

0 

4 

2 

LIVE  OAK  2  ESE 

16 

0 

0 

0 

1.18 

1 3 

,  0 

0 

9 

2 

MADISON 

89.2 

70.4 

79,8 

1.0 

94 

21  + 

67 

19+ 

0 

17 

0 

0 

0 

6.62 

1.60 

2.04 

12 

,0 

0 

5 

5 

3 

MAR  I  ANNA  CAA  AP 

88.6 

70.3 

79,5 

97 

2  5 

67 

14+ 

0 

13 

0 

0 

0 

2.99 

2.12 

3 

■  0 

0 

4 

1 

1 

MARIANNA   IND  SCHOOL 

89.  1 

69.5 

79,3 

1.2 

95 

25 

62 

14 

0 

14 

0 

0 

0 

3.76 

- 

1.75 

2.67 

3 

,0 

0 

4 

1 

1 

MAYO   5  NW 

89.9 

70.7 

80,3 

95 

20 

63 

30 

0 

IB 

0 

0 

0 

2.75 

.90 

3 

.0 

0 

4 

3 

0 

MILTON  EXP  STATION 

89.4 

68.0 

78.7 

96 

26 

53 

8 

0 

17 

0 

0 

0 

2.60 

1,44 

30 

.0 

0 

6 

2 

1 

MONT  I CELLO 

89.7 

69,2 

79.5 

1.4 

95 

21  + 

64 

30 

0 

21 

0 

0 

0 

7.61 

2.18 

2,24 

4 

.0 

0 

8 

5 

2 

rr  I    fucMoMW  1 

89.5 

69.4 

79.5 

2.6 

96 

21 

66 

19+ 

0 

14 

0 

0 

0 

.80 

- 

4.82 

.32 

17 

.0 

0 

3 

0 

0 

NICEVILLE  AM 

90.0 

68,2 

79.1 

1.4 

96 

22 

64 

22+ 

0 

22 

0 

0 

■,o 

1.84 

- 

4,44 

1.00 

27 

,0 

0 

5 

1 

1 

DAM&UA        T  TV 

89  .  OM 

71 .  8M 

80  .  4M 

1.3 

94 

8 

69 

14 

0 

0 

.0 

0 

E 

3.71 

3,25 

2.14 

29 

,  0 

0 

5 

2 

1 

PENSACOLA  CAA  AP 

89.1 

72.6 

80.9 

94 

7  + 

69 

14+ 

0 

20 

0 

;0 

o' 

1.06 

.33 

12 

,0 

0 

4 

0 

0 

PENSACOLA  WB  CITY  R 

86. 5 

73.3 

79.9 

1.6 

93 

7 

69 

15 

0 

5 

0 

0 

0 

1.08 

- 

4,70 

.44 

4 

,0 

0 

3 

0 

0 

QUINCY  EXP  STATION 

88.9 

69.0 

79.0 

1.5 

94 

21 

65 

21 

0 

1 6 

1.27 

- 

3.31 

.47 

17 

.0 

0 

4 

0 

0 

SAINT  MARKS  6  SE 

90.3 

70.3 

80.3 

2.3 

95 

7  + 

66 

20 

0 

20 

0 

0 

0 

4.56 

- 

.88 

1.45 

11 

.0 

0 

7 

3 

2 

SECOTAN 

89.9 

68.2 

79.1 

96 

24 

62 

2  4+ 

0 

19 

0 

0 

0 

4.24 

1,44 

1 2 

.  0 

° 

^ 

^ 

TALLAHASSEE  WB  AP 

87,8 

70.4 

79.1 

1.1 

93 

1 

66 

21 

0 

10 

0 

0 

0 

6.41 

•  05 

1,61 

2 

.0 

0 

7 

3 

3 

DIVISION 

79.8 

5.16 

.0 

MIDDLE  DIVISION 

BARTOW  AM 

92.0 

70.9 

81.5 

1.3 

96 

10 

68 

29+ 

0 

28 

0 

0 

0 

4.34 

- 

3.19 

.72 

2 

.0 

0 

10 

5 

0 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

89.6 

71.4 

80.5 

.  8 

92 

13 

67 

30 

0 

17 

0 

0 

0 

4.40 

- 

1.79 

3.03 

4 

.0 

0 

2 

2 

2 

BUSHNELL   2  E 

91.1 

70.4 

80.8 

1.7 

94 

6+ 

54 

30 

0 

23 

0 

0 

0 

2.59 

- 

3.79 

.78 

13 

.0 

0 

7 

3 

0 

CAMP  BLANDINO 

90.4 

70,1 

80.3 

98 

7 

54 

22 

0 

18 

0 

0 

0 

8.75 

1.86 

11 

.0 

0 

CEDAR  KEY 

89.2 

74,8 

62.0 

1.6 

92 

7  + 

7  1 

30 

0 

18 

0 

0 

0 

7.16 

1  .44 

2.39 

2 

.0 

0 

6 

5 

3 

CLEARWATER  BEACH 

89.6 

75,5 

82.6 

94 

5+ 

72 

30 

0 

13 

0 

0 

0 

3.29 

.73 

17 

.0 

0 

8 

2 

0 

CLERMONT  6  S 

92.2 

71,7 

82.0 

1.2 

95 

4+ 

68 

29+ 

0 

28 

0 

0 

0 

4.81 

- 

1.42 

1,22 

2 

.0 

0 

9 

4 

2 

CRESCENT  CITY  2  SW 

DAYTONA  REACH  AM 

87,9 

74,8 

81.4 

92 

12 

70 

22 

0 

6 

0 

0 

0 

7.11 

1,70 

9 

.0 

0 

9 

6 

2  ■ 

DAYTONA  REACH  WB  AP  R 

87.9 

72,3 

80.1 

91 

11  + 

68 

22 

0 

4 

0 

0 

0 

6*66 

.14 

1,65 

26 

.  0 

° 

9 

6 

2 

DE  LAND  AM 

89.9 

71,5 

80,7 

1.2 

94 

1  + 

57 

30 

0 

17 

0 

0 

0 

7.55 

.87 

2,06 

2 

■  0 

0 

8 

5 

3 

EUSTIS  2  S 

91.0 

72,0 

81,5 

1.3 

95 

11 

68 

16+ 

0 

23 

0 

0 

0 

6.49 

,74 

1,84 

4 

,0 

0 

10 

3 

3 

FEDERAL  POINT 

88.5 

71,1 

79,8 

.5 

92 

4  + 

67 

30 

0 

12 

0 

0 

0 

9.  12 

2,88 

2,28 

11 

.0 

0 

15 

5 

4 

GAINESVILLE  UNI   OF  FLA  AM 

91.3 

71,1 

81,2 

2.2 

96 

1 

68 

19+ 

0 

22 

0 

0 

0 

4.04 

- 

1.33 

1.27 

2 

.0 

0 

10 

2 

GAINESVILLE  3  WSW 

90.1 

70,6 

80,5 

94 

6  + 

65 

3  0 

0 

19 

0 

0 

0 

4.40 

1*69 

2 

.  0 

0 

9 

1 

1 

HIGH  SPRINGS 

92.1 

70,1 

81,1 

96 

25 

55 

30 

0 

26 

0 

0 

0 

1.75 

,37 

3 

,0 

0 

6 

0 

0 

INVERNESS 

KISSIMMEE 

90.9 

66,3 

78.6 

-  1.6 

95 

3 

65 

30 

0 

27 

0 

0 

0 

6.57 

,06 

1.80 

21 

,0 

0 

9 

4 

1 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

90.9 

71,2 

81,1 

.6 

94 

12  + 

66 

30 

0 

26 

0 

0 

0 

4.50 

- 

2,04 

1,70 

I 

,0 

0 

8 

3 

2 

LAKE  HIAWASSE  AM 

90.9 

71,1 

81,0 

94 

12  + 

.  68 

29+ 

0 

23 

0 

0 

0 

8.01 

2,23 

1 

,  0 

0 

9 

4 

3 

LAKELAND  WB  CITY  R 

89.4 

73.2 

81,3 

1.2 

93 

12 

71 

1  + 

0 

13 

0 

0 

0 

5.25 

- 

1,12 

2.00 

9 

,0 

0 

6 

3 

2 

MOUNTAIN  LAKE 

90.1 

72.7 

81.4 

■  8 

93 

11 

67 

30 

0 

24 

0 

0 

0 

5.69 

- 

.21 

1.10 

7 

.0 

0 

12 

4 

2 

NEW  SMYRNA  BEACH  <>  N 

89.6 

72.7 

81.2 

2.4 

92 

5  + 

69 

1  9 

0 

18 

0 

0 

0 

4.23 

1,96 

.72 

10 

•  ,0 

0 

9 

i 

0 

OASIS  FISHING  LODGE 

90. 5M 

72.5 

81,  5M 

95 

1  + 

70 

21  + 

0 

0 

0 

0 

6.02 

1.51 

21 

•  0 

0 

11 

2 

1 

OCALA 

90.9 

71.6 

81,3 

2.4 

94 

13  + 

67 

30 

0 

23 

0 

0 

0 

9.40 

3,39 

2.87 

2 

.  0 

0 

11 

4 

3 

OCALA  2  NE 

91.7 

67.9 

79,8 

96 

1 

60 

30 

0 

25 

0 

0 

0 

8.34 

3.33 

2 

.  0 

0 

8 

4 

3 

ORLANDO  WATER  PLANT 

91.2 

73.1 

82,2 

94 

12+ 

69 

30 

0 

25 

0 

0 

0 

5.79 

1.55 

10 

.0 

0 

12 

4 

1 

ORLANDO  WB  AIRPORT  R 

90.2 

72.5 

81.4 

.7 

93 

12 

70 

19+ 

0 

20 

0 

0 

0 

6.97 

- 

.18 

2,10 

7 

.0 

0 

9 

5 

2 

PALATKA 

89.5 

72.7 

81.1 

1.1 

95 

13 

69 

30 

0 

17 

0 

0 

0 

11.28 

5,03 

2,88 

11 

.0 

0 

11 

6 

4 

PLANT  CITY 

91.1 

71.6 

81.4 

1.8 

94 

12 

56 

30 

0 

25 

0 

0 

0 

3.69 

2,35 

,ai 

20 

.0 

0 

10 

3 

0 

RAIFORD  ST  PRISON 

90,4 

70.1 

80.3 

1.5 

94 

6+ 

66 

22  + 

0 

19 

0 

0 

0 

3.37 

1,69 

1,48 

2 

.0 

0 

5 

2 

2 

SAINT  AUGUSTINE 

88,7 

71.9 

80,3 

1.6 

92 

1  + 

67 

30 

0 

13 

0 

0 

0 

4.51 

1.75 

1.31 

11 

.0 

0 

10 

3 

1 

SA I  NT  LEO 

90,5 

72.0 

81.3 

1.8 

94 

25 

69 

30 

0 

25 

0 

0 

0 

6.60 

1.01 

2,54 

2 

.0 

0 

10 

4 

1 

ST  PETERSBURG 

89.3 

73.7 

81.5 

-  .3 

92 

13  + 

72 

1  + 

0 

15 

0 

0 

0 

11.37 

3,66 

2,50 

20 

.0 

0 

10 

8 

5 

SANFORO  AM 

90.8 

71.5 

81.2 

.9 

93 

3  + 

67 

30 

0 

25 

0 

0 

0 

9.25 

3,26 

2,54 

3 

.0 

0 

14 

6 

2 

TAMPA  WB  AIRPORT  R 

88.5 

72.9 

80.7 

.2 

91 

5  + 

69 

30 

0 

13 

0 

0 

0 

8.82 

2.37 

1,80 

2 

.0 

0 

13 

6 

4 

TARPON  SPRINGS 

09.3 

72.5 

80.9 

.5 

93 

27 

68 

30 

0 

17 

0 

0 

0 

6.04 

.87 

2.63 

11 

.0 

0 

9 

2 

2 

WINTER  HAVEN 

90.4 

72.6 

81.5 

93 

12 

69 

30 

0 

23 

0 

0 

0 

6.04 

1.70 

1 

.0 

0 

12 

4 

2 

DIVISION 

81.0 

6.14 

.0 

SOUTHERN  DIVISION 

ARCADIA 

90.7 

71.4 

81.1 

.6 

03 

11  + 

57 

30 

0 

26 

0 

0 

0 

5.02 

1.69 

1.43 

9 

.0 

0 

10 

3 

2 

AVON  PARK 

91.4 

72.7 

82>1 

1.6 

95 

8 

69 

29+ 

0 

23 

0 

0 

0 

8.93 

2.26 

3.10 

3 

.0 

0 

12 

6 

3 

BELLE  GLADE  EXP  STA  AM 

89,5 

69.9 

79.7 

.2 

92 

1  + 

66 

29+ 

0 

15 

0 

0 

0 

4.07 

3.34 

2.48 

2 

.0 

0 

8 

2 

1 

Precipitation 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


FLORIDA 
SEPTEMBER  1955 


Station 


BIG  PINE  KEY  INN 
BRADENTON  EXP  STATION 
CANAL  POINT  USDA 
CAPE   SABLE  RANGER  STA 
CAPTIVA 

CLEWISTON  U  S  EN6 
COCONUT  5R0VE  7  S 
DRY  T0RTU6AS 
EVERGLADES 
FELLSMERE 

FORT  LAUDERDALE 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

FORT  MYERS  WB  AP 

FORT  PIERCE 

HIALEAH 

HOMESTEAD  EXP  STA 
■  HYPOLUXO 
KEY  WEST  WB  CITY 
LA  BELLE 

LAKE  PLACID  2  SW 
LOXAMATCHEE 
MARATHON  VACA  KEY 
MELBOURNE 
MERRITT  ISLAND 

MIAMI  BAY  FRONT 

MIAMI  BEACH 

MIAMI  WB  AIRPORT 

MIAMI  WB  CITY 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

NAPLES 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

POMPANC  BEACH 

PUNTA  GORDA 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

SARASOTA 

SOUTH  MIAMI   3  W 

STUART 

SUNN  I LAND 

TAMIAMI   TRAIL  *0  MI  BEND 

TAVERN  I ER 
TITUSVILLE  2  W 
VENICE 

VERO  BEACH  CAA  AP 
WAUCHULA   2  NW 

WEST  PALM  BEACH 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 


Temperature 


90.2 
91  .0 
88,9 
89.8 

89,6 
'iS.'. 
88,4 
"0,8 
OQ.O 

90,8 
37.6 
«9,5 
S9,9 
39,0 

88, IM 

«9,6 

H8,5 

90.1 

90,9 

92,1 
92,2 
90,0 

80,9 

87, 3M 
86,5 
')9,0 
8ft. 5 
89,1 

69,1 
87,7 
8  9.0 
90,7 
89,2 

90,9 
39.0 
89.4 

89. OM 
90,2 

37,9 

90,9 
88,1 
89, 9M 


75,5 
72,5 
71,4 
74,3 
75.5 

7'., 3 
74,0 
75.9 
74.0 
71.8 

7'.  ,5 
7^>,4 
71.1 
72.8 
74.7 

7J.7M 

71,0 

75,4 

7fi.5 

71,2 

70,8tJ| 

69,8 

74,2 

74,9 

76,  5M 

77,5 

75,2 

75,6 

73,1 

73,4 
76,1 
71,8 
73,1 
72.0 

72,4 
73,: 
74,1 

73. 3M 
74.8 

76.8 

72,8 
74,6 
70, OM 


Precipitation 


* 
> 

< 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

01 

Q 

Degree  Days 

No.  0 

t  Days 

Departure 
From  Normal 

Greatnt  Day 

Date 

Sdow,  Sleet,  Hail 

No.  of  Dayi 

Max 

Min, 

Total 

Mai.  Depth 
on  Ground 

Date 

1 
z 

* 

.50  or  More 

& 

2S 

ri  0 

5  • 

s< 

^  I 

0  J 

•  4 

Total 

62,9 

1,8 

93 

2  + 

21 

0 

0 

0 

6,03 

1,43 

4 

,0 

0 

10 

5 

1 

81,8 

95 

14+ 

69 

3  0 

0 

20 

0 

0 

0 

7.47 

_ 

.17 

2.08 

11 

,0 

0 

5 

2 

80.2 

93 

11 

68 

21 

0 

15 

0 

0 

0 

'..46 

1,25 

23 

,0 

0 

1 0 

2 

I 

82.1 

92 

18+ 

70 

30 

0 

17 

0 

0 

0 

6.39 

2.00 

7 

,0 

0 

4 

2 

83  .OM 

94 

13 

73 

2+ 

0 

23 

0 

0 

0 

8.71 

3.06 

8 

,0 

0 

5 

3 

81.9 

94 

1  + 

69 

2 

16 

0 

0 

0 

7.23 

1,96 

2 

•  0 

0 

8 

5 

4 

81.2 

.4 

90 

1  + 

70 

2 1 

0 

5 

0 

0 

0 

7.00 

.52 

1.63 

1 

,0 

0 

1 0 

5 

2 

82.2 

90 

1  + 

72 

8+ 

0 

6 

0 

0 

0 

O.90 

3.58 

8 

,0 

0 

3 

82,4 

.  3 

93 

4  + 

72 

3+ 

0 

24 

0 

0 

0 

9.20 

.65 

3.45 

7 

•  0 

0 

S 

80,9 

.9 

98 

12 

68 

29 

0 

1 9 

0 

0 

0 

3,54 

1 8 

■  0 

0 

4 

82,7 

1  ■  6 

98 

1 9 

70 

0 

22 

0 

0 

0 

3.20 

3,07 

2,00 

8 

,  0 

0 

9 

4 

1 

82,0 

90 

18 

72 

0 

1 

0 

0 

0 

7.75 

1.50 

8 

■  0 

0 

g 

6 

80,3 

94 

19 

66 

21  + 

0 

14 

0 

0 

0 

4,90 

1  ,66 

8 

,0 

0 

9 

3 

81,4 

.  1 

93 

18 

68 

30 

0 

24 

0 

0 

0 

10.50 

1.91 

3.03 

7 

,0 

0 

9 

7 

3 

81,4 

■  7 

90 

4+ 

70 

2  2 

0 

^. 

° 

0 

" 

4.83 

- 

2,42 

1  .34 

19 

,0 

0 

11 

4 

1 

80, 4M 

93 

18 

68 

30 

0 

3 

0 

0 

0 

7  40 

•  0 

0 

13 

4 

2 

80,3 

.2 

93 

18  + 

66 

12 

0 

17 

0 

0 

0 

8.74 

.20 

1,27 

9 

,0 

0 

14 

8 

8?.0 

1  I  1 

91 

19 

70 

21 

0 

6 

0 

0 

0 

5.04 

- 

3,38 

1,28 

8 

,0 

0 

3 

83.3 

.6 

9? 

13  + 

74 

5+ 

18 

0 

0 

0 

4.05 

- 

2,00 

1.60 

6 

,0 

0 

2 

81.1 

,  5 

94 

3  + 

63 

2  2 

0 

6.17 

- 

,84 

2.16 

19 

.0 

0 

1  0 

5 

81 .  5M 

•  4 

95 

6+ 

66 

0 

26 

0 

0 

0 

9 

3 

0 

81.0 

96 

12 

65 

2  9 

0 

28 

0 

0 

0 

3.12 

,90 

19 

,0 

0 

1 0 

1 

0 

82.1 

92 

1  + 

71 

5  + 

0 

19 

0 

0 

0 

5.71 

1,89 

5 

.0 

0 

1 2 

3 

; 

81,9 

1  ,8 

92 

11  + 

72 

'2+ 

0 

4,42 

- 

2,88 

1,02 

10 

,0 

0 

1 1 

2 

I 

81  ,9M 

92 

1 

72 

0 

1 

0 

0 

0 

10.01 

2.62 

11 

4 

82,0 

.  1 

89 

19 

73 

2+ 

0 

0 

0 

0 

0 

4,95 

- 

,90 

1,15 

9 

•  0 

0 

10 

4 

82.1 

*  4 

92 

19 

72 

29 

0 

12 

0 

0 

0 

2,81 

g 

2 

81.1 

.  1 

80 

12  + 

70 

7 

0 

0 

0 

0 

0 

6.40 

- 

,32 

2.23 

7 

,0 

0 

Q 

3 

3 

81.1 

,8 

93 

1  + 

70 

22  + 

0 

7,07 

■  29 

1,71 

2 

,0 

0 

1 0 

4 

3 

81.3 

92 

5  + 

70 

0 

11.02 

4,32 

8 

.0 

0 

12 

6 

4 

91 

14  + 

72 

29+ 

0 

9 

0 

0 

0 

5.37 

2.32 

7 

.0 

0 

4 

3 

2 

80.4 

92 

19 

69 

12 

0 

10 

0 

0 

0 

5.01 

1.53 

7 

,0 

0 

11 

3 

1 

81.9 

30 

24 

0 

0 

0 

10.69 

2,47 

3,30 

8 

,  0 

0 

5 

3 

80,6 

92 

4  + 

57 

30 

0 

17 

0 

0 

0 

a. 30 

2,47 

1 

,0 

0 

9 

6 

3 

94 

5  + 

69 

^? 

0 

24 

0 

0 

0 

8.64 

3,73 

7 

,0 

0 

1 2 

5 

I 

81*1 

92 

11  + 

69 

2  1 

0 

8 

0 

0 

0 

6.99 

1,28 

3 

.0 

0 

15 

6 

1 

81,8 

22 

14 

0 

0 

0 

2.18 

.51 

10 

.  0 

0 

7 

1 

0 

8 1  ,  2M 

9? 

18 

70 

21  + 

p 

15 

0 

0 

0 

8.44 

,0 

0 

82.5 

94 

19  + 

72 

7+ 

: 

20 

0 

0 

0 

10.40 

2,30 

7 

,0 

0 

12 

6 

4 

62.4 

.  0 

90 

1  + 

73 

20+ 

0 

4 

0 

0 

0 

4.94 

2,73 

1.46 

20 

•  0 

0 

10 

3 

2 

81,9 

94 

5  + 

68 

30 

0 

22 

0 

0 

0 

6.30 

1.68 

7 

.0 

0 

10 

5 

2 

81,4 

91 

11  + 

70 

22 

0 

3 

0 

0 

0 

2.55 

,56 

2 

,0 

0 

9 

2 

0 

80,  OM 

-     •  7 

92 

5+ 

66 

29+ 

0 

19 

0 

0 

0 

6.87 

,57 

1,63 

8 

,0 

0 

11 

5 

2 

82.6 

1.4 

92 

7  + 

71 

21 

0 

16 

0 

0 

0 

4.28 

4,84 

1.82 

18 

.0 

0 

9 

2 

1 

81,6 

6,60 

,0 

80,8 

... 

5,98 

,88 

,0 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Total 

Day  oi  month 

17 

18 

1 

i  1 

4  ! 

c  1 
'  1 

J. 

7  ! 

i 

Q  1 

g 

10  1 

]  J  j 

12 

13  1 

14  1 

15 

16 

19 

20 

1 

21 

22 

1 

23 

24 

25 

1 

26 

27 

28 

1 

29 

30 

apalachicola  hb  city 

** 

04 

04 

T 

.10 

.08 

•  2S 

•  04 

■  27 

.03 

.09 

•  62 

•  92 

.02 

•  09 

•  01 

l'o> 

i.oo 

.11 

T 

•  16 

1<43 

7 

!o2 

T 

•  01 

•  19 

AVON^PARK 

.13 

■  41 

3.10 

.17 

•  20 

1^01 

1  •  10 

•  68 

.66 

.07 

.08 

.60 

.04 

!l6 

■  03 

BAQSOM  PARK 

S«24 

■  le 

■  42 

.06 

.23 

.10 

•  37 

2^48 

■  29 

•  46 

.02 

•  07 

.40 

BARTOW 

4.34 

•  23 

.72 

.  15 

■  18 

■  59 

.27 

■  03 

.62 

.07 

.71 

■  26 

•  50 

•  09 

BAY  CAKE 

9(00 

•  15 

1.66 

.73 

■  96 

■  72 

■  20 

I, OB 

•  27 

■  22 

.11 

.41 

•  10 

.07 

•  95 

1.43 

.19 

BCLLE  GLAOE  EXP  STA 

2.48 

.13 

■  03 

•  64 

■  13 

■  02 

•  10 

.  13 

•  11 

•  09 

•  15 

DIG  PINE  KEV  INN 

6*05 

.02 

.41 

.02 

1  ^43 

.  14 

■  04 

•  96 

■  96 

.36 

■  84 

.04 

■  90 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

3i31 

•  14 

•  99 

.29 

.19 

.18 

.71 

1.20 

•  72 

.02 

■  03 

1.78 

.75 

•  18 

BRAOENTON  EXP  STATION 

7.47 

*22 

.94 

•  40 

.09 

•  05 

•  67 

•  43 

2^09 

.01 

•  04 

•  10 

.97 

•  OS 

BROOKSVILI-E  CHIN  HILL 

4*40 

T 

•  01 

•  03 

3.03 

7 

U07 

7 

■  07 

•  06 

7 

.03 

7 

•  01 

7 

•  02 

7 

•  07 

7 

7 

BUSMNELL  2  E 

2  (99 

.60 

.10 

■  65 

■  10 

.76 

.01 

•  04 

■  11 

.09 

.11 

CAMP  BLAND ING 

.76 

■  21 

•  09 

.22 

't 

* 

1^78 

.09 

•  06 

•  16 

•  02 

.70 

■ 

CANAL  POINT  USOA 

4.46 

.zz 

.86 

■  37 

.43 

•  03 

■  30 

.10 

■  16 

.42 

.31 

1.29 

7 

.01 

.01 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

6.39 

■  22 

■  46 

.62 

1.51 

2^00 

•  90 

.19 

•  08 

•  07 

.43 

.02 

■  22 

.04 

CAPTI VA 

8.71 

>0& 

1.30 

.07 

.17 

.95 

3^06 

1^15 

■  70 

.23 

01 

•  10 

.38 

.14 

.01 

•  26 

•  03 

•  10 

CARRA6ELLE 

2 .42 

.55 

T 

T 

•  22 

T 

7 

1.16 

.08 

•  06 

.07 

7 

.28 

7 

CAHYV I LLE 

•  47 

•  29 

CEOAR  KEY 

7I1S 

2.39 

.24 

U57 

1^30 

7 

.37 

•  98 

•  67 

CHATTAHOOCHEE   1  W 

2.67 

.93 

■  90 

.65 

•  22 

CMIPLEY  3  e 

3,52 

i.ei 

.12 

.06 

.97 

•  35 

•  15 

7 

.02 

•  04 

CLEARWATER  BEACH 

3,29 

■  le 

.39 

•  48 

T 

.09 

.09 

.01 

•  04 

■  18 

•  14 

.01 

•  02 

•  73 

■  22 

.09 

7 

•  66 

CLER>tONT  d  S 

•  84 

1.22 

■  07 

1.01 

.  37 

•  01 

.14 

.94 

CLEWISTOH 

6t30 

2.«e 

.  16 

.07 

1.22 

•  44 

•  07 

■  39 

1.18 

.01 

•  18 

•  01 

■  07 

7 

.02 

7 

CLEWlSTON  U  S  ENG 

7,23 

1.41 

1.96 

.20 

U07 

1^  10 

■  09 

•  24 

.66 

.41 

■  04 

•  01 

•  01 

7 

.02 

•  01 

COCONUT  GROVE  7  S 

7,00 

1.93 

.05 

.12 

■  09 

•  99 

•  86 

•  28 

■  83 

•  06 

.06 

•  03 

7 

.22 

•  08 

.12 

.31 

1.21 

•  04 

r 

•  03 

CRESCENT  CITY  2  SW 

RECOftt  MISSINO 

CROSS  CITY  CAA  AP 

e,73 

2.ie 

1.86 

1.49 

.01 

■  02 

•  05 

.31 

.19 

■  04 

•  01 

■  01 

OANIA  4  HNW 

4.01 

.OS 

!o4 

•  08 

.49 

U56 

•  58 

.07 

•  01 

.44 

■  23 

•  44 

.04 

daytona  beach 

7*11 

.OA 

.03 

•  04 

•  03 

•  22 

U70 

■  02 

•  03 

.23 

•  88 

•  90 

.03 

.44 

■  90 

•  04 

•  74 

1^62 

OAYTONA  BEACH  WB  AP 

R 

6*66 

.08 

.17 

T 

.52 

1^45 

•  19 

■  02 

•  56 

■  21 

•  93 

•  05 

7 

7  - 

.79 

.02 

7 

1^89 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

6i21 

2.18 

2.18 

.12 

7 

.31 

.13 

7 

7 

•  03 

7 

•  91 

.01 

•  34 

DE  LAND 

7.55 

.90 

2.06 

•  42 

'',11 

.02 

.11 

7 

•  06 

1^21 

.06 

1.41 

OE  SOTO  CITY  <.  SW 

11*01 

.82 

1.14 

.14 

•  10 

2.94 

•  54 

•  10 

1^32 

.80 

.10 

2 120 

•  20 

•  08 

DRY  TORTUGAS 

9*90 

.19 

•  56 

2,73 

3^58 

•  49 

■  49 

•  18 

.06 

.05 

.03 

■  30 

.01 

•  02 

•  14 

■  34 

.18 

•  16 

.16 

•  26 

EUSTIS  2  S 

6*49 

.13 

.17 

■  18 

1.84 

U20 

•  40 

•  45 

.10 

1.76 

■  26 

EVERGLADES 

9*20 

.16 

.07 

.47 

3.45 

1^35 

•  05 

•  20 

1.54 

.01 

.28 

.69 

•  01 

.70 

.02 

.20 

FEDERAL  POINT 

9*12 

1.03 

■  39 

.05 

1.09 

.07 

2.28 

.10 

.35 

■  31 

.42 

•  22 

•  26 

FELLSMERE 

8*66 

.01 

1.31 

■  09 

!oi 

■  09 

•  05 

•  60 

■  15 

.21 

3^94 

.47 

.07 

.07 

1.67 

•  01 

*33 

!l2 

.03 

•  04 

FERNANOINA  BEACH 

9*83 

1.97 

■  17 

.02 

.43 

■  02 

•  OS 

.25 

•  09 

1.19 

.83 

.97 

■  29 

1.57 

.90 

■  30 

•  20 

•  49 

•  31 

FORT  GREEN   12  WSW 

6(57 

.35 

■  12 

.55 

■  16 

•  19 

T 

.11 

.29 

•  30 

■  92 

1.83 

.10 

2>06 

FORT  LAUDERDALE 

5*20 

.40 

.60 

•  95 

2^00 

•  50 

.30 

.10 

•  20 

.19 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

7.75 

1.00 

.03 

.11 

1^21 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

4*90 

.78 

.02 

.21 

■  07 

•  17 

U66 

•  56 

.20 

•  06 

•  07 

■  09 

■  10 

.01 

.03 

•  04 

•  04 

•  49 

7 

•  34 

T 

FORT  MYERS  WB  AP 

R 

10*50 

.68 

■  52 

■  17 

T 

T 

1.50 

3^03 

2^53 

•  50 

.01 

7 

.01 

T 

•  04 

•  01 

■  05 

.95 

.09 

7 

•  39 

■  06 

FORT  PIERCE 

4.B3 

7 

7 

.01 

.10 

■  27 

.16 

•  33 

•  41 

.50 

•  03 

■  02 

■  04 

■  12 

1^34 

•  53 

•  03 

•  94 

.08 

■  32 

4 1 99 

2.70 

■  35 

.36 

.55 

•  24 

.79 

GAINESVILLE  UNI  OF  FLA 

4*04 

.10 

1^27 

.47 

.10 

•  52 

•  45 

.11 

•  05 

40 

•  03 

GAINESVILLE  3  WSW 

4*40 

1^69 

.17 

!36 

•  03 

T 

.45 

•  29 

.17 

7 

.47 

!o9 

•  29 

.44 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

9*31 

1.23 

lil6 

1.05 

T 

•  16 

■  10 

•  59 

•  36 

•  40 

2^41 

•  11 

•  86 

•  89 

.03 

HART  LAKE 

4.98 

.13 

■  16 

.41 

.19 

•  08 

•  26 

■  32 

.03 

■  84 

■  09 

•  43 

•  49 

•  29 

•  05 

7 

1.07 

•  16 

7*40 

.01 

1.95 

.32 

.18 

■  24 

•  69 

■  71 

U13 

•  06 

•  20 

•  02 

•  16 

■  03 

.03 

.41 

•  46 

•  31 

.09 

.01 

.01 

•  16 

HIGH  SPRINGS 

1  *75 

•  20 

.37 

■  10 

•  04 

.32 

•  02 

HILLIARO 

12.23 

1.24 

1^10 

.06 

.18 

2^66 

•  12 

■  09 

1.97 

7 

•  05 

•  48 

2^20 

7 

•  83 

•  46 

•  14 

•  07 

.04 

•  99 

MILLSeOROUGH  RVR  ST  PK 

10.35 

2.50 

•  02 

.02 

•  49 

■  09 

1^62 

.72 

2.05 

.04 

1.13 

1.02 

.39 

.27 

HOMESTEAD  EXP  STA 

8*74 

.20 

.05 

•  86 

.58 

•  72 

1.27 

.17 

•  15 

•  09 

.27 

•  25 

liOO 

1.02 

1.18 

•  90 

.07 

.33 

•  03 

5*04 

.83 

.22 

.11 

•  28 

.46 

.02 

•  17 

.23 

■  32 

.39 

.03 

.69 

•  03 

INVERNESS 

RECORD  MISSING 

ISLEWORTH 

4.75 

•  22 

1.03 

1^34 

.65 

7 

.28 

1^04 

.19 

JACKSONVILLE  WB  AP 

R 

10.56 

.90 

•  11 

■  63 

■  02 

•  02 

7 

■  12 

•  46 

.44 

1^79 

•  15 

•  30 

■  09 

.04 

7 

1>03 

•  96 

.79 

7 

2^6« 

JACKSONVILLE  BEACH 

9*33 

2*28 

■  19 

•  03 

•  12 

•  33 

•  43 

•  02 

22 

.16 

4  24 

•  01 

•  93 

•  10 

•  05 

.03 

.06 

.16 

•  01 

6.70 

1.27 

■  13 

■  35 

■  06 

■  02 

■  15 

•  50 

•  04 

•  04 

•  34 

7 

.03 

1>43 

•  72 

.46 

■  04 

1.12 

JASPER  9  ESE 

6.72 

.70 

■  03 

.94 

.10 

.15 

4^20 

.02 

.12 

KENDAL  2  E 

7,31 

1.00 

.05 

.38 

1.03 

1.49 

•  45 

•  99 

.19 

.42 

.02 

•  05 

.14 

.09 

■  02 

.75 

.21 

.04 

•  05 

KEY  WEST  WB  CITY 

R 

4.05 

.05 

T 

T 

•  03 

.14 

1^60 

•  09 

.06 

•  21 

•  02 

7 

.04 

7 

•  10 

.22 

.92 

■  02 

.22 

.13 

.14 

7 

.06 

•  02 

•  06 

KISSIMMEE 

5.57 

■  09 

•  40 

•  60 

.66 

•  95 

•  11 

•  05 

•  30 

•  07 

1.60 

.19 

.35 

•  09 

LA  BELLE 

6,17 

.71 

■  63 

.04 

.02 

■  06 

■  28 

■  29 

•  09 

.39 

.90 

•  05 

2.16 

.60 

•  12 

.06 

.17 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

4.50 

1.70 

■  60 

.16 

1^22 

■  04 

.06 

•  12 

•  08 

■  09 

.02 

•  10 

.22 

LAKE  CITY  2  E 

5,99 

.05 

.15 

.69 

•  01 

.07 

2^52 

•  94 

1.33 

.17 

•  19 

•  06 

.22 

LAKE  HIAWA5SE 

8.01 

2.23 

.14 

•  21 

1^95 

2^06 

.32 

.23 

•  60 

•  02 

•  01 

•  3* 

LAKELAND  W8  CITY 

R 

5.25 

.14 

.95 

.03 

■  05 

U50 

.09 

2^00 

.30 

7 

7 

.30 

7 

7 

7 

7 

LAKE  PLACID  2  SW 

3.18 

.13 

•  10 

■  39 

•  50 

.17 

.11 

.02 

.64 

•  04 

.69 

.02 

.07 

•  OS 

.09 

7 

•  01 

•  12 

LAKE  TRAFFORD 

5.56 

.52 

U92 

.32 

LIVE  OAK  2  ESE 

5.03 

1.15 

.47 

•  12 

.01 

•  19 

.14 

.27 

1>18 

•  77 

•  07 

.68 

•  02 

LONGBOAT  KEY 

6.59 

2.15 

.62 

•  05 

•  03 

.76 

•  38 

.02 

•  02 

1^13 

7 

.39 

.49 

•  07 

.31 

•  06 

•  06 

•  04 

LOXAHATCHEE 

3*12 

.39 

.14 

■  12 

•  15 

•  46 

.90 

.21 

.02 

•  19 

•  39 

•  02 

MADISON 

6.62 

.»4 

1.02 

.09 

•  06 

.03 

.07 

•  02 

2.04 

•  09 

.01 

ues 

•  73 

■  01 

•  02 

MARATHON  VACA  KEY 

5*71 

■  10 

I  .89 

■  40 

•  46 

•  03 

.33 

.12 

.02 

■  12 

•  04 

•  99 

.40 

•  09 

•  11 

MAftlANNA  CAA  AP 

2,99 

.20 

2.12 

•  02 

T 

.19 

•  OS 

7 

•  42 

.03 

MAR  I  ANNA   I  NO  SCHOOL 

3,76 

.49 

2.67 

.32 

.21 

•  07 

MAYO  5  NW 

2.75 

.07 

.79 

.90 

•  02 

■  08 

•  07 

.10 

•  60 

•  09 

7 

•  03 

MELBOURNE 

RECORD  MIS 

SING 

MEHRITT  ISLAND 

4,42 

.36 

■  05 

•  20 

■  29 

•  92 

1.02 

.02 

■  32 

•  04 

■  13 

(26 

.49 

•  03 

.01 

•  11 

.17 

MIAMI   BAY  FRONT 

10,01 

2.09 

.53 

T 

•  01 

■  13 

■  03 

2^10 

2*62 

1.03 

.13 

•  01 

•  23 

•  01 

•  04 

■  02 

■  07 

.21 

7 

•  09 

•  07 

.42 

•  04 

•  16 

7 

MIAMI  BEACH 

4*99 

.20 

.51 

.01 

■  19 

■  05 

■  04 

•  56 

■  88 

1.15 

.02 

.02 

•  16 

•  02 

.09 

.05 

7 

•  09 

•  10 

.29 

•  40 

•  05 

•  07 

7 

.02 

MIAMI   WB  AIRPORT 

R 

5.52 

.07 

T 

.06 

■  03 

■  01 

■  17 

•  93 

1^64 

1^04 

•  01 

•  18 

7 

7 

•  08 

■  16 

.76 

•  21 

7 

7 

7 

7 

.06 

MIAMI   W8  CITY 

R 

6,40 

.03 

.49 

■  01 

■  02 

.06 

T 

2^23 

U27 

1^10 

.24 

7 

•  24 

.01 

•  04 

•  01 

•  10 

■  04 

7 

•  01 

.32 

•  03 

•  05 

•  03 

•  02 

7 

.09 

MILTON  EXP  STATION 

2.60 

.16 

•  92 

■  03 

.09 

.14 

•  12 

•  10 

1.44 

MONT  I CELLO 

7*61 

•  09 

2^24 

.88 

■  07 

.02 

.12 

.59 

•  26 

.07 

2.00 

•  89 

•  42 

7 

T 

MOORE  HAVbN  LOCK  I 

7.07 

1.91 

1^71 

.49 

•  31 

U25 

.  12 

.01 

•  09 

.39 

•  37 

.42 

•  91 

•  01 

MOUNTAIN  LAKE 

5*59 

.90 

•  48 

•  76 

■  06 

UIO 

1>04 

.11 

.03 

•  18 

•  Ifr 

•  29 

•  09 

•  01 

•  48 

•  19 

•  16 

MT  PLEASANT 

*eo 

•  30 

■  18 

•  32 

MVAKKA  RIVER  ST  PARK 

5*76 

.04 

•  10 

.49 

•  02 

•  09 

•  01 

.99 

•  01 

.22 

•  12 

•  07 

•  10 

NAPLES 

11*02 

1.05 

•  02 

■  28 

.28 

■  62 

'I42 

4^32 

•  16 

!36 

•  99 

.04 

■  09 

•  02 

1*24 

•  06 

U43 

.10 

NEW  SMYRNA  BEACH  <•  N 

4*23 

7 

■  04 

T 

■  53 

■  14 

.72 

.07 

7 

•  19 

•  66 

•  57 

•  09 

7 

•  68 

•  00 

•  39 

•  10 

NICEVILLE 

1*84 

.10 

40 

■  14 

1^00 

NITTAW  I  S 

9.85 

•  78 

.04 

U61 

•  03 

1^44 

.26 

.  10 

1.33 

2^46 

•  17 

T 

7 

.79 

•  64 

.12 

7 

•  09 

7 

OAStS  FISHING  LODGE 

5*02 

.90 

•  39 

.34 

.27 

7 

7 

•  03 

•  11 

1.51 

•  03 

•  03 

•  04 

•  09 

OCALA 

9.40 

2^87 

.22 

1.53 

■  09 

•  07 

■  20 

.05 

2>25 

•  96 

.04 

.26 

•  11 

•  38 

•  09 

.10 

.04 

•  28 

OCALA  2  NE 

8.34 

.02 

3^33 

.05 

■  04 

1.69 

7 

•  27 

■  23 

.07 

1^66 

T 

•  99 

.02 

•  19 

•  06 

.10 

7 

OKEECHOBEE  9  M 

5.51 

•  14 

1.03 

U12 

■  oe 

.12 

•  11 

.56 

•  03 

•  74 

•  10 

.53 

.60 

.27 

OKEECHOBEE  MHCN  GATE  fi 

5,37 

.24 

■  03 

2^32 

•  08 

•  01 

•  02 

1.66 

.90 

•  09 

•  02 

ORLANDO  HATER  PLANT 

5.79 

.29 

•  04 

.13 

I 

.03 

1.59 

•  02 

•  24 

.68 

•  21 

•  20 

■  38 

7 

•  07 

.  19 

•  49 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

R 

6*97 

■  99 

•  09 

T 

1 01 

Il7 

2.10 

•  46 

•  03 

1,79 

.07 

•  72 

•  19 

•  17 

7 

•  69 

T 

•  02 

PALATKA 

11 .26 

2^63 

•  29 

•  06 

■  02 

•  32 

•  04 

•  20 

•  11 

2^88 

•  78 

.08 

1»37 

•  83 

1^23 

•  29 

.07 

•  06 

PANAMA  CITY 

3.71 

•  39 

.03 

•  40 

•  11 

.04 

•  60 

2^14 

PENSACOLA  CAA  AP 

1*05 

.10 

.04 

■  20 

7 

•  33 

•  03 

.23 

7 

.03 

PENSACOLA  WB  CITY 

R 

1*06 

.06 

.12 

.44 

■  03 

•  39 

•  02 

.03 

PETERS 

3.70 

.31 

•  10 

T 

■  05 

•  90 

•  40 

■  44 

7 

•  04 

.03 

7 

7 

7 

■  70 

.03 

.16 

.12 

.17 

.02 

•  01 

•  19 

•  02 

•  01 

PLANT  CITY 

3*59 

.19 

.17 

.07 

•  78 

•  59 

•  20 

■  19 

•  09 

•  05 

•  10 

.13 

■  91 

.06 

.18 

.01 

•  06 

POMPANO  BEACM 

9.01 

.30 

■  03 

■  02 

•  14 

U93 

•  81 

•  38 

■  09 

•  09 

■  18 

•  10 

•  94 

.49 

•  15 

.03 

.07 

.18 

PUNTA  OOROA 

10*69 

.70 

2.46 

■  16 

■  02 

2^96 

3.30 

.08 

■  30 

•  09 

.02 

■  95 

.02 

7 

.07 

7 

7 

QUINCV  EXP  STATION 

1,27 

.02 

.09 

.09 

■  19 

■  05 

•  02 

•  16 

•  06 

7 

•  01 

•  47 

.11 

RAIFORO  ST  PRISON 

3,37 

T 

1.48 

T 

■  06 

T 

.09 

7 

•  18 

.08 

•  10 

U12 

.09 

•  09 

T 

7 

7 

T 

•  12 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

6*30 

2.47 

.01 

•  90 

U02 

•  76 

1.38 

■  01 

•  36 

•  13 

.32 

.93 

.07 

•  02 

•  09 

•  06 

SAINT  AUGUSTINE 

4*51 

.04 

.23 

■  05 

•  07 

•  22 

.09 

1.31 

•  03 

7 

.39 

.60 

•  11 

•  32 

.11 

•  18 

•  90 

T 

SAINT  LEO 

5.60 

.05 

2.94 

■  20 

T 

•  27 

.69 

•  70 

.20 

•  10 

.13 

.90 

•  22 

SAINT  HARKS  6  SE 

4.56 

1.40 

.39 

T 

1.49 

.35 

7 

•  10 

7 

•  33 

7 

■  03 

■  99 

ST  PETERSBURG 

11.37 

1.89 

T 

1.10 

.08 

1.17 

•  02 

7 

•  76 

•  45 

.79 

•  61 

•  03 

•  09 

2.90 

.27 

liTl 

SANFORD 

9.29 

1.60 

.14 

2.94 

.33 

•  42 

•  01 

■  97 

.22 

.92 

•  23 

•  31 

•  62 

.73 

.02 

7 

•  41 

•  28 

Sm*  R*l«r*nc*  NoIm  Following  SIbUod  [nd*x 
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DAILY  PRECIPITATION 

FLORIDA 

ible  3-Conlinued  septembcx  1955 


Station 

Total 

Day  of  month 

1 

1 

0  1 

_  1 

D 

•7  i 

a 

_ 

_ 
10 

1 

11 

IZ 

13  1 

1 

14 

lb 

Ifi  1 

17 

18 

19  1 

20  1 

21 

22 

23  j 

24 

25  j 

26 

27 

28  j 

29  1 

30 

31 

SARASOTA 

A*  ft 

■  11 

•  04 

.06 

.03 

•  54 

3.73 

•  04 

■  89 

■  11 

•  10 

•  10 

.07 

•  08 

•  64 

•  4B 

•  97 

•  3S 

•  30 

SeCOTAN 

1 

.03 

.08 

.15 

.20 

T 

•  13 

1«44 

•  56 

•  65 

SOUTH  MIAMI    3  W 

*  rtrt 

T 

1.26 

•  12 

.03 

•  33 

.46 

•  87 

•  13 

.06 

.76 

.09 

•  11 

•  95 

■  13 

.18 

.65 

•  07 

■  10 

.06 

T 

■  10 

T 

2  18 

J 

T 

.01 

.08 

•  19 

.17 

.08 

•  21 

•  04 

■  51 

■  08 

T 

•  01 

.01 

•  00 

.10 

•  46 

T 

SUNN 1 LAND 

8«44 

•  22 

•  25 

•  30 

•  02 

.10 

1.21 

•  98 

•  98 

.67 

1*36 

•  03 

•  11 

•  01 

•  32 
* 

1,10 

•  34 

•  24 

.13 

■  07 

TALLAHASSEE  WB  AP 

5.*1 

1 

.61 

•  16 

T 

T 

T 

.08 

■  18 

*40 

1.42 

T 

li<>2 

•  11 

.03 

T 

TAMIAMI   TRL  *0  MI  BEND 

10.40 

.71 

•  14 

2^27 

.  11 

2.30 

2^23 

.  10 

•  12 

•  06 

•  10 

U31 

.77 

■  16 

TAMPA  WB  AIRPORT  R 

8*82 

.43  1 

•  80 

.00 

1.00 

.18 

T 

.11 

•  29 

T 

1.45 

■  09 

.23 

T 

T 

1^20 

.07 

•  55 

•  35 

■  72 

6*04 

•  11 

•  46 

•  44 

•  15 

.12 

•  01 

•  01 

.02 

2.03 

.13 

1.70 

.26 

TAVERN  I ER 

4*94 

.12 

.10 

•  15 

1.29 

.45 

•  41 

.16 

•  11 

•  09 

1*46 

.58 

•  02 

TITUSVILLE  2  W 

RECORD 

MISSING 

6*30 

.40 

.81 

•  74 

1.68 

•  19 

1*06 

.57 

•  27 

•  30 

.28 

VERO  BEACH  CAA  AP 

•  56 

T 

.03 

.13 

.01 

•  10 

■  14 

■  31 

T 

•  11 

•  01 

•  to 

•  06 

■  21 

.02 

•  05 

■  05 

•  03 

■  13 

WAUCHULA  2  NW 

6,a7 

•  12 

•  63 

•  03 

.31 

•  05 

•  16 

1^63 

.03 

1.30 

.05 

•  02 

•  05 

•  04 

■  42 

.28 

■  64 

*38 

.70 

T 

•  03 

WEST  PALM  BEACH 

RECORD 

MISSING 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP  R 

4.28 

•  13 

T 

.16 

.04 

.22 

•  29 

•  88 

•  11 

•  09 

T 

.03 

T 

T 

•  OS 

US2 

•  31 

T 

.11 

■  03 

•  01 

T 

T 

WINTER  HAVEN 

6*04 

1.70 

.76 

.38 

•  14 

.03 

T 

•  37 

1^07 

■  09 

.12 

•  16 

.20 

T 

.03 

T 

•  01 

•  56 

•  21 

T 

T 

.19 

T 

Sm  R«l«renc«  Uotm  Following  SuUod  tnd« 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
SEPTEMBER  195S 


Day  Of  Month 

o 

Station 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

APALACHICOLA   WB  CITY 

i 

MAX 

'  87 

87 

8' 

86 

67 

86 

90 

88 

90 

86 

86 

66 

67 

85 

83 

80 

- 

85 

85 

,  87 

89 

69 

87 

86 

89 

67 

86 

83 



65 

65 

65 

86.2 

i 

76 

75 

73 

74 

76 

74 

75 

73 

74 

72 

72 

72 

72 

72 

73 

74 

75 

75 

76 

76 

73 

72 

74 

74 

74  il 

ARCADIA 

MAX 

91 

90 

90 

92 

92 

90 

90 

91 

66 

90 

93 

91 

92 

93 

92 

91 

92 

92 

92 

87 

90 

93 

90 

69 

91 

91 

90 

91 

90 

89 

90 17 

MIN 

70 

73 

74 

74 

74 

7 1 

74 

71 

73 

72 

73 

73 

72 

71 

68 

72 

69 

70 

71 

72 

72 

71 

71 

69 

67 

71.4 

AVON  PARK 

MAX 

91 

89 

9* 

92 

94 

93 

89 

95 

89 

89 

92 

93 

94 

91 

91 

91 

91 

93 

91 

68 

93 

92 

92 

92 

91 

92 

91 

88 

88 

91.4 

MIN 

72 

74 

75 

74 

71 

74 

74 

73 

72 

74 

74 

72 

73 

74 

72 

72 

74 

73 

73 

72 

69 

69 

72.7 

BARTOW 

MAX 

93 

90 

90 

94 

93 

93 

92 

89 

92 

96 

92 

93 

94 

92 

94 

94 

93 

93 

89 

91 

91 

92 

92 

92 

91 

92 

91 

92 

90 

91 

92.0 

MIN 

70 

72 

70 

72 

'■^ 

70 

72 

72 

72 

72 

73 

72 

72 

72 

72 

69 

69 

71 

71 

70 

70 

70 

68 

66 

70.9 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

MAX 

92 

91 

87 

88 

89 

90 

89 

86 

84 

87 

90 

92 

92 

91 

92 

90 

89 

89 

92 

91 

85 

92 

90 

89 

89 

91 

90 

69 

89 

89 

89.5 

MIN 

70 

69 

70 

72 

72 

72 

72 

72 

70 

71 

66 

72 

70 

71 

69 

70 

70 

70 

68 

69 

70 

67 

71 

69 

69 

67 

66 

66 

69.9 

BIG  PINE  KEY  INN 

MAX 

93 

90 

92 

91 

90 

68 

88 

86 

89 

1  91 

91 

91 

90 

90 

90 

91 

91 

92 

92 

69 

92 

92 

91 

86 

89 

90 

91 

90 

89 

88 

90.2 

MIN 

74 

74 

73 

74 

74 

74 

74 

74 

75 

74 

76 

78 

74 

80 

77 

76 

78 

76 

80 

78 

75 

76 

75.5 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

MAX 

94 

92 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

94 

91 

84 

69 

89 

86 

77 

87 

87 

68 

68 

92 

91 

92 

93 

92 

94 

95 

93 

86 

87 

90 

89.5 

70 

I  " 

68 

68 

70 

7 1 

72 

72 

69 

70 

68 

70 

68 

68 

69 

70 

69 

7  1 

69 

69.8 

BRAOENTON  EXP  STATION 

MAX 

90 

91 

69 

89 

93 

91 

93 

89 

88 

86 

81 

89 

94 

95 

94 

93 

92 

95 

91 

87 

89 

69 

91 

92 

93 

93 

93 

93 

93 

92 

91.0 

72 

75 

72 

72 

74 

74 

73 

73 

74 

72 

.71 

71 

69 

72  .5 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

MAX 

69 

89 

87 

90 

91 

90 

91 

90 

89 

86 

89 

90 

92 

91 

89 

87 

89 

89 

88 

90 

91 

91 

91 

90 

91 

90 

90 

91 

86 

69 

69.6 

73 

73  j  72 

72 

72 

73 

69 

70 

72 

71 

° 

70 

70 

72 

70 

67 

71.4 

BUSHNELL  2  E 

MAX 

92 

90 

90 

93 

92 

94 

93 

91 

90 

'  88 

91 

94 

93 

91 

88 

89 

63 

88 

92 

69 

90 

92 

93 

93 

93 

93 

90 

93 

89 

90 

91.1 

70 

76 

69 

75 

71 

73 

68 

72 

72 

66 

68 

68 

70 

71 

72 

66 

66 

64 

70.4 

CAMP  BLANDING 

MAX 

96 

90 

86 

94 

93 

96 

96 

89 

89 

91 

66 

90 

■  92 

90 

83 

69 

67 

64 

90 

93 

93 

93 

92 

93 

90 

90 

86 

89 

86 

69 

90.4 

MIN 

69 

69 

72 

73 

70 

72 

72 

71 

73 

74 

71 

70 

69 

71 

70 

70 

72 

73 

69 

64 

68 

68 

69 

69 

67 

70 

71 

67 

70.1 

CANAL   POINT  USOA 

MAX 

86 

86 

66 

90 

69 

69 

85 

83 

87 

89 

93 

91 

91 

91 

91 

90 

90 

92 

87 

83 

90 

90 

69 

89 

91 

90 

90 

90 

69 

39 

68.9 

70 

72 

72 

73 

72 

72 

71 

72 

70 

72 

71 

72 

70 

75 

68 

70 

69 

72 

72 

72 

70 

69 

69 

71.4 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

MAX 

91 

89 

89 

91 

89 

89 

89 

87 

89 

69 

90 

68 

90 

91 

90 

90 

90 

92 

90 

91 

92 

90 

90 

89 

89 

90 

89 

90 

91 

39 

39.8 

79 

76 

72 

74 

76 

73 

74 

73 

75 

74 

74 

74 

73 

76 

74 

72 

70 

74.3 

CAPTIVA 

MAX 

90 

90 

91 

93 

93 

92 

87 

83 

86 

89 

89 

90 

94 

92 

91 

91 

92 

69 

90 

90 

91 

92 

93 

91 

89 

92 

90 

90 

90.4 

75 

75 

74 

78 

77 

77 

76 

76 

77 

75 

74 

73 

75.5 

CARRABELLE 

MAX 

90 

89 

88 

69 

90 

88 

93 

93 

93 

69 

39 

69 

89 

68- 

84 

84 

89 

89 

89 

93 

94 

91 

90 

92 

91 

92 

88 

89 

69 

36 

69.8 

MIN 

70 

72 

70 

69 

72 

70 

70 

70 

68 

70 

70 

67 

73 

69 

71 

69  .9 

CEDAR  KEY 

MAX 

90 

86 

85 

88 

90 

90 

92 

86 

90 

88 

37 

83 

90 

92 

87 

69 

69 

87 

89 

90 

90 

90 

90 

90 

92 

90 

92 

92 

91 

91 

39.2 

76 

77 

76 

72 

75 

75 

75 

78 

79 

75 

72 

72 

72 

72 

74 

71 

74.8 

CHIPLEY   3  E 

MAX 

90 

67 

93 

85 

89 

89 

92 

93 

91 

68 

76 

85 

86 

85 

89 

90 

91 

93 

94 

92 

94 

95 

94 

88 

85 

63 

93 

89.3 

MIN 

72 

70 

69 

70 

67 

63 

68 

69 

66 

68 

69 

66 

68 

75 

68.6 

CLEARWATER  BEACH 

MAX 

87 

38 

68 

69 

94 

88 

89 

85 

86 

86 

68 

88 

94 

92 

89 

92 

93 

85 

87 

66 

87 

88 

93 

93 

94 

93 

92 

90 

90 

91 

89.6 

75 

75 

77 

75 

73 

74 

75 

76 

74 

75 

72 

75.5 

CLERMONT  6  S 

MAX 

93 

90 

89 

95 

93 

94 

94 

91 

92 

88 

90 

95 

94 

93 

92 

90 

92 

91 

94 

95 

92 

93 

93 

92 

92 

90 

93 

90 

91 

92.2 

MIN 

71 

71 

71 

72 

72 

74 

74 

75 

72 

73 

73 

73 

72 

73 

72 

72 

73 

72 

70 

71 

69 

70 

70 

71 

72 

73 

72 

71 

68 

66 

71.7 

CLEWISTON  U  S  ENG 

MAX 

94 

90 

90 

89 

68 

90 

92 

64 

84 

85 

94 

90 

69 

91 

89 

89 

89 

89 

94 

90 

64 

91 

89 

90 

89 

92 

91 

90 

90 

89 

89.5 

78 

74 

73 

76 

7  3 

72 

75 

78 

76 

76 

79 

74 

75 

74.3 

COCONUT  GROVE  7  S 

MAX 

90 

89 

67 

89 

88 

89 

87 

89 

90 

87 

89 

90 

89 

89 

89 

89 

86 

68 

90 

90 

37 

89 

89 

88 

86 

88 

88 

88 

87 

87 

88.4 

74 

76 

73 

73 

71 

74 

71 

78 

76 

80 

76 

73 

74 

72 

79 

80 

76 

72 

73 

74  .0 

CRESCENT  CITY  2  SW 

MAX 
MIN 

CROSS  CITY  CAA  AP 

MAX 

91 

86 

88 

90 

93 

93 

91 

93 

91 

88 

85 

86 

92 

92 

88 

88 

89 

86 

89 

90 

93 

94 

93 

92 

94 

94 

88 

91 

91 

79 

39.9 

.71 

72 

71 

73 

72 

71 

72 

70 

72 

71 

72 

70 

66 

69 

70 

72 

71 

65 

70  .3 

DAYTONA  BEACH 

MAX 

90 

89 

88 

88 

90 

90 

90 

89 

35 

65 

39 

92 

68 

89 

88 

86 

68 

85 

83 

89 

91 

89 

86 

38 

87 

88 

86 

88 

65 

85 

87.9 

76 

74 

74 

75 

73 

74 

60 

74 

77 

74 

76 

79 

80 

74 

79 

74  .  8 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

MAX 

89 

89 

86 

89 

69 

69 

89 

66 

87 

89 

91 

90 

89 

87 

88 

88 

86 

85 

90 

91 

89 

86 

87 

87 

88 

87 

88 

35 

65 

66 

87  .9 

73 

74 

73 

75 

74 

73 

73 

72 

75 

71 

74 

73 

73 

70 

70 

74 

70 

70 

72  .  3 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

MAX 

90 

69 

90 

81 

90 

91 

93 

94 

93 

86 

92 

90 

81 

78 

64 

88 

68 

90 

94 

94 

96 

95 

91 

96 

94 

96 

87 

88 

85 

95 

90.0 

70 

70 

68 

68 

70 

69 

70 

74 

65 

64 

66 

68 

70 

67 

69 

67 

64 

69 

69 

66  .6 

DE  LAND 

MAX 

94 

92 

90 

86 

69 

92 

92 

69 

89 

87 

90 

91 

94 

92 

90 

89 

90 

82 

88 

92 

89 

93 

93 

90 

90 

68 

89 

90 

88 

86 

89.9 

70 

72 

73 

73 

73 

72 

70 

72 

73 

73 

70 

69 

67 

71.5 

DRY  TORTUGAS 

MAX 

90 

69 

90 

90 

90 

87 

84 

86 

69 

88 

89 

89 

69 

86 

86 

66 

88 

67 

89 

90 

90 

89 

89 

88 

88 

86 

88 

88 

88 

89 

88.4 

79 

78 

73 

72 

74 

73 

74 

78 

80 

63 

78 

76 

76 

78 

77 

^' 

74 

74 

75.9 

EUSTIS  2  S 

MAX 

92 

92 

92 

93 

93 

90 

90 

89 

89 

91 

95 

94 

93 

91 

89 

90 

88 

66 

91 

90 

93 

92 

92 

91 

94 

91 

91 

92 

86 

89 

91.0 

72 

72 

73 

74 

74 

72 

74 

72 

66 

68 

72 

72 

72 

70 

72.0 

EVERGLADES 

MAX 

91 

90 

92 

93 

93 

86 

86 

80 

84 

88 

92 

93 

92 

93 

93 

93 

92 

90 

91 

65 

92 

93 

93 

93 

93 

93 

93 

92 

92 

92 

90.8 

73 

74 

75 

75 

73 

74 

75 

74 

75 

75 

76 

75 

76 

72 

74.0 

FEDERAL  POINT 

MAX 

91 

89 

88 

92 

66 

89 

88 

85 

66 

92 

92 

90 

92 

90 

82 

87 

84 

83 

91 

92 

92 

90 

90 

89 

88 

88 

85 

87 

87 

87 

88.5 

MIN 

74 

74 

70 

74 

71 

72 

73 

67 

71 . 1 

FELLSMERE 

MAX 

92 

69 

86 

90 

91 

91 

90 

67 

84 

91 

93 

95 

92 

90 

91 

89 

89 

92 

91 

89 

94 

69 

91 

90 

91 

91 

90 

33 

66 

86 

90.0 

MIN 

73 

72 

70 

73 

72 

73 

73 

72 

71 

74 

74 

72 

73 

68 

70 

71.8 

FERNANOINA  BEACH 

MAX 

87 

85 

83 

87 

68 

86 

67 

87 

87 

87 

87 

64 

66 

84 

82 

85 

86 

80 

89 

93 

90 

85 

86 

86 

88 

84 

81 

86 

85 

65 

85  .9 

74 

78 

77 

75 

76 

74 

74 

73 

72 

72 

74 

7 1 

74 

69 

73 

73.5 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 

90 

66 

92 

8« 

90 

91 

91 

91 

90 

89 

91 

90 

91 

91 

91 

90 

89 

96 

98 

92 

92 

92 

92 

89 

91 

90 

89 

90 

69 

89 

90.  3 

MIN 

76 

74 

72 

71 

73 

71 

77 

76 

74 

78 

78 

73 

74 

76 

76 

60 

76 

78 

77 

74  •  5 

FT  LAUDERDALE  BAH  I A  MAR 

MAX] 

88 

67 

88 

87 

69 

86 

66 

86 

66 

89 

69 

88 

88 

88 

88 

67 

87 

90 

89 

87 

89 

88 

86 

67 

69 

87 

66 

67 

86 

86 

67.6 

MINj 

78 

73 

73 

73 

73 

77 

75 

80 

78 

76 

79 

76 

75 

78 

78 

78 

79 

77 

80 

79 

79 

76.4 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

MAX 

91 

89 

87 

90 

90 

91 

89 

89 

87 

89 

90 

90 

90 

90 

89 

90 

89 

89 

94 

92 

88 

93 

91 

90 

87 

69 

88 

88 

88 

68 

89.5 

70 

71 

68 

71 

67 

72 

75 

72 

75 

74 

76 

70 

66 

67 

71  .1 

FORT  MYERS  WB  AP 

MAX 

91 

90 

91 

91 

91 

90 

84 

83 

83 

89 

90 

91 

91 

91 

91 

91 

92 

93 

90 

87 

91 

92 

91 

90 

91 

91 

90 

91 

89 

90 

39.9 

MIN 

73 

73 

73 

73 

74 

74 

73 

72 

73 

74 

75 

75 

75 

73 

75 

73 

72 

73 

74 

69 

73 

73 

72 

72 

73 

73 

72 

71 

71 

66 

72.8 

FORT  PIERCE 

MAX 

88 

87 

88 

90 

90 

87 

88 

87 

90 

88 

89 

89 

88 

88 

68 

68 

88 

89 

86 

66 

89 

87 

87 

88 

88 

88 

88 

88 

87 

86 

68.0 

MIN 

73 

72 

72 

73 

77 

76 

74 

73 

72 

73 

73 

71 

79 

80 

78 

79 

76 

74 

72 

72 

71 

70 

71 

78 

74 

80 

77 

79 

76 

73 

74.7 

FOUNTAIN   3  S 

MAX 

88 

90 

86 

86 

90 

91 

92 

91 

92 

86 

69 

88 

67 

76 

65 

88 

67 

87 

91 

92 

95 

92 

91 

92 

96 

93 

92 

88 

90 

91 

89.4 

MIN 

64 

69 

62 

62 

70 

64 

64 

68 

68 

72 

70 

71 

72 

66 

69 

69 

70 

71 

66 

72 

69 

66 

66 

68 

67 

71 

70 

68 

69 

69 

68.1 

S**  B«f*r«Dc*  Not«i  Following  StatloD 
'  112  - 


Table  5  -  Conlinued 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
SEPTEMBER  1»S 


1  1  2 

3 

4 

s 

6 

7 

8  9 

10 

II 

GAINESVILLE  UNI  OF  FLA 

MA> 

96 

93 

at 

87 

92 

94 

94 

94 

91 

92 

93 

MIN 

70 

70 

7C 

71 

73 

73 

71 

74 

73 

GAINESVILLE  3  WSW 

MA> 

91 

86 

8< 

91 

93 

94 

92 

90 

89 

92 

69 

M  IN 

71 

70 

7! 

71 

71 

72 

72 

!  '* 

74 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

MAX 

92 

88 

81 

92 

90 

93 

92 

90 

90 

69 

90 

MIN 

71 

69 

72 

72 

71 

71 

70 

7C 

71 

73 

HIALEAH 

MAX 

86 

86 

69 

88 

87 

88 

69 

88 

69 

89 

MIN 

72 

72 

73 

74 

73 

71 

73 

70 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

9* 

90 

93 

92 

94 

94 

94 

93 

90 

90 

91 

MIN 

71 

70 

72 

73 

70 

72 

71 

73 

71 

HILLIARD 

MAX 

92 

86 

89 

90 

90 

90 

89 

88 

67 

87 

86 

MIN 

67 

68 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

73 

71 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 

92 

88 

90 

90 

91 

87 

86 

89 

91 

91 

92 

MIN 

69 

72 

71 

73 

72 

72 

73 

69 

71 

HYPOLUXO 

MAX 

88 

68 

89 

89 

88 

88 

88 

88 

8S 

89 

90 

MIN 

71 

72 

72 

74 

79 

78 

74 

71 

73 

INVERNESS 

MAX 

MI^ 

JACKSONVILLE  WB  AP 

MAX 

94 

89 

66 

90 

91 

91 

90 

90 

88 

? 

89 

MIN 

71 

72 

74 

74 

74 

75 

73 

74 

75 

74 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

88 

85 

83 

87 

88 

88 

87 

87 

86 

88 

67 

MIN 

70 

68 

71 

72 

76 

74 

73 

77 

78 

75 

73 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

MAX 

89 

88 

85 

90 

92 

89 

88 

87 

86 

90 

88 

MIN 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

73 

75 

76 

75 

75 

JASPER  9  ESE 

MAX 

83 

89 

89 

90 

90 

93 

91 

92 

90 

85 

88 

MIN 

61 

60 

70 

68 

68 

70 

60 

65 

71 

72 

70 

KEY  WEST  WB  CITY 

MAX 

91 

91 

91 

90 

69 

88 

87 

88 

89 

90 

91 

MIN 

76 

76 

77 

74 

76 

74 

77 

KISSIMMEE 

MAX 

93 

90 

95 

91 

93 

94 

90 

87 

90 

90 

92 

MIN 

66 

70 

74 

73 

70 

71 

72 

69 

69 

73 

72 

LA  BELLE 

MAX 

93 

90 

94 

92 

92 

92 

88 

80 

86 

91 

94 

MIN 

71 

72 

73 

73 

75 

^* 

73 

74 

73 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

MAX 

91 

89 

90 

91 

92 

92 

91 

89 

90 

89 

90 

MIN 

70 

71 

71 

73 

75 

72 

71 

75 

74 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 

93 

92 

93 

92 

93 

94 

91 

91 

89 

87 

89 

MIN 

70 

69 

70 

71 

68 

70 

70 

72 

71 

LAKE  HIAWASSE 

MAX 

92 

91 

92 

90 

93 

93 

92 

91 

88 

88 

MIN 

71 

71 

72 

72 

74 

71 

74 

74 

LAKELAND  WB  CITY 

MAX 

92 

91 

90 

90 

69 

69 

89 

91 

69 

87 

89 

MIN 

71 

74 

75 

75 

73 

74 

74 

LAKE  PLACID  2  SW 

MAX 

91 

89 

93 

92 

93 

95 

92 

82 

66 

92 

93 

MIN 

73 

72 

LIVE  OAK  2  ESE 

MAX 

94 

87 

67 

90 

93 

93 

91 

91 

89 

84 

88 

MIN 

72 

71 

71 

73 

71 

73 

73 

LOXAHATCHEE 

MAX 

93 

90 

93 

92 

92 

91 

91 

88 

92 

94 

95 

MIN 

68 

70 

72 

71 

73 

71 

69 

MADISON 

MAX 

89 

67 

86 

90 

91 

92 

91 

92 

88 

86 

87 

MIN 

70 

71 

71 

71 

73 

71 

70 

71 

72 

74 

MARATHON   VACA  KEY 

MAX 

92 

90 

92 

91 

89 

88 

87 

89 

89 

90 

91 

MIN 

73 

74 

71 

73 

71 

72 

75 

MARIANNA  CAA  AP 

MAX 

67 

87 

67 

84 

90 

88 

92 

92 

90 

83 

88 

MIN 

72 

72 

70 

72 

73 

72 

68 

70 

72 

72 

MARIANNA   IND  SCHOOL 

MAX 

90 

88 

90 

66 

88 

89 

91 

92 

90 

87 

88 

MIN 

70 

69 

71 

72 

71 

71 

71 

MAYO  5  NW 

MAX 

92 

67 

68 

91 

93 

93 

91 

92 

69 

89 

88 

MIN 

73 

70 

70 

72 

72 

73 

71 

70 

71 

74 

72 

MELBOURNE 

MAX 

MIN 

MERRITT  ISLAND 

MAX 

89 

69 

90 

89 

90 

89 

88 

66 

90  1 

91 

92 

MIN 

74 

74 

74 

74 

78 

77 

76 

74 

74 

74 

MIAMI   BAY  FRONT 

MAX 

92 

66 

88 

88 

87 

86 

88 

88 

88 

88 

MIN 

60 

76 

74 

73 

78 

MIAMI  BEACH 

MAX 

67 

ai 

87 

87 

86 

87 

86 

86 

66 

87 

88 

MIN 

76 

^' 

77 

75 

78 

77 

75 

75 

75 

79 

MIAMI  WB  AIRPORT 

MAX 

90 

86 

90 

90 

90 

87 

87 

68 

66 

89 

90 

MIN 

74 

75 

78 

77 

74 

73 

76 

MIAMI  WB  CITY 

MAX 

88 

as 

66 

86 

86 

87 

65 

86 

85 

87 

85 

MIN 

74 

74 

77 

77 

70 

74 

78 

MILTON  EXP  STATION 

MAX 

86 

89 

69 

81 

90 

87 

92 

93 

91 

88 

91 

min! 

72 

69 

71 

70 

71 

72 

71 

63 

66 

70 

67 

MONTICELLO 

MAX 

94 

90 

68 

90 

90 

92 

93 

91 

69 

64 

92 

MIN 

71 

70 

70 

68 

70 

73 

70 

68 

70 

71 

73 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MAX 

93 

91 

89 

91 

69 

89' 

89 

86 

81 

86 

89 

MIN 

73 

71 

71 

73 

73 

76  ' 

75 

74 

73 

72 

73 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

92 

68 

90 

90 

91 

91 

90 

86 

90 

90 

93 

MIN 

72 

73 

72 

75 

77 

76  1 

75 

75 

73 

76 

76 

"T  PLEASANT 

MAX 

91 

86 

87 

87 

88 

87 

90 

92 

90 

85 

69 

MIN 

72 

70 

69! 

70 

72 

69 

72 

66 

69 

71 

72 

Day  Of  Month 

• 

12 

1 3 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

23 

1 

25 

26 

27 

28 

29 

30  31 

!  i 
< 

91 

:  88 

93 

93  j  66 

89 

86 

87 

91 

94 

95 

92 

93 

93 

94 

91 

88 

91 

90 

»li3 

71 

71 

70 

7: 

72 

71 

73 

68 

70 

71 

70 

70 

72 

71 

73 

69 

71 

72 

68 

71  «1 

86 

92 

91 

«] 

87 

87 

86 

90 

93 

93 

94 

93 

93 

93 

90 

86 

00 

88 

89 

90>1 

71 

71 

72 

72 

73 

72 

74 

66 

68 

67 

66 

70 

71 

69 

70 

69 

72 

72 

65 

70i8 

87 

92 

89 

e« 

87 

88 

90 

91 

94 

94 

95 

94 

93 

91 

89 

88 

89 

89 

89 

00«2 

74 

73 

70 

72 

70 

69 

70 

72 

70 

66 

65 

67 

66 

.64 

67 

67 

71 

«9 

65 

69  ad 

88 

86 

88 

ee 

67 

88 

93 

92 

87 

90 

69 

87 

87 

88 

87 

87 

87 

87 

87 

88al 

74 

75 

75 

76 

72 

73 

75 

74 

69 

72 

71 

73 

74 

77 

76 

73 

69 

70 

68 

1  72  #7 

67 

93 

91 

9C 

86 

89 

88 

92 

94 

95 

95 

94 

95 

96 

94 

90 

93 

92 

92 

92«1 

73 

70 

70 

72 

71 

70 

72 

67 

70 

66 

67 

67 

70 

69 

70 

68 

71 

70 

65 

70  •! 

86 

90 

87 

82 

66 

62 

80 

89 

92 

93 

91 

89 

90 

91 

86 

63 

89 

88 

88 

86  aO 

72 

71 

70 

70 

70 

71 

70 

68 

73 

64 

63 

66 

66 

66 

66 

66 

67 

68 

68 

91 

90 

90 

90 

69 

89 

93 

91 

86 

93 

91 

90 

87 

I  90 

89 

88 

89 

68 

88 

89i6 

66 

72 

74 

71 

71 

71 

72 

71 

70 

67 

70 

70 

72 

1  72 

74 

75 

71 

70 

67 

71  #0 

88 

90 

89 

68 

90 

90 

90 

91 

68 

89 

89 

88 

88 

88 

87 

87 

87 

87 

87 

S8i3 

71 

81 

76 

76 

80 

78 

74 

74 

72 

70 

74 

75 

80 

75 

80 

80 

79 

79 

76 

75.4 

67 

90 

88 

81 

89 

87 

80 

90 

94 

95 

91 

91 

91 

92 

S7 

84 

89 

88 

89 

89il 

74 

73 

74 

72 

73 

73 

73 

70 

75 

69 

69 

70 

72 

71 

74 

68 

73 

71 

69 

72iS 

86 

88 

88 

81 

85 

65 

61 

89 

92 

86 

67 

87 

88 

88 

87 

85 

87 

86 

86 

86 16 

72 

73 

74 

70 

76 

72 

75 

69 

73 

70 

68 

71 

73 

79 

74 

66 

74 

76 

72 

72.9 

86 

92 

87 

80 

87 

66 

78 

90 

95 

95 

90 

90 

90 

39 

86 

84 

86 

87 

87 

88.0 

74 

73 

74 

72 

73 

73 

72 

70 

74 

70 

72 

71 

74 

74 

75 

68 

72 

72 

71 

85 

68 

82 

86 

89 

86 

82 

90 

87 

94 

96 

92 

92 

89 

92 

82 

89 

90 

91 

88.8 

74 

69 

70 

71 

70 

70 

69 

65 

72 

65 

62 

64 

66 

65 

66 

67 

66 

65 

61 

91 

92 

89 

92 

90 

89 

89 

89 

92 

92 

92 

91 

89 

90 

92 

90 

90 

89 

89 

90.1 

77 

78 

79 

76 

76 

79 

76 

78 

75 

79 

74 

76 

75 

76 

77 

77 

78 

78 

77 

76.5 

93 

92 

91 

93 

90 

90 

91 

92 

89 

92 

91 

90 

90 

90 

91 

90 

90 

90 

88 

90.9 

71 

72 

70 

69 

69 

70 

70 

67 

69 

67 

67 

66 

70 

70 

70 

70 

69 

67 

65 

66.3 

92 

93 

93 

91 

90 

93 

93 

90 

86 

93 

93 

93 

91 

92 

91 

90 

91 

90 

91 

00.9 

72 

72 

71 

73 

71 

71 

72 

71 

70 

70 

63 

70 

69 

72 

72 

72 

69 

68 

66 

71.2 

94 

93 

92 

90 

90 

90 

91 

90 

86 

90 

93 

92 

94 

92 

92 

92 

93 

90 

90 

90.9 

74 

73 

73 

70 

71 

72 

73 

70 

71 

69 

69 

72 

69 

74 

72 

71 

69 

67 

66 

71 .2 

66 

92 

90 

66 

89 

89 

82 

91 

92 

94 

94 

94 

93 

96 

93 

87 

91 

90 

91 

90.8 

72 

71 

70 

70 

72 

71 

70 

66 

70 

68 

67 

61 

70 

68 

71 

62 

72 

70 

65 

69.2 

94 

94 

92 

92 

00 

91 

90 

91 

90 

93 

92 

93 

92 

89 

68 

92 

89 

90 

68 

90.9 

72 

72 

70 

72 

72 

72 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

69 

70 

70 

72 

70 

68 

68 

71.1 

93 

90 

89 

80 

89 

89 

90 

69 

85 

89 

92 

91 

89 

90 

90 

89 

90 

87 

87 

89.4 

75 

74 

75 

73 

74 

74 

74 

74 

71 

71 

74 

74 

74 

75 

74 

73 

72 

71 

73  .2 

94 

9S 

95 

95 

92 

94 

94 

92 

88 

91 

95 

92 

91 

93 

94 

93 

94 

91 

90 

92.1 

72 

70 

73 

73 

71 

72 

73 

70 

70 

69 

66 

66 

68 

73 

73 

74 

71 

68 

67 

70.8 

87 

90 

85 

85 

87 

68 

83 

90 

93 

94 

94 

92 

92 

93 

91 

86 

89 

90 

89 

89.5 

73 

71 

71 

71 

72 

71 

71 

66 

73 

69 

65 

66 

71 

70 

72 

68 

72. 

71 

65 

70. » 

96 

94 

94 

95 

93 

93 

94 

91 

86 

91 

94 

91 

92 

92 

92 

91 

92 

92 

92 

92.2 

73 

70 

69 

70 

68 

69 

70 

71 

69 

67 

69 

70 

68 

70 

71 

" 

66 

65 

66 

69.8 

89 

90 

■  79 

87 

86 

67 

90 

91 

94 

94 

92 

91 

93 

91 

85 

90 

90 

91 

69.2 

70 

70 

71 

70 

71 

71 

70 

67 

72 

66 

66 

68 

72 

71 

72 

67 

71 

70 

67 

70  .4 

91 

91 

92 

91 

91 

90 

89 

90 

91 

91 

92 

87 

86 

90 

89 

90 

89 

89 

90.0 

73 

72 

76 

72 

74 

76 

76 

77  , 

80 

74 

74 

76 

72 

73 

78 

77 

76 

73 

73 

69 

79 

73 

86 

87 

88 

89 

90 

88 

94 

93 

92 

92 

97 

95 

89 

85 

93 

92 

88.6 

72 

69 

67 

69 

69 

71 

70 

67 

72 

69 

69 

67 

70 

71 

73 

70  i 

69 

70 

70 

66 

89 

74 

87 

87 

88 

90 

91 

94 

93 

93 

94 

95 

93 

86 

85 

86 

94 

89.1 

70 

72 

62 

69 

68 

71 

70 

66 

73 

69 

69 

67 

69 

70 

71 

69 

68 

67 

69 

69.5 

90 

86 

86 

86 

85 

85 

91 

95 

93 

93 

93 

94 

93 

93 

85 

90 

91 

90 

89.9 

73 

73 

71 

72 

73 

71 

72 

67 

73 

69 

66 

66 

70 

70 

71 

70 

73 

69 

63 

70.7 

90 

88 

89 

92 

92 

91 

88 

87 

87 

89 

87 

88 

87 

87 

87 

88.9 

74 

74 

78 

74 

78 

75 

75 

73 

74 

73 

72 

74 

74 

79 

79 

79 

74 

72 

72 

74.9 

) 

87 

87 

68 

87 

69 

89 

89 

86 

88  1 

66 

66 

85 

86 

86 

86 

87 

67 

86 

87.3 

77 

60 

79 

76 

77 

77 

75 

75 

74 

74 

79 

77 

79 

79 

78 

76  .5 

87 

87 

86 

87 

68 

89 

86 

87 

66 

66 

85 

86 

85 

85 

86 

85 

65 

86  I  5 

81 

79 

77 

81  ' 

80 

79 

77 

81 

78 

78 

77 

77 

73 

76 

76 

80 

60 

80 

7» 

90 

90 

90 

92 

65 

91 

91 

89 

88 

89 

89 

89 

89 

88 

89 

89.0 

73 

79 

76 

79  1 

76 

76 

75  ' 

76 

76 

74 

73 

75 

76 

79 

79 

76 

72 

73 

*^ 

89 

87 

87  ' 

86 

86 

89 

88 

87 

86 

89 

87 

85 

87 

86 

B6 

86 

84 

86 

86.5 

75 

80 

76 

79 

76 

77 

73 

77 

76 

77 

74 

77 

74  ' 

78 

79 

78 

77 

77 

75 

7S.6 

90 

76 

62 

88 

87 

89 

92 

95 

95 

03 

93 

93 

94 

96 

87 

90 

92 

91 

89.4 

70 

71 

66 

66 

65 

68 

69 

66 

69 

66 

64 

65 

66 

66 

68 

71 

66 

65 

68 

68.0 

90 

92 

78 

65 

84 

86 

91 

90 

95 

95 

91 

92 

93 

92  89 

91 

90 

91 

89.7 

72 

70 

71 

III 

70 

70 

69 

66 

73 

65 

67 

6« 

66 

70 

70  65 

69 

70 

64 

92 

91 

90 

90  ' 

89 

88 

89 

92 

91 

83 

93 

91 

68 

88    90  6« 

88 

89 

86 

89.1 

73 

74 

73 

77 

76 

73 

74 

72 

73 

71 

70 

72 

71 

76 

77  77 

70 

71 

70 

73.1 

91 

92 

92 

91 

90 

91 

90 

89 

86 

91 

90  90 

90  ' 

90    90  90 

90 

89 

89 

90.1 

74 

74 

73 

73 

73 

74 

7» 

71 

72 

70 

69 

71 

71 

71     73  72 

71 

68 

67 

72.7 

88 

65 

85 

84 

87 

86 

87 

92 

90 

96 

94  92 

95 

96     94  88 

67 

94 

93 

89.5 

71 

71 

68 

68 

70 

70 

71 

65 

73 

65 

67  66 

66 

70     72  68 

69 

70 

69 

69.4 
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DAILY  TEMPERATURES 


Tabu  S  •  CoDtiouwl 


FLORIDA 
SEPTEMBER  1955 


NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 
NICeVILLE 

OASIS   FISHING  LODGE 
OCALA 

OCALA   2  NE 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

ORLANDO  WATER  PLANT 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

PALATKA 

PANAMA  CITY 

PENSACOLA  CAA  AP 

PENSACOLA  WB  CITY 

PLANT  CITY 

POMPANO  BEACH 

PUNTA  GOROA 

QUINCY  EXP  STATION 

RAIFORD  ST  PRISON 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

SAINT  AUGUSTINE 

SAINT  LEO 

SAINT  MARKS  6  SE 

ST  PETERSBURG 

SANFORD 

SARASOTA 

SECOTAN 

SOUTH  MIAMI   3  W 
STUART 
SUNN  I  LAND 
TALLAHASSEE  WS  AP 
TAMIAMI   TRL  40  MI  BEND 
TAMPA  WB  AIRPORT 
TARPON  SPRINGS 
TAVERNIER 
TITUSVILLE  2  W 
VENICE 

VERO  BEACH  CAA  AP 
WAUCHULA   2  NW 
WEST  PALM  BEACH 


■ 

Day  Of  Month 

« 

D 

1 

2 

3 

4 

5 

S 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30  1  31 

> 
< 

MAX 
MIN 

70 

73 

74 

74 

75 

75 

65 
77 

72 

74 

89 
71 

89 
75 

90 
74 

92 
75 

91 
75 

90 
75 

90 
74 

91 
74 

89 
74 

89 
74 

87 
72 

90 
73 

90 
72 

91 

72 

88 
72 

87 
70 

91 
75 

90 
75 

91 
74 

90 
73 

90 
70 

69  tl 
73f4 

MAX 
MIN 

71 

71 

71 

72 

76 

92 
74 

75 

73 

88 
74 

87 
74 

77 

74 

91 
72 

,72 

89 
71 

90 

73 

75 

87 
76 

90 
69 

92 
70 

90 
71 

69 
70 

88 
71 

89 
70 

90 
73 

90 
76 

90 
74 

89 
72 

71 

72 

69i6 
72  t7 

MAX 
MIN 

1  91 
1  71 

I 

69 

71 

70 

82 
71 

90 
71 

91 
69 

93 
65 

95 
69 

93 
72 

90 
69 

92 
72 

90 
71 

88 
67 

62 
67 

67 

69 

67 
71 

89 
65 

90 
66 

94 

65 

96 
64 

90 
65 

91 
64 

90 
65 

91 
69 

92 
67 

93 
69 

92 
67 

94 

70 

90a0 
66<2 

MAX 
MIN 

72 

72 

92 
71 

91 
73 

92 
75 

95 
74 

76 

65 
74 

95 
71 

89 
71 

91 
72 

93 
74 

93 
72 

91 
74 

91 
74 

90 

73 

90 

73 

92 
73 

69 
71 

69 
71 

89 
70 

86 

70 

86 
73 

90 
73 

92 
73 

87 

73 

72 

74 

70 

70 

90  I  5 
72.5 

MAX 
MIN 

69 

71 

72 

72 

68 

73 

92 

73 

93 
73 

69 
74 

88 
73 

90 
73 

90 
73 

90 
71 

94 

73 

92 
71 

90 

73 

91 

71 

88 

72 

87 
73 

92 
70 

93 
71 

93 
72 

92 
70 

94 

70 

91 
71 

93 
70 

94 

73 

90 
73 

93 
70 

69 
72 

90 
67 

90  19 
71.6 

MAX 
MIN 

96 
67 

91 

68 

88 
69 

94 
66 

93 
69 

92 
68 

91 
70 

91 
71 

68 
70 

93 
70 

91 
71 

91 
66 

94 

69 

93 
68 

87 
70 

91 
69 

89 
70 

87 
71 

93 

65 

93 
66 

94 

67 

92 
65 

95 
66 

93 
67 

95 
64 

93 
68 

91 

70 

92 
67 

90 
67 

91 
60 

91.7 
67.9 

MAX 
MIN 

87 
76 

87 
73 

64 

78 

65 
77 

69 
75 

90 
77 

88 
79 

83 
77 

81 

78 

84 
76 

87 
76 

86 
76 

69 
76 

91 
77 

91 
75 

90 
75 

90 

77 

90 
77 

90 
73 

66 

76 

82 
78 

86 

75 

90 
77 

88 
74 

89 

SO 

89 
76 

90 
75 

69 
75 

89 
72 

89 

72 

67.7 
76.1 

MAX 
MIN 

91 

72 

92 
72 

92 
72 

93 
73 

92 
75 

92 
75 

92 
75 

90 
72 

89 
74 

92 
73 

92 
74 

94 
75 

92 
74 

91 
75 

92 
73 

90 
74 

68 
74 

89 
74 

92 
71 

90 

72 

94 

71 

92 
71 

91 

71 

91 

.  74 

91 
74 

92 
75 

92 
75 

91 
73 

69 

71 

89 
69 

91.2 
73.1 

MAX 
MIN 

91 
71 

91 
72 

91 

72 

91 
73 

92 
75 

91 

75 

91 
73 

86 
72 

86 
73 

69 
72 

92 
74 

93 
74 

92 
73 

91 
74 

90 
72 

91 

72 

88 
73 

89 
73 

91 
70 

68 
72 

92 
71 

92 
72 

90 
72 

90 
72 

89 
73 

90 
75 

89 
73 

90 
72 

88 
71 

88 
70 

90.2 
72.5 

MAX 
MIN 

91 
72 

89 
72 

88 
72 

93 

73 

90 
75 

90 
74 

90 
74 

69 
75 

86 
74 

93 
75 

93 
75 

90 
72 

95 
73 

91 
72 

85 
74 

68 
71 

85 
73 

83 
74 

91 
70 

94 
71 

92 
72 

90 
71 

90 
72 

68 
72 

90 
72 

91 
73 

86 
72 

88 
73 

87 
7* 

88 
69 

89.5 
72.7 

MAX 
MIN 

75 

87 
74 

86 
72 

87 
72 

67 
73 

92 
73 

92 
74 

94 
71 

92 
71 

89 
72 

86 
72 

84 
69 

85 
70 

66 
70 

88 
71 

89 
72 

89 
72 

90 

72 

89 
72 

68 
71 

93 
72 

92 
72 

90 

70 

69 

70 

69 
72 

89.0 
71.8 

MAX 
MIN 

74 

73 

74 

74 

90 

73 

90 

75 

94 

73 

94 
70 

91 

75 

90 
76 

72 

73 

72 

69 

69 

66 

73 

85 
72 

91 
74 

91 

71 

93 
73 

93 
72 

90 
70 

91 
71 

90 
74 

91 
71 

94 
74 

86 

73 

92 
71 

91 
72 

91 
75 

89.1 
72.6 

MAX 
MIN 

85 
74 

87 
72 

87 
74 

76 
74 

86 

73 

69 
74 

93 
73 

91 
72 

88 
76 

86 
75 

91 
72 

86 
73 

79 
72 

78 
70 

62 
69 

73 

84 
72 

87 
73 

66 
72 

92 
74 

88 
74 

87 
73 

66 
73 

87 
75 

87 
73 

90 
76 

84 
74 

89 
72 

86 
74 

86 
78 

66.5 
73.3 

MAX 
MIN 

91 
70 

91 
72 

92 
72 

92 

72 

93 

73 

90 

72 

91 
74 

92 
73 

68 

72 

85 
73 

91 
73 

94 
72 

93 
,  71 

92 
74 

92 
72 

92 
72 

92 
72 

93 
73 

90 
71 

88^ 
70 

90 
70 

92 
70 

92 
71 

91 
71 

91 

72 

92 
72 

91 
72 

92 
70 

90 
70 

89 
66 

91.1 
71.6 

MAX 
MIN 

89 
70 

87 
70 

89 
70 

88 
70 

90 
75 

90 
74 

89 
71 

87 
70 

69 
70 

89 
70 

90 
70 

90 
69 

69 
71 

89 
75 

90 
74 

73 

68 

73 

90 
72 

92 
70 

88 
71 

90 
71 

90 

72 

89 
72 

90 
72 

89 
76 

69 
72 

88 
76 

89 
75 

64 
71 

89 
70 

89.0 
71.8 

MAX 
MIN 

94 
73 

89 
73 

92 
72 

93 
73 

92 
75 

93 
74 

88 
73 

83 
73 

84 

73 

88 
74 

90 
74 

93 
75 

93 

.  74 

91 
74 

92 
75 

90 
74 

92 

73 

92 
74 

91 
73 

66 
71 

91 
74 

92 
71 

93 
71 

93 
72 

91 

73 

93 
74 

91 
74 

91 
72 

90 
71 

90 
70 

90.7 
73.1 

MAX 
MIN 

91 
70 

87 
69 

87 
68 

67 
70 

89 
70 

90 
70 

91 

72 

92 
66 

69 
69 

85 
70 

89 
71 

90 
71 

87 
71 

76 
66 

62 
69 

87 
69 

89 
70 

89 
71 

91 
66 

92 
73 

94 

65 

92 
66 

90 
66 

92 
67 

93 
69 

92 
71 

66 

68 

88 
66 

90 
69 

91 
68 

88.9 
69.0 

MAX 
MIN 

92 
72 

88 
69 

64 
70 

93 
71 

93 
72 

94 

72 

92 
70 

91 
73 

88 
72 

90 
74 

91 
73 

68 
71 

92 
71 

90 
70 

87 
72 

87 
72 

68 
71 

87 
73 

91 
66 

94 

69 

93 
67 

93 
65 

92 
67 

91 
68 

93 
67 

92 
69 

88 
69 

91 
72 

69 
72 

69 
65 

90.4 
70.1 

MAX 
MIN 

91 
71 

86 
72 

91 
72 

92 
73 

90 

72 

89 
72 

87 

73 

86 
71 

89 
73 

90 
72 

90 
74 

91 
75 

91 
73 

92 
70 

90 
73 

90 

71 

90 

72 

90 

73 

92 

75 

88 
73 

91 

70 

90 
70 

68 
71 

85 
72 

69 

88 
73 

90 
74 

68 
71 

86 
69 

83 
67 

69.2 
72.0 

MAX 
MIN 

92 
70 

88 
70 

87 
70 

87 
71 

90 
71 

91 

72 

89 
72 

88 
75 

87 
76 

91 
74 

91 
74 

89 
71 

91 
73 

90 
71 

82 
72 

87 
71 

88 
74 

83 
73 

92 
69 

91 
70 

86 
76 

90 
66 

91 
69 

89 
73 

90 

75 

90 
71 

85 
69 

68 
73 

68 
76 

86 
67 

88.7 
71.9 

MAX 
MIN 

92 
71 

90 
70 

90 
72 

91 

71 

93 
72 

91 
74 

90 
74 

82 
74 

92 
73 

88 
73 

90 
73 

93 
73 

92 
73 

90 
74 

90 
71 

89 

73 

90 
72 

91 
72 

91 

72 

90 
70 

90 
72 

92 
71 

92 
72 

92 
72 

94 

72 

91 
73 

91 
72 

92 
71 

88 
71 

89 
68 

90.5 
72.0 

MAX 
MIN 

91 
72 

91 
72 

88 
72 

90 
70 

91 

70 

91 

73 

95 
71 

95 
70 

93 
70 

91 

73 

90 

70 

90 
72 

69 
71 

87 
70 

68 
71 

88 
69 

90 

71 

89 
70 

91 

68 

90 
66 

92 
68 

92 
69 

91 
69 

89 
70 

91 
71 

93 
72 

86 
70 

90 
71 

86 

70 

88 
68 

90.3 
70.3 

MAX 
MIN 

89 
72 

87 
72 

85 
72 

89 
74 

90 
72 

69 
75 

68 
75 

86 

72 

88 
73 

85 
74 

86 
74 

91 
74 

92 
74 

91 
75 

90 
74 

92 
74 

92 
73 

90 
74 

87 
74 

85 
74 

66 
74 

68 
75 

91 
74 

91 
72 

91 
75 

92 
74 

92 
76 

91 
74 

90 
74 

69 
72 

89.3 
73.7 

MAX 
MIN 

91 
71 

91 
71 

93 
71 

91 
71 

92 
72 

92 
73 

91 
74 

90 
73 

88 
74 

69 
73 

91 
74 

93 
73 

93 
72 

92 
71 

90 
70 

91 
72 

91 

73 

87 
73 

90 
70 

91 
71 

92 
70 

91 
70 

91 
70 

90 
71 

91 
71 

92 
72 

92 
71 

90 
71 

68 
69 

69 
67 

90.6 
71.5 

MAX 
MIN 

91 
71 

90 

73 

89 
73 

93 
73 

94 

74 

91 

72 

90 

73 

89 
72 

89 
72 

67 
75 

89 
74 

94 
74 

93 
72 

92 
74 

92 
73 

91 

72 

92 
74 

91 

73 

90 

72 

69 
74 

90 

73 

91 

72 

91 
70 

92 
71 

92 

72 

92 

73 

91 

71 

92 
71 

90 
71 

90 
69 

90.9 
72.4 

MAX 
MIN 

90 

70 

67 
66 

68 

70 

90 

70 

93 
71 

91 

71 

90 
58 

95 
66 

91 
69 

84 
66 

63 
66 

84 
70 

83 
70 

84 
72 

87 
70 

85 
68 

86 
72 

90 
71 

89 
70 

90 
74 

95 
65 

95 
64 

94 
65 

96 

62 

94 
67 

95 
67 

90 
66 

92 
62 

93 
67 

90 
68 

89.9 
66.2 

MAX 
MIN 

89 
72 

89 
73 

90 
72 

89 
74 

89 
75 

66 
74 

69 
72 

89 
71 

69 
72 

90 
71 

92 
73 

90 
70 

89 
75 

88 
74 

88 
77 

88 
76 

86 

72 

92 

73 

91 
72 

87 
72 

91 
69 

90 

72 

68 
72 

87 
73 

89 
74 

88 
78 

89 
78 

88 
74 

88 
70 

68 
72 

89.0 
73.1 

MAX 
MIN 

89 
73 

87 
72 

88 
73 

90 
75 

69 
77 

68 
75 

90 

75 

85 
74 

89 
75 

88 
75 

90 
72 

90 
71 

90 
76 

91 
76 

69 
74 

90 
79 

92 
72 

92 
74 

93 
73 

88 
72 

92 
72 

90 
70 

69 
71 

92 
71 

90 
74 

69 
79 

66 
75 

68 
77 

86 
76 

89 
75 

69.4 
74.1 

MAX 
MIN 

90 
74 

90 
73 

91 

72 

90 

73 

91 
75 

90 

76 

66 
74 

83 
74 

83 

73 

90 
71 

91 
72 

90 
76 

88 
74 

69 
74 

89 
74 

89 
74 

93 
75 

91 
74 

63 
74 

92 
70 

92 

71 

69 
73 

88 
73 

90 
74 

68 
74 

69 
74 

90 
73 

88 
72 

66 
70 

69.0 
73.3 

MAX 
MIN 

93 
72 

98 
70 

86 
72 

86 
71 

69 
72 

89 
73 

90 

72 

91 
69 

69 
71 

82 
73 

87 
73 

68 
72 

87 
70 

77 
70 

85 
70 

64 

70 

66 

70 

66 

72 

68 
68 

86 
69 

91 
66 

91 
68 

90 
69 

69 
69 

91 

71 

91 
73 

65 
69 

88 

70 

90 

71 

90 
68 

87.8 
70.4 

MAX 
MIN 

91 
74 

92 
74 

89 
75 

92 
73 

91 
76 

90 

76 

89 

72 

88 
72 

68 
75 

89 
74 

92 
76 

92 
74 

90 
76 

90 
77 

90 
76 

90 
75 

90 
75 

91 

76 

94 
75 

94 
76 

67 
74 

93 
72 

91 
74 

69 

67 
76 

69 
76 

90 
76 

86 
75 

90 
77 

90 
72 

90.2 
74t8 

MAX 
MIN 

88 
72 

86 
73 

85 
73 

90 
73 

91 

75 

69 
74 

66 
74 

67 
74 

86 
73 

64 

74 

87 
74 

90 
74 

91 
73 

91 
75 

90 
73 

91 
73 

91 

73 

88 
74 

85 
73 

86 
70 

67 
73 

67 
73 

89 
71 

90 

72 

90 
72 

91 
74 

91 

73 

90 
72 

88 
72 

88 
69 

88.5 

MAX 
MIN 

89 
73 

91 
72 

88 
73 

67 
73 

91 
74 

91 
70 

91 
75 

89 
75 

90 
73 

90 
73 

87 
73 

67 
74 

89 
74 

63 
70 

91 
72 

73 

91 
70 

91 
73 

69 
73 

86 
73 

90 
74 

68 
73 

60 
72 

90 
72 

92 
73 

91 
74 

93 
71 

92 
72 

91 
70 

91 
68 

69.3 
72.5 

MAX 
MIN 

MAX 

90 
78 

86 
78 

90 
77 

90 
77 

86 
76 

87 

76 

89 
74 

86 
74 

87 
74 

89 
76 

86 
76 

89 
80 

66 
79 

88 
76 

88 
74 

68 
74 

66 
79 

68 
79 

88 
76 

90 

73 

89 
77 

88 
76 

87 
80 

86 
76 

67 
74 

66 

61 

86 

78 

67 
81 

87 

78 

86 
73 

87.9 
76.8 

MIN 

MAX 
MIN 

90 
78 

90 
75 

91 
76 

93 
77 

94 
76 

93 
76 

89 
73 

88 
74 

67 
71 

86 
7* 

88 
73 

92 
73 

94 
73 

93 
73 

93 
73 

93 
71 

93 
71 

91 
72 

69 
72 

87 

72 

68 
74 

90 
71 

92 
71 

92 
70 

92 
72 

92 
72 

92 
72 

92 
70 

91 
70 

91 
68 

90.9 
72.8 

MAX 
MIN 

87 
74 

86 
72 

88 
71 

88 
72 

66 
76 

88 
79 

66 
74 

66 
72 

87 
74 

86 
75 

91 
74 

89 
72 

89 
74 

89 
60 

89 
75 

66 
77 

69 
79 

91 
74 

68 
74 

86 
74 

90 
72 

68 
70 

87 
73 

88 
75 

88 
76 

B« 

79 

89 
79 

88 
74 

87 
72 

87 
76 

88.1 
74.6 

MAX 
MIN 

90 
70 

89 
71 

89 
69 

90 
70 

92 
72 

90 
72 

67 
73 

87 
70 

90 
70 

85 
73 

92 
71 

92 
72 

92 
70 

90 
72 

92 
68 

91 

70 

92 
71 

89 
69 

87 
70 

69 
69 

92 
67 

90 
70 

90 
69 

91 
71 

91 
71 

90 
70 

91 
69 

89 
66 

68 
66 

69.9 
70.0 

MAX 
MIN 
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WEST  PALM  GEACH  W8  AP 


WINTER  HAVEN 


DAILY  TEMPERATURES 


MAX 
MIN 


90  89  91 
72     7<.  74 


92  88 
71  71 


75     77  76 


92  91  92 
73      75  74 


92  86  90 
73     72  72 


90  87 
75  71 


90  91 
74  73 

91  93 
74  73 


Day  Ol  Month 
16  17 


91  90 
79  80 


91     90  92 


89     90  92 

79     78  75 


91     90  92 


73      74      73'    73      73  74 


FLORIDA 
SEPTEMBER  1955 


91  87 
74  72 


91  99  89  90  89  89  {  89  88 
74     74     77  ]   76     79     79     77  77 


89i6 
76.5 


89  88  90  I  92  92  92  91  91  90  90  87  09  90a4 
71      73      71      70     73      73!    74      74      73      72      71      69  72i6 


EVAPORATION  AND  WIND 


Ddy  of  month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
Avg. 

BAY  LAKE 

.06 

- 

.19 

.18 

.30 

.21 

.16 

.13 

.16 

.12 

.05 

.23 

.22 

.25 

.27 

.25 

.32 

.11 

.20 

.19 

.05 

.15 

.14 

.20 

.24 

.21 

.21 

.24 

.20 

.23 

B5.66 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

.21 

.43 

.15 

.13 

.22 

.23 

.19 

.12 

.11 

.18 

.17 

.20 

.24 

.22 

.21 

.21 

.22 

.17 

.19 

.12 

.09 

.17 

.14 

.19 
140 

.18 

.21 

.24 
161 

.22 

153 

.15 

167 

.21 
136 

5.72 
3979 

CLEHISTON  US  ENGRS  (a) 

EVAP 

MAX 

UIN 

.26 

78 

.12 
78 

.13 

82 

.15 

79 

.20 

80 

.20 

80 

.15 
78 

.09 

76 

.10 

76 

.10 

73 

.09 

77 

.11 

79 

.19 
79 

.22 
79 

.21 
79 

.22 
80 

.18 

79 

.23 

79 

.16 

80 

.10 

79 

.07 

76 

.11 

77 

.13 
78 

.19 
78 

.12 

79 

.12 
80 

.25 
78 

.27 

78 

.16 

77 

.21 

77 

4.84 
89.3 
78.3 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

.24 

22 

.21 
24 

.19 
27 

.20 
17 

.20 
47 

.21 

48 

.17 
37 

.17 
36 

.09 

33 

.15 
31 

.18 
40 

.25 
21 

.24 

32 

.23 
79 

.25 
62 

.30 

65 

.27 
71 

.25 
33 

.15 
42 

.20 

35 

.09 
21 

.23 
28 

.21 
33 

.20 
34 

.15 
57 

.23 

60 

.23 
100 

.24 

77 

.24 

75 

.25 
82 

6.22 
1369 

GAINESVILLE  3  WSW 

EVAP 
WIND 
UAX 
HIN 

.23 
20 
97 
75 

37 
93 
73 

.09 
32 
88 
73 

.21 

25 
97 

76 

.26 
25 

102 
76 

.15 

100 
77 

.25 
56 
100 

75 

.19 
58 
95 
75 

.24 

97 
90 
72 

.28 
74 
97 

75 

.21 

55 
95 
75 

.09 
21 

89 
75 

.13 
30 
99 
73 

.28 

39 
98 
73 

.17 
71 
96 
74 

.16 
62 
92 
72 

.24 

90 
91 
71 

.22 
94 
91 
79 

.25 
42 
95 
70 

.23 
54 
96 
71 

.22 
12 
96 
72 

.27 
26 
97 
73 

.22 
32 
99 
74 

.35 
46 

98 
74 

.24 

33 
96 
73 

.15 
21 
92 
75 

.16 
63 
90 
72 

.16 
43 

95 
73 

.23 
45 
92 
74 

.18 
10 
91 
69 

B6.27 
1313 
94.9 
73.6 

BIALEAH 

EVAP 
WIND 

.18 
9 

21 

.19 
25 

.41 

75 

.13 

35 

.26 
25 

31 

.23 

23 

.18 
34 

.27 
39 

.17 
41 

.26 
79 

.23 
72 

.26 
76 

.27 
58 

.13 
32 

.13 
20 

.15 
23 

.10 

21 

.22 
12 

.20 

37 

.26 
62 

.15 
43 

.23 
88 

.22 

lis 

.26 
89 

.24 

73 

.24 

77 

.24 

59 

B6.23 
1397 

LOXAHATCHEE 

EVAP 

.15 

.11 

.16 

.09 

.18 

.17 

.13 

.14 

.14 

.16 

.15 

.29 

.19 

.16 

.09 

.20 

.21 

.11 

.10 

.09 

.17 

.02 

.15 

.15 

.33 

.05 

.18 

.15 

.17 

.15 

4.54 

IIOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 
WIND 

.34 
42 

.41 
28 

.20 

38 

.16 
25 

.28 
80 

.27 
69 

.22 
62 

.24 
99 

.07 
107 

.20 
108 

.16 
42 

.21 
31 

.24 
26 

.30 
89 

.29 
97 

.31 

77 

.27 
80 

.27 
100 

.21 
18 

.18 
17 

.12 
15 

.31 
27 

.19 

25 

.21 
48 

.24 

71 

.27 
51 

.31 
108 

.26 
75 

.26 
80 

.31 
94 

7.31 
1829 

OKEECHOBEE  HRN  GATE  6 

EVAP 

.32 

.18 

.20 

.20 

.22 

.26 

.26 

.14 

.20 

.30 

.28 

.19 

.30 

.25 

.31 

.22 

.31 

.20 

.28 

.23 

.05 

.25 

.32 

.20 

.27 

.30 

.25 

.34 

.24 

.28 

7.35 

ORLANDO  WATER  PLANT 

EVAP 
WIND 

.17 
11 

.19 
11 

.15 
8 

.23 
18 

.24 

28 

.18 

26 

.19 
20 

.17 
14 

.12 
18 

0 

.16 

25 

.17 
9 

.20 
14 

.24 

26 

.20 

22 

.21 

23 

.08 

25 

.11 

27 

.20 
21 

.18 
12 

.13 
11 

.14 

9 

.17 
15 

.21 
21 

.13 

15 

.15 
18 

.15 
21 

.17 
18 

.21 
23 

.18 
13 

B5.20 
522 

SUNNILAND 

EVAP 
WIND 

.19 
41 

.17 
52 

.20 

52 

.18 
74 

.21 

79 

.18 
82 

.08 
121 

98 

.06 
64 

* 

.34 
107 

.12 

58 

.24 
72 

.15 
76 

.24 

97 

.13 
91 

.21 

97 

.18 
40 

.21 
66 

.10 
40 

.05 
41 

.24 

59 

.21 

58 

.14 

70 

.16 
80 

.27 
116 

.20 
127 

.23 
79 

.25 
93 

.14 
64 

B5.26 
2194 

TAHIAMI  TRL  40  UI  BD 

EVAP 

.24 

.13 

.15 

.19 

.19 

.12 

.10 

.11 

.15 

.18 

.21 

.22 

.23 

.23 

.24 

.13 

.10 

.18 

.12 

.23 

.21 

.22 

.12 

.24 

.24 

.19 

.22 

.22 

B5.48 

VERO  BEACH  CAA  AIRPORT 

EVAP 

.21 

.15 

.12 

.19 

.26 

.28 

.23 

.15 

.10 

.22 

.17 

.22 

.26 

.27 

.22 

.43 

.29 

.30 

.18 

.14 

.17 

.27 

.13 

.23 

.17 

.17 

.31 

.28 

.32 

.25 

6.69 

MAX  and  MIN  in  Table  6  refer  to  extremes  of 
temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 


RSFERBNCE  NOTES 

The  four  digit  identification  nxiabera  In  the  Index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  atate  basis.     There  will  be  no  duplication  of  numbera  ■lihln  a  etate. 
Figures  and  letters  following  the  station  nane.   such  as  12  SSW,   Indicate  distance  in  Biles  and  direction  froB  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  tine. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  laauea  of  this  bulletin. 
Beating  degree  days  for  the  preceding  13  months  vlll  be  carried  In  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  mlsslog  or  received  too  late  to  be  included  in  this  laeue. 

used  In  this  bulletin  are:     temperature  in  'F.,  precipitation  and  evaporation  in  Inches,  and  wind  aovflmont  in  Btles.     Degree  days  are  based  on  a  dally 

Evaporation  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shows  by  footnote  follovlng  Table  6. 
Sleet  and  hall  mere  Included  in  snowfall  totals  In  Table  1,  beginning  with  July  1948. 
Amounts  In  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  Indicated. 

Data  In  Tables  3.   5  and  6  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  obaervatlon  time. 

-    No  record  in  Tables  3.  6  and  the  Station  Inden.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry, 
-f    And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•  Amount  Included  In  following  measurement,   time  distribution  unknown.  .        .  . 

c    Data  in  the  column  formerly  headed  No.  of  Days  .01  or  more  have  been  changed  to  Ko.  of  Days  .10  or  sore  effective  January  1,  19M. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  Indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on 

the  roof  of  a  building. 
Cage  Is  equipped  with  a  windshield. 
AH    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

C     In"'the'"-Refer  to^Tables^ ' column  In  the  Station  Index  the  letter  -C"  indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  In 

Hourly  Precipitation  Data,  ■     ^         <   ■ 

E     Water  eaulvalent  of  inowfall  whollv  or  oartlv  estimated     using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

I    ^e"r  ioJri"^  oi  .L'tIIH  T,  ",l,kill^  5.11,  record.     De^e.  d.,  d...,   If  c.rr...  tor  1-'.  .""o.  "i"";"'  'LI^KImoJ  ll't.V^"          *  *°°"- 

R    A-oonts  tro.  recordlog  g>ge     (The«  ..ount.  .re  centLUy  .ccur.te  but  u,  .M-,  .Ugbtly  tro.  tlie  .«,unt.  to  b.  pubU.h.i  l.ter  Id  Hourly  Pr.clplt.tloii  D.t.)  . 

T     Trace ,    an  amount  too  small   to  measure . 
V     Includes  total  for  previous  month. 

X    Observation  time  Is  1:30  a.m..   E.S.T.   of  the  following  day. 
Additional  information  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  any  leather  Bureau  Office  or  to  the  State  CI l-stologlst  at  Weather  Bureau  Office.  Box  4158.  Jacksonville  1. 

Florida. 

tioo  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Tearly  subscription  include,  the  Annual  Sum-ary. )  "ecto  and  money  wdermsb^  be  mad.  payable  to  Che  Superintendent 
«ots.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Docu-ents.  Oovero-eot  Prmtlng  Office,  ■smhlngton  2S.  D.  C. 
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STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

County 

J- 
Q 

•5 
1 

% 

Longitude. 

Elevatico 

Obeer- 
vation 
time 

Obeerver 

Refer 

to 
tablee 

Station 

1  Index  No. 

County 

I  Drainage  I  | 

J 
s 
3 

Longitude 

Elevation 

Obeer- 

vation 
time 

Obeerver 

Refer 

to 
tablea 

Temp.  1 

Proapj 

a 
B 

0. 
■n 
9 

APALACHICOLA  WB  CITY 

0211 

39 

8*  59 

13 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  9  9 

C 

LONGBOAT  KEY 

5124 

MANATEE 

9 

27  29 

82  39 

10 

6P 

G.  H.  HEMIHCSHAM 

0326 

81  51 

63 

6P 

L.    L.  STIKELEATHER 

2  9  5 

LOXAHATCHEE 

PALM  BEACH 

I 

26  41 

C.  A.  KING 

2  3  9  6 

6P 

J.  WILEY  COTMRAN 

2  3  5 

c 

LYNNE  4  SE 

523  7 

MARION 

29  10 

61  52 

90 

MID 

OTIS  B.  FORT 

c 

CITY  OF  BARTOW 

2  3  5 

MADISON 

5275 

MADISON 

10 

30  2B 

83  29 

145 

7P 

T.  C.  MERCHANT 

2  9  9 

BAY  LAKE 

HILLSBOROUGH 

28  04 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

9  6 

MARATHON  VACA  KEY 

5351 

MONROE 

5 

24  49 

81  OA 

4 

fiP 

6P 

U.S.  PUB.MtALTH  SVC 

2  3  9 

BELLE  CLACE  E***  STA 

80  36 

16 

8A 

BA 

EVERGLADES  EXP  STA 

2  9  9  6 

MARIAWA  CAA  AP 

5367 

JACKSON 

30  90 

B5  11 

110 

"sp 

**5P 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

BELLE  GLADE  MRN  GATE  • 

0616 

80  *3 

91 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MARIANNA    IND  SCHOOL 

JACKSON 

30  49 

FLA.  INO.S.FOR  BOYS 

BIO  PINE  KEY  IW< 

6P 

WALTER  Z 1 EGNER 

2  9  9 

MARINELAND 

5391 

FLAGLER 

2 

29  40 

81  13 

10 

MID 

MARINE  STUDIO  IMC 

t 

o!?B 

MRS. MILDRED  M. GROSE 

c 

MAYO  5  NW 

5539 

LA  FAYETTE 

5 

90  06 

63  14 

6P 

6P 

ROBERT  L.  AI«IN 

2  3  9 

BLACKMAN  4  HM 

OKALOOSA 

SO  57 

MRS.  S.  YOUNGBLOOO 

c 

HELSOURNE 

9612 

BREVARD 

2 

28  05 

60  16 

20 

6A 

BA 

MELBOURNE  HIGH  SCH 

2  3  9 

c 

08  OA 

MOUN 

30 

65  02 

51 

7A 

7A 

JOHN  PURIFOY 

2  9  9 

MERRITT  ISLAND 

9649 

BREVARD 

2 

26  21 

80  42 

25 

RICHARD  E.  DEWEY 

2  9  5 

BOCA  RAiON 

08*5 

60  05 

15 

MID 

HAROLD  A.  TURNER 

^ 

MIAMI   BAY  FRONT 

DAOE 

29  47 

9P 

5P 

CITY  OF  MIAMI 

BRADENTON  tXP  STA 

8A 

GULF  COAST  EXP  STA 

2  3  5 

MIAMI  BEACH 

969B 

DADE 

2 

29  47 

60  06 

■» 

9P 

5P 

LIFE  GUARD  PATROL 

2  3  5 

MRS.   BEULAH  STANLEY 

c 

MIAMI  WB  AIRPORT 

5663 

DAOE 

2 

29  49 

aO  17 

6 

MIO 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

c 

BRISTOL 

LIBERTY 

30  26 

MID 

SAMUEL  a.  SHULER.JR 

C 

MIAMI  we  CITY 

5666 

DADE 

2 

25  47 

SO  11 

6 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  9 

c 

10*6 

82  22 

279 

5P 

5P 

W-CEMT  FLA  EXP  STA 

2  9  5 

c 

MILTON  EXP  STATION 

5793 

SANTA  ROSA 

5 

30  47 

67  09 

217 

AGR.  EXP.  STATION 

2  3  9 

1 163 

62  09 

76 

6P 

6P 

MRS.  A.  H.  NELSON 

2  3  5 

IMONTICELLO 

JEFFERSON 

30  32 

MID 

BA 

A,  M.  PHILLIPS 

190 

9P 

5P 

TOMMY  F.  EDWARDS 

2  3  5 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

5895 

GLADES 

7 

26  SO 

81  09 

22 

8A 

SA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6 

c 

60  38 

96 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

MOUNTAIN  LAKE 

5973 

POLK 

7 

27  56 

81  36 

160 

5P 

5P 

MOUNTAIN  LAKE  CORP 

2  3  9 

CA^^AL  POINT  USDA 

PALM  BEACH 

26  52 

25 

MID 

6A 

SUGAR  PLANT  FLD  STA 

2  9  9 

MT  PLEASANT 

5990 

GADSDEN 

1 

30  40 

84  42 

301 

6P 

6P 

A.  N.  HUBBARD 

2  3  5 

1305 

MONROE 

25 

60  54 

4 

5P 

5P 

NATIONAL  PARK  SVC 

2  3  5 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

6065 

SARASOTA 

5 

27  15 

82  19 

20 

8A 

STATE  PARK  SERVICE 

1310 

62  11 

9 

9P 

5P 

ALLEN  T.  WEEKS 

NAPLES 

COLLIER 

26  09 

5P 

5P 

CITY  OF  NAPLES 

2  3  5 

FRANKL IN 

90 

6P 

6P 

EDGAR  E.  SMITH 

2  3  5 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 

6210 

VOLUSIA 

2 

29  05 

60  97 

10 

6P 

6P 

A.    B.  NORDMAN 

2  3  5 

HASH INGTON 

as  49 

65 

CHESTER  R.  DAVIS 

3 

NICEVILLE 

6240 

OKALOOSA 

5 

30  31 

66  30 

60 

BA 

6A 

JACKSON  GD. FOR. STA. 

2  3  5 

c 

CEDAR  KEY 

LEVY 

29  06 

63  02 

19 

6P 

6P 

C.  C.  WHIODON 

2  3  9 

NITTAW  1  S 

6251 

OSCEOLA 

8 

27  96 

61  00 

60 

7A 

MRS, ANNIE  M.STEVENS 

CHATTAHOOCHEE  1  W 

1502 

GADSDEN 

30  42 

84  52 

90 

7A 

GEORGE  P.  HAM 

9 

N  NEW  RIVER  CANAL  1 

6318 

PALM  BEACH 

7 

26  94 

80  45 

19 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

c 

CHIPLEY  3  E 

15** 

WASHI NGTON 

85  29 

130 

5P 

5P 

A.  W.  O'STEEN 

N  NEW  RIVER  CANAL  2 

PALM  BEACH 

26  20 

NtIO 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

62  SO 

9 

6P 

6P 

CITY  OF  CLEARWATER 

2  3  9 

OASIS  FISHING  LODGE 

6404 

POLK 

7 

27  48 

61  12 

60 

5P 

9P 

PAUL  G.  BRYAN 

2  3  5 

c 

Clermont  6  s 

81  46 

140 

6P 

6P 

ED  OLIVENBAUM 

2  3  5 

OCALA 

6414 

MARION 

5 

29  11 

82  08 

66 

5P 

5P 

STEPHEN  JEWETT 

2  3  5 

CLEWISTON 

HENDRY 

26  45 

80  55 

18 

BP 

GERVIN  N.  PITZEN 

3 

OCALA  2  NE 

6419 

MARION 

5 

29  13 

B2  07 

68 

8P 

BP 

AIRWAY  OBSERVER 

2  3  9 

CLEHISTON  U  5  ENGINEERS 

165* 

HENDRY 

26  45 

80  95 

20 

8A 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6 

c 

OKEECHOBEE  9  W 

6480 

OKEECHOBEE 

"7 

27  14 

80  59 

30 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

COCONUT  GROVE  7  S 

1716 

80  17 

10 

BA 

BA 

BUREAU  PLANT  IND. 

OKEECHOBEE  HRCN  GT  6 

OKEECHOBEE 

27  13 

BA 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CRESCENT  CITY  2  S¥ 

81  31 

50 

6P 

6P 

W.  S.  NEWBOLD 

2  3  5 

ORANGE  CITY 

6584 

VOLUSIA 

6 

28  57 

Bl  16 

38 

HID 

CITY  OF  ORANGE  CITY 

CRESTV lEW 

OKALOOSA 

86  34 

236 

MID 

SOIL  CONSERV.  SVC 

C 

ORLANDO  WATER  PLANT 

6633 

ORANGE 

8 

28  33 

81  21 

111 

5P 

■5P 

ORLANDO  UTILI.  CO** 

2  3  5  6 

CROSS  CITY 

DIXIE 

29  38 

83  07 

45 

MID 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

C 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

6638 

8 

28  33 

81  20 

106 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

CROSS  CITY  CAA  AIRPORT 

2011 

DIXIE 

29  38 

83  06 

42 

MID 

MID 

CIVIL  AERO,  ADM. 

2  3  5 

ORTONA  LOCK  2 

6657 

GLADES 

7 

26  47 

81  16 

21 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C 

211* 

BROWARD 

FLA.    POWER  t  LIGHT 

3 

PALATKA 

PUTNAM 

29  39 

6P 

tP 

CITY  OF  PALATKA 

2  3  9 

daytona  beach 

2 

29  13 

81  02 

I 

9A 

"gA 

NEWS-JOURNAL  CORP 

2  3  5 

PANACEA 

6828 

WAKULLA 

5 

30  02 

84  24 

5 

MID 

MR.  OTIS  L.  VAUSE 

c 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

2158 

81  03 

31 

MID 

MID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

PANAMA  CITY 

6636 

BAY 

5 

30  10 

65  40 

10 

5P 

5P 

CHAMBER  OF  COWIERCE 

2  3  9 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

2220 

WALTON 

3 

30  43 

86  07 

255 

5P 

5P 

H.  C.  STOHRS 

2  3  5 

PANAMA  CITY  2 

66*1 

BAY 

5 

30  10 

65  40 

37 

MID 

FLA.  FOREST  SERVICE 

c 

OE  LAND 

2229 

VOLUSIA 

29  02 

81  IB 

36 

9A 

9A 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

2  3  5 

PARISH 

68B0 

MANATEE 

5 

27  35 

82  29 

44 

MID 

CHARLES  W.  PARRISH 

c 

OOWLING  PARK 

2391 

Suwannee 

MRS.    HATTIE  TOOLE 

PENNSUCO  *  NW 

DADE 

29  56 

MID 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

DRY  TORTUGAS 

2*18 

MONROE 

82  52 

3 

6P 

6P 

JOHN  R.  DEWEESE 

2  3  5 

PENSACOLA  CAA  AP 

6997 

ESCAMBIA 

5 

30  28 

87  12 

110 

MIO 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

2827 

28  50 

61  *1 

85 

6P 

6P 

HOWARD  J.  DICK 

2  3  5 

PENSnCOLA  WB  CITY 

7002 

ESCAMBIA 

5 

30  25 

87  13 

13 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

EVERGLADES 

2BS0 

COLLIER 

5 

25  51 

Bl  23 

3 

MANHATTAN  MERC.CORP 

2  3  5 

PETERS 

7033 

DADE 

2 

29  96 

80  21 

16 

BA 

01  GIOftGIO  FRUIT 

3 

FEDERAL  POINT 

2915 

PUTNAM 

g 

29  44 

81  32 

5 

6P 

6P 

BRUCE  GRAY 

2  3  5 

PLANT  CITY 

7205 

HILLSBOROUGH 

9 

28  01 

82  08 

121 

D.  A.  STORMS 

2  3  5 

H.  GREGORY  ATCHLEY 

POMPANO  BEACH 

BROWARD 

26  14 

5P 

SP 

ST.  FARMERS'  MARKET 

FELLSMERE 

2936 

INDIAN  RIVER 

2 

27  *6 

60  36 

25 

*P 

*'«P 

SUGAR  PROD.  ASSN. 

2  3  5 

PORT  MAYACA  S  L  CNL 

7293 

MARTIN 

26  59 

80  37 

34 

HIO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

FERNANOINA  BEACH 

29** 

NASSAU 

30  *0 

61  27 

22 

5P 

5P 

LEWIS  K.  NOLAN 

2  3  5 

PUNTA  GOfiOA 

7395 

CHARLOTTE 

5 

26  56 

62  03 

6 

9P 

5P 

E.  J.  MC  CArM 

2  3  5 

FORT  DRUM 

3137 

OKEECHOBEE 

7 

27  32 

60  48 

60 

MID 

MRS.   ANNIE  L.  TRIPP 

c 

OUINCY  EXP  STATION 

7424 

GADSDEN 

« 

30  35 

64  39 

250 

5P 

9P 

N.FLA.    EXP.  STATION 

2  3  5 

FORT  LAUDERDALE 

3163 

BROWARD 

2 

26  06 

60  09 

10 

6P 

6P 

F.   P.  MEDFORO,  JR. 

2  3  5 

RAIFORD  STATE  PRISON 

7440 

UNION 

10 

30  04 

62  11 

120 

FLA.   STATE  PRISON 

2  3  5 

c 

FT  LAUDERDALE  &AHIA-HAR 

BROWARD 

2 

26  07 

BAHIA-MAR  YACHT  HRBR 

2  3  5 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

DADE 

25  22 

5P 

5P 

NATIONAL  PARK  SVC 

FT   LAUDERDALE  EXP  STA 

3171 

BROWARD 

2 

26  06 

80  1* 

BA 

8A 

U  OF  F  PLANTATION  LAB  2  3  5  6 

SAINT  AUGUSTINE 

7612 

ST  JOHNS 

2 

29  54 

61  19 

15 

6P 

6P 

CTY  OF  ST. AUGUSTINE 

2  3  5 

FORT  MYERS  WB  AIRPORT 

3186 

LEE 

5 

26  35 

81  52 

IS 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

SAINT  LEO 

7851 

PASCO 

5 

28  20 

62  15 

178 

7P 

7P 

GEORGE  E,  MONTPETIT 

2  3  9 

c 

FORT  PIERCE 

3207 

ST  LUCIE 

2 

27  25 

60  19 

10 

MID 

MID 

CITY  OF  FT.  PIERCE 

2  3  5 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 

7859 

MARTIN 

2 

27  05 

80  16 

15 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

FOUNTAIN  3  5 

3230 

BAY 

5 

30  26 

85  26 

140 

5P 

5P 

FLA,  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

SAINT  MARKS  6  SE 

7867 

WAKULLA 

5 

30  05 

64  10 

17 

FISH  6  WLOLIFE  SVC 

2  3  9 

GAINESVILLE  UNI  OF  FLA 

ALACHUA 

8 

29  39 

H.  E.  BRATLEY 

2  3  5 

ST  PETERSBURG 

PINELLAS 

27  47 

5P 

5P 

CITY  OF  ST  PET'SURG 

2  3  9 

c 

GAINESVILLE   3  KSW 

3321 

ALACHUA 

8 

29  3B 

82  22 

^66 

*P 

4P 

AGRONOMY  DEPT  U  OF  F 

2  3  5  6 

SANFORD 

7977 

SEMINOLE 

I 

28  49 

Bl  15 

12 

BA 

SA 

E.  J.  HOUGHTON,  JR. 

2  3  5 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

3*70 

BAKER 

9 

30  15 

82  10 

140 

G.ST.  M.  NURSERIES 

2  3  5 

SARASOTA 

8021 

SARASOTA 

5 

27  21 

62  32 

30 

5P 

5P 

CITY  OF  SARASOTA 

2  3  5 

GRACEVILLE 

3538 

JACKSON 

3 

30  59 

85  30 

160 

MID 

CHARLES  CLIDOON.JR 

c 

SECOTAN 

8094 

TAYLOR 

5 

30  12 

S3  39 

50 

6P 

6P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

HART  LAKE 

38*0 

ORANGE 

7 

28  23 

61  14 

70 

BA 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

3 

SOUTH  MIAMI   3  W 

6396 

DADE 

2 

25  45 

SO  20 

13 

DONALD  W.  MORGAN 

2  3  5 

3909 

2 

25  50 

80  17 

8 

8A 

MIAMI  WATER  PLANT 

2  3  5  6 

c 

STUART 

8620 

MARTIN 

2 

27  13 

80  IS 

10 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WSTU 

2  3  5 

HIGH  SPRINGS 

82  36 

75 

5P 

5P 

GEO.  T.  ALEXANDER 

2  3  5 

SUNN  I  LAND 

8671 

COLLIER 

26  16 

81  21 

13 

5P 

5P 

SE  FOREST  EXP  STA 

2  3  9  6 

c 

3978 

NASSAU 

Bl  56 

70 

6P 

BRUNO  SCHROBBACH 

2  3  5 

TALLAHASSEE  WB  AP 

87S8 

LEON 

5 

30  26 

84  20 

64 

MIO 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 

HILLSBOROUGH 

5 

2B  09 

82  14 

50 

STATE  PARK 

3 

TAMIAMI  CANAL 

6775 

DADE 

2 

25  46 

80  27 

13 

MID 

U.  S,  GEO.  SURVEY 

c 

HOLOPAN  3  H1W 

4  07  5 

OSCEOLA 

28  11 

81  05 

70 

MIO 

TRIPLE  E. DEVELOP. CO 

c 

TAMIAMI  TRL  *0  MI  BEND 

8780 

DADE 

25  46 

80  50 

12 

lOA 

lOA 

NATIOHAL  PARK  SVC 

2  3  9  6 

c 

HOMESTEAD  EXP  STATION 

*091 

BO  30 

11 

SUBTROPICAL  EXP  STA 

2  3  5 

c 

TAMPA  WB  AIRPORT 

8786 

HILLSBOROUGH 

5 

27  58 

82  32 

19 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  9 

c 

HyPOLUXO 

*198 

60  03 

12 

6P 

6P 

J.  L.  GARNETT 

2  3  5 

TARPON  SPRINGS 

PINELLAS 

5 

28  09 

82  49 

8 

8A 

BA 

CITY  OF  TARPON  SPGS 

2  3  5 

*273 

5 

29  02 

62  41 

12 

HID 

FLA.    POWER  COMPANY 

c 

TAVERNIER 

88*1 

MONROE 

2 

25  01 

80  30 

5 

6P 

6P 

CAPT .  EUGENE  LOWE 

2  3  5 

INVERNESS 

CITRUS 

s 

28  SO 

62  20 

70 

5P 

5P 

CITY  OF  INVERNESS 

2  3  5 

TITUSVILLE  2  W 

89*2 

BREVARD 

2 

28  37 

30  50 

6P 

6P 

FRANK  B.  ROOF 

2  9  9 

ISLEWOBTH 

*332 

ORANGE 

61  33 

115 

CHASE  &  COMPANY 

3 

TURKEY  HAMMOCK 

90*8 

OSCEOLA 

27  4B 

61  11 

9P 

9P 

COMBINED  WITH  STA  N 

).  6404  7/95 

JACKSONVILLE  we  AP 

*35B 

DUVAL 

8 

30  25 

Bl  39 

2* 

MIO 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

VENICE 

9176 

SARASOTA 

5 

27  06 

82  27 

10 

9P 

5P 

E.    RAVMONP  WATSON 

2  3  9 

c 

JACKSONVILLE  BEACH 

*366 

DUVAL 

2 

30  17 

FIRE  DEPARTMENT 

2  3  5 

VENUS  3  SE 

GLADES 

27  02 

MID 

VAN  T.  OXER 

C 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

30  20 

61  39 

16 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

VERNON 

9206 

WASHINGTON 

3 

30  36 

85  49 

46 

HID 

JAMES  D.  PARISH 

c 

JASPEti  9  ESE 

HAMILTON 

10 

30  3D 

62  48 

140 

5P 

5P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

VERO  BEACH  CAA  AP 

921* 

INDIAN  RIVER 

2 

27  39 

60  25 

24 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5  6 

c 

KENDALL  2  E 

dSlS 

DADE 

2 

25  41 

80  17 

18 

DADE  CO.  NURSERIES 

3 

WAUCHULA  2  NW 

9*01 

HARDEE 

9 

27  34 

61  49 

120 

6P 

6P 

H.  L.  CARLTON 

2  3  5 

KEV  WEST  WB  CITY 

*575 

MONROE 

S 

24  33 

Bl  48 

9 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

• 

WEST  PALM  BEACH 

9520 

PALM  BEACH 

2 

26  43 

80  03 

19 

POST -TIMES 

2  3  5 

KISSIMHEE 

*620 

OSCEOLA 

28  18 

81  25 

69 

6P 

MRS.  MABEL  L.  LAKE 

2  3  6 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

9525 

PALM  BEACH 

2 

26  41 

BO  06 

15 

HID 

MID 

U.S.  HEATHER  BUREAU 

2  9  5 

c 

KISSIMMEE  ; 

*625 

OSCEOLA 

28  18 

Bl  24 

68 

MID 

MRS.   MABEL  L .  LAKE 

c 

WINTER  HAVEN 

9707 

POLK 

S 

28  01 

61  44 

179 

5P 

5P 

U.S.CITRUS  PRODUCTS 

2  3  5 

LA  BELLE 

*662 

HENDRY 

5 

26  46 

61  26 

13 

MRS.   ALICE  E.  KALL 

2  3  5 

NEW  STATIONS 

LAKE  ALFRED  EXP  STATION 

*707 

POLK 

5 

28  06 

81  43 

180 

5P 

CITRUS  EXP  STATION 

2  3  5 

HARRY  M.  TOLSON 

LAKE  CITY  2  t 

*731 

COLUMBIA 

10 

30  12 

82  35 

205 

5P 

FLA,  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

BABSON  PARK 

POLK 

7 

27  50 

81  31 

150 

5P 

3 

LAKE  HIAWASSE 

4771 

ORANGE 

28  32 

81  28 

115 

9A 

9A 

SUBTHOP  FRT  FLD  STA 

2  3  5 

OE  SOTO  CITY  4  SW 

2268 

HIGHLANDS 

7 

27  25 

81  28 

88 

6A 

CHESLEY  A.  SKIPPER 

9 

LAKELAND  WB  CITY 

4797 

POLK 

5 

28  02 

81  57 

214 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

FORT  GREEN  12  WSW 

3153 

5 

27  34 

82  08 

120 

7P 

OWEN  J.  KEEN 

3 

LAKE  PLACIO  2  SW 

4645 

HIGHLANDS 

7 

27  17 

Bl  23 

90 

6P 

COLE  DANLEY,  JR. 

2  3  5  6 

ISLAND  GROVE  2  WNW 

4327 

ALACHUA 

8 

29  27 

82  06 

60 

9A 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

3 

CORNWELL  4  NW 

1869 

HIGHLANDS 

27  24 

81  10 

40 

SA 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

3 

LAKE  TRAfFOHD 

4666 

COLLIER 

26  26 

81  29 

27 

JAMES  H.  PEPPER 

3 

LAMOHT  8  W 

4892 

JEFFERSON 

5 

30  2* 

83  55 

190 

MID 

TUNGSTON  PLANTATION 

c 

LEES8URG 

4980 

LAKE 

8 

26  49 

Bl  52 

65 

EDDIE  C.  BUTLER 

c 

LIGMJMVITAE  KEY 

5035 

MONROE 

2 

2*  5* 

80  42 

DR.  E.  C.  LUNSFORD 

c 

LIVE  OAK  2  ESE 

5099 

SUWANNEE 

10 

30  17 

82  56 

120 

RADIO  STATION  HNER 

2  3  5 

2-ATLANT ICt      3-CHOCTAWMATCHEE i      4-EVERGLADE , 


6-OCHLOCKONEEi     7-OKEECHOBEE r     B-ST.  JOHNS, 


10-SUHANNEE 
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FLORIDA  -  OCTOBER  1955 


WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

The  weather  of  the  month  was  a  little  cooler 
and  a  little  drier  than  usual,  and  the  mid-month 
week  of  noticeably  cool  weather  was  the  first 
time  for  several  months  that  daily  mean  tempera- 
tures departed  materially  from  the  seasonal 
normal  for  any  length  of  time. 

Most  stations  with  established  temperature  nor- 
mals showed  negative  departures  for  the  month, 
but  four  stations  were  slightly  warmer  than 
normal.     The  greatest  negative  departure  was 
2.8°  at  Blountstown  2  SE.     The  majority  of  the 
stations  recorded  one  or  more  days  of  90° 
weather,  with  Everglades  and  Lake  Placid  2  SW 
each  having  11  such  days  to  lead  the  field. 
The  highest  temperature  of  the  month,  96°,  was 
noted  at  Bartow  on  the  2nd.     The  lowest  tempera- 
ture of  the  month  was  32°  at  Niceville  on  the 
26th  and  31st,  and  this  was  the  only  freezing 
weather  of  the  month.     However,  early  morning 
temperatures  were  in  the  middle  or  low  30 's  at 
several  stations  in  the  northern  portion  toward 
the  end  of  the  month. 

Precipitation  for  the  month  averaged  nearly  an 
inch  below  the  usual  expectancy.     Monthly  totals 
ranged  from  9.04  inches  at  South  Miami  3  W  to 
0.66  inch  at  Arcadia.     The  4.64  inches  at  South 
Miami  3  W  on  the  12th  was  the  greatest  daily 
total  for  the  State.     Daily  amounts  of  an  inch 
or  more  were  recorded  at  about  two-thirds  of 
the  reporting  stations,  and  34  observers  meas- 
ured one-day  amounts  in  excess  of  2  inches. 
Two  stations  reported  the  occurrence  of  hail. 

Sunshine  over  the  State  averaged  near  or  slightly 
above  normal,  while  daytime  cloudiness  was  con- 
siderably less  than  usual. 

WEATHER  DETAILS 

The  first  week  of  the  month  brought  daily  oc- 
currences of  scattered  shower  and  thundershower 
activity  with  light  to  occasionally  moderate 
precipitation  amounts  except  on  the  6th  when 
some  falls  of  an  inch  or  more  were  recorded 
over  the  northern  half.     A  cold  front  entered 
the  extreme  northwest  portion  on  the  morning 
of  the  8th,  but  had  very  little  effect  on  the 
weather  and  lost  its  identity  over  the  central 
portion  by  the  evening  of  the  9th.     Shower  and 
thundershower  activity  continued  locally  through 
the  13th,  but  was  most  pronounced  along  the 
eastern  and  southeastern  sections.     During  this 
entire  period  temperatures  remained  near  or 
slightly  above  normal.     A  moderate  cold  front 
swept  across  the  State  on  the  13th  and  14th, 
ushering  in  a  week  of  cool  weather  with  tem- 
peratures 5°  to  12°  below  normal  through  the 
20th  over  all  but  the  southernmost  portion  of 
the  Peninsula.     Little  or  no  precipitation 
attended  the  frontal  passage  over  the  northern 
half,  but  light  to  moderate  falls  were  noted 
over  the  southern  half.     A  small  low  pressure 
center  moved  eastward  across  the  extreme  north- 
ern part  of  the  State  the  evening  of  the  16th 
and  the  morning  of  the  17th,  and  brought  moder- 
ate to  heavy  rain  to  that  section.     For  the 
next  ten  days  there  was  almost  no  rain,  except 
for  some  light  showers  along  the  southeast 
coast,  and  temperatures  ranged  near  seasonal 


normals.     A  fast  moving  cold  front  crossed  the 
State  on  the  25th,  bringing  colder  weather  to 
the  extreme  north  portion  with  little  or  no 
effect  elsewhere.     Early  on  the  morning  of  the 
29th  a  strong  cold  front,  associated  with  a  deep 
low  pressure  system  centered  over  the  Great  Lakes 
area,  was  approaching  the  extreme  northwest  por- 
tion and  by  the  afternoon  of  the  30th  had  made 
its  way  across  the  entire  State.     This  front 
was  accompanied  and  preceded  by  light  to  moderate 
locally  heavy  rain,  with  thunderstorms  over  the 
north  portion,  and  was  followed  by  a  sharp  drop 
to  subnormal  temperatures,  many  stations  recording 
the  lowest  of  the  month  on  the  31st.     The  month 
ended  with  the  State  under  the  influence  of  high 
pressure  and  with  clear  and  cool  weather. 

WEATHER  EFFECTS 

The  weather  of  the  first  decade  was  generally 
favorable  for  crops  and  harvesting,   though  some 
pastures  and  citrus  groves  were  in  need  of  addi- 
tional moisture.     Conditions  were  very  favorable 
for  truck  in  the  south,   and  these  crops  were 
making  very  good  progress.     In  the  north  portion, 
pecans  were  falling  freely  and  the  crop  appeared 
to  be  good.     The  weather  of  the  following  week 
was  mostly  favorable,   though  heavy  rains  on  the 
lower  east  coast  hindered  work  to  some  extent. 
Citrus  groves  benefited  from  rains  and  some 
fruit  was  moving  to  fresh  fruit  market.  Crops 
and  citrus  groves  continued  in  mostly  good  con- 
dition for  the  remainder  of  the  month,  despite 
the  general  lack  of  rain  until  the  close  of  the 
month.     Some  truck  was  moving  to  market  from 
the  Fort  Myers  district.     Pastures  were  poor 
to  fair  in  the  north,   and  fair  to  good  else- 
where . 

DESTRUCTIVE  STORMS 

Damaging  storms  were  reported  during  the  month 
on  the  following  dates: 

3rd-4th:     Heavy  rains  in  the  Jacksonville  area 
resulted  in  $50,000  damage  to  streets,  roads, 
and  drainage  systems. 

4th:     One  person  killed  by  lightning  at  Grove- 
land  . 

13th:     A  tornado  wrecked  a  150-foot  storage  shed 
at  a  lumber  plant  at  Pompano  Beach. 

16th-17th:     Heavy  thunderstorm  activity  over  the 
northern  portion.     Property  damage  of  $12,500 
resulted  in  the  Madison-Mayo-Lake  City  area. 

18th:     A  suspected  tornado  at  Hialeah  caused 
minor  property  damage. 

29th:     Heavy  thunderstorm  activity  in  the  Clear- 
water-St.  Petersburg-Longboat  Key  area,  with  a 
tornado  moving  across  Longboat  Key  about  noon 
and  causing  minor  damage . 

FLOODS 

No  flooding  was  reported,  other  than  purely 
local  and  temporary  minor  inundation  as  a  result 
of  excessively  heavy  rainfall. 

V.  D.  Steves 
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SUPPLEMENTAL  DATA 
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Wind 

lirection 

Wind 
m. 

speed 

p.  h. 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  dayi  with  precipitaboo 

StatioD 

Prftvailing 

oag' 
III 

Cl,  V  0. 

Average 

1  • 

9  ^ 
£  B 

Direction 
of 

laiiteat  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:30  a 
EST 

7:30 
EST 

1:30  p  1 
EST  1 

7:30  p 
EST 

8 

8 

.S0-.99  { 

661-001 

2,00 
and  ovei 

Total 

s;i  J 

i  i  1 
£  It 

Average 
sky  cover 

APALACHICOLA  WB  CITY 

8 . 1 

2* 

1 

■1 

1 

1 

0 

7 

86 

2.7 

DAYTONA  BEACe  WB  AIRPORT 

NE 

11 

9 . 0 

24* 

65 

59 

74 

3 

2 

7 

2 

0 

0 

14 

- 

4.6 

FORT  MYSRS  WB  AIRPORT 

7  _  9 

27  • 

2 

4 

6 

0 

0 

13 

- 

4.4 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

NWf 

14t 

9 .  3t 

38t 

NEt 

84t 

ir 

52t 

72t 

1 

3 

2 

2 

1 

10 

67t 

4.0t 

KEY  WEST  WB  CITY 

- 

8  .8 

21 

66 

77 

2 

6 

9 

0 

0 

18 

72 

5.5 

LAKELAND  WB  CITY 

5  5 

- 

2 

3 

3 

1 

0 

.10 

57 

4.5 

MIAHI  WB  CITY 

ENEt 

18t 

12.5 

40 

NE 

23 

81t 

81t 

58t 

71T 

6 

6 

2 

1 

1 

17 

44 

6.6 

HIAKI  BEACH 

2 

7 

4 

0 

1 

15 

- 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

N 

16 

7.9 

40* 

W 

17 

90 

90 

59 

78 

0 

5 

5 

1 

0 

13 

- 

4.5 

PENSACOLA  WB  CITY 

- 

9 . 0 

21 

w 

16 

81 

85 

3 

1 

2 

0 

8 

82 

TALLAHASSEE  WB  AIRPORT 

NW 

17 

S.8 

85 

90 

46 

71 

5 

0 

3 

0 

0 

9 

3.5 

TAMPA  WB  AIRPORT 

NNE 

19 

9.3 

35» 

NE 

3 

87 

88 

55 

75 

S 

4 

2 

1 

0 

13 

77 

4.2 

WEST  PALM  BEACH  WB  AIRPORT 

ENE 

19 

12.5 

30» 

ENE 

1 

78 

80 

58 

73 

0 

0 

14 

5.4 

t  Airport  Data 
•  This  datum  ia  obtained  by 
ylsual  observation  since  record- 
ing equipment  is  not  available. 
It  is  not  necessarily  the  fastest 
mile  occurring  during  the  period. 

COMPARATIVE  DATA 


Temperatiire 

Precipitation 

Year 

« 

e 

a- 

Averf 

High< 

s 

» 

.3 

Averi 

1891 

69.3 

91 

32 

4.32 

1892 

71.2 

91 

36 

3.94 

1893 

72.6 

95 

41 

4.37 

1894 

72.6 

92 

40 

3.80 

1895 

71.4 

92 

44 

3.25 

1896 

71.9 

94 

40 

3.23 

1897 

72.6 

95 

40 

4.39 

1898 

71.9 

96 

30 

6.29 

1899 

73.4 

94 

49 

6.24 

1900 

75.9 

95 

49 

5.61 

1901 

72.4 

94 

39 

1.85 

1902 

74.4 

96 

33 

5.56 

1903 

71.0 

97 

29 

1.90 

1904 

73.3 

100 

30 

4.69 

1905 

73.4 

96 

35 

2.90 

1906 

71.6 

95 

30 

3.11 

1907 

71.5 

97 

32 

1.56 

1908 

70.1 

93 

33 

3.43 

1909 

71.6 

96 

34 

2.03 

1910 

73.1 

95 

27 

8.96 

1911 

76.7 

99 

40 

5.25 

1912 

75.0 

95 

39 

4.17 

1913 

69.9 

98 

31 

2.91 

1914 

72.8 

94 

30 

3.99 

1915 

75.2 

96 

40 

7.48 

Temperature 

Precipitation 

Year 

o 

e 

« 
< 

e 

M 
0» 
X 

1 

s 

Avera; 

1916 

73.2 

95 

34 

4.09 

1917 

70.6 

94 

25 

2.60 

1918 

76.5 

96 

53 

5.83 

1919 

78.8 

98 

58 

2.46 

1920 

71.0 

92 

32 

1.81 

1921 

72.2 

96 

36 

8.57 

1922 

74.0 

96 

38 

8.04 

1923 

71.5 

98 

32 

3.54 

1924 

71.1 

94 

37 

10.12 

1925 

74.9 

99 

37 

3.53 

1926 

73.5 

98 

32 

2.65 

1927 

73.4 

98 

34 

3.65 

1928 

74.7 

94 

39 

3.16 

1929 

71.3 

94 

35 

4.03 

1930 

70.5 

94 

35 

2.56 

1931 

74.2 

95 

35 

2.24 

1932 

73.1 

94 

37 

4.35 

1933 

74.3 

96 

37 

4.54 

1934 

74.9 

97 

35 

3.80 

1935 

74.1 

95 

39 

2.32 

1936 

75.4 

99 

38 

5.50 

1937 

71.2 

97 

29 

4.90 

1938 

70.6 

93 

31 

4.66 

1939 

74.5 

95 

33 

2.91 

1940 

70.8 

91 

34 

0.80 

Temperature 

Precipitation 

Year 

e 

at 

IT 

Avera 

Highe 

e 

s 

Avera 

1941 

77.7 

98 

41 

5.52 

1942 

73.0 

96 

29 

1.23 

1943 

70.0 

94 

29 

2.49 

1944 

71.1 

96 

35 

5.77 

1945 

73.2 

95 

37 

3.76 

1946 

74.1 

95 

43 

2.74 

1947 

74.7 

92 

49 

6.86 

1948 

71.4 

96 

35 

4.92 

1949 

76.8 

94 

43 

3.71 

1950 

75.1 

95 

40 

7.06 

1951 

75.3 

98 

38 

4.73 

1952 

71.8 

95 

27 

6.59 

1953 

72.0 

92 

35 

5.48 

1954 

72.3 

98 

28 

3.17 

1955 

72.1 

96 

32 

3.28 

All 

Years 

72.9 

4.24 

Averages  In  this  table  have  been  weighted  according  to  area 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TABLE  2 


FLORIDA 
OCTOBER  1955 


Temperature 


StalioD 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure  1 

From  Normal 

Highest 

Date 

J 

Date 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

• 

a 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  Days 

Max 

Min. 

Total 

Mai.  Depth 
on  Ground 

Date 

e 
g 
S 

5 
• 

1  .50  or  Morel 

« 
0 

^  % 

°f 
o>< 

0  i 

Si 

0  t 

si 

01 

NOI^THERN  DIVISION 

APALACHICOLA  WB  CITY 

R 

77.9 

61.8 

69,9 

- 

1.1 

88 

1 

50 

19+ 

28 

0 

0 

0 

0 

2.41 

- 

■  14 

1.00 

26 

•  0 

0 

6 

2 

1 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

AM 

80.9 

52.5 

66.7 

- 

2,8 

91 

6 

38 

26 

89 

2 

0 

0 

0 

4. SI 

l.«9 

1.9S 

2 

.0 

0 

3 

3 

2 

CARRABELLE 

82. 2M 

56. OM 

69. IM 

- 

1.9 

91 

13 

40 

15+ 

51 

\ 

Q 

Q 

Q 

2.93 

- 

.44 

2.10 

29 

.0 

0 

4 

2 

1 

CHIPLEY  3  E 

82. 4 

53,1 

67.8 

1.2 

92 

6 

35 

26+ 

68 

3 

0 

0 

0 

1,38 

1.30 

.60 

17 

.0 

0 

2 

2 

0 

CROSS  CITY  CAA  AP 

32.6 

55.0 

66.9 

92 

38 

1 5+ 

59 

6 

0 

0 

0 

.  69 

.  79 

17 

.  0 

0 

1 

1 

0 

OE  FUNIAK  SPRINGS 

81.1 

54.9 

66.0 

- 

1.1 

92 

1 

41 

31 

50 

2 

0 

0 

0 

3.55 

- 

.07 

1.2E 

29 

.0 

0 

8 

2 

1 

FERNANDINA  BEACH 

78.2 

62,7 

70.5 

1.4 

85 

1  + 

46 

31 

26 

0 

0 

0 

0 

4,23 

,22 

1.36 

4 

•  0 

0 

« 

4 

1 

FOUNTAIN  3  S 

80.5 

63,9 

67.2 

90 

6 

37 

28 

73 

2,90 

1.4S 

28 

.0 

0 

5 

3 

1 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

82.1 

55.4 

66.8 

1.2 

92 

1 

41 

15+ 

46 

2 

0 

0 

0 

2.49 

.41 

1.10 

29 

•  0 

0 

4 

2 

1 

H I LL I ARD 

79.7 

54.4 

67.  1 

2.7 

68 

\ 

37 

3  X 

64 

0 

0 

0 

0 

2.37 

.63 

1.06 

29 

.0 

0 

2 

1 

JACKSONVILLE  WB  AP 

R 

79.9 

60.6 

70.3 

- 

.6 

89 

1 

46 

31 

26 

0 

0 

0 

0 

5.36 

.65 

2.24 

i 

.0 

0 

5 

5 

1 

JACKSONVILLE  BEACH 

78. 7M 

62.4 

70. 6M 

86 

1  + 

46 

31 

20 

0 

0 

0 

0 

8.35 

3.03 

3 

.0 

0 

7 

6 

3 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

R 

78.5 

61.6 

70.2 

- 

l.l 

86 

1  + 

48 

19 

22 

Q 

8.37 

3.24 

3.62 

3 

.0 

0 

« 

* 

3 

JASPER  9  eSE 

80.8 

52.3 

66.6 

90 

1  + 

34 

31 

85 

3 

0 

0 

0 

2.05 

1.15 

29 

.0 

0 

2 

2 

1 

LAKE  CITY  2  E 

83.0 

56.5 

69.8 

.  4 

91 

6+ 

39 

\  5 

39 

4 

0 

0 

0 

3.05 

.32 

1,56 

17 

.0 

0 

2 

2 

2 

LIVE  OAK  2  ESE 

82.1 

56.0 

69.1 

91 

38 

15+ 

52 

3 

0 

0 

0 

3.55 

2.20 

29 

.0 

Q 

i 

2 

2 

MAO I  SON 

81.7 

56.7 

69.2 

- 

111 

91 

1  + 

42 

31 

46 

4 

0 

0 

0 

2.23 

- 

.27 

I.IS 

17 

.0 

0 

i 

2 

1 

37 

2 

Q 

Q 

0 

1 .48 

2S 

.  0 

Q 

2 

J 

1 

MARIANNA   IND  SCHOOL 

82.0 

53,7 

67.9 

- 

1.1 

92 

1  + 

37 

31 

63 

4 

0 

0 

0 

2.40 

- 

.44 

l.»4 

29 

.0 

0 

2 

3 

2 

MAYO   5  NW 

38 

29 

2 

MILTON  EXP  STATION 

79.8 

51.8 

65.8 

92 

1  + 

33 

31 

102 

4.47 

2.57 

7 

.0 

0 

i 

1 

MONT  I  CELLO  2  S 

82.4 

55,2 

68,8 

•  8 

93 

5 

39 

31 

47 

4 

0 

0 

0 

1.42 

1.70 

.75 

17 

.0 

0 

Z 

2 

0 

MT  PLEASANT 

81.8 

55,0 

68.4 

.  1 

93 

1 

38 

31 

53 

0 

0 

0 

3.04 

.40 

1.98 

29 

.0 

0 

3 

i 

NICEVILLE 

AM 

81.5 

51,2 

66,4 

3,0 

91 

2 

32 

26+ 

93 

1 

0 

2 

0 

2.15 

1.59 

.65 

9» 

.0 

0 

i 

2 

0 

PANAMA  CITY 

M 

48 

31 

0 

0 

0 

0 

3.39 

.65 

1.24 

17 

.  0 

0 

PENSACOLA  CAA  AP 

79.8 

57.8 

68,8 

93 

1 

42 

26 

55 

1 

0 

0 

0 

2.13 

1.36 

7 

.0 

0 

2 

2 

1 

PENSACOLA  WB  CITY 

R 

77.5 

58.9 

68.3 

2,0 

88 

1 

46 

30+ 

56 

0 

0 

0 

0 

2,46 

1.42 

1.26 

7 

.0 

0 

2 

1 

QUINCY  EXP  STATION 

81.8 

55,1 

68.5 

- 

.9 

90 

5  + 

38 

31 

57 

2 

0 

3.12 

.15 

2.22 

29 

.0 

0 

i 

2 

1 

SAINT  MARKS  6  SE 

81  .7 

57,0 

69.4 

.7 

91 

2 

40 

31 

46 

4 

0 

0 

0 

3,08 

* 

•  91 

i.eo 

29 

.0 

0 

2 

2 

2 

SECOTAN 

84.0 

53,2 

68.6 

93 

2+ 

35 

31 

58 

8 

0 

0 

0 

3.50 

2.09 

29 

.0 

0 

3 

2 

2 

TALLAHASSEE  WB  AP 

79.5 

55,2 

57  .4 

1.4 

90 

1 

39 

31 

78 

1 

0 

0 

0 

1.44 

.94 

.51 

17 

.0 

0 

4 

1 

0 

DIVISION 

68,5 

3.24 

.0 

MIDDLE  DIVISION 

BARTOW 

AM 

34.9 

61,1 

73,0 

1.3 

96 

2 

45 

31 

7 

7 

0 

0 

0 

1.36 

1.77 

•  93 

10 

.0 

0 

» 

1 

0 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

81  .7 

62*1 

71,9 

1.8 

90 

6+ 

49 

19 

14 

2 

0 

0 

0 

1.10 

2.23 

1.07 

17 

.0 

0 

1 

I 

1 

BUSHNELL  2  E 

83.0 

69,3 

71,2 

- 

1.0 

92 

6+ 

41 

16 

32 

Q 

Q 

2.03 

- 

1.15 

1.60 

17 

.0 

0 

2 

1 

1 

CAMP  BLANDING 

81.4 

59.3 

70.4 

89 

1  + 

46 

26+ 

23 

0 

0 

0 

0 

2.20 

.93 

17 

.0 

0 

i 

2 

0 

CEDAR  KEY 

83.3 

63.5 

73.4 

,  3 

92 

1  + 

50 

1  9 

3 

6 

0 

0 

0 

1 ,40 

1.15 

.55 

29 

.  0 

Q 

J 

2 

0 

CLEARWATER  BEACH 

83.0 

67.3 

75.2 

93 

5 

52 

19 

2 

7 

0 

0 

0 

3.79 

2.32 

29 

.0 

0 

2 

1 

CLERMONT  5  S 

84.0 

62.4 

73.2 

- 

1.9 

93 

4  + 

47 

16  + 

9 

4 

0 

0 

0 

1.84 

- 

1.37 

.80 

17 

.0 

0 

s 

1 

0 

CRESCENT  CITY  2  SW 

82.0 

60.7 

71.4 

- 

1.4 

89 

5 

44 

31 

19 

6.97 

2.84 

3.65 

3 

.0 

0 

6 

3 

2 

DAYTONA  BEACH 

AM 

80,3 

66.7 

73.0 

86 

2* 

48 

31 

12 

0 

0 

0 

0 

3.38 

.73 

3 

.0 

0 

8 

1 

0 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

R 

80.0 

62.2 

71.1 

2 ,  3 

86 

]  + 

44 

3 1 

21 

0 

0 

0 

0 

3.17 

2.72 

.76 

2 

.  0 

0 

2 

Q 

DE  LAND 

AM 

81.3 

62.4 

71  .9 

- 

1.0 

89 

8 

46 

31 

IB 

0 

0 

0 

0 

3.75 

- 

.93 

.65 

3 

.0 

0 

10 

3 

0 

EUSTIS  2  S 

82.7 

63,2 

73,0 

- 

,6 

90 

6 

49 

16 

5 

1 

0 

0 

0 

2.77 

- 

.77 

1.20 

10 

.0 

0 

6 

2 

2 

FEDERAL  POINT 

80.7 

61.9 

71,3 

- 

1,4 

88 

1  + 

47 

31 

17 

5.24 

.68 

.88 

13 

.0 

0 

9 

3 

0 

GAINESVILLE  UNI   OF  FLA 

AM 

63.4 

60.4 

71.9 

.  1 

92 

2  + 

45 

15+ 

28 

7 

0 

0 

0 

1.25 

- 

1.59 

.64 

17 

.0 

0 

3 

1 

0 

GAINESVILLE  3  WSW 

82.5 

57.9 

70.2 

90 

3^ 

39 

2 

0 

0 

0 

.72 

17 

2 

0 

HIGH  SPRINGS 

83.8 

66.2 

70.0 

93 

1  + 

39 

15 

41 

8 

0 

0 

0 

1.74 

1.53 

17 

.0 

0 

2 

1 

1 

INVERNESS 

84,6 

59.6 

72.1 

- 

,7 

94 

1 

45 

31 

14 

7 

0 

0 

0 

2.32 

- 

.41 

1.76 

17 

.0 

0 

3 

1 

1 

KISSIMMEE 

83.6 

59,9 

71.8 

- 

2,7 

90 

1 

43 

31 

16 

2.08 

- 

1.93 

.75 

17 

.0 

0 

6 

1 

0 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

84,0 

60.8 

72,4 

2,6 

93 

4 

44 

31 

16 

7 

0 

0 

0 

2.40 

1.35 

.63 

29 

.0 

0 

6 

1 

0 

LAKE  HIAWASSE 

AM 

82.4 

62.1 

72,3 

46 

1 

0 

0 

0 

18 

Q 

LAKELAND  WB  CITY 

R 

82,3 

64,7 

73.6 

- 

,  8 

92 

4 

52 

19 

5 

2 

0 

0 

0 

3.36 

.83 

1.46 

29 

.0 

0 

5 

2 

1 

MOUNTAIN  LAKE 

83,7 

61.8 

72.8 

1,7 

00 

4  + 

43 

31 

13 

3 

0 

0 

0 

1.06 

■ 

2.94 

.35 

12 

.0 

0 

4 

0 

0 

NEW   SMYRNA  BEACH  4  N 

31,5 

44 

5 

7 

0 

OASIS  FISHING  LODGE 

33, 4M 

62,8 

73, IM 

92 

4 

i.6 

31 

8 

3 

0 

0 

0 

2.89 

1.05 

12 

.0 

0 

7 

1 

1 

OCALA 

^4 , 0 

61,3 

7  2.7 

8 

47 

6 

0 

0 

0 

17 

1 

OCALA  2  NE 

36 

1  S  + 

0 

0 

1.36 

1,36 

n 

.  0 

0 

1 

1 

1 

ORLANDO  WATER  PLANT 

R3  ,2M 

63I7M 

73. 6M 

89 

1  + 

49 

31 

7 

0 

0 

0 

0 

1.83 

,56 

17 

.0 

0 

7 

1 

0 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

R 

32,0 

62.7 

72.4 

- 

2.3 

89 

6 

47 

31 

11 

4.10 

.19 

1,20 

5 

T 

0 

3 

PALATKA 

80.3 

61,8 

71.1 

1.8 

88 

8 

48 

15+ 

19 

0 

0 

0 

0 

3.60 

,17 

1.18 

17 

.0 

0 

7 

3 

1 

PLANT  CITY 

84.8 

61  ,6 

73.2 

.4 

93 

4 

46 

20 

10 

0 

0 

0 

3.72 

.75 

1.46 

29 

.0 

0 

7 

2 

1 

RAIFORD  ST  PRISON 

83. 2 

67,0 

70.1 

.9 

90 

1 

39 

15 

35 

1 

0 

0 

0 

4.63 

1.81 

2.55 

17 

.0 

0 

2 

SAINT  AUGUSTINE 

>iO,5 

61,5 

71.0 

1.5 

89 

1  + 

44 

31 

20 

0 

0 

0 

0 

7.70 

2.66 

2.06 

5 

.0 

0 

10 

7 

1 

SAINT  LEO 

83.6 

62.5 

73.0 

.5 

91 

6  + 

51 

16+ 

6 

3 

0 

0 

0 

1.46 

2.14 

.95 

17 

.0 

0 

3 

1 

0 

ST  PETERSBURG 

83.0 

66, n 

74.5 

2.2 

90 

5+ 

54 

20 

2 

4 

0 

0 

0 

3.75 

.53 

2.14 

29 

.0 

0 

7 

2 

1 

SANFORD 

AM 

82,1 

63.1 

72.6 

1.9 

89 

1  + 

46 

31 

14 

0 

0 

0 

0 

3.22 

1.44 

.99 

5 

.0 

0 

6 

3 

0 

TAMPA  WB  AIRPORT 

R 

8?, 6 

63.8 

73.2 

1.4 

90 

6 

52 

20 

6 

1 

0 

0 

0 

3.23 

.09 

1.97 

29 

.0 

0 

4 

2 

1 

TARPON  SPRINGS 

83.1 

62.9 

73,0 

1.2 

91 

1* 

50 

15  + 

14 

6 

0 

0 

0 

2.33 

.87 

.60 

18 

.0 

0 

6 

2 

0 

WINTER  HAVEN 

83,5 

64,1 

73,8 

92 

4 

49 

31 

6 

4 

0 

0 

0 

1.45 

.70 

29 

.0 

0 

S 

1 

0 

DIVISION 

72.3 

2.83 

T 

SOUTHERN  DIVISION 

ARCADIA 

84,5 

62.5 

73.5 

1.6 

91 

4  + 

44 

31 

5 

4 

0 

0 

0 

.66 

3.13 

.20 

le 

.0 

0 

3 

0 

0 

AVON  PARK 

84.6 

64.3 

74.6 

.9 

93 

3  + 

4B 

31 

2 

6 

0 

0 

0 

2.46 

1.58 

.73 

12 

.0 

0 

8 

1 

0 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

AM 

83.4 

67.2 

72.8 

2.3 

90 

47 

31 

2 

2 

0 

0 

0 

2.92 

1.92 

.77 

6 

.0 

0 

7 

2 

0 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TABLE  2  ■  CONTINUED 


FLORIDA 
OCTOBER  1955 


Temperature 


a  ion 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 

From  Normal 

Highest 

a 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No  oi  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet,  Hail 

No  of  Days 

Max 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

.!•  or  Mor<<'  { 

.50  or  Morel 

£ 

o 

0 

oi< 

°l 

oo 

BIG  PINE  KEY  INN 

84.6 

70.6 

77.7 

90 

62 

16 

0 

1 

0 

0 

0 

5.01 

1.44 

11 

,0 

0 

9 

3 

2 

BRADENTON  EXP  STATION  AM 

95  •  5 

64  . 1 

4  + 

49 

3  I 

5 

9 

0 

0 

0 

2.55 

.84 

.72 

12 

.0 

0 

7 

2 

0 

CANAL  POINT  USDA 

82  •  5 

64  .  5 

73.5 

89 

3+ 

48 

3 1 

2 

0 

0 

0 

0 

1.70 

.46 

13 

.0 

0 

6 

0 

0 

CAPE   SABLE  RANGER  STA 

91 

59 

20 

0 

1 

0 

0 

0 

1.39 

.59 

11 

.0 

0 

4 

1 

0 

CAPT IVA 

8  3  •  7 

69*2 

76*5 

9 1 

3-f 

56 

31 

0 

4 

0 

0 

0 

3.72 

1.52 

12 

.0 

0 

6 

i 

1 

CLEWISTON  U  S  ENG  AM 

COCONUT  GROVE   7  S  AM 

83»6 

67.7 

1  .4 

6+ 

5 1 

2  0 

1 

0 

0 

0 

0 

4,18 

-  4.6t^ 

3.00 

12 

•  0 

0 

6 

I 

1 

DRY  TORTUGAS 

63,0 

72.6 

77.9 

88 

1  + 

0 

0 

0 

0 

6.43 

2.07 

2 

.0 

0 

10 

4 

2 

EVERGLADES 

86*4 

67,0 

76.7 

1.6 

92 

4+ 

11 

0 

0 

0 

3.64 

-  2.06 

1 ,98 

5 

•  0 

0 

4 

2 

2 

FELLSMERE 

32«B 

63.  5 

73,2 

2.2 

3+ 

47 

^1 

0 

0 

0 

0 

6.87 

1.05 

2.15 

13 

.0 

0 

9 

4 

i 

FORT  LAUDERDALE 

85.8 

68,5 

77.2 

- 

.7 

90 

4-f 

55 

16 

0 

3 

0 

0 

0 

4.20 

-  7.01 

1.60 

11 

.0 

0 

6 

3 

2 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

93.2 

71.1 

4+ 

6 1 

15+ 

0 

0 

0 

0 

0 

4.71 

^■,41 

12 

.0 

0 

6 

2 

1 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA  AM 

84.5 

64.1 

74.3 

nfl 

1  + 

^5 

2  0 

0 

0 

0 

0 

0 

5,07 

2.16 

12 

,0 

0 

6 

3 

2 

FORT  MYERS  WB  AP  R 

84.5 

64  •  3 

1.9 

Ol 

4-t- 

4 

0 

0 

0 

2.15 

~   2. 00 

.72 

18 

•  0 

0 

7 

1 

0 

FORT  PIERCE 

82  .0 

66,6 

74.3 

88 

3* 

48 

31 

0 

0 

0 

0 

7.67 

.77 

2.33 

13 

,0 

0 

0 

5 

2 

HIALEAH  AM 

e?,<j 

66,2 

74.6 

87 

44- 

56 

15 

0 

0 

0 

0 

0 

6.16 

l.«e 

11 

,0 

0 

7 

3 

3 

HOMESTEAD  EXP  STA 

7ft*^ 

2.0 

90 

4* 

5 1 

16  + 

0 

3 

0 

0 

0 

6.60 

-  2.97 

3.33 

12 

,0 

0 

7 

3 

i 

HYPOLUXO 

84*1 

69*0 

1.1 

89 

14 

54 

16  + 

0 

0 

0 

0 

0 

3.08 

-  6.50 

2.36 

12 

.0 

0 

4 

1 

1 

KEY  WEST  WB  CITY  R 

85.1 

72 . 5 

788 

3 

67 

16+ 

1 

0 

0 

0 

2.23 

—  4.65 

.55 

10 

.0 

0 

10 

1 

0 

LA  BELLE 

74*5 

* 

93 

46 

3  1 

1 

9 

0 

0 

0 

2.  87 

-  .92 

1  .  69 

18 

.0 

0 

4 

1 

1 

LAKE  PLACID  2  SW 

86.1 

62.6 

74.4 

- 

•  8 

94 

3  + 

4  7 

31 

0 

1 1 

0 

0 

0 

1.46 

.40 

18 

.0 

0 

5 

0 

0 

LOXAHATCHEE 

86.2 

61.6 

73.9 

3  + 

10 

0 

0 

0 

3.75 

2  .44 

12 

.  0 

0 

5 

2 

1 

MARATHON  VACA  KEY 

84.7 

69.3 

77.0 

90 

3 

fiP 

1 

0 

0 

0 

2.97 

•  72 

30 

.  0 

0 

6 

3 

0 

MELBOURNE  AM 

MERRITT  ISLAND 

80.9 

65.4 

73.2 

2.3 

86 

4 

50 

3  1 

0 

0 

0 

0 

6  63 

04 

1.84 

^2 

* 

^ 

^ 

2 

MIAMI   BAY  FRONT 

82iOM 

71, 8M 

76. 9M 

59 

31 

0 

0 

0 

0 

0 

4.66 

2.71 

12 

.0 

0 

7 

1 

1 

MIAMI  BEACH 

82.8 

72.8 

77.8 

.  g 

89 

14 

62 

2  0+ 

0 

0 

0 

4.52 

—  2.56 

3.11 

12 

.  0 

1 

MIAMI   WB  AIRPORT  R 

84.6 

69.5 

77.1 

.  8 

89 

4  + 

59 

3 1 

0 

0 

0 

0 

0 

4.36 

—  3.87 

1.92 

1  ^ 

2 

MIAMI   we  CITY  R 

81  .9 

70.7 

76.3 

1.3 

86 

4 

59 

3 1 

0 

0 

0 

0 

0 

5.10 

~  2.78 

2.56 

1 2 

'n 

2 

MOORE  HAVEN  LOCK  1  AM 

83.6 

64.9 

74.3 

1.6 

'■'0 

5+ 

52 

3  1 

2 

0 

0 

0 

2.55 

_  1.33 

1.14 

*o 

1 

NAPLES 

83.8 

67.0 

75.4 

t)0 

54 

2  0+ 

0 

1 

0 

0 

0 

1.49 

.38 

2 

.0 

0 

5 

a 

0 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6  AM 

POMPANO  BEACH 

64.7 

67,1 

75.9 

89 

2  + 

55 

16 

0 

4.64 

2.15 

12 

.0 

0 

10 

2 

1 

PUNTA  GORDA 

66.0 

65.6 

75.8 

.3 

92 

4 

51 

31 

0 

8 

0 

0 

0 

.98 

-  2.99 

.25 

13+ 

.0 

0 

0 

0 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

84.4 

64.7 

74.6 

89 

4+ 

53 

20 

0 

0 

0 

0 

0 

1.95 

.60 

12 

.0 

0 

6 

1 

0 

SARASOTA 

85.1 

64,1 

74.6 

92 

6 

51 

20 

1 

7 

0 

0 

0 

2.31 

.90 

11 

.0 

0 

6 

1 

0 

SOUTH  MIAMI   3  W 

83.7 

67.0 

75.4 

69 

4  + 

54 

16 

0 

0 

0 

0 

0 

9.04 

4.64 

12 

.0 

0 

a 

3 

2 

STUART 

83.3 

67,2 

75.3 

2.5 

90 

1  + 

47 

31 

3 

2 

0 

0 

0 

5.09 

2.00 

12 

.0 

0 

9 

2 

2 

SUNN I LAND 

85. OM 

64.  7M 

74. 9M 

90 

4 

49 

31 

2 

1 

0 

0 

0 

1.66 

.07 

11 

.0 

0 

3 

1 

0 

TAMIAMI   TRAIL  40  MI   BEND  AM 

85.6 

66.3 

77.0 

92 

5 

50 

20+ 

0 

4 

0 

0 

0 

2.32 

.79 

14 

.0 

0 

& 

2 

0 

TAVERNIER 

82.8 

70.9 

76.9 

2.1 

B7 

1 

59 

21 

0 

0 

0 

0 

0 

4.97 

-  3.05 

2.05 

11 

.0 

0 

7 

2 

2 

TITUSVILLE  2  W 

82.6 

62.4 

72.6 

1.9 

91 

11 

44 

31 

7 

1 

0 

0 

0 

7.28 

1.65 

3.43 

2 

.0 

0 

7 

5 

1 

VENICE 

84.5 

64,5 

74.5 

92 

6 

53 

20+ 

0 

6 

0 

0 

0 

1.77 

.45 

11 

.0 

0 

7 

a 

0 

VERO  BEACH  CAA  AP 

82.2 

66.2 

74.2 

88 

4  + 

52 

31 

2 

0 

0 

0 

0 

3.79 

1.19 

12 

.0 

0 

5 

3 

2 

WAUCHULA  2  NW 

84.2 

61.2 

72.7 

2.5 

92 

4 

43 

31 

11 

2 

0 

0 

0 

1.39 

-  2,29 

,44 

6 

,0 

0 

3 

c 

0 

WEST  PALM  BEACH 

82.3 

71.9 

77.1 

a  4 

87 

14 

59 

31 

0 

0 

0 

0 

0 

1.57 

-  3.62 

.82 

12 

.0 

0 

3 

1 

0 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP  R 

84.3 

69.1 

76.7 

.9 

90 

4 

68 

16 

0 

1 

0 

0 

0 

2.30 

-  6.02 

.95 

12 

.0 

0 

7 

1 

0 

DIVISION 

75.4 

3.72 

.0 

STATE 

72.1 

•  6 

3.28 

-  ,9b 

T 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


L  ay  of  month 


APALACMICOLA  rfB  CITY 

ARCADIA 

AVON  PARK 

9ARS0N  PARK 

DARTOW 

BAY  LAf.E 

BELLE  GLADE  EXP  STA 
BIO   P1N£    KtY  INN 
BLOUNTSTOWH  2  SE 
SRADENTON  EXP  STATION 

aROOKSVILLE  CMiN  HILL 
BJSHNELL   2  e 
CAMP  BLANOING 
CANAL  POINT  U50A 
CAPE  SABLE  RANGER  STA 

CAPTIVA 
CARRAeELLE 
CARYVILLT 
CEDAR  KEY 
CHATTAHOOCHEE   1  W 

CMIPLEY  3  E 
CLEARWATEft  BEACH 
CLERMONT  6  S 
CLEWISTON 
CLEWISTON  U  S  ENG 


COCONUT  GROVE   7  S 
CORNWELL  4  NW 
CRESCENT  CITY 
CROSS  CITY  CAA  AP 
OANIA  <.  Ml 


SW 


OAYTONA  BEACH 

DAYTONA  BEACH  WB  AP  R 

OE  FUNIAK  SPRINGS 

DE  LAND 

OE  SOTO  CITY  4  SW 

DRY  TORTOGAS 
EUSTIS  2  S 
EVERGLADES 
FEDERAL  POINT 
FELLSMERE 

FERNANDINA  BEACH 

FORT  GREEN   12  WSW 

FORT  LAUDERDALE 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

FORT  MYERS  WB  AP  R 
FORT  PIERCE 
FOUNTAIN  3  S 
GAINESVILLE  UNI   OF  FLA 
GAINESVILLE  3  WSW 

GL£N  ST  MARY  NURSERIES 

HART  LAKE 

HIALEAH 

HIGH  SPRINGS 

HILLIARD 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 
HOMESTEAD  EXP  STA 
HYPOLUXO 
INVERNESS 

ISLAND  GROVE  2  WNW 
ISLEWORTM 

JACKSONVILLE  WB  AP  R 
JACKSONVILLE  BEACM 
JACKSONVILLE  WB  CITY  R 
JASPER  9  ESE 

KENDAL  2  E 

KEY  WEST  WB  CITY  R 

KISSIMMEE 

LA  BELLE 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

LAKE  CITY  2  E 

LAKE  HIAWASSE 

LAKELAND  WB  CITY  R 

LAKE  PLACID  2  SW 

LAKE  TRAFFORO 

LIVE  OAK  2  ESE 
LONGBOAT  KEY 
LOXAHATCMEE 
MADISON 

MARATHON  VACA  KEY 

MARIANNA  CAA  AP 
MAR  I  ANNA    I  NO  SCHOOL 
MAYO  5  NW 
MELROURNE 
MERRITT  ISLAND 

MIAMI    BAY  FRONT 
MIAMI  BEACH 

MIAMI  WB  AIRPORT  R 
MIAMI  WB  CITY  R 
MILTON  EXP  STATION 

MONTICELLO  2  S 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MOUNTAIN  LAKE 

MT  PLEASANT 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

NAPLES 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 

NICfcVILLE 

NITTAW  I  S 

OASIS  FISHING  LODGE 

OCALA 

OCALA  2  NE 
OKEECHOBEE  9  H 
OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
ORLANDO  WATER  PLANT 

ORLANDO  MB  AIRPORT  R 
PALATKA 
PANAMA  CITY 
PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA  WB  CITY  R 

PETERS 
PLANT  CITY 
POMPAMO  8CACH 
PUNT A  GORDA 
OUINCY  EXP  STATION 

RAIFORO  ST  PRISON 
ROYAL  PALM  RANGER  STA 
SAINT  AUGUSTINE 
SAINT  LEO 
SAINT  MARKS  6  SE 


2,3 


RECORD  MISSING 


T  2.24 
3.03 
«03  3.62 


RECORD  MISSING 


.04  .20 


.15  l.M>  1.00 


.05 
.38  .01 


.62   1.^6  3.32 


.2'V   1.39  1.2't 


.67  2,71 
.56  3.11 
,92  1.90 
.64  2.56 


•92  tO* 
1*0* 
2.16 


22     23  24 


28     29  i  30 


laOO  aOa 


i*»0  .04 


1*43 
li44 


■  04 
1«>4 
2.90 


Sm  R*l«r«nc*  NoIm  Following  Station  Indax 
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DAKY  PRECIPITATION 

FLORID* 

Table  3-Continued  OCTOeER  1955 


Station 

•3 
o 

Day  of  month 

1  1 

2 

 '- 

3 

4  1 

5 

 '- 

6 

7  I  8  1  9 

10 

1 

u  1 

12 

1 

13 

1 

14  1 

15 

16  [ 

17 

18 

19 

1 

20 

1 

21 

22    23  24 

1  1 

25  26 

1 

27 

28  1  29  1 

30 

31 

— -   •  p   

3 

76 

.25 

■  10 

•  12 

.76 

•  14 



2*14 

•  OB 

3i22 

•  02 

.30 

.03 

.03 

.99 

.11 

.32 

.04 

.02 

.56 

T 

•  69 

.06 

T 

•  05 

SARASOTA 

2 

31 

.29 

.19 

.34 

.90 

.26 

■  01 

•  05 

.09 

•  10 

•  08 

5EC0TAN 

3 

SO 

a  17 

1.24 

2^09 

SOUTH  M I  AM I    3  M 

9 

0^ 

■  60 

.03 

.07 

.27 

.35 

.  10 

t.54  * 

■  64 

.12 

.32 

STUART 

5 

09 

■  18 

■  38 

.06 

.17 

.01 

.22 

.24 

1.03 

.00 

.32 

■  01 

.01 

.42 

■  03 

•  01 

SUNN 1 LAND 

1 

66 

.05 

.08 

.20 

.06 

.87 

.24 

■  02 

.08 

•  06 

TALLAHASSEE  W8  AP 

T 

T 

.37 

.51 

7 

•12  ^44 

TAMIAMI    TRL  'tO  MI  BEND 

2 

32 

.07 

.10 

.46 

•  03 

■  10 

TAMPA  WB  AIRPORT  R 

3 

23 

*05 

T 

*14 

'o3 

.04 

1^97 

TARPON  SPRINGS 

2 

33 

T 

.13 

■  03 

.23 

.56 

■  08 

.27 

•  60 

•  05 

■  38 

TAVERN  I ER 

97 

.47 

.OS 

.12 

.21 

.06 

2^05 

.43 

.06 

•  22 

■  02 

•  25 

TITUSVILLE  2  W 

7 

28 

■  U 

.05 

.86 

.56 

.07 

■  44 

.91 

.06 

.77 

VENICE 

1 

77 

.02 

.27 

.16 

■  45 

.01 

.20 

■  20 

.13 

■  33 

VERO  BEACH  CAA  AP 

3 

79 

.03 

.06 

.03 

•  06 

.07 

.69 

.36 

■  19 

1.15 

.01 

7 

•  03 

■  11 

WAUCHULA  2  NW 

1 

39 

■  09 

.19 

.07 

.04 

.44 

.07 

.08 

■  03 

.19 

.03 

.09 

7 

.02 

■  05 

WEST  PALM  BEACH 

1 

57 

.11 

.03  .05 

■  35 

.82 

.06 

.03 

.02 

■  02 

•  08 

7 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP  R 

2 

30 

.13 

.06 

.12  7 

.14 

■  03 

.27 

.95 

.32 

.03 

.05 

■  17 

•  01 

•  02 

WINTER  HAVEN 

1 

»5 

■  01 

7 

■  29 

.10 

.18 

.12 

■  03 

7 

7 

•  70 

.02  1 

Sm  B.l.r«c«  Nol«  FoUowlna  SUUon  liid.x 
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DAILY  TEMPERATURES 


Tabls  5 


Station 

Day  Oi  Month 

« 

0 

I 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

1  22 

23 

1  ^ 

26 

1  28 

30 

31 

> 

< 

APALACHICOLA  WB  CITY 

MAX 

jMIN 

72 

64 

72 

83 
68 

81 
72 

83 
74 

84 
74 

86 

76 

83 
70 

61 
69 

64 
1  64 

81 
65 

82 
69 

86 
66 

74 

58 

71 
54 

76 

57 

71 

55 

71 
53 

71 
50 

71 

52 

75 

57 

i  '''' 

1 

77 
61 

79 

65 

75 
57 

74 

51 

75 
55 

60 
59 

77 
63 

68 
50 

68 
50 

77.9 
61a8 

ARCADIA 

MAX 

|min 

89 
66 

87 
68 

90 
69 

91 
69 

91 

70 

91 

71 

86 
69 

89 
66 

88 
69 

88 
69 

65 
69 

81 
66 

86 
68 

62 
61 

79 
54 

80 
52 

85 

57 

78 
64 

74 

54 

81 
50 

62 

59 

61 

86 

62 

87 
61 

1  " 

86 

59 

85 

59 

84 
62 

78 
61 

79 

62 

77 
44 

84  15 
62«5 

AVON  PARK 

MAX 
MIN 

86 
68 

89 
71 

93 
71 

92 
72 

93 
71 

90 

72 

90 
71 

90 
67 

88 
72 

87 

70 

84 

70 

82 
68 

36 
69 

64 
64 

78 
55 

79 

53 

85 
60 

78 
63 

74 

55 

77 
55 

81 
54 

63 

63 

85 
64 

89 

64 

36 
64 

86 

62 

87 

62 

86 

62 

80 
66 

77 
65 

77 
48 

84.6 
64.3 

BARTOW 

MAX 

MIN 

91 
66 

96 

68 

91 
68 

92 
68 

92 
69 

91 
70 

91 

66 

88 
64 

89 
64 

1  86 
67 

84 
67 

84 
67 

87 
67 

62 
63 

79 
52 

60 
50 

61 
50 

83 
64 

75 
50 

80 
49 

64 

55 

84 
60 

84 
60 

64 
61 

85 
52 

85 
57 

87 
56 

86 

57 

SO 
65 

7S 

64 

75 
45 

84.9 
61.1 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

89 
65 

86 
68 

68 
67 

90 
68 

90 
68 

87 
69 

88 
67 

68 
65 

87 
66 

87 
67 

65 
69 

77 
67 

75 
67 

61 
63 

58 

76 
56 

58 

85 
66 

79 
52 

77 

53 

80 
60 

82 
61 

82 
63 

82 

59 

86 

62 

84 

60 

S3 

57 

84 
61 

S3 

59 

81 
59 

79 
47 

83.4 
62.2 

BIG  PINE  KEY  INN 

MAX 
MIN 

88 
75 

68 
75 

89 
69 

88 
74 

67 
74 

68 

78 

86 
79 

90 
79 

88 
72 

89 
74 

62 
69 

82 
69 

34 
68 

87 
68 

80 
70 

83 
62 

82 
63 

82 
63 

78 
65 

80 
65 

83 

67 

63 
67 

83 
72 

84 

75 

S9 

73 

86 

73 

86 

69 

87 
71 

87 

72 

83 
72 

78 
66 

84.8 
70.6 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

MAX 
MIN 

90 
70 

89 
69 

65 
66 

84 
67 

64 
69 

91 
70 

87 
70 

66 
68 

84 
67 

85 
58 

65 
56 

87 
56 

86 
57 

87 
50 

73 
41 

72 
41 

6 1 
43 

71 
42 

70 
43 

70 
42 

77 
42 

79 
44 

63 
45 

83 
55 

82 
46 

74 

38 

78 

39 

SO 
39 

61 
49 

76 

43 

68 
39 

60.9 
52.5 

BRADENTON  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

91 
70 

92 
69 

89 
71 

93 
71 

91 

71 

93 
73 

92 
71 

91 
66 

89 
71 

91 
70 

91 
70 

87 
69 

66 
69 

65 
68 

81 
57 

79 
54 

80 
59 

84 

59 

75 
54 

73 
50 

82 
59 

64 

63 

84 
62 

87 
63 

68 
62 

85 
60 

84 

57 

83 
60 

84 
68 

61 

69 

77 
49 

85.5 
64.1 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

MAX 
MIN 

89 
66 

86 
68 

82 
71 

89 
71 

68 
71 

90 

72 

90 
69 

87 
67 

85 
69 

86 
66 

86 
67 

85 
66 

67 
67 

79 
67 

77 
54 

77 
52 

71 
53 

72 

52 

69 
49 

78 
52 

80 
58 

82 
60 

34 

59 

82 
64 

83 
62 

SO 

57 

81 

58 

83 
61 

78 
68 

76 

55 

72 
53 

61.7 
62.1 

BUSHNELL  2  E 

MAX 
MIN 

90 
65 

85 
67 

83 
67 

88 
71 

92 
69 

92 
71 

92 
67 

69 

64 

86 
67 

86 
68 

87 
67 

87 
66 

88 
67 

82 
61 

79 
.43 

80 
41 

70 

51 

73 
51 

70 
46 

79 
45 

81 

56 

83 
57 

85 

59 

86 

62 

62 

59 

62 

55 

79 

50 

86 
55 

82 
67 

7S 
60 

73 
43 

83.0 
59.3 

CAMP  BLANDIN6 

MAX 
MIN 

89 
67 

87 
64 

79 
69 

84 
71 

81 
69 

88 
71 

89 

66 

88 
64 

60 

67 

81 
61 

66 
67 

82 
67 

66 
64 

63 
63 

75 
49 

79 

51 

75 
60 

72 

51 

71 
47 

76 
48 

79 
51 

83 
54 

84 

57 

65 
66 

81 

57 

SO 
46 

83 
49 

85 
57 

81 
6« 

79 
54 

70 
46 

61.4 
59.3 

CANAL  POINT  USOA 

MAX 
MIN 

88 
69 

87 
74 

89 
69 

89 
70 

66 
69 

83 

70 

87 
66 

86 
67 

66 
68 

85 
69 

76 

69 

74 

67 

80 
67 

85 
66 

75 
64 

76 
55 

83 

55 

76 
64 

74 

59 

76 

63 

83 
66 

82 
65 

62 
54 

87 
62 

83 
67 

S3 
64 

83 

59 

36 
60 

82 

59 

80 
62 

77 
48 

62.5 
64.5 

CAPE  SABLE  RANSER  STA 

MAX 
MIN 

91 
71 

86 
72 

87 
71 

86 

73 

89 
73 

69 
73 

87 
74 

67 
72 

88 
71 

89 
71 

82 
66 

82 
67 

86 

66 

66 
69 

64 
63 

82 
61 

85 

62- 

84 
63 

79 

62 

83 

59 

85 
67 

66 

67 

SO 
71 

87 

69 

65 

69 

88 
66 

87 

70 

66 
69 

84 
66 

34 

58 

79 
60 

SS.4 
67.9 

CAPTIVA 

MAX 
MIN 

90 
74 

86 

75 

69 
73 

90 
74 

91 
76 

91 

76 

87 
75 

69 
74 

69 
74 

89 
73 

85 
72 

60 
72 

83 
70 

76 
65 

79 
64 

86 
67 

63 
60 

79 

69 

74 

62 

81 

61 

SO 
56 

82 
67 

82 
66 

67 
68 

84 

70 

82 
57 

84 

67 

S3 
69 

77 

71 

79 
69 

77 
5S 

83.7 
69.2 

CARRABELLE 

MAX 
MIN 

66 
68 

68 
69 

67 
66 

85 
69 

87 
71 

88 
71 

89 
73 

85 
66 

65 
66 

87 
60 

89 
61 

86 
62 

91 
56 

84 
55 

77 
40 

79 
40 

76 
40 

74 
44 

75 
43 

SO 
47 

82 
48 

82 
54 

81 
60 

SO 

51 

75 
43 

78 
42 

82 
45 

85 
53 

72 
46 

69 

62.2 
56.0 

CEDAR  KEY 

MAX 
MIN 

92 
70 

91 

70 

89 
70 

90 
72 

92 
70 

91 
70 

88 
76 

88 
72 

66 
71 

88 
65 

90 
67 

88 
65 

88 
64 

60 
67 

80 
56 

80 
56 

70 
65 

78 

55 

74 

50 

80 

52 

82 
60 

78 
60 

6S 
63 

85 
55 

62 
50 

80 
55 

80 
60 

80 
60 

80 
65 

75 

58 

72 
59 

83.3 
63.5 

CHIPLEY  3  E 

MAX 
MIN 

90 
71 

89 
71 

85 
67 

62 
69 

91 
69 

92 
72 

86 

70 

65 
70 

86 
62 

62 
57 

88 
54 

87 
56 

89 
56 

81 
46 

73 
42 

82  - 
.  42 

77 
56 

72 
45 

71 
43 

77 
40 

81 
42 

86 
44 

85 

52 

84 

55 

62 
46 

7« 

35 

84 

35 

85 
43 

79 
59 

72 
43 

71 
35 

S2.4 
53.1 

CLEARWATER  BEACH 

MAX 
MIN 

92 
73 

86 

73 

90 
73 

89 
72 

93 
74 

92 
75 

91 
74 

88 
73 

91 
74 

89 
71 

90 
70 

84 

70 

80 
71 

80 
71 

79 
60 

75 
61 

80 
65 

78 

59 

74 

52 

79 
58 

76 

63 

80 
65 

87 
65 

81 

67 

79 
68 

81 
64 

77 
65 

SO 
67 

80 
67 

76 

58 

75 
58 

83.0 
67.3 

CLERMONT  6  S 

MAX 
MIN 

92 
68 

85 

70 

87 
71 

93 
70 

93 
70 

90 
73 

89 
70 

86 
67 

87 
70 

86 
70 

87 
69 

86 
69 

87 
67 

80 
65 

78 
49 

80 
47 

76 

55 

73 
55 

74 
49 

80 
51 

82 
60 

83 
62 

85 
63 

89 
53 

86 

53 

85 
56 

87 

58 

86 

60 

78 
66 

74 

60 

77 
47 

84.0 
62.4 

CLEWI5T0N  U  S  ENG 

MAX 
MIN 

COCONUT  GROVE  7  S 

MAX 
MIN 

87 
71 

87 

71 

86 
75 

87 
78 

87 
74 

88 
79 

88 

75 

87 
77 

67 
72 

86 
71 

87 
70 

75 

68 

75 
66 

83 
67 

86 
58 

31 
64 

80 

57 

84 

67 

60 
57 

77 

51 

61 
64 

63 
66 

62 
74 

82 
75 

84 
58 

63 
63 

83 
62 

83 
70 

82 
72 

63 
6« 

86 
58 

63.6 
67.7 

CRESCENT  CITY  2  SW 

MAX 
MIN 

88 
68 

86 
68 

78 
66 

86 
70 

89 
70 

86 
71 

85 
66 

86 
67 

85 
70 

82 
67 

64 
69 

66 
54 

86 
68 

80 
64 

80 
46 

80 
47 

66 

58 

75 
49 

73 
47 

76 
49 

63 
56 

64 

58 

82 
59 

66 
63 

81 
52 

79 
57 

85 
55 

84 

58 

81 
65 

77 
56 

76 
44 

82.0 
60.7 

CROSS  CITY  CAA  AP 

MAX 
MIN 

91 
65 

90 
64 

86 
70 

88 
71 

92 
71 

91 
70 

91 
66 

88 
66 

82 
65 

87 
62 

90 
63 

66 
59 

37 
62 

76 
50 

75 
38 

79 
38 

75 

54 

71 
42 

71 
42 

78 
41 

80 
47 

63 
49 

85 
51 

65 
51 

81 
54 

80 
46 

64 

42 

85 
46 

84 

63 

70 
44 

71 
38 

82.8 
55.0 

DAYTONA  BEACH 

MAX 
MIN 

85 
75 

66 

77 

85 
73 

85 
74 

83 
72 

84 
74 

86 

79 

86 
72 

85 
73 

82 
72 

64 
74 

62 
75 

81 
69 

80 
67 

78 

52 

78 
51 

76 

61 

69 

53 

73 
50 

72 
56 

76 

62 

79 
56 

81 
64 

62 
66 

82 
66 

77 
53 

77 
60 

78 
61 

61 
67 

32 
62 

74 
46 

80.3 
65.7 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

MAX 

MIN 

86 
69 

86 

73 

85 

72 

81 
72 

86 

71 

86 
74 

66 
73 

83 
69 

82 
71 

84 
70 

63 
71 

83 
70 

80 
68 

77 
56 

77 
51 

78 
47 

70 
59 

72 
53 

70 
49 

77 
54 

80 

60 

79 
63 

82 
60 

84 

63 

77 
62 

78 
59 

81 

55 

81 
57 

80 
65 

73 

47 

73 
44 

60.0 
62.2 

BE  FUNIAK  SPRINGS 

MAX 
MIN 

92 
68 

69 
68 

66 
66 

66 

68 

91 
68 

89 
67 

82 
67 

76 

65 

82 
60 

82 

58 

87 

55 

87 
59 

87 
63 

76 
49 

73 
49 

83 
50 

74 

54 

71 
45 

72 
44 

77 
45 

61 

49 

86 

53 

86 

53 

84 

59 

75 
45 

80 
44 

84 

45 

79 

50 

74 

53 

71 
42 

70 
41 

81.1 
54.9 

OE  LAND 

MAX 
MIN 

87 
69 

87 
70 

65 
71 

60 
69 

83 

70 

86 
71 

88 

69 

89 
68 

86 

71 

83 
69 

82 
70 

82 
68 

83 
68 

81 
66 

78 
50 

78 

50 

79 
54 

69 
52 

74 

50 

70 

52 

76 

56 

80 
61 

81 

60 

82 

62 

85 
64 

78 
58 

82 
56 

85 
57 

85 
67 

81 
60 

74 
45 

S1.3 
62.4 

DRY  TORTUGAS 

MAX 
MIN 

86 
74 

87 
73 

86 
75 

64 
75 

86 
72 

87 
75 

85 
76 

85 
76 

85 
76 

84 
70 

84 

72 

83 
73 

84 
70 

86 
75 

62 
72 

84 

70 

62 
66 

82 
73 

78 
70 

77 
66 

79 
73 

80 
75 

80 
74 

82 

75 

82 
75 

61 

75 

61 
74 

84 

75 

81 
68 

82 

70 

81 
70 

63.0 
72. B 

EUSTIS  2  S 

MAX 
MIN 

87 
69 

69 
70 

89 
71 

85 
70 

89 
70 

90 
70 

89 
72 

86 
68 

85 
71 

84 
68 

64 
68 

83 
68 

86 
66 

60 
65 

79 
53 

79 
49 

74 
66 

74 

53 

71 

52 

79 
54 

81 
57 

83 
51 

83 
63 

85 
64 

83 
64 

82 
59 

85 
58 

87 
61 

82 
56 

78 
61 

74 

58 

62.7 
63.2 

EVERGLADES 

MAX 
MIN 

90 
71 

90 
72 

90 

72 

92 
72 

91 

73 

92 
74 

91 

72 

91 

71 

90 

72 

90 
70 

85 
71 

83 
68 

67 
66 

86 
68 

82 
65 

83 

61 

65 
64.. 

64 

65 

77 

57 

82 
57 

84 

64 

85 

65 

84 

65 

89 
65 

90 
67 

68 
66 

88 
67 

85 
67 

80 
65 

84 

67 

79 

55 

86.4 
67.0 

FEDERAL  POINT 

MAX 
MIN 

86 
66 

67 
69 

85 
71 

85 
70 

85 
70 

88 
71 

87 
68 

87 
67 

79 
70 

76 
68 

85 
70 

81 
64 

34 
69 

80 
66 

78 
51 

79 

50 

70 
56 

73 
51 

69 
49 

78 
53 

80 
62 

80 
57 

83 
61 

82 
66 

78 
62 

78 

53 

84 

54 

65 
57 

82 
65 

77 
58 

70 
47 

80.7 
61.9 

FELLSMERE 

MAX 
MIN 

86 
66 

67 
72 

89 
72 

89 
71 

88 
71 

86 
73 

67 
72 

86 
66 

86 
70 

85 
69 

78 
69 

79 
68 

72 
66 

86 
65 

76 
53 

78 

56 

84 

57 

63 
64 

75 
53 

79 
56 

80 
57 

82 
59 

64 

62 

65 
64 

62 
64 

S3 
63 

65 
60 

83 
50 

85 
60 

80 

62 

76 
♦7 

62.8 
63.5 

FERNANDINA  BEACH 

MAX 
MIN 

85 
71 

85 
76 

79 

73 

78 
72 

82 
74 

65 
77 

85 
76 

65 
71 

78 
68 

77 
65 

83 
72 

79 
69 

83 
70 

76 
63 

75 
49 

76 

49 

75 
60 

71 
50 

68 
49 

74 

52 

75 
61 

80 
57 

77 
64 

81 
67 

75 
58 

74 

53 

77 
51 

78 
56 

81 
66 

77 
56 

69 
46 

78.2 
62.7 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 
MIN 

68 
77 

89 
71 

89 
74 

90 
75 

90 
74 

90 

78 

89 
74 

69 
76 

89 
73 

89 
71 

61 
72 

79 

68 

89 
68 

89 
68 

84 
57 

61 

55 

88 
58 

83 
70 

76 
58 

82 
58 

84 

74 

83 
75 

83 
75 

65 
76 

66 
59 

as 

64 

86 
62 

85 
6* 

65 
63 

89 
66 

82 
59 

85.8 
68.5 

FT  LAUDERDALE  DAM  I A  MAR 

XAX 
XIN 

65 
77 

86 
71 

85 
79 

87 
78 

87 
75 

87 
76 

87 
74 

86 
77 

65 
77 

65 
71 

82 
73 

81 
67 

85 
70 

86 
68 

84 
61 

80 

62 

83 
66 

81 

69 

77 
62 

SO 
61 

80 
75 

60 
75 

81 
76 

S2 
76 

62 
73 

82 
66 

83 
»7 

82 
75 

82 

72 

85 

70 

81 
61 

63.2 
71.1 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

MAX 
tllN 

88 
66 

88 
67 

68 
66 

87 
69 

88 
71 

88 
73 

88 
72 

87 
67 

67 
70 

68 
67 

87 
70 

79 
66 

74 

65 

87 
64 

87 
55 

80 
54 

60 

56 

85 
66 

87 

55 

76 

53 

82 
64 

84 

66 

S3 
73 

S2 

72 

34 
64 

8S 

59 

S4 

59 

85 
59 

S3 
56 

83 
63 

85 
56 

84.5 
64.1 

FORT  MYERS  WB  AP 

HAX 
MIN 

89 
69 

89 
69 

90 
70 

91 
71 

90 
72 

91 
72 

88 
73 

89 
70 

66 
71 

66 
69 

85 
69 

76 
68 

84 
67 

86 
61 

79 
58 

80 
57 

85 
62 

60 
63 

75 

55 

80 

52 

82 
61 

83 
62 

85 
63 

87 
63 

85 
64 

85 
62 

87 
SI 

86 
64 

78 
65 

60 
58 

76 
53 

84.5 
64.3 

FORT  PIERCE 

4AX 
>tIN 

85 
76 

87 

72 

88 
73 

88 
77 

86 
75 

87 
78 

86 
79 

67 
68 

85 
75 

84 

70 

79 
69 

81 
68 

75 
67 

65 
62 

76 
55 

76 

55 

84 

59 

77 
57 

73 

55 

79 

58 

80 
72 

60 
74 

S3 
75 

84 
74 

82 
65 

82 
65 

82 
62 

62 
62 

62 
63 

80 
57 

76 
48 

82.0 
66.6 

FOUNTAIN   3  S 

MX 

67 
69 

87 
70 

84  ! 
67  j 

83 
69 

82 
68 

90 

68 

87 
70 

86 
69 

82 
64 

61 
58 

65 
58 

67 
62 

86 
56 

73 
49 

72 
44 

80 
41 

71 

59 

71 
44 

71 
46 

71 
45 

80 
46 

64 
47 

83 

52 

84 

61 

84 
48 

79 
40 

83 
39 

82 
37 

83 
45 

69 

40 

69  j 
38  j 

80.5 
53.9 
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Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
OCTOBER  19:5 


Day  Of  Month  & 


btaiion 

1 

2 

3 

4 

5  1  6 

7  S 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

r 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 
< 

GAINESVILLE  UNI  OF  FLA 

MAX 

90 

92 

83 

87 

90 

91 

92 

90 

82 

85 

88 

89 

87 

78 

76 

60 

70 

72 

72 

79 

82 

86 

86 

86 

81 

82 

65 

65 

82 

70 

63a4 

MIN 

68 

67 

70 

71 

69 

72 

70 

67 

69 

63 

66 

62 

65 

64 

45 

45 

59 

48 

47 

50 

57 

58 

63 

58 

65 

** 

*^ 

60  •4 

GA I NESV I LLE   3  WSH 

MAX 

90 

89 

90 

89 

81 

63 

87 

86 

87 

66 

76 

79 

70 

72 

70 

77 

61 

82 

84 

86 

83 

81 

84 

86 

84 

60 

70 

82a5 

MIN 

65 

68 

70 

72 

69 

72 

69 

63 

69 

62 

67 

60 

63 

60 

39 

39 

55 

45 

43 

43 

56 

52 

57 

67 

58 

55 

57.9 

GLEN   ST   MARY  NURSERIES 

MAX 

85 

86 

89 

69 

82 

66 

80 

75 

79 

70 

72 

72 

78 

81 

84 

84 

83 

79 

78 

82 

84 

62 

61 

70 

82.1 

MIN 

62 

64 

63 

65 

69 

71 

65 

63 

62 

59 

64 

59 

62 

59 

41 

41 

55 

43 

44 

4? 

49 

49 

55 

57 

56 

46 

51 

HIALEAH 

MAX 

86 

87 

.  86 

87 

86 

86 

76 

74 

77 

87 

76 

80 

85 

81 

77 

60 

63 

82 

61 

83 

83 

63 

64 

83 

63 

87 

60 

62.9 

MIN 

70 

71 

71 

72 

75 

75 

71 

74 

68 

67 

67 

66 

68 

60 

56 

56 

50 

59 

57 

62 

68 

74 

73 

69 

63 

62 

63 

66.2 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

93 

93 

93 

92 

91 

90 

68 

83 

76 

80 

70 

73 

71 

76 

61 

84 

85 

85 

81 

81 

64 

86 

84 

76 

70 

63.8 

MIN 

63 

62 

68 

70 

69 

69 

65 

63 

64 

60 

63 

57 

64 

63 

39 

40 

51 

45 

44 

4? 

50 

51 

52 

63 

56 

49 

43 

50 

56.2 

HILLIARD 

MAX 

83 

86 

87 

86 

74 

76 

80 

71 

71 

75 

79 

63 

80 

63 

75 

77 

61 

84 

82 

71 

69 

79.7 

MIN 

62 

62 

62 

69 

70 

70 

64 

61 

64 

56 

60 

57 

64 

59 

41 

41 

52 

43 

44 

41 

46 

47 

54 

65 

52 

41 

41 

46 

37 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 

90 

90 

86 

89 

82 

78 

87 

89 

65 

62 

86 

62 

79 

82 

83 

63 

81 

85 

86 

86 

87 

85 

83 

66 

80 

85.4 

MIN 

68 

70 

68 

70 

71 

70 

73 

68 

70 

66 

68 

69 

64 

64 

57 

51 

53 

65 

55 

51 

65 

66 

72 

70 

67 

60 

59 

59 

66 

62 

57 

64.1 

HYPOLUXO 

MAX 

87 

87 

87 

85 

86 

80 

80 

85 

89 

81 

83 

67 

80 

81 

62 

85 

60 

62 

83 

66 

82 

83 

82 

83 

86 

81 

84.1 

MIN 

77 

70 

74 

77 

78 

78 

79 

76 

76 

76 

75 

70 

69 

65 

55 

54 

55 

69 

54 

59 

73 

75 

75 

76 

69 

64 

63 

74 

65 

64 

53 

69  .0 

I nverness 

MAX 

94 

93 

85 

89 

91 

92 

91 

89 

90 

62 

89 

90 

86 

61 

82 

81 

60 

76 

72 

80 

82 

82 

66 

68 

84 

83 

82 

82 

82 

83 

75 

84.6 

MIN 

69 

68 

72 

71 

73 

71 

72 

65 

66 

68 

67 

66 

64 

53 

54 

47 

56 

47 

48 

54 

56 

56 

59 

61 

56 

50 

51 

36 

55 

48 

45 

99  .6 

JACKSONVILLE   WB  AP 

MAX 

81 

88 

88 

86 

80 

65 

76 

78 

71 

73 

71 

76 

79 

82 

61 

64 

75 

78 

81 

84 

83 

72 

70 

79.9 

MIN 

69 

68 

70 

72 

73 

76 

73 

68 

69 

62 

66 

65 

66 

56 

48 

47 

59 

50 

48 

50 

56 

56 

61 

67 

57 

52 

50 

57 

67 

49 

45 

60.6 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

86 

83 

82 

85 

66 

85 

11 

62 

77 

71 

73 

69 

75 

75 

77 

80 

60 

74 

77 

76 

79 

82 

74 

70 

78.7 

MIN 

70 

77 

69 

73 

72 

78 

76 

69 

69 

72 

66 

69 

62 

47 

48 

58 

49 

48 

54 

63 

57 

64 

66 

56 

55 

53 

56 

66 

54 

45 

62.4 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

MAX 

78 

81 

86 

86 

84 

75 

71 

70 

74 

77 

81 

79 

85 

72 

79 

81 

62 

80 

71 

70 

78.5 

MIN 

70 

69 

71 

70 

73 

74 

70 

68 

62 

68 

64 

68 

60 

51 

50 

59 

51 

46 

52 

60 

57 

62 

66 

59 

53 

55 

65 

66 

55 

49 

61.9 

JASPER  9  ESE 

MAX 

89 

86 

90 

86 

85 

78 

67 

60 

83 

62 

64 

76 

79 

60 

84 

60 

79 

70 

80.8 

MIN 

62 

66 

65 

69 

67 

66 

63 

60 

"65 

55 

58 

55 

60 

58 

35 

35 

58 

48 

38 

37 

40 

44 

50 

62 

48 

36 

36 

45 

60 

45 

34 

62.3 

KEY  WEST  WB  CITY 

MAX 

87 

88 

89 

89 

89 

88 

84 

83 

83 

89 

61 

65 

84 

82 

77 

80 

83 

65 

83 

66 

86 

86 

86 

66 

65 

85 

76 

85.1 

MIN 

76 

76 

74 

73 

76 

77 

74 

74 

74 

76 

71 

71 

69 

71 

70 

57 

67 

69 

71 

66 

74 

74 

73 

75 

74 

74 

73 

73 

72 

72 

68 

72.5 

KISS  I MMEE 

90 

84 

89 

89 

89 

89 

67 

87 

87 

66 

67 

85 

64 

61 

79 

60 

87 

75 

72 

60 

82 

83 

83 

87 

85 

84 

83 

85 

80 

76 

75 

63.6 

MIN 

66 

57 

68 

67 

67 

70 

65 

64 

67 

66 

67 

66 

66 

61 

46 

46 

56 

53 

47 

50 

55 

60 

60 

61 

60 

66 

64 

55 

67 

62 

43 

59  .9 

LA  BEL'  E 

91 

91 

92 

93 

91 

91 

87 

92 

90 

91 

63 

78 

87 

68 

61 

83 

65 

82 

77 

84 

65 

85 

86 

89 

89 

89 

89 

87 

80 

83 

81 

86.5 

«1IN 

67 

68 

69 

69 

70 

71 

69 

66 

69 

67 

68 

65 

66 

68 

52 

53 

55 

66 

54 

50 

58 

69 

58 

62 

62 

60 

69 

61 

63 

63 

46 

62  .4 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

MAX 

90 

84 

90 

92 

90 

90 

88 

86 

86 

85 

86 

60 

78 

78 

85 

74 

72 

78 

82 

61 

86 

88 

84 

86 

85 

65 

76 

75 

76 

84  .0 

MIN 

66 

68 

68 

68 

69 

70 

66 

63 

69 

67 

68 

67 

67 

64 

49 

46 

56 

56 

48 

45 

55 

61 

60 

61 

61 

66 

55 

59 

63 

65 

44 

60.8 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 

90 

89 

91 

91 

89 

65 

82 

77 

81 

75 

73 

71 

77 

82 

85 

85 

84 

81 

80 

84 

66 

83 

76 

70 

83.0 

MIN 

64 

64 

68 

68 

68 

71 

62 

63 

67 

58 

62 

59 

63 

62 

39 

40 

59 

43 

45 

43 

52 

51 

56 

65 

55 

49 

45 

53 

63 

51 

44 

56.5 

LAKE  HIAWASSE 

89 

89 

84 

86 

86 

89 

90 

88 

84 

84 

85 

86 

62 

82 

79 

76 

79 

77 

73 

70 

79 

80 

63 

84 

65 

83 

82 

85 

65 

76 

73 

82.4 

MIN 

69 

70 

71 

70 

70 

72 

68 

66 

69 

69 

69 

66 

68 

6f- 

53 

49 

57 

56 

50 

50 

57 

59 

59 

60 

63 

58 

56 

57 

67 

53 

46 

62  . 1 

LAKELAND  WB  CITY 

87 

87 

88 

92 

69 

90 

67 

85 

85 

85 

65 

81 

86 

61 

77 

78 

62 

73 

70 

77 

79 

80 

82 

86 

82 

84 

85 

84 

77 

72 

79 

82  .3 

1IN 

71 

71 

71 

71 

72 

73 

71 

70 

72 

70 

70 

69 

68 

61 

57 

57 

64 

58 

52 

55 

59 

63 

64 

65 

66 

62 

62 

64 

68 

66 

54 

64.7 

LAKE  PLACID  2  SW 

90 

91 

94 

94 

94 

92 

91 

91 

90 

90 

62 

80 

84 

66 

80 

81 

65 

76 

75 

61 

83 

86 

87 

91 

86 

87 

85 

87 

82 

80  ,46 

66.1 

*IIN 

68 

68 

70 

70 

70 

71 

67 

65 

70 

69 

66 

68 

68 

60 

54 

50 

50 

65 

55 

53 

57 

58 

67 

63 

61 

61 

69 

64 

65 

61 

:47 

62.6 

LIVE  OAK  2  ESE 

89 

91 

68 

90 

90 

86 

85 

79 

82 

72 

84 

79 

62 

84 

62 

74 

69 

82.1 

HIN 

65 

65 

66 

69 

71 

71 

67 

67 

66 

57 

65 

59 

65 

61 

38 

38 

60 

44 

45 

43 

43 

43 

57 

65 

54 

47 

44 

46 

62 

50 

44 

56.0 

LOXAHATCHEE 

90 

92 

93 

93 

93 

93 

92 

92 

91 

77 

88 

60 

86 

86 

88 

87 

64 

62 

79 

86.2 

KIN 

65 

67 

66 

67 

67 

67 

71 

64 

"68 

65 

66 

66 

67 

62 

53 

50 

51 

57 

52 

54 

65 

64 

61 

61 

62 

56 

58 

38 

67 

57 

51 

61.6 

MADI SON 

91 

89 

80 

86 

91 

91 

90 

87 

85^ 

85 

82 

69 

69 

81.7 

MIN 

67 

67 

67 

69 

71 

72 

69 

68 

67 

56 

60 

61 

63 

54 

45 

45 

55 

46 

44 

45 

49 

53 

56 

63 

50 

47 

49 

50 

61 

47 

42 

56.7 

MARATHON   VACA  KEY 

89 

89 

89 

86 

68 

86 

88 

82 

63 

82 

82 

79 

MIN 

70 

70 

73 

74 

70 

75 

76 

76 

71 

72 

62 

66 

66 

70 

67 

63 

64 

71 

66 

63 

68 

69 

69 

71 

70 

71 

66 

71 

71 

69 

63 

69.3 

MARIANNA  CAA  AP 

^AX 

88 

88 

87 

al 

92 

90 

87 

78 

87 

82 

86 

87 

86 

74 

72 

81 

69 

69 

70 

76 

79 

86 

82 

84 

78 

82 

83 

75 

69 

68 

80  .4 

MIN 

72 

71 

68 

69 

66 

74 

70 

65 

64 

57 

56 

57 

59 

48 

42 

42 

49 

45 

46 

41 

44 

46 

53 

58 

43 

38 

37 

44 

54 

44 

38 

93.5 

MARIANNA    I ND  SCHOOL 

^AX 

92 

89 

85 

80 

92 

90 

90 

80 

85 

82 

68 

67 

88 

79 

72 

82 

82 

71 

70 

76 

79 

85 

82 

84 

80 

79 

82 

71 

69 

62.0 

MIN 

71 

71 

67 

69 

69 

73 

70 

70 

63 

56 

56 

57 

57 

48 

43 

43 

45 

46 

45 

44 

44 

47 

55 

59 

46 

38 

39 

47 

45 

44 

37 

53.7 

MM  TVJ    5  rjW 

AAX 

90 

90 

84 

88 

91 

91 

92 

68 

83 

85 

89 

87 

67 

82 

77 

81 

83 

82 

71 

70 

82  •  7 

MIN 

65 

64 

69 

70 

71 

72 

65 

66 

70 

58 

62 

57 

62 

62 

38 

38 

60 

44 

44 

43 

46 

48 

53 

64 

53 

48 

43 

46 

62 

4S 

42 

95.9 

MELBOURNE 

^AX 

MIN 

MERRITT  ISLAND 

tlAX 

86 

82 

86 

88 

86 

86 

86 

85 

84 

78 

83 

82 

75 

84 

74 

76 

78 

75 

81 

61 

74 

74 

MIN 

70 

72 

71 

72 

73 

75 

76 

71 

70 

71 

70 

69 

69 

67 

56 

58 

61 

61 

54 

57 

61 

62 

66 

61 

66 

66 

61 

61 

67 

65 

30 

65.4 

MIAMI    BAY  FRONT 

MAX 

86 

85 

83 

86 

85 

65 

64 

85 

84 

85 

77 

77 

80 

79 

62 

87 

71 

"tlN 

76 

72 

75 

60 

76 

81 

76 

79 

74 

75 

69 

70 

62 

63 

74 

73 

62 

60 

76 

76 

74 

72 

67 

70 

75 

73 

71 

59 

71.8 

MIAMI  BEACH 

MAX 

85 

86 

84 

86 

84 

85 

63 

64 

84 

84 

63 

79 

85 

89 

84 

82 

84 

62 

65 

82 

MIN 

77 

74 

75 

79 

78 

80 

75 

76 

75 

77 

70 

70 

71 

71 

65 

65 

70 

71 

63 

62 

75 

76 

75 

74 

76 

76 

72 

76 

76 

74 

62 

72.8 

MIAMI    WB  AIRPORT 

MAX 

87 

88 

86 

89 

88 

89 

67 

88 

86 

88 

79 

75 

87 

86 

81 

85 

S< 

84 

65 

65 

87 

81 

MIN 

70 

72 

75 

77 

75 

78 

77 

78 

74 

70 

69 

70 

69 

70 

63 

60 

64 

67 

62 

60 

71 

70 

76 

73 

69 

66 

66 

»S 

69 

66 

59 

69.9 

MIAMI    WB  CITY 

4AX 

83 

85 

85 

88 

66 

87 

85 

86 

63 

84 

78 

79 

6? 

76 

78 

76 

80 

82 

80 

61 

82 

69 

T7 

MIN 

70 

72 

75 

79 

76 

78 

76 

75 

70 

74 

67 

69 

69 

70 

62 

66 

70 

63 

60 

75 

74 

76 

76 

71 

69 

70 

74 

74 

67 

99 

70.7 

MILTON   EXP  STATION 

MAX 

92 

88 

84 

88 

90 

92 

82 

7^ 

81 

73 

72 

76 

69 

69 

79  6 

MIN 

71 

70 

66 

66 

69 

70 

71 

63 

60 

60 

51 

58 

60 

44 

41 

43 

49 

42 

42 

40 

41 

46 

50 

55 

44 

34 

35 

47 

50 

37 

13 

»i.6 

MONT  I  CELLO  2  S 

MAX 

89 

88 

82 

S3 

93 

90 

90 

85 

83 

83 

89 

88 

90 

63 

73 

76 

81 

65 

78 

86 

79 

80 

81 

84 

79 

72 

82.4 

MIN 

66 

68 

66 

69 

72 

72 

67 

66 

66 

56 

59 

63 

56 

53 

42 

42 

60 

*5 

43' 

44 

46 

47 

66 

62 

49 

42 

44 

47 

61 

45 

39 

99.2 

MOORE  HAVEN   LOCK  1 

MAX 

88 

88 

89 

89 

90 

86 

90 

69 

89 

87 

86 

80 

76 

82 

86 

78 

79 

84 

80 

74 

78 

81 

81 

82 

64 

•4 

64 

84 

64 

60 

70 

63.6 

MIN 

71 

70 

71 

71 

74 

74 

75 

66 

73 

70 

70 

68 

69 

65 

55 

58 

59 

61 

56 

54 

58 

62 

66 

66 

64 

61 

63 

62 

64 

63 

62 

64. 9 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

88 

86 

88 

90 

90 

90 

87 

67 

88 

88 

84 

83 

65 

84 

78 

79 

85 

75 

72 

79 

81 

83 

S4 

•6 

86 

85 

65 

86 

61 

77 

76 

63.7 

MIN 

67 

70 

70 

71 

70 

67 

64 

70 

68 

69 

69 

68 

62 

50 

48 

57 

59 

48 

49 

58 

57 

61 

62 

63 

57 

55 

69 

67 

66 

4} 

61.6 

MT  PLEASANT 

MAX 

93 

90 

84 

79 

91 

89 

69 

81 

84 

81 

65 

89 

90 

83 

74 

82 

72 

74 

71 

78 

7« 

86 

82 

n 

80 

ao 

•4 

82 

80 

72 

70 

81  .8 

MIN 

69 

70 

62 

70 

72 

72 

69 

70 

66 

56 

50 

63 

57 

52 

41 

42 

59 

44 

45 

46 

46 

48 

M 

»0 

48 

*1 

42 

49 

61 

45 

M 

99.0 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  -  Continued 


Station 

Day  Of  Month 

• 

XT 
0 

1  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

NAPLES 

MAX 
MIN 

8S 
71 

86 
71 

88 

70 

88 
72 

88 
74 

90 
74 

88 
74 

87 
71 

89 
72 

88 
71 

84 

71 

81 
70 

84 
67 

86 
67 

77 
59 

80 
60 

83 
63 

79 
69 

75 
60 

80 
54 

82 
66 

82 
65 

84 
69 

88 
66 

66 
67 

8S 
66 

83 
65 

84 
66 

79 
66 

80 

68 

77 
54 

83>8 
67*0 

NEW  SMYRNA   BEACH  4  N 

MAX 
MIN 

89 
70 

86 
74 

87 
71 

83 
73 

82 
71 

87 
72 

87 
73 

84 

69 

63 
71 

85 
70 

83 
72 

85 
71 

67 
66 

80 
66 

78 
52 

77 
49 

77 
57 

74 

53 

71 
49 

79 
54 

80 
67 

80 
64 

84 
68 

84 

63 

79 
64 

79 
59 

81 
56 

83 
58 

81 
63 

78 
61 

74 
44 

81<5 
62*9 

NICEVILLE 

MAX 
MIN 

89 
70 

91 

69 

86 
66 

85 
68 

85 
69 

87 
69 

39 
70 

67 
70 

81 
61 

61 
60 

81 
50 

86 
60 

86 
60 

88 
41 

76 
44 

73 
38 

79 
52 

72 
40 

72 
41 

79 

39 

61 

39 

82 
40 

83 
47 

82 
54 

as 

47 

75 
32 

79 

33 

81 
45 

79 
41 

78 
40 

70 
32 

81.6 
51.2 

OASIS  FISHING  L0D6E 

MAX 
MIN 

69 

71 

70 

92 
70 

91 
72 

89 
72 

90 

70 

88 

68 

88 
68 

88 
66 

82 
63 

82 
68 

81 
64 

84 

63 

78 
63 

76 

53 

84 

55 

82 
55 

70 
54 

78 
57 

80 

68 

81 

63 

82 
64 

88 
62 

83 
62 

84 
62 

84 
61 

88 
60 

68 
60 

80 
63 

76 
46 

83.4 
62*6 

OCALA 

MAX 
MIN 

90 
67 

90 
68 

85 
72 

88 
71 

90 
69 

90 
72 

91 
69 

38 
67 

85 
70 

85 
65 

87 
68 

89 
65 

90 
67 

85 
67 

80 
48 

82 
47 

76 
60 

74 
60 

47 

79 
49 

81 
57 

84 

57 

60 

86 
65 

82 
62 

63 
56 

85 
53 

86 
59 

83 
68 

78 
58 

75 
48 

84.0 
61  .3 

OCALA  2  NE 

MAX 
MIN 

92 
61 

91 
61 

82 
69 

37 
69 

91 
65 

92 
67 

93 
61 

92 
59 

86 
67 

85 
63 

90 
65 

88 

53 

90 
63 

83 
59 

81 
36 

83 
36 

69 
53 

76 
44 

72 
42 

80 
43 

82 
54 

84 

51 

86 

53 

65 
62 

81 
67 

84 
60 

88 
48 

87 
62 

85 
68 

76 
52 

75 
42 

84.4 
65.8 

OKEECHOBEE  HRCN  SATE  6 

MAX 
MIN 

ORLANDO  WATER  PLANT 

MAX 
MIN 

89 

70 

86 
71 

86 

70 

88 

71 

89 

73 

88 
71 

38 
70 

85 
72 

86 
69 

86 

70 

84 

70 

82 
69 

80 
65 

78 
54 

79 

51 

80 
60 

78 

56 

71 

50 

80 

56 

82 
59 

83 
63 

84 
63 

87 

63 

64 
64 

83 
60 

86 
60 

87 
61 

82 
67 

80 
63 

75 
49 

83.2 
63.7 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

88 
68 

32 
71 

85 
70 

36 
70 

37 
70 

89 
73 

38 
70 

86 
70 

85 
70 

85 
69 

85 
69 

83 
70 

82 
68 

79 
58 

77 
52 

78 
50 

30 
61 

73 
56 

71 
50 

80 
55 

81 
58 

82 
63 

84 

63 

86 
62 

83 
64 

82 
59 

84 

59 

85 
69 

78 
67 

73 
62 

74 
47 

62.0 
62  .7 

PALATKA 

MAX 
MIN 

37 
69 

87 
69 

79 
71 

86 
71 

86 
70 

87 
73 

87 
70 

88 
69 

82 
71 

75 
65 

84 

69 

84 

63 

85 
68 

79 
66 

76 
48 

80 
50 

71 
60 

74 

50 

70 
48 

76 

51 

80 
59 

61 

67 

81 
60 

82 
67 

76 
62 

79 
51 

80 
57 

81 
69 

81 
67 

76 
57 

70 
46 

80.3 
61.8 

PANAMA  CITY 

MAX 
MIN 

88 
68 

87 
70 

87 
69 

86 
70 

86 
71 

84 
63 

83 
61 

85 
65 

84 
66 

85 
64 

78 
55 

71 
52 

71 
49 

74 
49 

79 
50 

84 

56 

80 
53 

78 
63 

77 
61 

80 
56 

76 

48 

PENSACOLA  CAA  AP 

MAX 
MIN 

93 
74 

87 
72 

86 
69 

85 
71 

87 
73 

89 
74 

84 

72 

79 
66 

81 
65 

34 
64 

85 
62 

88 
64 

86 
60 

73 
49 

73 
48 

80 

55 

68 

52 

71 
49 

71 
47 

75 
47 

80 
48 

84 

53 

79 

57 

83 

62 

74 

61 

79 
42 

77 
46 

83 
57 

73 
54 

69 
45 

68 
4* 

79.8 
57  .8 

PENSACOLA  WB  CITY 

MAX 
MIN 

88 
75 

85 
73 

84 

70 

32 
71 

84 

73 

85 
76 

83 
72 

78 
65 

79 
65 

82 
65 

32 
61 

33 
65 

36 
61 

72 
51 

74 
49 

79 
55 

67 
52 

71 
49 

70 
48 

73 
48 

75 
53 

80 
66 

77 
68 

83 
62 

73 

52 

73 
47 

74 

60 

81 
68 

71 
64 

68 
46 

65 
46 

77.6 
58.9 

PLANT  CITY 

MAX 
MIN 

90 
68 

87 
68 

90 
70 

93 
71 

92 
70 

92 
72 

89 
68 

39 
66 

89 
70 

36 
69 

38 
70 

86 
67 

86 
66 

81 
63 

80 
48 

31 
50 

83 
58 

76 
51 

72 
50 

80 
46 

83 
52 

84 
61 

86 
61 

87 
61 

85 
61 

86 

57 

86 
66 

86 
61 

81 
68 

SO 
63 

77 
49 

84.8 
61  .6 

POMPANO  BEACH 

MAX 
MIN 

87 
70 

89 
69 

88 
71 

85 

72 

89 
72 

89 
74 

88 
72 

88 
76 

87 
75 

88 

69 

80 
67 

82 
69 

88 
57 

88 
67 

81 
57 

31 
55 

88 
57 

84 

68 

73 
67 

82 
60 

83 
70 

82 
76 

81 
75 

84 

75 

86 
68 

85 
62 

86 
60 

84 

67 

83 
61 

86 
64 

80 
68 

64.7 
67.1 

PUNTA  GOROA 

MAX 

MIN 

89 
70 

89 
70 

91 

70 

92 
71 

90 
72 

91 
72 

90 
71 

90 
69 

90 
72 

89 
70 

35 
70 

78 
69 

86 
69 

84 
64 

80 
69 

33 
58 

85 

62 

82 
65 

79 
58 

83 
56 

84 
61 

86 
63 

87 
64 

90 
66 

88 
66 

88 
64 

88 
63 

89 
66 

77 
67 

84 

67 

81 
51 

86.0 
65.6 

QUINCY   EXP  STATION 

MAX 
MIN 

89 
68 

39 
69 

85 
66 

82 
69 

90 
71 

89 
71 

88 
68 

81 
68 

84 
66 

82 
56 

83 
58 

89 
60 

90 
56 

85 
52 

76 
40 

81 
41 

75 
61 

71 
46 

71 
46 

76 
44 

60 
43 

86 
47 

84 
55 

85 
59 

80 
49 

80 
40 

83 
50 

81 
42 

78 
62 

70 
46 

69 
38 

81.8 
65.1 

RAIFORD  ST  PRISON 

MAX 
MIN 

90 
63 

89 
63 

87 

69 

85 
70 

85 

70 

39 
72 

39 

65 

89 
64 

86 
62 

33 
61 

87 
66 

85 

58 

87 
63 

85 
61 

77 
39 

80 
40 

80 
60 

73 
44 

73 
45 

78 
43 

81 
52 

83 
50 

84 

55 

87 
66 

83 
67 

81 
48 

84 
47 

84 
52 

63 
65 

31 
53 

71 
44 

83.2 
57.0 

ROYAL  PALM  RANSER  STA 

MAX 
MIN 

88 
68 

88 
70 

88 
69 

89 
71 

89 
70 

88 
71 

88 
70 

89 
69 

86 
69 

87 
68 

80 
68 

78 
68 

83 
65 

81 
65 

81 
58 

81 

56 

84 

58 

82 
69 

79 

57 

82 
53 

86 
57 

83 
68 

80 
69 

86 
68 

85 
66 

86 
62 

86 
62 

34 
62 

82 
61 

87 
64 

62 
56 

84.4 
64.7 

SAINT  AUQUSTINE 

MAX 
MIN 

88 

68 

88 
74 

80 

72 

85 
71 

83 

73 

88 

73 

87 
74 

88 
68 

81 

71 

78 
71 

36 
71 

81 

71 

82 
63 

79 
66 

79 
49 

79 
48 

71 

58 

73 
49 

70 
43 

76 

50 

76 

56 

80 
50 

84 

69 

81 
64 

79 

59 

79 
54 

80 
51 

82 
55 

82 
66 

76 
55 

73 
44 

80.5 
61  .6 

SAINT  LEO 

MAX 
MIN 

84 
69 

85 
69 

85 
71 

90 
71 

91 
70 

91 
72 

89 
69 

89 
68 

86 
70 

37 
67 

88 
69 

85 
68 

89 
68 

80 
65 

80 
66 

81 
51 

78 
57 

78 
54 

71 
51 

79 

53 

82 
59 

82 
58 

84 
61 

87 
63 

84 
65 

85 
59 

86 
69 

86 

51 

79 
67 

72 
58 

75 
61 

83.5 
62.5 

SAINT  MARKS   6  SE 

MAX 
MIN 

88 
68 

91 

66 

39 
67 

86 
70 

88 
71 

87 
73 

86 

72 

86 
69 

86 

68 

86 
60 

90 
62 

90 
62 

90 
60 

82 
55 

75 
45 

78 
45 

75 
60 

72 
46 

72 
45 

78 
45 

81 
48 

83 
50 

63 
54 

80 
60 

79 
52 

77 
46 

76 
46 

77 
48 

80 
65 

72 
48 

70 
40 

81  .7 
57  .0 

ST  PETERSBURG 

MAX 
MIN 

89 
71 

38 
71 

39 
72 

88 
71 

90 
74 

90 
74 

90 
74 

88 
73 

90 
73 

39 
70 

86 
70 

84 
70 

34 
70 

77 
68 

76 

59 

76 

57 

84 
66 

73 
59 

69 
57 

79 
54 

31 
61 

83 
62 

66 
64 

86 
60 

83 
65 

84 
62 

82 
61 

84 
64 

81 
70 

69 
67 

74 
58 

83.0 
66  .0 

SANFORD 

MAX 
MIN 

89 
70 

87 
71 

87 
71 

85 
69 

87 
69 

89 
71 

89 
69 

89 
67 

84 
71 

86 
70 

85 
70 

84 
70 

81 
67 

80 
65 

77 
51 

78 
SO 

76 

60 

73 

55 

70 
48 

72 

58 

82 
62 

84 
64 

65 
61 

87 
63 

82 
66 

82 
62 

83 
66 

86 
57 

77 
66 

76 

62 

73 
46 

62.1 
63.1 

SARASOTA 

MAX 
MIN 

90 
69 

85 
69 

90 
70 

91 

71 

91 
71 

92 
72 

90 

71 

90 

63 

89 
70 

39 

70 

87 
68 

85 
68 

85 
68 

83 
64 

79 
57 

82 
56 

86 

61 

77 
61 

73 
54 

80 
51 

84 

60 

86 
63 

87 

62 

87 
63 

87 
65 

85 
60 

85 
58 

35 
62 

62 
68 

79 
65 

79 
52 

85.1 
64.1 

SECOTAN 

MAX 

MIN 

91 
70 

93 
68 

92 
69 

92 
67 

93 
69 

92 
72 

89 
64 

89 
66 

82 
67 

86 
57 

90 
69 

90 
63 

89 
57 

35 
47 

78 
36 

82 
37 

72 
56 

75 
47 

73 
39 

72 
40 

82 
39 

85 
43 

82 
49 

83 
66 

83 
50 

60 
40 

83 
42 

80 
49 

82 
60 

83 
47 

76 
36 

84.0 
53.2 

SOUTH  MIAMI   3  W 

MAX 
MIN 

36 
70 

86 
71 

87 
72 

89 
73 

88 

72 

88 
76 

88 
76 

89 
74 

86 
76 

86 
69 

76 
69 

75 
68 

84 
65 

66 
66 

82 
61 

79 
54 

86 
56 

79 
66 

75 
69 

81 
58 

82 
70 

82 
68 

83 
73 

85 
73 

84 

69 

86 
63 

85 
61 

85 
63 

84 
64 

86 
66 

79 
67 

33.7 
67  .0 

STUART 

MAX 
MIN 

90 
72 

89 
72 

88 
71 

88 
72 

37 
74 

88 
79 

87 
73 

90 
72 

89 
73 

86 
70 

78 
69 

81 
69 

79 
70 

86 
67 

76 
63 

77 

55 

85 
67 

79 
67 

74 

56 

78 
56 

81 

67 

82 
70 

84 

74 

86 
73 

83 
66 

82 
67 

82 
63 

83 
61 

83 
65 

32 
67 

76 
47 

83.3 
67.2 

SUNNILAND 

MAX 
MIN 

87 
70 

89 
71 

89 
70 

90 
72 

38 
72 

89 
72 

89 
73 

89 
69 

88 
70 

86 
70 

30 
69 

31 
69 

84 

68 

88 
65 

30 
56 

82 
56 

85 
61 

82 
62 

73 

56 

81 
54 

82 
63 

63 
64 

64 

68 

86 
65 

85 
64 

86 
62 

88 
59 

87 
60 

36 
61 

77 
49 

85.0 
64.7 

TALLAHASSEE  WB  AP 

MAX 
MIN 

90 
69 

88 
69 

82 
67 

31 

70 

89 

73 

88 
72 

88 
70 

82 

63 

33 
65 

32 
58 

87 
61 

85 
62 

86 

58 

74 
47 

72 
41 

80 
41 

70 

52 

70 
44 

70 
46 

74 
46 

78 
47 

83 
48 

79 

58 

82 
62 

73 
48 

77 
42 

80 
42 

80 
44 

78 
56 

67 
45 

68 
39 

79.6 
66.2 

TAMIAMI    TRL  40  MI  BENO 

MAX 
MIN 

90 
72 

90 
73 

91 
74 

89 
74 

92 
75 

89 
75 

89 
74 

87 
73 

89 
74 

87 
71 

89 
69 

80 
69 

76 
68 

89 
68 

87 
61 

81 
61 

81 
63 

85 
69 

82 
61 

80 
60 

83 
64 

85 
69 

84 
70 

82 
68 

86 
69 

88 
67 

87 
67 

87 
68 

84 
64 

63 
67 

82 
60 

65.6 
68.3 

TAMPA   WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

89 
69 

86 
70 

86 
70 

88 
71 

88 
71 

90 
73 

89 
69 

67 
69 

88 
72 

87 
69 

87 
69 

83 
68 

84 

68 

77 
60 

77 
55 

77 

55 

82 
65 

74 
58 

70 
53 

79 
52 

81 
60 

83 
63 

86 
63 

84 
64 

86 
64 

82 
59 

81 

58 

83 
63 

80 
68 

72 
66 

73 
53 

82.5 
63.8 

TARPON  SPRINGS 

MAX 
MIN 

91 
69 

90 
69 

86 
70 

87 
71 

88 

72 

90 
73 

91 
71 

88 
68 

8B 
70 

90 
68 

89 
65 

89 
68 

86 
67 

82 
68 

72 
50 

79 
55 

77 
62 

61 
66 

79 
50 

62 
62 

80 
53 

79 
56 

81 
69 

87 
64 

85 
64 

81 
58 

82 
57 

81 
69 

83 
66 

81 
66 

72 
53 

83.1 
62.9 

TAVERN lER 

MAX 
MIN 

87 
74 

85 
76 

85 
77 

86 
74 

86 
73 

86 
77 

85 
75 

86 

75 

66 
74 

85 
76 

81 
69 

79 
71 

83 
72 

84 

71 

82 
70 

80 
63 

82 
69 

82 
73 

77 
68 

80 
66 

83 
59 

83 
60 

79 

61 

82 
66 

83 
73 

82 
72 

82 
74 

82 
76 

83 

75 

83 
74 

7» 

64 

82.8 
70.9 

TITUSVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

87 
66 

89 
70 

87 

70 

87 
69 

38 
70 

88 
72 

87 
71 

86 
68 

86 
68 

87 
71 

91 
69 

83 
68 

77 
67 

83 
66 

78 
54 

77 
49 

86 
56 

78 

57 

73 
51 

80 

52 

61 
68 

81 
63 

84 
66 

84 

62 

81 
63 

SI 

68 

83 
56 

85 
55 

77 
64 

73 
61 

75 
44 

82.6 
62.4 

VENICE 

MAX 
MIN 

91 
69 

87 

68 

89 
69 

89 
69 

90 
70 

92 
71 

90 
69 

89 
67 

90 
69 

90 
69 

88 
68 

83 
68 

84 
69 

84 
65 

77 
57 

79 

58 

82 
63 

79 
63 

74 
56 

80 
53 

83 
61 

86 
63 

86 
63 

89 
64 

86 
65 

S3 
61 

85 
60 

83 
63 

79 
68 

78 
69 

77 
53 

84.5 
64.6 

VERO  BEACH  CAA  AP 

MAX 
MIN 

87 
72 

87 
72 

37 
72 

88 
72 

38 
72 

87 
76 

87 
78 

86 
69 

86 
70 

84 
70 

79 
70 

60 
68 

75 
69 

83 
65 

77 
66 

76 
56 

86 
63 

77 
61 

74 

55 

81 

68 

82 
69 

82 
70 

83 
75 

83 
69 

81 
65 

81 
65 

83 
63 

83 
60 

83 
64 

77 
56 

74 

52 

82.2 
66.2 

WAUCHULA   2  NW 

MAX 
MIN 

89 
67 

84 
67 

89 
69 

92 
69 

91 
69 

39 
70 

89 

67 

86 
64 

87 
69 

87 
68 

63 
68 

63 
68 

85 
68 

86 
60 

79 
51 

79 
48 

86 
54 

86 
60 

73 
51 

80 
46 

81 
57 

83 
61 

85 
60 

87 
61 

86 
62 

86 

58 

86 
56 

30 
58 

79 
64 

76 
65 

77 
43 

84.2 
61  .2 

WEST   PALM  OEACH 

MAX 
MIN 

85 
76 

85 
74 

86 

78 

85 
79 

86 
80 

85 
30 

84 

79 

85 
78 

84 
77 

84 
79 

80 
70 

80 
71 

83 
72 

67 
69 

77 
61 

78 
62 

86 
66 

79 
70 

76 
61 

80 
61 

82 
75 

80 
76 

81 
76 

83 
76 

64 
72 

83 
69 

83 
70 

31 
75 

82 
69 

81 
69 

59 

82.3 
71.9 
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Table  S  •  Continued  

StatioB 

WEST  PALM  BEACH  WS  AP 
WINTER  HAVEN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


DAILY  TEMPERATURES 


88  88  89 
7*     71  74 


90  84  89 
70      72  71 


89  89 

79  79 


89     88     87     86     79  31 

79     76     75  '  71     70  70 


92  91  90  ■  88  87 
71     72     73  :  70  67 


88  35  84 
70     70  68 


Day  Of  Month 
16 


84  88  77 
69  67  59 

85  83  77 
69  64  57 


FLOBIDA 
OCTOBER  1955 


76  83 
59  60 


79     83     74  71 

51      58      59  '  54 


23     24     2S  I  26    27  28 


82  83  85 
76     75  75 


83  85 
64  64 


85  85  84  84  84  82  79  84«3 
69     66     66     69     64     63     59  69al 


84  82  85  I  85  80  74  75  83 ^5 
65     62     60     62     62     64     49  64.1 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  oi  month 


:MaDOD 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BAT  LAKE 

EVAP 

.  23 

.  25 

.  16 

.37 

.  20 

.  18 

.17 

.  23 

.  14 

.  16 

.  20 

.17 

.  12 

.  14 

.  16 

.  17 

.  15 

.  10 

.  18 

.12 

.  18 

.  17 

.18 

.16 

.  17 

.19 

.13 

.18 

.14 

.01 

.  15 

5.26 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

.15 
168 

.21 
112 

.16 

105 

.12 
90 

.17 
99 

.13 
143 

.20 
136 

.20 
107 

.15 
167 

.22 
126 

.11 
118 

« 

137 

.09 
101 

.16 

175 

* 

.69 

.16 
135 

.  18 
155 

.21 
203 

.11 

209 

.24 

217 

.19 
222 

.13 
154 

.16 
147 

.18 

.13 

.22 
101 

.15 
135 

.11 
140 

.18 
168 

5.11 
B3896 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

.23 

70 

.21 
29 

.21 

73 

.14 

28 

.19 
40 

.19 
39 

.24 

77 

.20 
49 

.21 

56 

.21 

57 

.16 
53 

.12 

53 

.05 
14 

.15 

20 

.33 
45 

.15 
45 

.18 
26 

.20 
68 

.11 

25 

.20 
52 

.23 
120 

.27 
128 

.22 
166 

.21 
126 

.18 

60 

.16 

50 

.18 

25 

.17 
25 

.14 
34 

.12 
32 

.21 

68 

5.77 
1753 

GAINESVILLE  3  »SW 

EVAP 
WIND 
MAX 
HIN 

.32 
66 
92 
63 

.28 
112 
90 
68 

.12 
55 
82 
70 

.09 
57 
89 
72 

.14 
37 
92 
71 

.21 
54 
91 

73 

.23 
52 
94 

70 

.27 
35 
95 
74 

.24 
86 
89 
71 

.00 
97 
85 
63 

.18 

76 
88 

75 

.22 
44 
89 

77 

.20 
47 
91 
74 

.25 
52 
88 
75 

.33 
70 
76 
45 

.20 
40 
78 
46 

.27 
51 
71 
61 

.20 
52 
75 
52 

.12 
23 
77 
49 

.14 

82 
80 
50 

.15 
70 
84 

56 

.24 
28 
84 

52 

.18 
61 
85 
60 

.09 
40 
90 
68 

.24 
40 
89 
62 

.18 
47 
84 

56 

.13 
18 
85 
55 

.09 
36 
84 
56 

.16 
78 
83 
61 

.27 
88 
81 
58 

.12 
37 
74 
48 

5.86 
1731 
85.0 
62.3 

BIALEAH 

EVAP 
WIND 

.19 
60 

.18 
31 

.12 
23 

.21 
59 

.16 
52 

.25 
98 

.27 
78 

.22 
73 

.11 
96 

32 

31 

19 

29 

.29 
47 

.20 
30 

.14 
24 

.23 
62 

.10 
37 

.  22 

37 

.15 
95 

.28 
100 

.23 
151 

.16 
127 

.15 
71 

.17 
39 

.16 
30 

.18 
32 

.19 
41 

.12 
33 

.15 
45 

.19 
63 

B5.76 
1745 

LOXAHATCHEE 

EVAP 

.19 

.10 

.14 

.14 

.15 

.18 

.21 

.15 

.15 

.07 

.09 

.08 

.16 

.25 

.11 

.25 

.13 

.14 

.13 

.13 

.14 

.14 

.14 

.05 

.13 

.12 

.12 

.10 

.34 

.15 

B4.53 

IIOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 
WIND 

.25 
73 

.30 
88 

.19 
41 

.20 
38 

.23 
47 

.19 
36 

.29 
82 

.21 
52 

.21 

57 

.28 
82 

.21 
88 

.12 
64 

.10 
80 

.17 
51 

.19 
41 

.20 
36 

.22 
37 

.30 
118 

.15 
30 

.21 
58 

.16 
82 

.23 
89 

.14 
111 

.21 
81 

.18 
64 

.20 
72 

.17 
38 

.18 
31 

.19 
39 

.15 
60 

.19 
S3 

6.22 
1919 

ORLANDO  WATER  PLANT 

EVAP 
WIND 

.17 
11 

« 
* 

.23 
45 

.07 
9 

.09 
17 

.16 
38 

.26 
45 

.10 
16 

.11 
30 

.13 
28 

.13 
38 

.00 
22 

.16 
14 

.09 
18 

.24 
37 

.16 

20 

.06 
10 

.15 
28 

.16 

30 

.18 
63 

.04 
15 

.26 
64 

* 

.25 
23 

.16 
25 

.14 

26 

.11 
8 

.13 

10 

.07 
11 

.11 
35 

.16 

26 

4.08 
762 

SUNNILAND 

EVAP 
WIND 

.16 
100 

.11 
51 

.13 

50 

.13 
55 

.11 

70 

.18 
88 

.16 
78 

.20 
85 

.16 

90 

.10 
64 

.08 
84 

.09 
79 

.12 

50 

.10 
48 

.27 

100 

.13 
51 

.17 
77 

.12 
71 

.20 
104 

.14 
98 

.14 
115 

.16 
111 

.20 
150 

.24 

88 

.10 
76 

.09 
52 

.17 
41 

.09 
37 

• 

.22 
138 

.16 
64 

4.43 

2365 

TAMI.Mil  THL  40  HI  BEND 

EVAP 

.23 

.22 

.15 

.11 

.17 

.16 

.23 

.20 

.20 

.15 

.14 

.06 

.01 

.08 

.28 

.18 

.16 

.15 

.12 

.18 

.14 

.18 

.19 

.10 

.17 

.18 

.16 

.14 

.16 

.07 

.09 

4.76 

VEHO  BEACH  CAA  AP 

EVAP 

.24 

.26 

.24 

.30 

.21 

.17 

.37 

.40 

.23 

.21 

.13 

.03 

.08 

.10 

.28 

.24 

.22 

.23 

.21 

.23 

.31 

.34 

.34 

.24 

.17 

.18 

.25 

.21 

.11 

.27 

B7.03 

UAX  and  MIN  in  Table  6  refer  to  extremes  of 
temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during 
24  bours  ending  at  time  of  observation. 


RSTERKHCE  NOTES 

Th9  four  dlflt  ld«Dtlf leatloa  onabers  in  the  ladax  nurnbar  coltum  of  tho  Stntloa  Index          »«Blffn«d  on  ■  state  basis.    There  will  be  no  doplleatloa  of  nuabera  elthln  a  atate. 
riguree  and  letters  follorlac  the  station  aa«e,  each  as  12  SSt,  Indicate  distance  In  slleB  and  direction  fros  the  post  office. 
Observation  tlsies  given  In  the  Station  Index  are  la  local  standard  tlse. 

Delared  data  and  corrections  will  be  carried  onlj  la  the  June  and  Decesber  Issaes  of  this  bnlletla. 
Heatlas  decree  days  for  the  preceding  13  sontha  sill  be  carried  In  the  Jane  Issue  of  this  balletln. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  shlch  data  are  aot  listed  in  the  tables,  are  either  slselng  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  Issue. 

Unless  otherslse  indicated,  dl-enslonal  units  used  In  this  bulletin  are:  te-perature  In  T. .  precipitation  aad  evaporation  la  Inches,  and  wind  Mvsasnt  in  allss.  Degree  dajs  are  based  on 
average  of  85'  P. 

»vapor»tlon  Is  sessured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  dlaseter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 
Sleet  and  hall  were  Included  In  snowfall  totals  la  Table  1,  beginning  with  Jaly  1M8. 
Asounts  In  Table  3  are  fros  aon-recordlng  gages,  unless  otherwise  Indicated. 

Dat»  Id  Tables  3.  5  and  6  are  for  the  24  hours  ending  at  tlae  of  observation.     See  the  Station  ladss  for  observation  tlse. 

-    lo  record  in  Tables  3.   8  and  the  Station  Index.     Ho  record  In  Tables  3  and  5  Is  Isdlcated  by  ao  entry. 
+    And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•  Asount  Included  in  follovlnK  seasuresent ,   tlae  distribution  unknown.  ....  .aaj 

(T    D.ta  in  the  coIumd  forserly  headed  Ho.  of  Days  .01  or  sore  have  been  changed  to  9o.  of  Days  .10  or  sore  effective  J"aary  1,  19M  ,„  .  .k.i.., 

#  Thersoseters  are  generally  exposed  in  a  shelier  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  Indicates  that  the  tb«r«>»>t«r.  are  exposed  In  a  shelter  loca- 
the  roof  of  a  building. 

Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 
AM    Data  baaed  on  observational  day  ending  before  noon. 
I    \VT^l'~^t,r  ll'\jS.ll'-\ol«^        tb.  3...10.  I.d..  th,  l..t.r  -C-  .-die....  r.c<.,d.,  ...tlo...     -n,...  .t...o=.  .r.  p,.e....d  for  .p.cl.;  purpo...  ..d  .r.  pu.lt.h.d  l.t.r  I. 

T    Trace,   an  amount  too  ssall  to  seasore. 
T     Includes  total  for  previous  sootb. 

X    Observation  tlae  Is  1:30  a.s..  8.S.T,  of  the  following  day. 
Additional  lnfor«.tloa  regarding  the  cU-ate  of  Florida  -ay  be  obtained  by  writing  to  any  Weather  Bureau  Office  or  to  the  State  Cllaatologist  at  Weather  Bureau  Office.  Bo.  4158.  JachsonvU 
riorlda. 

I  per  year.     (Tsarly  subscription  Includes  the  Annual  Su-wry.)     Cheeks  aad  aoaey  orders  should  be  «de  payable  to  the  Super 
yvr  7«»  .      V  t  r    n,^_A...     (^n»vnHnt  Prlntle*  Office.  Waahlastoa  2i.   D.  C. 
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STATION  INDEX 


FtORIOA 

OCTOeEfi  1955 


Suiion 

6 
2 

tSi 

County 

♦J 

Utttuda 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Station 

Index  No. 

1 

h 

County 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 
to 

jTemp. 

Predp 

|Temp.  1 

Predp 

APALACHICOLA  HB  CITY 

0211 

FRANKLIN 

39  44 

84  59 

13 

MID 

MID 

U. S.  HEATHER  BUREAU 

2  3  5 

C 

LONGBOAT  KEY 

5124 

MANATEE 

5  27  25 

82  39 

10 

6P 

G .  W .  HERR I HGSHAW 

3 

27  13 

81  51 

65 

6P 

6P 

L.  L.  ST IKEUEATHER 

2  3  3 

LOXAHATCHEE 

80  16 

•p 

2  3  5  6 

AVON  PARK 

HIGHLANDS 

27  36 

81  SO 

145 

6P 

6P 

2  3  5 

C 

LYNNE  4  SE 

5237 

8  29  10 

81  52 

90 

MID 

DTIS  B.  FORT 

C 

27  54 

81  30 

125 

5P 

5P 

CITY  OF  BARTOW 

2  3  5 

5275 

0  30  28 

83  29 

149 

7P 

7P 

T .  C .  MERCHANT 

2  3  5 

BAY  LAKE 

0520 

HILLSBOROUGH 

28  04 

82  30 

51 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

3  6 

MARATHON  VACA  KEY 

5351 

MONROE 

5  2*  43 

61  06 

6P 

6P 

U.S.  PUB. HEALTH  SVC 

2  3  5 

DCLLE  GLADE  EJIP  STA 

0611 

PALM  BEACH 

26  AO 

80  38 

16 

DA 

BA 

EVERGLADES  EXP  STA 

2  3  5  6 

MARIAWA  CAA  AP 

5367 

JACKSON 

,  30  50 

85  11 

110 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM, 

2  3  5 

8ELLE  GLADE  HRN  GATE  A 

PALM  SEACH 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MAR 1 ANNA   I NO  SC  HOOL 

5P 

^LA ,   IND. S . FOR  BOYS 

2  3  5 

BIG  PINE  KEY  INN 

24  40 

ei  21 

6 

6P 

6P 

WALTER  Z lEGNER 

2  9  5 

MAR  1 NELAND 

5391 

I  29  40 

61  13 

10 

MID 

4ARINE  STUDIO  INC 

c 

28  33 

81  06 

65 

MID 

MRS .MI LDRCD  M. GROSE 

c 

MAYO  5  NW 

5539 

LA  FAYETTE 

5  30  06 

83  14 

6P 

6P 

ROBERT  L.  AWIN 

2  3  5 

6LACKMAN  4  WNW 

0765 

OKALOOSA 

30  57 

86  42 

200 

MIO 

MRS.  5.  YOUNG6LOO0 

c 

MELBOURNE 

5612 

BREVARD 

2  26  05 

60  36 

20 

6A 

MELBOURNE  HlOt  SCH 

2  3  5 

c 

BLOUNTSTOHN  2'  SE 

CALHOUN 

30  26 

85  02 

51 

7A 

7A 

JOHN  PURIFOY 

2  3  5 

MERRITT  ISLAND 

5643 

BREVARD 

2  28  21 

60  42 

25 

6P 

6P 

R ICHARD  E .  DEWEY 

2  3  9 

BOCA  RATON 

PALM  BEACH 

26  21 

15 

HAROLD  A.  TURNER 

MIAMI  BAY  FRONT 

9653 

2  25  47 

9P 

5P 

2  3  9 

BRADENTON  EXP  STA 

27  29 

62  33 

10 

eA 

8A 

GULF  COAST   EXP  STA 

2  3  5 

5658 

2  25  47 

80  08 

9 

9P 

5P 

LIFE  GUARD  PATROL 

2  3  5 

BRANFORO 

SUWA NNEE 

29  58 

82  56 

MID 

MRS,  BEULAH  STANLEY 

C 

MIAMI  WB  AIRPORT 

5663 

2  29  49 

80  17 

8 

MID 

MID 

J. S .  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

BRISTOL 

1020 

LIBERTY 

30  26 

84  59 

160 

MID 

C 

« 

MIAMI  WB  CITY 

5668 

DADE 

2  25  47 

60  11 

8 

MID 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

6R00KSV1LLC  CHIN  HILL 

HERNANDO 

28  37 

82  22 

275 

5P 

5P 

W— CENT  FLA  EXP  STA 

2  3  5 

c 

MILTON  EXP  STATION 

5793 

SANTA  ROSA 

5  30  47 

87  09 

217 

5P 

5P 

AGR .  EXP .  STAT  1 ON 

2  3  5 

BUSHNELL  2  E 

MRS.  A .    H,  NELSON 

JEFFERSON 

5P 

A.  M.  PHILLIPS 

CAMP  BLAND [NO 

29  39 

81  59 

190 

5P 

3P 

TOMMY  F .  EDWARDS 

2  3  5 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

5899 

7  26  50 

81  05 

22 

8A 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  9  6 

c 

CANAL  POINT  GATE  5 

PALM  BEACH 

26  52 

80  58 

36 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

MOUNTAIN  LAKE 

5973 

7  27  96 

61  36 

160 

5P 

5P 

FOUNTAIN  UVKE  CORP 

2  3  5 

CANAL  POINT  USDA 

1276 

PALM  BEACH 

26  52 

80  36 

25 

MID 

8A 

SUGAR  PLANT  FLD  STA 

2  3  5 

MT  PLEASAMT 

5990 

GAOSOEN 

1  30  40 

84  42 

301 

6P 

6P 

A.  N.  HUBBARD 

2  3  5 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

1305 

MONROE 

25  11 

80  54 

* 

5P 

5P 

NATIONAL  PARK  SVC 

2  3  5 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

6065 

SARASOTA 

5  27  15 

82  19 

20 

8A 

STATE  PARK  SERVICE 

3 

ALLEN  T .  WEEKS 

CITY  OF  NAPLES 

CARRABELLE 

29  51 

84  40 

30 

6P 

6P 

EDGAR  E.  SMITH 

2  3  5 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 

6210 

2  29  05 

80  57 

10 

6P 

6P 

A(  B.  NORDMAN 

2  3  5 

CARrVILLE 

WASHI NGTON 

30  46 

85  49 

65 

CHESTER  fl.  DAVIS 

3 

6240 

OKALOOSA 

5  30  31 

66  30 

60 

6A 

SA 

JACKSON  GD. FOR, STA, 

2  3  5 

CEDAR  Kty 

1<>32 

LEVY 

29  08 

83  02 

19 

6P 

6P 

C.   C.  WHIODON 

2  3  5 

NITTAW*"!  S 

6251 

OSCEOLA 

8  27  56 

61  00 

60 

7A 

MRS. ANNIE  M.STEVENS 

3 

CHATTAHOOCHEE  1  W 

1502 

GADSDEN 

30  42 

84  32 

90 

7A 

GEORGE  HtM 

3 

N  NEW  RIVER  CANAL  1 

6316 

PALM  BEACH 

7  26  34 

60  45 

15 

MID 

U.  S .  GEO.  SURVEY 

c 

CHIPLEY  3  E 

WASHINGTON 

N  NEW  RIVER  CANAL  2 

PALM  BEACH 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

CLEARWATER  BEACH 

27  59 

82  50 

5 

6P 

|p 

CITY  OF  CLEARWATER 

2  3  5 

OASIS  FISHING  LODGE 

6404 

7  27  48 

61  12 

60 

5P 

5P 

PAUL  G.  BRYAN 

2  3  6 

c 

CLERMONT  6  S 

28  29 

61  46 

140 

6P 

6P 

ED  OLIVENBAUM 

2  3  5 

6414 

5  29  11 

62  08 

66 

5P 

5P 

STEPHEN  JEWETT 

2  3  5 

CLEWISTON 

1649 

HENDRY 

26  45 

60  55 

16 

8P 

GERVIN  N.  PITZEN 

3 

OCALA  2  NE 

6419 

MARION 

5  29  13 

82  07 

68 

BP 

ep 

AIRWAY  OBSERVER 

2  3  5 

CLEHISTON  U  S  ENGINEERS 

1654 

HENDRY 

26  45 

60  55 

20 

6A 

eA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6 

c 

OKEECHOBEE  9  W 

6480 

OKEECHOBEE 

7  27  14 

80  59 

30 

5P 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

3 

COCONUT  GROVE  7  S 

BUREAU  PLANT  IND, 

OKEECHOBEE  HRCN  GT  6 

OKEECHOBEE 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6 

CRESCENT  CITY  2  SM 

29  25 

61  31 

50 

6P 

6P 

W.   S.  NEW80LD 

2  3  5 

ORANGE  CITY 

6584 

VOLUSIA 

6  28  57 

81  IB 

36 

MIO 

CITY  OF  ORANGE  CITY 

c 

OKALOOSA 

30  46 

86  34 

236 

MID 

SOIL  CONSERV.  SVC 

c 

ORLANDO  WATER  PLANT 

6633 

ORANGE 

6  26  33 

81  21 

111 

5P 

SP 

ORLANDO  UTILI,  COW 

2  3  5  6 

CROSS^CITY 

2006 

DIXIE 

29  36 

63  07 

45 

MID 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

c 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

6636 

6  28  33 

81  20 

106 

MID 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

CROSS  CITY  CAA  AIRPORT 

2011 

DIXIE 

29  38 

83  06 

42 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

ORTONA  LOCK  2 

6667 

GLADES 

7  26  47 

81  18 

21 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

<■ 

DANIA  4  WNW 

BROWARD 

I 

FLA,  POWER  &  LIGHT 

3 

PALATKA 

6P 

CITY  OF  PALATKA 

2  3  5 

DATTONA  BEACH 

29  13 

81  02 

9A 

9A 

NEWS-JOURNAL  CORP 

2  3  5 

6828 

WA KULLA 

5  30  02 

64  24 

9 

MID 

MR .  OT I S  L .  VAUSE 

DAYTONA  BEACH  MB  AP 

29  11 

81  03 

31 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

PANAMA  CITY 

6836 

5  30  10 

65  40 

10 

5P 

5P 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

2  3  5 

DE  FUNIAk  springs 

2220 

WALTON 

3 

30  43 

86  07 

255 

5P 

5P 

H-  C,  STORRS 

2  3  5 

PANAMA  CITY  2 

6841 

BAY 

5  30  10 

85  40 

37 

MID 

FU.  FOREST  SERVICE 

c 

DE  LAND 

2229 

VOLUSIA 

29  02 

81  16 

33 

9A 

9A 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

2  3  5 

PARISH 

6880 

MANATEE 

9  27  35 

62  29 

44 

MID 

CHARLES  W.  PARRISH 

c 

DOWLING  PARK 

Suwannee 

MRS.  HATTIE  TOOLE 

PCNNSUCO  4  NW 

U.  S,  GEO.  SURVEY 

DRY  T0RTUGA5 

MONROE 

24  38 

82  52 

3 

6P 

6P 

JOHN  R.  DEWEESE 

2  3  5 

PENSACOLA  CAA  AP 

6997 

ESCAMBIA 

5  30  28 

87  12 

110 

MID 

MIO 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

EUSTIS  2  S 

28  50 

81  41 

65 

6P 

HOWARD  J.  DICK 

2  3  5 

PENSACOLA  WB  CITY 

7002 

ESCAMBIA 

5  30  25 

67  13 

13 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

EVERGLADES 

2850 

COLLIER 

5 

25  51 

81  23 

3 

6P 

6P 

MANHATTAN  MERC. CORP 

2  3  5 

PETERS 

7033 

DADE 

2  25  36 

80  21 

16 

6A 

DI  GIORGIO  FRUIT 

3 

FEDERAL  POINT 

2915 

PUT NAM 

29  44 

81  32 

5 

6P 

6P 

BRUCE  GRAY 

2  3  5 

PLANT  CITY 

7206 

HI LLS60R0UGH 

5  28  01 

62  06 

121 

9P 

5P 

D.  A.  STORMS 

2  3  5 

FELOA 

2923 

HENDRY 

H.  GREGORY  ATCHLEY 

pompano  beach 

BROWARD 

5P 

ST,  FARMERS'  MARKET 

fELLSMERE 

2936 

INDIAN  RIVER 

2 

27  46 

80  36 

25 

4P 

4P 

SUGAR  PROD.  ASSN. 

2  3  5 

PORT  MAYACA  S  L  CNL 

7293 

MART  IN 

7  26  59 

60  37 

34 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

FERNANOINA  BEACH 

2944 

NASSAU 

2 

30  40 

81  27 

22 

5P 

5P 

LEWIS  K,  NOLAN 

2  3  5 

PUNTA  GOROA 

7395 

CHARLOTTE 

5  26  56 

82  03 

5P 

5P 

E.  J.  MC  CAW 

2  3  5 

FORT  DRUM 

3137 

OKEECHOBEE 

7 

27  32 

80  46 

60 

MID 

MRS,   ANNIE  L.  TRIPP 

c 

QUINCY  EXP  STATION 

7424 

GADSDEN 

6  30  35 

84  35 

250 

5P 

5P 

N.FLA.   EXP.  STATION 

2  3  5 

FORT  LAUDERDALE 

3163 

BROWARD 

2 

26  06 

60  09 

10 

6P 

6P 

F.   P.   MEDFORD,  JR. 

2  3  5 

RAIFORO  STATE  PRISON 

7440 

UNION  1 

0  30  04 

82  11 

120 

4P 

4P 

FLA.  STATE  PRISON 

2  3  5 

c 

FT  LAUDERDALE  BAHIA-HAR 

3166 

BROWARD 

2 

6AHIA-MAH  YACHT  HPBF 

2  3  5 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

NATIONAL  PARK  SVC 

n  LAUDERDALE  EXP  STA 

3171 

BROWARD 

2 

26  06 

60  14 

7 

8A 

eA 

U  OF  F  PLANTATION  LAB  2  3  5  6 

SAINT  AUGUSTINE 

7812 

ST  JOHNS 

2  29  54 

81  19 

15 

6P 

6P 

CTY  OF  ST. AUGUSTINE 

2  3  5 

FORT  MYERS  WB  AIRPORT 

3166 

LEE 

5 

26  35 

81  52 

15 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

SAINT  LEO 

7851 

PASCO 

6  28  20 

82  15 

178 

7P 

7P 

GEORGE  £.  MONTPETIT 

2  3  5 

c 

FORT  PIERCE 

3207 

ST  LUCIE 

27  25 

60  19 

10 

MID 

MID 

CITY  OF  FT.  PIERCE 

2  3  5 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 

7859 

MARTIN 

2  27  05 

80  16 

15 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

FOUNTAIN  3  S 

3230 

BAY 

5 

30  26 

65  26 

6P 

5P 

FLA.   FOREST  SERVICE 

2  3  9 

SAINT  MARKS  6  5E 

7667 

WAKULLA 

5  30  09 

84  10 

17 

4P 

FISH  (r  WLDLIFE  SVC 

2  3  5 

GAINESVILLE  UNI  OF  FLA 

3316 

ALACHUA 

e 

165 

Ip 

H.  E.  BRATLEY 

2  3  5 

*^ 

ST  PETERSBURG 

PINELLAS 

5P 

CITY  OF  ST  PET'BURG 

2  3  5 

c 

GAINESVILLE  3  MSM 

3321 

ALACHUA 

29  38 

82  22 

66 

4P 

AGRONOMY  DEPT  U  OF  F 

2  3  5  6 

SAN FORD 

7977 

SEMINOLE 

6  28  49 

81  15 

12 

8A 

BA 

E.  J.  HOUGHTON,  JR, 

2  3  5 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

3470 

BAKER 

9 

30  15 

82  10 

G.ST.   M.  NURSERIES 

2  3  5 

SARASOTA 

8021 

SARASOTA 

5  27  21 

82  32 

30 

5P 

5P 

CITY  OF  SARASOTA 

2  3  5 

GRACEVILLE 

3538 

JACKSON 

3 

30  59 

85  30 

CHARLES  C.LIDDON.JR 

c 

SECOTAN 

809* 

TAYLOR 

5  30  12 

63  39 

50 

6P 

6P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

HART  LAKE 

3840 

ORANGE 

28  23 

81  14 

70 

8A 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

3 

SOUTH  MIAMI   3  W 

8396 

DADE 

2  25  45 

80  20 

13 

5P 

5P 

DONALD  W.  MORGAN 

2  3  9 

25  60 

80  17 

8 

6A 

MIAMI  WATER  PLANT 

2  3  5  6 

c 

8620 

MARTIN 

2  27  13 

60  15 

10 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WSTU 

2  3  5 

HIGH  SPRINGS 

29  SO 

82  36 

75 

5P 

5P 

GEO.  T.  ALEXANDER 

2  3  5 

SUNNILAND 

8671 

4  26  16 

61  21 

13 

5P 

5P 

SE  FOREST  EXP  STA 

2  3  9  6 

c 

NASSAU 

30  42 

81  56 

6P 

6P 

BRUNO  SCHR0B6ACH 

2  3  9 

TALLAHASSEE  WB  AP 

8758 

5  30  26 

64  20 

64 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

HILLSBOROUGH  RVR  5T  PH 

3986 

HILLSBOROUGH 

S 

28  09 

82  14 

50 

6A 

STATE  PARK 

TAMIAMI  CANAL 

8775 

DADE 

2  25  46 

60  27 

13 

MID 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

c 

HOLOPAW  3 

4075 

OSCEOLA 

26  11 

81  OS 

70 

MID 

TRIPLE  E. DEVELOP. CO 

c 

TAMIAMI   TRL  40  MI  BEND 

DADE 

4  25  46 

60  90 

12 

lOA 

lOA 

NATIONAL  PARK  SVC 

2  3  5  6 

c 

HOMESTEAD  EXP  STAT  ION 

25  30 

80  30 

11 

SUBTROPICAL  EXP  STA 

2  3  9 

c 

TAMPA  WB  AIRPORT 

HILLSBOROUGH 

5  27  58 

82  32 

19 

MID 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

HYPOLUXO 

PALM  BEACH 

26  33 

80  03 

12 

6P 

6P 

J.  L.  GARNETT 

2  3  5 

TARPON  SPRINGS 

5  26  09 

82  45 

8 

8A 

CITY  OF  TARPON  SP6S 

2  3  5 

29  02 

82  41 

12 

MID 

FLA.  POWER  COMPANY 

c 

TAVERNIER 

8S41 

MONROE 

2  25  01 

80  30 

5 

6P 

CAPT.  EUGENE  LOWE 

2  3  9 

INVERNESS 

26  50 

82  20 

70 

5P 

5P 

CITY  OF  INVERNESS 

2  3  5 

TITUSVILLE  2  W 

BREVARD 

2  26  37 

80  50 

40 

6P 

6P 

FRANK  B.  ROOF 

2  3  5 

ISLEWORTH 

ORANGE 

2B  28 

81  33 

115 

6P 

CHASE  &  COMPANY 

3 

TURKEY  HAMMOCK 

9046 

OSCEOLA 

7  27  46 

81  11 

5P 

5P 

COMBINED  WITH  STA  NO.  6404  7/55 

JACKSONVILLE  WB  AP 

30  25 

81  39 

24 

HID 

MID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

9176 

SARASOTA 

5  27  06 

82  27 

10 

5P 

5P 

E.   RAYMOND  WATSON 

2  3  5 

c 

JACKSONVI LLE  BEACH 

FIRE  DEPARTMENT 

2  3  5 

VENUS  3  SE 

VAN  T.  OXER 

c 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

30  20 

81  39 

16 

HID 

MID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

VERNON 

9206 

WASHINGTON 

3  30  38 

85  43 

46 

MID 

JAMES  D.  PARISH 

c 

JASPER  •>  ESF 

HAMILTON 

30  30 

82  48 

140 

5P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

VERO  BEACH  CAA  AP 

9214 

INDIAN  RIVER 

2  27  39 

60  25 

24 

MIO 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5  6 

c 

KENDALL  2  E 

4518 

DADE 

25  <^1 

80  17 

16 

7A 

DADE  CO.  NURSERIES 

3 

WAUCHULA  2  NW 

HARDEE 

5  27  34 

61  49 

120 

6P 

6P 

H.  L.  CARLTON 

2  3  5 

KEY  WEST  MB  CITY 

4575 

MONROE 

5 

24  33 

81  46 

9 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  9  5 

c 

t 

WEST  PALM  BEACH 

952  0 

PALM  BEACH 

2  26  43 

60  03 

19 

6P 

6P 

POST-TIMES 

2  3  5 

KISSIMMEE 

4620 

OSCEOLA 

28  18 

81  25 

69 

6P 

MRS.  MABEL  L.  LAKE 

2  3  5 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

9525 

2  26  41 

80  06 

15 

MIO 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

KISSIMMEE  2 

OSCEOLA 

28  18 

81  24 

68 

MID 

MRS.  MABEL  L .  LAKE 

WINTER  HAVEN 

9707 

S  28  01 

61  44 

175 

5P 

5P 

U.S.CITRUS  PRODUCTS 

2  3  5 

LA  BELLE 

4662 

HENDRY 

5 

26  46 

81  26 

13 

6P 

6P 

MRS.   ALICE   E.  HALL 

2  3  5 

NEW  STATIONS 

LAKE  ALFRED  EXP  STATION 

4707 

POLK 

5 

28  06 

61  43 

160 

5P 

5P 

CITRUS  EXP  STATION 

2  3  5 

MARRY  M,  TOLSON 

LAKE  CITY  2  E 

4731 

COLUMBIA 

10 

30  12 

82  35 

205 

5P 

5P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

2  3  9 

BASSON  PARK 

0390 

POLK 

7  27  50 

81  31 

150 

5P 

LAKE  NIAWASSE 

4771 

ORANGE 

8 

28  32 

81  26 

115 

SUBTROP  FRT  FLD  STA 

2  3  5 

DE  SOTO  CITY  4  SW 

2288 

HIGHLANDS 

7  27  25 

81  2B 

66 

BA 

chesley  a.  skipper 

LAKELAND  WB  CITY 

4797 

POLK 

5 

28  02 

81  57 

214 

MID 

MID 

U.«.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

FORT  GREEN  12  WSW 

3153 

MANATEE 

5  27  34 

82  08 

120 

7P 

OWEN  J.  KEEN 

LAKE  PLACID  2  SW 

4845 

HIGHLANDS 

7 

27  17 

81  23 

90 

6P 

6P 

COLB  DANLEY,  JR. 

2  3  5  6 

ISLAND  GROVE  2  WNW 

4327 

ALACHUA 

8  29  27 

82  06 

60 

9A 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

3 

COHNWELL  4  NW 

1669 

HIGHLANDS 

7  27  24 

81  10 

40 

8A 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

LAKE  TRAFFORD 

4866 

COLLIER 

26  26 

81  29 

27 

JAMBS  M.  PEPPER 

3 

LAMOtfT  e  W 

4892 

JEFFERSON 

5 

30  24 

83  35 

190 

HID 

TUMSSTON  PLANTATION 

c 

LEES BURG 

4980 

LAKE 

8 

28  49 

81  52 

65 

MID 

EDDIE  C.  BUTLER 

c 

LIGNUMVITAC  KEY 

5035 

MONROE 

2 

24  54 

80  42 

8 

HID 

DR.  E.  C.  LUNSFORD 

c 

LIVE  OAK  2  ESE 

5099 

SUWANNEE 

10 

30  17 

62  56 

120 

6P 

RADIO  STATION  HNER 

2  3  5 
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FLORIDA  -  NOVEMBER  1955 


WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

The  weather  of  the  month  was  highlighted 
by  generally  deficient  rainfall,  except 
for  parts  of  the  central  division,  and 
by  the  two  incursions  of  cold  weather 
from  the  north.     The  first  cold  spell 
was  noted  around  the  4th  and  5th,  and 
the  second  came  at  the  close  of  the 
month. 

Temperatures  averaged  near  the  long  term 
figure  for  the  State  as  a  whole.  The 
89°  maximum  for  the  month  was  a  very 
popular  reading,   being  noted  by  no  less 
than  six  stations,   all  around  or  shortly 
after  the  middle  of  the  month.     The  low 
of  20°  was  also  a  shared  reading,  being 
observed  at  both  Jasper  9  ESE  and  Secotan 
the  morning  of  the  30th.     All  temperature 
stations  in  the  northern  division  reported 
freezing  weather  on  two  or  more  days, 
but  only  half  of  the  stations  in  the 
central  division  reported  any  freezing 
weather,   and  none  of  the  reporting  sta- 
tions in  the  southern  division  experi- 
enced temperatures  as  low  as  32°. 

Precipitation  averaged  only  about  60  per 
cent  of  the  usual  expectancy,  and  many 
stations  in  the  southern  and  extreme 
western  portions  had  less  than  a  third 
of  the  normal  amount.     Plus  departures 
were  fairly  common  in  the  northern  part 
of  the  peninsula  where  rains  of  the  9th 
and  10th  were  heaviest.     The  greatest 
monthly  total  was  5.19  inches  at  Tarpon 
Springs,  while  the  least  was  a  skimpy 
0.09  inch  at  Fort  Pierce.     Tarpon  Springs 
measured  the  greatest  daily  amount  with 
3.56  inches  on  the  10th. 

Except  for  the  Pensacola  area,  sunshine 
was  5  per  cent  to  13  per  cent  greater 
than  normal  and  cloudiness  was  corre- 
spondingly less  than  usual. 

WEATHER  DETAILS 

At  the  beginning  of  the  month  a  small 
area  of  high  pressure  was  centered  off 
the  Georgia  coast,  with  fair  and  cool 
weather  prevailing  over  all  but  southern 
Florida.     Early  the  morning  of  the  3rd, 
a  moderate  cold  front  entered  the  extreme 
northwest  portion  of  the  State  and  moved 
to  the  extreme  southern  portion  by  the 
evening  of  the  5th.     Very  little  precipi- 
tation occurred  with  the  passage  of  this 
front,  but  it  was  followed  by  two  or 
three  days  of  quite  cool  weather,  some 
stations  reporting  the  lowest  temperature 
of  record  so  early  in  the  fall.     A  second 
cold  front  moved  across  the  State  on  the 
7th,  bringing  some  light  rain  to  the 
extreme  north  portion.     This  front  stag- 


nated over  the  southern  portion  of  the 
peninsula  on  the  8th.     A  small  low 
pressure  system  developed  on  the  front 
in  the  Gulf  on  the  9th,   and  moved  across 
the  northern  part  of  the  peninsula  on 
the  10th.     Widespread  precipitation 
occurred  on  the  9th  and  10th,  with 
amounts  mostly  near  or  in  excess  of  an 
inch  over  the  northern  half  of  the  pen- 
insula.    Fair  and  warm  weather  prevailed 
the  next  week,   but  on  the  17th  another 
cold  front  moved  into  the  State,  only 
to  become  stationary  over  the  southern 
portion  of  the  peninsula  on  the  18th. 
Some  rain  fell  over  the  extreme  portion 
on  the  18th.     Additional  cold  air  moved 
in  from  the  north  on  the  20th,  bringing 
much  cooler  weather  to  the  northern  half, 
and  pushing  the  front  well  beyond  the 
southern  tip  of  the  peninsula.     Fair  and 
mild  weather  returned  on  the  22nd  and 
persisted  until  the  29th,   though  a  weak 
frontal  system  crossed  the  State  on  the 
25-27th,  and  was  attended  by  light  rain. 
A  strong  cold  front  moved  in  from  the 
northwest  late  on  the   28th  and  swept 
across  the  State  on  the   29th,  bringing 
the  coldest  weather  of  the  month  to 
practically  all  stations  on  the  29th  or 
30th.     Little  or  no  precipitation  attended 
this  final  frontal  passage. 

WEATHER  EFFECTS 

At  the  beginning  of  the  month  all  crops 
were  in  generally  good  condition,  though 
some  citrus  groves  required  irrigation, 
and  there  was  much  marketing  of  truck. 
Pastures  and  ranges  were  in  fair  to  good 
condition,   and  needed  rain.     Some  frost 
was  noted  in  the  colder  parts  of  the 
north  portion  on  the  5th  and  6th,  but 
damage  was  light.     Rainfall  on  the  9th 
and  10th  was  most  timely  and  beneficial. 
Shipments  of  citrus  were  increasing  the 
last  half  of  the  month,   and  marketing  of 
truck  continued  active.     Warm,   dry  weather 
for  some  two  weeks  around  the  middle  of 
the  month  favored  purple  mite  and  red 
spider  infestations  in  citrus  groves,  and 
extensive  spraying  was  required.  Pastures 
and  ranges  again  were  in  need  of  addition- 
al moisture.     While  the  month-end  cold 
spell  required  firing  in  some  areas, 
groves  benefited  greatly.     The  small  amount 
of  unharvested  truck  in  the  north  was 
destroyed,   but  elsewhere  damage  was 
mostly  limited  to  tender  crops,  with 
minor  burn  damage  to  hardier  truck.  At 
the  end  of  the  month  all  sections  were 
in  need  of  rain. 

DESTRUCTIVE  STORMS  AND  FLOODS 

None  were  reported  during  the  month. 
V.  D.  Steves 
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Wind  direction 

Wind  apeed 
m.  p.  h. 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

SUitioB 

1 
1 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Faatest 
mile 

ol 

laatait  mile 

Dale  oi 
iaslest  mile 

1:30  a 
EST 

7:30  a 
EST 

1:30  p 
EST 

7:30  p 
EST 

Trace 

8 

S 

10-49 

661-001 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

poesible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
surmse  to  su 

APAIJVCHICOLA  WB  CITY 

7  .7 

26 

N 

26 

0 

1 

3 

1 

0 

0 

5 

77 

4.4 

DAYTONA  BEACH  WB  AIRPORT 

NW 

12 

8 . 0 

25* 

SSW 

16+ 

82 

85 

52 

75 

3 

1 

0 

0 

2 

0 

6 

- 

3.9 

FORT  MYERS  WB  AIRPORT 

7  .1 

25* 

SW 

10 

4 

1 

1 

0 

0 

0 

6 

3.0 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

SWf 

14t 

7  .8 

35t 

swt 

10 

80t 

83t 

47t 

69t 

2 

1 

2 

1 

0 

0 

6 

72t 

4. It 

KEY  WEST  WB  CITY 

7  . 8 

17 

N 

29+ 

87 

64 

77 

1 

2 

3 

0 

0 

0 

6 

73 

3.9 

LAKELAND  WB  CITY 

4.5 

0 

2 

1 

2 

0 

0 

5 

79 

3.0 

HIAUI  WB  CITY 

NNEt 

14t 

11.0 

31 

NE 

20 

82t 

85t 

55t 

70t 

4 

3 

1 

1 

0 

0 

9 

68 

3.S 

HIAIII  BEACH 

0 

4 

1 

0 

0 

0 

5 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

N 

14 

7.0 

28* 

s 

10 

89 

89 

50 

74 

1 

2 

0 

PENSACOLA  WB  CITY 

10.7 

20 

N 

25 

74t 

81t 

51t 

est 

2 

4 

2 

1 

0 

0 

9 

60 

TALLAHASSEE  WB  AIRPORT 

NW 

15 

5.7 

85 

87 

51 

78 

1 

3 

4 

0 

0 

0 

8 

S.O 

TAllPA  WB  AIRPORT 

N 

16 

8.7 

30« 

SSE 

10 

85 

85 

52 

74 

4 

1 

1 

0 

7 

80 

3.1 

WEST  PALM  BEACH  WB  AIRPORT 

E 

14 

10.7 

27* 

NME 

20 

80 

84 

54 

73 

3 

4 

2 

0 

0 

0 

9 

4.8 

f  Airport  Data 
*  This  datum  Is  obtained  by 
visual  observation  since  record- 
ing equipment  is  not  available. 
It  is  not  necessarily  the  fast- 
est mile  occurring  during  the 
period . 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Temperature 

Precipitation 

Year 

o 

Year 

« 

e 

<c 

e 

« 

• 

> 
< 

ja 

D» 

X 

J 

3 

> 
< 

Avei 

M 

c 

2 

1 

.3 

Ave. 

1891 

63.5 

86 

27 

1.98 

1916 

64 

9 

89 

22 

3.66 

1892 

62.6 

90 

31 

0.76 

1917 

60 

3 

85 

23 

0.58 

1893 

64.8 

88 

30 

2.  84 

1918 

64 

5 

90 

29 

3.46 

1894 

64.2 

88 

29 

3.02 

1919 

68 

6 

92 

34 

3.29 

1895 

64.8 

90 

30 

2.78 

1920 

63 

9 

89 

25 

4.06 

1896 

69.8 

90 

34 

3.  67 

1921 

67 

8 

92 

29 

2.  68 

1897 

66.  5 

89 

36 

1.82 

1922 

67 

3 

92 

26 

1.54 

1898 

65.5 

89 

30 

2  .  28 

1923 

61 

8 

89 

27 

0.85 

1899 

65.9 

87 

34 

0.78 

1924 

64 

7 

88 

23 

0.  54 

1900 

64.9 

92 

27 

1.27 

1925 

64 

1 

91 

24 

4.01 

1901 

59.3 

90 

21 

0.88 

1926 

62 

5 

91 

24 

3.15 

1902 

68.6 

91 

28 

3.15 

1927 

67 

7 

90 

23 

1.24 

1903 

62.6 

93 

17 

2.82 

1928 

63 

7 

93 

23 

0.70 

1904 

62.2 

86 

27 

2.99 

1929 

67 

9 

92 

21 

1.66 

1905 

66.1 

91 

31 

0.90 

1930 

63 

5 

91 

21 

3.  68 

1906 

66.4 

92 

25 

1. 18 

1931 

68 

1 

90 

30 

0.46 

1907 

64.9 

92 

26 

2.40 

1932 

62 

5 

89 

24 

4.52 

1908 

6S.6 

93 

25 

1.90 

1933 

63 

2 

89 

25 

1.  55 

1909 

66.5 

91 

27 

0.90 

1934 

66 

1 

91 

26 

1 .  59 

1910 

61.2 

89 

27 

1.90 

1935 

65 

8 

91 

21 

1.54 

1911 

65.9 

93 

20 

4. 14 

1936 

63 

7 

92 

18 

1.53 

1912 

62.6 

92 

25 

2.90 

1937 

62 

2 

89 

20 

4.34 

1913 

65.  5 

89 

25 

1.02 

1938 

67 

0 

94 

1.60 

1914 

63.9 

90 

19 

2.99 

1939 

62 

8 

90 

24 

1.36 

1915 

66.9 

92 

24 

2.  57 

1940 

64 

9 

91 

15 

1.25 

1941 

65 

6 

1942 

67 

1 

1943 

63 

1 

1944 

64 

0 

1945 

64 

8 

1946 

71 

1 

1947 

66 

9 

1948 

7J 

2 

1949 

62 

2 

1950 

62 

2 

1951 

63 

3 

1952 

65 

2 

1953 

65 

1 

1954 

63 

0 

1955 

65 

0 

All 
Years 


Temperature 


92 
91 


89 
89 


33 
32 
32 
26 
16 

23 
27 
29 
23 
20 


Averages  in  this  table  have  been  weighted  according  to  area 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NOVEMBER  1955 


Temperature 

Precipitation 

Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Grealesl  Day 

Date 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  Days 

Max 

Min. 

Total 

Mar.  Depth 
OD  Ground 

Dote 

5 

0 

0 
tn 

(-ICO 

Ota 

0  } 

Ota 

1.00 
or  More 

APALACHICOLA  WB  CITY  R 

68  •  6 

52.4 

—  .8 

79 

0 

0 

2 

0 

1 

BLOUNTSTOWN   2   SE  AM 

43.7 

57  2 

16 

23 

30 

266 

0 

0 

4 

0 

112 

2  04 

'39 

25 

*o 

0 

71  .3 

47.4 

59.4 

-  1.8 

82 

16 

26 

30 

201 

1.95 

_ 

,68 

•  94 

8 

.0 

0 

4 

2 

0 

CHIPLEY   3  E 

73.4 

45.8 

59.6 

.3 

86 

13  + 

21 

30 

214 

0 

4 

.57 

- 

3,08 

•  15 

19 

.0 

0 

4 

0 

0 

LKUbO    V.  1  1  "  Mr 

73  •  9 

44  ,0 

59.0 

85 

14  + 

23 

30 

204 

0 

1 . 34 

•  57 

.  0 

0 

3 

1 

DE   FUNIAK  SPRINGS 

71 

46.8 

59.2 

~  .1 

89 

1 5 

24 

217 

0 

0 

2 

0 

° 

3 

FERNANDINA  BEACH 

72»8 

52.1 

6  2.5 

~  .3 

84 

1 5 

30 

29 

125 

0 

0 

2 

0 

1*20 

111 
* 

•  91 

10 

*0 

1 

FOUNTAIN  3  S 

72.4 

44,6 

58.5 

85 

14 

25 

29 

219 

0 

1.66 

.47 

7 

.0 

0 

6 

0 

0 

74,5 

45.4 

60.0 

-1,1 

84 

14 

24 

30 

172 

0 

2 

1.19 

- 

.52 

.66 

10 

,0 

0 

2 

1 

0 

72.9 

43  •  8 

58.4 

2,4 

84 

14 

22 

30 

210 

^ 

1.03 

.75 

.61 

10 

.0 

* 

^ 

JACKSONVILLE  WB  AP  R 

73.4 

61.3 

—  ,3 

86 

1 5 

29 

3  0 

154 

0 

0 

2 

0 

1  90 

,28 

1  01 

26 

.  0 

2 

2 

JACKSONVILLE  BEACH 

5^'4M 

0 

0 

2 

0 

1.75 

1.18 

10 

3 

1 

lA/'ic  QfiMV/ 1 1  1  P  yn  f  T  TV  R 

J  At  r\  OUM  V  iLLtWDtllT  K 

72.5 

52.1 

62.3 

-  ,4 

84 

15 

31 

29+ 

136 

1.17 

- 

,40 

•  83 

10 

,0 

0 

3 

1 

0 

JASPER  9  ESE 

73.1 

41.9 

57.5 

84 

14 

20 

30 

234 

^ 

1.40 

•  30 

26 

,0 

0 

3 

I 

0 

75.1 

46.5 

60.8 

-  ,8 

86 

14 

25 

30 

161 

Q 

•  65 

- 

1.07 

•  43 

10 

,0 

0 

0 

LIVE  OAK  2  ESE 

73.6 

45,6 

59.6 

85 

13  + 

22 

30 

192 

0 

0 

3 

0 

.72 

.57 

10 

,0 

0 

0 

MADISON 

71.6 

47,6 

59,6 

-  1,1 

85 

14+ 

25 

30 

200 

0 

0 

2 

0 

1.71 

.55 

•  70 

8 

•  0 

0 

0 

UADIAMkIA     I'  H  A  AO 

MmKIANiMA    LAA  Ar 

69.9 

45.8 

57.9 

85 

14 

24 

30 

253 

0 

0 

2 

0 

.66 

.41 

24 

.0 

0 

2 

0 

0 

MAKiANNA    INU  OLHUUL 

71.8 

46.5 

59.2 

,0 

86 

13 

23 

29 

219 

0 

0 

2 

0 

.68 

- 

2.18 

.30 

24 

.0 

0 

2 

0 

0 

MAYO    5  NW 

74.0 

45.4 

59.7 

86 

14 

2 1 

30 

1 84 

0 

0 

3 

0 

.57 

.39 

10 

,  Q 

Q 

2 

0 

Q 

MILTON  EXP  STATION 

70  4 

45  9 

58  2 

85 

14 

24 

29 

244 

0 

0 

3 

0 

1.05 

.52 

1 9 

.  0 

Q 

* 

1 

Q 

MONT  I  CELLO 

72.5 

45.9 

59.2 

-  ,3 

88 

14 

24 

30 

206 

0 

0 

3 

0 

1.51 

1,03 

,55 

26 

.  0 

0 

3 

2 

0 

MT  PLEASANT 

72.6 

47.7 

60.2 

1.5 

85 

14+ 

21 

30 

200 

Q 

Q 

.79 

- 

1.65 

,30 

7 

.0 

0 

S 

0 

0 

NICEVILLE  AM 

71.0 

43.5 

57,3 

-  2.0 

82 

15+ 

24 

29 

262 

.0 

0 

PANAMA  CITY 

M 

80 

14  + 

28 

29 

Q 

Q 

2 

Q 

1.07 

2.15 

.40 

10 

.  0 

Q 

PEN5AC0LA  CAA  AP 

69.4 

48.6 

59.0 

83 

14  + 

27 

29 

220 

0 

0 

2 

0 

.  64 

.42 

25 

.  0 

0 

PENSACOLA  WB  CITY  R 

67.5 

49.8 

58.7 

-  1.5 

79 

1  3+ 

28 

29 

226 

0 

0 

2 

0 

1.37 

2.47 

.65 

10 

.  0 

0 

0 

72.0 

45.8 

58.9 

-  .3 

85 

14 

25 

29 

214 

Q 

Q 

Q 

.77 

- 

2,27 

.32 

10 

.0 

0 

3 

0 

0 

C4TWT    MADVC    f\  CP 

70.2 

47.3 

58.8 

-  .7 

80 

14 

26 

29+ 

203 

^ 

Q 

^ 

1.88 

1,32 

1.10 

8 

.0 

0 

2 

2 

1 

SECOT AN 

73.0 

43  ■  8 

58.4 

87 

14 

20 

30 

216 

^ 

2.01 

.75 

8 

.0 

0 

* 

0 

TALLAHASSEE  WB  AP 

70.0 

45.9 

5  8.0 

-  .8 

84 

1 5 

26 

3  0 

24  0 

0 

0 

2 

0 

.  97 

1,55 

.  27 

8+ 

,  0 

0 

01  VISION 

59.4 

1.18 

.0 

M IDDLE  DI V I S ION 

BARTOW  AM 

79.2 

51.3 

65.3 

-  1,2 

85 

16+ 

33 

30 

44 

0 

0 

0 

0 

1.85 

,23 

1.64 

10 

.0 

0 

2 

1 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

74.8 

54.0 

64.4 

-  1,4 

81 

13  + 

33 

30 

84 

0 

0 

0 

0 

3.11 

1,04 

3.05 

10 

.0 

0 

1 

1 

1 

BUSHNELL  2  E 

77.8 

49.5 

63.7 

-  1,8 

85 

15+ 

27 

30 

93 

0 

0 

1 

0 

3.57 

1.71 

3,09 

10 

.0 

0 

3 

1 

1 

CAMP  BLAND I NG 

75,5 

49,5 

62.5 

84 

14 

29 

30 

121 

0 

0 

2 

0 

1.96 

1.75 

10 

.0 

0 

1 

1 

1 

CEDAR  KEY 

72.7 

54,4 

63.6 

-  1,1 

79 

2  + 

33 

30 

90 

0 

0 

0 

0 

.  80 

•  86 

.64 

26 

.0 

0 

2 

0 

CLEARWATER  BEACH 

76,0 

60,1 

68.1 

83 

12  + 

.39 

30 

36 

0 

0 

0 

0 

3.81 

3.23 

10 

.0 

0 

3 

1 

1 

CLERMONT  6  S 

77,9 

53,9 

65.9 

-  1,7 

85 

15  + 

35 

30 

53 

0 

0 

0 

0 

2.95 

1,34 

2.80 

10 

.0 

0 

1 

DAYTONA  BEACH  AM 

76,1 

56,2 

66.2 

84 

17 

37 

30 

54 

0 

0 

0 

0 

2.98 

2. SO 

10 

,0 

0 

3 

1 

1 

DAYTONA  BEACH  WB  AP  R 

75,2 

52.7 

64.0 

-  1.1 

84 

15 

35 

30 

87 

0 

0 

2.61 

,34 

1.45 

» 

,0 

0 

2 

2 

2 

DE  LAND  AM 

77,0 

51.5 

64.3 

"  ,3 

85 

16 

29 

3  0 

78 

0 

0 

2 

0 

2.69 

•  6 1 

2.10 

10 

,  0 

Q 

2 

EUSTIS  2  S 

78,8 

53,8 

66  .  3 

,  7 

86 

16 

29 

3  0 

6  3 

0 

0 

1 

0 

3  50 

1,51 

2,95 

10 

,  Q 

Q 

3 

FEDERAL  POINT 

76  ,5M 

5 1  ,6M 

64 .  IM 

-  ,5 

85 

15 

34 

30 

87 

0 

0 

0 

0 

1.69 

,11 

1,38 

10 

,  0 

0 

2 

1 

1 

GA I NESV ILLE  UNI   OF  FLA  AM 

75.9 

50,7 

63.3 

,0 

86 

14  + 

31 

30 

99 

2.51 

.69 

2,41 

10 

,0 

0 

1 

1 

1 

76.0 

47,1 

61.6 

86 

14 

23 

30 

130 

Q 

0 

Q 

2.54 

2,40 

10 

,0 

0 

1 

1 

1 

HIGH  SPRINGS 

7  5.3 

46,3 

60.8 

85 

13  + 

23 

30 

154 

0 

0 

3 

0 

1.67 

,90 

10 

,0 

0 

3 

0 

INVERNESS 

78,2 

48,1 

63.2 

i  8 

86 

17 

33 

30 

90 

0 

0 

0 

0 

.48 

1,41 

.28 

g 

,  0 

0 

2 

Q 

0 

KISSIMMEE 

77,3 

51,3 

64.3 

-  2,7 

83 

19 

35 

30 

63 

0 

0 

0 

0 

1.55 

_ 

,28 

1.39 

10 

,  0 

1 

1  Ave     Al   CDCn     CT  V  D  CTA 

LA^c    AL^KtU    t^K  o(A 

78,4 

52,5 

65.5 

-  1,3 

85 

15  + 

31 

30 

61 

0 

0 

1 

0 

1.67 

- 

,  19 

1.46 

10 

,0 

0 

2 

1 

1 

t  A  If  C     UtAUACCC                                                  A  liJ 

LAKt    niAHAbot  AM 

77,1 

52,6 

64.9 

83 

13  + 

36 

30 

65 

2.71 

2.03 

10 

.0 

0 

3 

1 

1 

LAKELAND  WB  CITY  R 

76.1 

56,9 

Q 

Q 

Q 

1.82 

.95 

.0 

3 

2 

MOUNTAIN  LAKE 

78.9 

52,9 

65.9 

-  1,6 

85 

16  + 

37 

30 

48 

0 

0 

0 

0 

1.30 

,00 

.71 

10 

.0 

0 

* 

^ 

0 

NEW  SMYRNA  BEACH  *  N 

78.5 

54.4 

66.5 

,6 

85 

17 

39 

30 

37 

0 

0 

0 

0 

3.12 

.99 

2,8S 

u 

•  0 

0 

1 

OASIS  FISHING  LODGE 

80. 7M 

53.9 

67, 3M 

88 

19 

41 

30 

11 

.26 

.11 

10 

,0 

0 

2 

0 

0 

OCA  LA 

78.3 

51.7 

65.0 

1,5 

86 

14 

32 

30 

70 

0 

0 

1 

0 

1.38 

,32 

1.05 

10 

•  0 

0 

3 

1 

1 

OCALA  2  NE 

77.9 

47.2 

62.6 

87 

15 

26 

30 

119 

0 

0 

3 

0 

1.35 

1.04 

10 

,0 

0 

3 

1 

1 

ORLANDO  WATER  PLANT 

79.4 

55.9 

67.7 

86 

12 

36 

30 

35 

0 

0 

0 

0 

.39 

.15 

26 

,  Q 

Q 

2 

0 

Q 

ORLANDO  WB  AIRPORT  R 

76.9 

54,2 

55.5 

-  1,2 

85 

15 

36 

30 

62 

0 

0 

0 

0 

2.17 

,85 

1,61 

9 

.0 

0 

3 

1 

1 

PALATKA 

75.0 

52.1 

63.5 

-  ,8 

82 

15  + 

32 

30 

94 

0 

0 

1 

0 

1.48 

,44 

1,13 

10 

,0 

0 

3 

1 

1 

PLANT  CITY 

79.8 

53.0 

66.4 

•  4 

87 

12 

34 

30 

48 

? 

? 

3.09 

1,59 

2,15 

10 

,0 

0 

3 

2 

1 

RAIFORD  ST  PRISON 

77.1 

46.6 

61.9 

,  1 

86 

14 

24 

30 

130 

0 

^ 

2 

0 

1.02 

- 

■  61 

,80 

10 

.0 

0 

1 

1 

0 

SAINT  AUGUSTINE 

76,2 

50.6 

63.4 

-  ,8 

86 

15 

30 

30 

103 

0 

0 

1 

1.55 

•  56 

1,45 

10 

.0 

0 

1 

1 

I 

SAINT  LEO 

78.7 

53.6 

66.2 

,3 

89 

16 

32 

30 

54 

0 

0 

1 

0 

3.95 

1,87 

3,40 

10 

•  0 

0 

3 

1 

1 

ST  PETERSBURG 

76.1 

58.3 

67,2 

-  1,9 

84 

13 

40 

30 

47 

0 

0 

0 

0 

2.12 

,24 

1,91 

10 

.0 

0 

3 

1 

1 

SANFORO  AM 

78.2 

54.3 

66.3 

-  .5 

84 

13  + 

36 

30 

45 

0 

0 

0 

0 

2.75 

,98 

2,37 

10 

.0 

0 

2 

1 

1 

TAMPA  WB  AIRPORT  R 

75.7 

55.4 

65,6 

-  1,1 

83 

13 

37 

30 

83 

0 

0 

0 

0 

2.15 

1.11 

1,31 

10 

.0 

0 

3 

2 

1 

TARPON  SPRINGS 

75,8 

53.1 

64.5 

-  1.9 

09 

14 

31 

30 

83 

0 

0 

1 

0 

5.19 

3.19 

3,56 

10 

.0 

0 

3 

2 

2 

WINTER  HAVEN 

78,7 

56.3 

67.5 

85 

16 

38 

30 

34 

0 

0 

0 

0 

1.86 

1,67 

10 

.0 

0 

2 

1 

1 

D I V  I S I  ON 

64.9 

2.21 

.0 

SOUTHERN  DIVISION 

ARCADIA 

79.8 

53.3 

66.6 

-  1.3 

86 

16+ 

35 

30 

41 

0 

0 

0 

0 

.31 

1,08 

.17 

« 

.0 

0 

2 

0 

0 

AVON  PARK 

80.8 

55.6 

58.2 

-  .3 

86 

16  + 

39 

30 

22 

0 

0 

0 

0 

.56 

1.00 

•  36 

10 

.0 

0 

2 

0 

0 

BELLE  BLADE  EXP  STA  AM 

80.1 

55.2 

67.7 

a  9 

86 

20 

42 

30 

17 

0 

0 

0 

0 

.42 

2.48 

.40 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

See  R 

Bfere 

nee  ^ 

otes 

Folio 

wing 

Stat 

on 

nde 

X 

-  132  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


FLORIDA 
NOVEMBER  1956 


Temperature 


BIG  PINE  KEY  INN 

BRADENTON  EXP  STATION  A 

CANAL  POINT  USDA 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

CAPTIVA 

CLEWISTON  U  S  ENG  A 

COCONUT  GROVE  7   S  A 

DRY  T0RTU6AS 

EVERGLADES 

FELLSMERE 

FORT  LAUDERDALE 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

FT  LAUDERDALE   EXP  STA  A 

FORT  MYERS  WB  AP  R 

FORT  PIERCE 

HIALEAH  A 

HOMESTEAD  EXP  STA 

HYPOLUXO 

KEY  WEST  WB  CITY  R 
LA  BELLE 

LAKE  PLACID  2  SW 
LOXAHATCHEE 
MARATHON  VACA  KEY 
MELBOURNE 
MERRITT  ISLAND 

MIAMI   BAY  FRONT 
MIAMI  8EACH 

MIAMI  WB  AIRPORT  R 
MIAMI  WB  CITY  R 
MOORE  HAVEN  LOCK  1  A 

NAPLES 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6  A 

POMPANO  BEACH 

PUNTA  GORDA 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

SARASOTA 

SOUTH  MIAMI   3  W 

STUART 

SUNN  I  LAND 

TAMIAMI   TRAIL  *0  MI   BEND  A 

TAVERNIER 
TITUSVILLE  2  W 
VENICE 

VERO  BEACH  CAA  AP 
WAUCHULA   2  NW 

WEST  PALM  BEACH 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP  R 


Average 

E 
a 
g 

Average 

s 

3 
1 

c 

Average 

1   Departure  1 

From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Oj 

Q 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

0 

i- 

Departure 

From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  Days 

Max 

Min. 

3 

o 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

1 
• 

0 

:£ 
0 
0 

cn 

100 
or  More 

°  I 

s  i 

°l 

32 

•  5 

67 

14 

75.0 

87 

e 

54 

6 

0 

^ 

1. 

29 

1 

.03 

27 

•  0 

0 

2 

1 

1 

79 

>2 

54 

6 

66.9 

_ 

3 

37 

14  + 

37 

30 

42 

0 

0 

0 

0 

1, 

79 

- 

•  10 

.95 

10 

•  0 

Q 

3 

2 

79 

,7 

57 

0 

68.4 

86 

18 

48 

30 

6 

0 

0 

0 

0 

27 

.20 

10 

•  0 

0 

1 

0 

82 

I't 

61 

5 

72.0 

36 

4+ 

50 

30 

3 

0 

0 

0 

0 

80 

.80 

9 

•  0 

0 

1 

1 

78 

■  8 

61 

9M 

70.  4M 

85 

12 

46 

30 

13 

0 

0 

0 

0 

63 

.43 

g 

•  0 

0 

2 

0 

lO 

3 

88 

20+ 

45 

30 

13 

0 

0 

0 

0 

58 

.36 

10 

•  0 

0 

2 

0 

0 

81 

lO 

62 

1 

7l!6 

2 

84 

9+ 

48 

30 

4 

0 

0 

0 

0 

1, 

28 

- 

.96 

.68 

29 

•  0 

0 

3 

1 

0 

79 

■  6 

69 

9 

74,8 

87 

24 

59 

30 

0 

0 

0 

0 

0 

2  a 

63 

,  97 

g 

•  0 

0 

4 

3 

Q 

32 

i2 

59 

3 

70.8 

- 

1  . 

4 

87 

13+ 

44 

30 

9 

0 

0 

0 

0 

75 

- 

,70 

•  72 

9 

.  0 

0 

1 

1 

0 

81 

ilM 

56 

2M 

68. 7M 

4 

87 

16 

38 

30 

22 

0 

0 

0 

0 

34 

- 

2 

,  02 

•  16 

10+ 

.0 

0 

2 

0 

0 

i7 

62 

7 

72.7 

, 

0 

88 

28 

46 

30 

6 

0 

0 

0 

0 

65 

- 

3 

,33 

•  30 

26 

•  0 

0 

3 

0 

0 

79 

iB 

6' 

1 

73.5 

83 

4  + 

48 

30 

6 

0 

0 

0 

0 

24 

•  20 

9 

0 

1 

0 

Q 

81 

4 

57 

4 

59.4 

35 

18  + 

42 

30 

5 

0 

0 

0 

0 

45 

•  42 

10 

*« 
•  0 

1 

0 

Q 

80 

0 

55 

4 

67.7 

_ 

1, 

5 

86 

12 

40 

30 

32 

0 

0 

0 

0 

52 

- 

.69 

•  45 

9 

0 

0 

78 

>3 

58 

8 

68.6 

- 

1, 

6 

84 

19 

41 

30 

25 

0 

0 

0 

0 

09 

- 

2 

.68 

•  09 

28 

'  0 

* 

0 

^ 

^ 

Q 

80 

i'* 

60 

3 

70.4 

86 

19 

45 

29 

11 

0 

0 

0 

1. 

76 

1 

•  06 

9 

•  0 

0 

1 

1 

82 

■  6 

57 

0 

69.8 

_ 

1, 

2 

37 

17 

47 

6+ 

5 

0 

0 

0 

0 

1  i 

12 

2 

.00 

•  51 

9 

0 

3 

I 

0 

81 

,3 

63 

5 

72,4 

0 

67 

26  + 

45 

30 

6 

0 

0 

0 

0 

53 

2 

.95 

•  28 

9 

•  0 

0 

2 

0 

82 

•  0 

68 

8 

75.4 

8 

87 

8 

67 

7 

0 

0 

0 

0 

0 

63 

- 

1 

•  39 

•  23 

9 

•9 

0 

0 

82 

•  A 

53 

9 

68.2 

_ 

3 

89 

17+ 

35 

30 

22 

0 

0 

0 

0 

37 

- 

.89 

•  16 

9 

•  0 

0 

2 

0 

Q 

81 

I'tM 

52 

8M 

67. IM 

1  • 

1 

87 

14  + 

38 

30 

28 

Q 

24 

•  09 

9+ 

•  0 

0 

0 

0 

0 

83 

■  6 

65 

5 

69,6 

80 

17  + 

43 

30 

9 

0 

0 

0 

0 

1. 

02 

•  65 

10 

0 

^ 

^ 

0 

81 

1 8 

69 

5 

75,7 

87 

16 

57 

0 

0 

0 

0 

0 

37 

•  32 

27 

*« 
•  0 

0 

1 

0 

0 

78 

i6M 

58 

3H 

68. 5M 

6 

85 

12 

39 

30 

25 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

76 

■  1 

57 

8 

67.0 

_ 

1, 

6 

83 

19 

40 

30 

33 

0 

0 

0 

0 

47 

- 

1 

.70 

•  35 

10 

*  A 
1 0 

0 

2 

0 

0 

79 

i5M 

67 

2 

73  .4M 

83 

1  + 

48 

30 

5 

0 

0 

0 

0 

1 . 

24 

•  65 

9 

.0 

0 

3 

1 

0 

78 

|9 

69 

6 

74,3 

3 

86 

4 

50 

30 

5 

0 

0 

0 

0 

50 

1 

.78 

•  40 

9 

0 

0 

81 

,2 

63 

9 

72,6 

5 

84 

4  + 

47 

30 

7 

0 

0 

0 

0 

98 

1 

,43 

•  75 

9 

•  0 

0 

2 

0 

73 

67 

3 

72,9 

6 

83 

17+ 

47 

30 

10 

0 

0 

0 

0 

80 

- 

1 

,36 

•  57 

9 

•  0 

0 

2 

0 

79 

i5 

56 

6 

68.1 

- 

8 

85 

20 

40 

30 

23 

0 

0 

0 

0 

28 

- 

1 

,21 

•  22 

10 

•  0 

0 

I 

Q 

0 

79 

i7 

59 

5 

69,6 

86 

12 

37 

5 

22 

0 

0 

0 

0 

1. 

14 

.86 

9 

•  0 

0 

2 

1 

0 

77 

i6 

61 

1 

69.4 

84 

19 

42 

30 

14 

0 

0 

0 

0 

30 

.27 

29 

«  0 

0 

\ 

0 

81 

,3 

60 

7 

71.0 

85 

9+ 

44 

30 

8 

0 

0 

0 

0 

40 

.20 

9 

•  0 

0 

2 

0 

0 

82 

i5 

57 

8 

70.2 

• 

a 

88 

15 

38 

30 

15 

0 

0 

0 

0 

31 

- 

1 

.25 

.22 

9 

•  0 

0 

\ 

Q 

0 

32 

|5 

58 

1 

70.3 

87 

19 

48 

30 

4 

0 

0 

0 

0 

28 

.26 

28 

•  0 

0 

\ 

0 

0 

79 

■  6 

65 

5 

67.6 

87 

13 

37 

30 

35 

0 

0 

0 

0 

59 

•  33 

10 

•  0 

0 

2 

0 

0 

30 

i7 

60 

2 

70.5 

85 

8  + 

45 

30 

6 

0 

0 

0 

0 

1. 

54 

1 

•  18 

9 

•  0 

0 

1 

80 

,  \ 

58 

3 

69.2 

3. 

5 

86 

19 

42 

30 

10 

0 

0 

0 

0 

17 

•  16 

26 

•  0 

0 

1 

0 

0 

32 

i7 

55 

6 

69.2 

89 

19 

43 

5 

13 

0 

0 

0 

0 

1, 

69 

1 

•  64 

9 

•  0 

0 

1 

1 

1 

83 

>2 

61 

5 

72,4 

87 

16+ 

48 

30 

6 

0 

0 

0 

0 

1, 

25 

1 

•  15 

10 

•  0 

0 

1 

1 

1 

30 

.7 

69 

2 

75.0 

1. 

2 

84 

26 

46 

30 

4 

0 

0 

0 

0 

47 

- 

1 

.97 

•  47 

28 

•  0 

0 

1 

0 

0 

79 

53 

66.1 

85 

19 

36 

45 

0 

0 

0 

0 

1. 

17 

.91 

•  95 

10 

•  0 

0 

3 

1 

0 

78 

■  5 

56 

6 

67.6 

86 

18 

34 

30 

31 

0 

0 

0 

0 

82 

•  41 

10 

•  0 

0 

2 

0 

0 

77 

i6 

58 

3 

68.0 

85 

19 

41 

30 

28 

0 

0 

0 

0 

13 

•  06 

10 

•  0 

0 

0 

0 

0 

80 

1 2 

51 

9 

66.1 

2. 

1 

87 

19 

33 

30 

42 

0 

0 

0 

0 

83 

.39 

•  54 

10 

•  0 

0 

2 

1 

0 

79 

.ifM 

66 

6M 

73. OM 

7 

84 

13+ 

47 

30 

6 

0 

0 

0 

0 

1. 

13 

2 

•  33 

.51 

27 

•  0 

0 

3 

1 

0 

80 

•  B 

62 

5 

71,7 

• 

0 

87 

19 

46 

30 

12 

0 

0 

0 

0 

74 

2 

.25 

•  34 

10 

•  0 

0 

2 

0 

0 

70,3 

75 

•  0 

65.0 

1 

1. 

36 

.86 

•  0 

Precipitation 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


13     14  15 


APALACHICOLA  WB  CITY 

ARCADIA 

AVON  PARK 

BABSON  PARK 

BAiiTQW 

RAV  LAKE 

BELLE  GLAOe  EXP  STA 
BIG  PINE  KEV  IWl 
BLOUNTSTOMN  2  S£ 
BWADENTON  EXP  STATION 

BROOKSVlLLE  CHiN  MILL 
flunHNELL  2  e 
CAMP  RLANDING 
CANAL  POINT  USOA 
CAPE  SABLE  RANGER  STA 

CAPTIVA 
CARRABELLE 
CARYVILLE 
CEDAR  KEY 
CMATTAMOOCMEE   1  W 

CHIPLEY  3  E 
CLEARWATER  BEACH 
CLERMONT  6  S 
CLEWISTON 
CLEWISTON  U  S  ENG 


COCONUT  GROVE 
CORNMELL  6  NW 
CRESCENT  CITV 
CROSS  CITY  CAA  AP 
OANIA  t,  vt 


SW 


OAYTONA  BEACH 

OAYTONA  BEACM  WS  AP  R 

OE  FUNIAK  SPRINGS 

DE  LAND 

DE   SOTO  CITY  i*  SW 

DRY  TORTUGAS 
EUSTI5  2  S 
EVERGLADES 
FEDERAL  POINT 
FELLSMERE 

FERNANOINA  BEACH 

FORT  GREEN   12  WSW 

FORT  LAUDERDALE 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

FT  LAUDEROALE  EXP  STA 

FORT  MYERS  WB  AP  R 
FORT  PIERCE 
FOUNTAIN  3  5 
GAINESVILLE  UNI   OF  FLA 
GAINESVILLE   3  WSW 

6LEN  ST  MARY  NURSERIES 

HART  LAKE 

HIALEAH 

HIGH  SPRINGS 

HILLI ARO 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 
HOMESTEAD  EXP  STA 
HYPOLUXO 
INVERNESS 

ISLAND  GROVE   2  WNW 
I5LEW0RTH 

JACKSONVILLE   WB  AP  R 
JACKSONVILLE  BEACH 
JACKSONVILLE   WB  CITY  R 
JASPER  9  eSE 

KENDAL  2  E 

KEY  WEST  W8  CITY  R 

KISSIMMEE 

LA  BELLE 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

LAKE  CITY  2  £ 

LAKE  HIAWASSE 

LAKELAND  Wfl  CITV  R 

LAKE  PLACID  2  SW 

LAKE  TRAFFORO 

LIVE  OAK   2  ESE 
LONGBOAT  KEY 
LOXAHATCHEE 
MADISON 

MARATHON  VACA  KEY 

MARIANNA   CAA  AP 
MARIANNA    IND  SCHOOL 
MAYO  5  NW 
MELBOURNE 
MERRITT  ISLAND 

MIAMI   8AY  FRONT 
MIAMI  REACH 

MIAMI  WB  AIRPORT  R 
MIAMI  W9  CI TY  H 
wiLTON  EXP  STATION 

MONTICELLO 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MOUNTAIN  LAKE 

MT  PLEASANT 

MYAKKA  RIVER   ST  PARK 

NAPLES 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 

NICEVILLE 

NITTAW  1  5 

OASIS  FISHING  LODGE 

OCALA 
OCALA  ?  NE 
OKEECHOBEE  Q  W 
OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
ORLANDO  WATER  PLANT 

ORLANDO  WB  AIRPORT  R 
PALATKA 
PANAMA  CITV 
PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA  MB  CITY  R 

PETERS 
PLANT  CITY 
POMPANO  BEACH 
PUNTA  GORDA 
QUINCY  EXP  STATION 

RAIFORO  ST  PRISON 
ROYAL  PALM  RANGER  STA 
SAINT  AUGUSTINE 
SAINT  LEO 
SAINT  MARKS  6  SE 


2»5^ 

1*19 
2»01 
1.76 
1.57 
1.03 


T         .^.1  T 
.2 

.30  *12 


16     17  18 


19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued  November  1935 


Station 

Total 

Day  of  month 

4        3  D 

7       o  9 

10 

11  12 

13       H  15 

Id 

17 

1A 
18 

19  ZD 

91 

21 

22  23 

24 

25 

26 

27 

28  1  29  1  30 

31 

ST  PETERSBURG 

2*12 

•  11 

1.91 

.10  , 

SANFORD 

.23 

2.37 

T 

.09 

.04  , 

SARASOTA 

•  07 

SECOT AN 

2*01 

•  75 

.70 

.  14 

SOUTH  MIAMI    3  W 

T 

1.18 

,15 

•  21 

STUART 

.  * , 

T 

T 

•  16 

•  01 

T 

SUNNI LAND 

1*64 

.04 

.01 

TALLAHASSEE  WB  AP 

•07     ^27  (12 

•  27 

T 

.07 

•  01 

.16 

TAMIAMI    TRL  ^0  MI  BEND 

1.23 

.02 

1  ^15 

•  02 

04 

.02 

TAMPA  W8  AIRPORT  R 

2.1& 

T 

T 

.69 

1.31 

T 

TARPON  SPRINGS 

5.19 

.01 

3.36 

•  32 

.30 

TAVERNiER 

*47 

.47 

TITUSVILLE  2'W 

1.17 

.12 

.93 

•  10 

.82 

.27 

.41 

•  09 

.03 

VERO  BEACH  CAA  AP 

.13 

.02 

.06 

.02 

.03 

WAUCHULA  2  NW 

.63 

.23 

.34 

.02 

■  02 

•  02 

T 

WEST  PALM  BEACH 

1.13 

.23 

.28 

•  03 

•  31 

•  06 

WEST  PALM  BEACH  WQ  AP  R 

.74 

.30 

.34 

T 

•  03 

T 

T 

•  02 

•  03 

•  02 

WINTER  HAVEN 

1.86 

T 

•  13 

1,67 

.02 

•  02 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
NOVEMBER  1955 


Slation 

Day  Of  Month 

Average 

I 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

le 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

APALACHICOLA   WB  CITY 

MAX 

68 

72 

79 

64 

64 

68 

70 

69 

60 

65 

65 

73 

74 

77 

78 

78 

70 

66 

75 

59 

65 

70 

76 

75 

76 

66 

68 

69 

47 

55 

68  •  8 

MIN 

<t9 

51 

51 

42 

42 

46 

56 

53 

52 

54 

51 

57 

64 

61 

63 

66 

65 

53 

62 

42 

47 

58 

66 

64 

62 

51 

65 

40 

31 

32 

52  •4 

ARCADIA 

MAX 

77 

61 

83 

76 

75 

77 

81 

84 

74 

77 

63 

83 

84 

82 

83 

86 

85 

65 

86 

74 

75 

80 

63 

62 

85 

79 

61 

80 

69 

65 

79  •  8 

MiN 

46 

52 

52 

64 

42 

43 

50 

M) 

63 

66 

58 

59 

60 

55 

54 

58 

56 

57 

54 

51 

49 

50 

50 

56 

55 

57 

65 

66 

45 

35 

53t3 

AVON  PARK 

MAX 

79 

82 

84 

76 

75 

78 

82 

63 

78 

78 

81 

65 

85 

82 

86 

86 

65 

85 

65 

79 

79 

61 

84 

83 

84 

76 

79 

83 

73 

54 

60  1 8 

MIN 

52 

56 

55 

53 

46 

49 

55 

55 

64 

65 

57 

60 

62 

60 

59 

60 

50 

63 

58 

52 

53 

53 

55 

68 

58 

53 

54 

56 

47 

55i6 

BARTOW 

MAX 

77 

60 

82 

80 

72 

77 

80 

60 

80 

75 

77 

62 

62 

81 

63 

85 

84 

82 

83 

83 

74 

77 

80 

61 

82 

76 

85 

80 

72 

52 

79.2 

MIN 

45 

49 

50 

56 

47 

48 

50 

50 

54 

63 

50 

54 

55 

55 

54 

54 

57 

52 

55 

49 

49 

47 

60 

54 

53 

59 

48 

50 

40 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

MAX 

77 

79 

81 

80 

76 

75 

76 

79 

64 

'  77 

60 

60 

83 

62 

61 

62 

65 

83 

84 

86 

77 

77 

80 

83 

83 

84 

79 

82 

82 

66 

80.1 

MIN 

50 

51 

54 

52 

47 

62 

62 

52 

60 

66 

58 

59 

58 

56 

55 

56 

55 

60 

56 

58 

52 

63 

56 

57 

64 

57 

57 

63 

57 

42 

55.2 

BIG  PINE   KEY  INN 

MAX 

80 

83 

63 

85 

77 

76 

63 

67 

77 

81 

63 

65 

64 

63 

62 

86 

86 

85 

85 

82 

82 

83 

65 

84 

86 

86 

83 

85 

75 

73 

82.5 

MIN 

66 

70 

65 

65 

61 

64 

56 

65 

71 

71 

69 

73 

74 

71 

69 

69 

66 

72 

72 

55 

68 

59 

71 

72 

73 

66 

65 

72 

67 

BLOUNTSTOWN  2  5E 

MAX 

69 

72 

76 

70 

62 

67 

71 

66 

67 

56 

61 

70 

79 

61 

84 

86 

83 

67 

71 

72 

63 

73 

75 

61 

75 

78 

65 

69 

61 

45 

70.6 

MIN 

35 

39 

39 

37 

30 

31 

36 

46 

46 

47 

41 

40 

51 

69 

59 

63 

59 

43 

45 

38 

35 

36 

50 

60 

59 

46 

41 

51 

26 

8RA0ENT0N  EXP  STATION 

MAX 

76 

79 

60 

80 

66 

69 

74 

79 

82 

74 

76 

81 

85 

87 

84 

37 

82 

85 

65 

81 

74 

78 

79 

83 

63 

61 

77 

81 

79 

63 

79.2 

MIN 

51 

51 

51 

58 

42 

42 

48 

55 

63 

65 

59 

59 

59 

56 

55 

59 

59 

62 

60 

51 

51 

52 

53 

67 

66 

50 

54 

66 

46 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

MAX 

80 

79 

79 

72 

67 

72 

76 

80 

71 

77 

73 

80 

81 

79 

61 

80 

79 

79 

60 

74 

59 

74 

79 

60 

79 

71 

76 

71 

53 

54 

74.8 

MIN 

48 

52 

46 

46 

43 

45 

52 

58 

56 

64 

55 

59 

62 

51 

64 

63 

62 

56 

62 

44 

46 

63 

58 

62 

62 

58 

49 

62 

35 

33 

54.0 

BUSHNELL  2  E 

MAX 

75 

81 

61 

72 

71 

76 

80 

81 

73 

79 

75 

83 

82 

63 

65 

85 

82 

79 

84 

76 

75 

78 

63 

63 

33 

71 

80 

75 

65 

58 

77.6 

MIN 

40 

46 

48 

48 

33 

34 

42 

54 

57 

64 

52 

54 

55 

55 

55 

58 

58 

56 

59 

43 

43 

45 

51 

63 

52 

58 

46 

53 

36 

49.5 

CAMP  BLANDING 

MAX 

73 

79 

77 

73 

69 

74 

76 

69 

65 

79 

73 

80 

82 

84 

63 

82 

80 

79 

80 

72 

73 

76 

80 

81 

81 

76 

76 

72 

67 

54 

76.5 

MIN 

42 

47 

48 

43 

38 

36 

50 

54 

49 

64 

52 

49 

56 

60 

61 

64 

54 

47 

61 

38 

42 

46 

64 

58 

62 

63 

42 

62 

31 

49.5 

CANAL  POINT  USOA 

MAX 

79 

81 

80 

77 

76 

76 

78 

78 

74 

80 

81 

85 

84 

81 

63 

65 

60 

86 

85 

76 

79 

81 

81 

79 

63 

80 

62 

81 

70 

69 

79.7 

MIN 

52 

53 

56 

59 

67 

60 

55 

51 

56 

68 

59 

59 

60 

56 

54 

56 

55 

62 

59 

55 

55 

65 

66 

58 

56 

59 

57 

63 

60 

48 

57.0 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

MAX 

83 

84 

82 

66 

80 

77 

82 

83 

79 

61 

82 

84 

85 

64 

85 

62 

84 

86 

83 

84 

79 

60 

82 

84 

84 

30 

82 

84 

86 

74 

82. 4 

MIN 

61 

60 

58 

56 

58 

55 

54 

61 

66 

68 

67 

67 

56 

67 

61 

63 

54 

62 

63 

63 

58 

59 

60 

63 

62 

55 

61 

65 

63 

CAPTIVA 

MAX 

79 

60 

82 

73 

70 

73 

78 

82 

75 

76 

80 

85 

61 

80 

62 

80 

63 

84 

82 

76 

76 

79 

83 

81 

61 

31 

81 

SO 

70 

68 

78.6 

MIN 

61 

61 

63 

61 

56 

66 

57 

58 

67 

70 

66 

65 

67 

64 

53 

66 

63 

67 

50 

59 

60 

60 

65 

64 

53 

63 

70 

54 

46 

61.9 

CARRABELLE 

MAX 

70 

74 

81 

66 

67 

70 

71 

69 

62 

68 

67 

77 

78 

79 

77 

82 

71 

70 

75 

64 

66 

72 

77 

78 

80 

71 

70 

71 

55 

56 

MIN 

37 

40 

49 

36 

33 

34 

46 

62 

60 

50 

42 

50 

62 

57 

57 

66 

55 

46 

60 

36 

39 

42 

53 

62 

56 

47 

47 

54 

27 

Vr'l 

CEDAR  KEY 

MAX 

72 

79 

77 

72 

72 

72 

71 

70 

63 

73 

72 

76 

79 

78 

75 

79 

77 

73 

72 

65 

72 

73 

75 

79 

79 

70 

74 

70 

64 

57 

72.7 

MIN 

50 

50 

60 

44 

49 

49 

56 

56 

56 

57 

67 

60 

55 

52 

66 

66 

68 

55 

55 

43 

50 

55 

62 

63 

63 

52 

52 

52 

34 

CHIPLEY   3  E 

MAX 

75 

80 

74 

64 

70 

75 

73 

69 

68 

64 

73 

84 

65 

66 

85 

64 

60 

72 

71 

67 

75 

80 

82 

77 

75 

72 

70 

68 

48 

52 

73.4 

MIN 

35 

38 

55 

34 

30 

34 

52 

48 

45 

49 

37 

49 

56 

60 

55 

56 

62 

41 

40 

36 

32 

51 

60 

66 

69 

42 

40 

47 

24 

CLEARWATER  BEACH 

MAX 

75 

77 

77 

73 

66 

71 

73 

81 

72 

76 

77 

83 

83 

76 

76 

80 

79 

83 

78 

75 

76 

79 

79 

80 

79 

73 

80 

73 

69 

57 

76.0 

MIN 

55 

58 

62 

56 

61 

63 

56 

60 

62 

66 

69 

64 

67 

64 

65 

67 

67 

64 

69 

51 

56 

59 

62 

63 

66 

55 

57 

67 

45 

CLERMONT  6  S 

MAX 

76 

81 

84 

73 

75 

77 

81 

62 

69 

67 

77 

83 

83 

83 

85 

85 

85 

80 

82 

75 

77 

79 

82 

83 

81 

70 

80 

75 

65 

60 

77.9 

MIN 

47 

53 

53 

52 

43 

43 

48 

60 

59 

54 

65 

58 

60 

58 

59 

60 

50 

53 

61 

46 

50 

51 

56 

69 

57 

60 

52 

63 

40 

CLEWISTON  U  S  EN6 

MAX 

76 

76 

78 

79 

74 

74 

77 

78 

76 

75 

82 

77 

80 

81 

80 

79 

36 

80 

82 

88 

76 

75 

77 

78 

80 

88 

82 

85 

83 

55 

79.0 

MIN 

61 

62 

58 

57 

53 

62 

54 

55 

63 

66 

66 

65 

69 

56 

59 

63 

60 

56 

60 

63 

57 

66 

69 

62 

64 

60 

63 

63 

59 

COCONUT  GROVE  7  S 

MAX 

78 

79 

81 

61 

83 

78 

80 

80 

84 

80 

82 

80 

63 

82 

81 

81 

83 

84 

83 

83 

80 

78 

79 

82 

82 

82 

82 

81 

S3 

74 

81  .0 

MIN 

60 

58 

60 

60 

54 

61 

53 

56 

53 

70 

64 

69 

74 

52 

59 

57 

62 

57 

63 

54 

67 

65 

64 

71 

69 

60 

65 

64 

61 

CROSS  CITY  CAA  AP 

MAX 

73 

80 

79 

65 

70 

75 

75 

70 

60 

75 

74 

82 

84 

85 

63 

81 

77 

69 

81 

55 

73 

76 

80 

85 

81 

69 

75 

70 

50 

55 

73.9 

MIN 

33 

40 

46 

35 

28 

30 

40 

51 

46 

53 

46 

45 

53 

59 

55 

52 

50 

53 

39 

36 

42 

46 

47 

53 

41 

41 

44 

26 

23 

44  .0 

DAYTONA  BEACH 

MAX 

75 

73 

78 

83 

64 

67 

75 

79 

76 

75 

77 

74 

76 

79 

78 

60 

84 

83 

76 

63 

66 

71 

74 

82 

83 

83 

76 

77 

77 

54 

76.1 

MIN 

51 

56 

56 

50 

48 

48 

51 

63 

61 

61 

54 

51 

59 

61 

62 

65 

64 

61 

54 

52 

53 

54 

58 

62 

69 

52 

64 

67 

40 

OAYTONA   BEACH   WB  AP 

MAX 

72 

77 

81 

65 

69 

73 

81 

77 

70 

77 

71 

77 

79 

80 

84 

83 

83 

78 

62 

67 

72 

75 

81 

83 

62 

69 

76 

76 

60 

55 

75.2 

MIN 

46 

55 

53 

49 

44 

44 

46 

58 

56 

60 

51 

53 

56 

56 

59 

61 

59 

59 

61 

48 

50 

49 

53 

69 

64 

57 

51 

59 

38 

52.7 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

MAX 

76 

79 

68 

63 

69 

75 

64 

69 

61 

66 

74 

84 

85 

85 

89 

83 

74 

70 

75 

64 

73 

76 

80 

73 

74 

68 

71 

64 

45 

52 

71.6 

MIN 

40 

44 

52 

33 

35 

46 

56 

47 

44 

46 

41 

53 

62 

63 

62 

66 

50 

40 

51 

36 

39 

51 

50 

68 

56 

40 

43 

41 

24 

OE  LAND 

MAX 

74 

74 

76 

81 

57 

74 

75 

61 

78 

72 

77 

76 

80 

80 

82 

65 

84 

83 

78 

62 

65 

76 

79 

32  • 

80 

81 

76 

79 

76 

54 

77.0 

MIN 

45 

53 

52 

60 

42 

42 

46 

66 

56 

62 

46 

51 

59 

53 

57 

60 

56 

59 

62 

46 

50 

49 

54 

65 

56 

60 

46 

61 

31 

29 

51.5 

DRY  TORTUGAS 

MAX 

78 

79 

80 

61 

76 

76 

79 

84 

79 

80 

60 

82 

60 

79 

79 

60 

80 

60 

81 

77 

78 

80 

82 

87 

81 

82 

79 

83 

77 

70 

79.6 

M  I N 

70 

72 

73 

70 

66 

64 

61 

71 

73 

72 

69 

74 

74 

72 

71 

70 

73 

73 

73 

69 

69 

71 

71 

71 

72 

68 

71 

71 

63 

59 

69.9 

EUSTIS  2  S 

MAX 

72 

84 

84 

73 

72 

76 

81 

82 

75 

79 

77 

82 

62 

84 

85 

85 

82 

60 

84 

77 

76 

79 

63 

82 

83 

78 

81 

78 

71 

57 

78.8 

MIN 

47 

51 

54 

49 

41 

44 

49 

62 

48 

64 

54 

56 

60 

59 

60 

52 

61 

60 

62 

47 

48 

52 

57 

60 

59 

61 

52 

54 

39 

29 

53.6 

EVERGLADES 

MAX 

SI 

85 

86 

62 

77 

76 

60 

84 

74 

SO 

64 

65 

67 

85 

64 

84 

87 

87 

86 

81 

80 

82 

63 

64 

82 

84 

64 

65 

73 

71 

82.2 

MIN 

57 

59 

61 

60 

51 

50 

55 

56 

66 

69 

62 

61 

61 

62 

60 

62 

54 

55 

64 

60 

55 

58 

59 

59 

56 

60 

59 

60 

61 

44 

59.3 

FEDERAL  POINT 

MAX 

73 

78 

82 

71 

69 

70 

79 

79 

74 

60 

62 

84 

85 

64 

79 

72 

80 

74 

75 

77 

BO 

84 

83 

73 

7S 

76 

65 

55 

76.5 

MIN 

45 

55 

53 

44 

44 

43 

45 

60 

53 

52 

55 

57 

60 

61 

61 

55 

54 

43 

50 

48 

51 

53 

57 

56 

47 

65 

35 

FELLSMERE 

MAX 

77 

82 

64 

78 

82 

63 

80 

79 

63 

62 

64 

64 

83 

87 

86 

85 

85 

76 

81 

80 

84 

SO 

82 

81 

74 

65 

81  .1 

51 

55 

57 

58 

48 

57 

63 

67 

55 

57 

55 

50 

57 

57 

58 

59 

52 

53 

53 

58 

57 

57 

54 

67 

47 

56.2 

FERNANOINA  BEACH 

MAX 

68 

73 

76 

73 

65 

69 

71 

65 

62 

80 

72 

74 

76 

63 

84 

83 

73 

75 

75 

72 

67 

72 

79 

76 

81 

75 

74 

71 

65 

51 

72.8 

MIN 

47 

51 

54 

40 

42 

45 

49 

56 

52 

60 

51 

52 

57 

61 

62 

54 

62 

50 

64 

43 

43 

47 

55 

59 

63 

63 

56 

63 

30 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 

80 

82 

33 

66 

80 

63 

85 

86 

80 

84 

81 

84 

82 

83 

84 

84 

86 

84 

85 

80 

60 

61 

33 

85 

83 

87 

82 

88 

77 

72 

82.7 

MIN 

59 

58 

63 

58 

62 

54 

55 

56 

64 

71 

64 

72 

70 

59 

60 

59 

62 

74 

63 

64 

55 

59 

56 

71 

71 

62 

67 

65 

59 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

MAX 

77 

79 

60 

63 

77 

78 

60 

62 

60 

80 

79 

80 

80 

78 

79 

82 

83 

80 

S3 

79 

76 

79 

62 

81 

82 

82 

81 

82 

79 

70 

79.6 

MIN 

62 

72 

65 

63 

55 

59 

62 

64 

68 

71 

66 

74 

75 

73 

64 

73 

68 

75 

67 

67 

59 

55 

73 

74 

74 

65 

70 

69 

62 

48 

67.1 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

MAX 

80 

79 

62 

61 

62 

79 

60 

62 

84 

79 

82 

61 

82 

82 

81 

80 

82 

85 

S3 

85 

79 

78 

80 

63 

83 

82 

63 

82 

85 

77 

81.4 

MIN 

54 

53 

58 

52 

47 

50 

49 

55 

61 

68 

61 

53 

64 

57 

54 

61 

60 

63 

58 

62 

57 

64 

66 

51 

60 

58 

63 

63 

57 

42 

57.4 

FORT   MYERS  WB  AP 

MAX 

78 

SO 

82 

75 

74 

76 

79 

83 

71 

78 

82 

86 

85 

82 

83 

84 

85 

84 

85 

76 

78 

61 

63 

84 

84 

82 

84 

61 

66 

69 

80.0 

MIN 

52 

54 

58 

50 

45 

46 

52 

54 

64 

66 

59 

62 

62 

56 

57 

59 

57 

62 

58 

55 

51 

63 

55 

57 

57 

59 

57 

61 

42 

40 

55  .4 

FORT  PIERCE 

MAX 

77 

79 

80 

73 

74 

76 

82 

83 

76 

81 

76 

81 

82 

SO 

80 

83 

82 

82 

84 

74 

76 

78 

80 

SO 

81 

79 

79 

80 

62 

68 

78.3 

MIN 

56 

56 

60 

54 

50 

54 

58 

58 

64 

65 

60 

60 

73 

64 

60 

58 

60 

60 

60 

66 

60 

55 

56 

60 

62 

60 

69 

58 

46 

41 

56.8 

FOUNTAIN   3  S 

MAX 

72 

78 

70 

63 

69 

70 

71 

72 

65 

61 

72 

82 

84 

65 

63 

62 

74 

66 

72 

65 

76 

75 

80 

79 

78 

77 

78 

70 

48 

52 

72.4 

MIN 

38 

40 

51 

36 

35 

39 

40 

40 

39 

50 

39 

49 

67 

56 

60 

64 

52 

43 

58 

37 

39 

36 

49 

50 

49 

44 

45 

41 

25 

26 

44.6 

GAINESVILLE  UNI   OF  FLA 

MAX 

72 

75 

81 

80 

66 

71 

75 

77 

75 

70 

78 

74 

81 

86 

86 

83 

83 

75 

72 

79 

es 

75 

77 

SI 

85 

81 

73 

77 

73 

51 

75.9 

MIN 

46 

54 

54 

41 

42 

41 

49 

55 

54 

55 

51 

52 

60 

58 

61 

60 

60 

51 

5* 

40 

46 

47 

52 

54 

57 

54 

48 

62 

33 

31 

50.7 
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Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
NOVEMBER  Itii 


MARIANNA  CAA  AP 

MARIANNA    INO  SCHOOL 

MAYO   5  NW 

MELBOURNE 

MERRITT  ISLAND 

MIAMI    BAY  FRONT 

MIAMI  BEACH 

MIAMI    we  AIRPORT 

MIAMI    WB  CITY 

MILTON   EXP  STATION 

MONTICELLO 

MOORE   HAVEN  LOCK  1 

MOUNTAIN  LAKE 

MT  PLEASANT 

NAPLES 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX  i 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


67     70  67 


37     40  46 


69     71  64 


62  67  73 
37     34  35 


73  78  69  I  62  68  75 
36     40  54 


37     32  33 


78  74  80 
52     57  60 


75  77  80 

50  59  60 

83  79  80 

62  69  67 

79  77  78 
64  73  70 

80  82  82 
62  61  65  1   62     56  57 


70  71  73 
59     53  49 


83  78  79 
64     57  57 


86  77  81 
66     60  61 


84     80  82 


75  79  81 
62     71  66 


74  77  70 
37     42  53 


61     68  74 


66     68  60 


75     71     73  i  74     72     69  !  72     68     72  j  72 

60  71  79  83  85  84  \  83  68  70  |  69 
46      37     49     66      63  67 


69     71     71     73     67     67  ,  73     67  67 


73  74 
50  47 


69  69  60 

51  49  45 

73  70  61 

44  55  48 

80  79  83  ]  82  83 

49  56  58  I  66  57 


78 

52 

79 

61     65  69 

78  81  80 
66     69  70 

81     84  80 

61     63  67 


53  73  81  I  86  85  85 
49     39     50  I  61     59  66 


81  '  84  86  85 
44     53     55  57 


66  40  41 

84  75  71 

65  53  41 

81  71  72 

58  52  45 


85  I  SO  81 
69  !  69  62 


81  I  80     81  79 


69 


70     65  75 

57     36  35 


75  67  73 
59     3?  33 


84     78  74 

62     54  65 


81  69 

59  63 


79  81  74 
4  7     59  64 


76     79  81 

55     57  60 


73  78 

65  !  57 


79  80  I  80 
61     62  I  61 


81  76  I  83  76  73  75  78 
63     67     64     55     57     52  65 


76  67  69  60  46  63 
57     44     42      35      25  24 


76 

59 

82  71  76 

58  49  41 

81  72  76 

60  68  67 

81  71  77 

59  69  60  I  66     46  40 


71     70  I  69     46  51 
43     23  24 


70  60  53 

68  29  21 

79  74  61 

59  45  39 

7B  »6  62 


80  :  80 
75  I  69 


79  78 
75  74 


79  81  80 
71     75  76 


77 

69     6B  69 

86  78  75 
76     67  70 


82     79  77 

63     55     67     63     68  58 


82  81  82  ]  82  81  81 

72  57  69  I  73  65  62 

81  79  80  j  79  77  79 

72  70  74      74  73  66  j 


83  84 

69  65 


82  61 

75  !  70 


77  79  79 

66  73  73 

77  7a  79 

72  74  74 

80  82  S3 

62  63  67 


80  83 

73  67  69 

79  83  78 

74  69  72 


81 
70 


78  78 


82  84 
67  64 


80 
M 


70 


51     58     73  i  65     65     60  '  61     76     83     83     85     84  I  83     77     69     68     64     72  77 


78  83 
73  67 

66  69 


83  74  73 
6S     52  47 


80     71  69 


33      31      42      55      44      43     44      34      50  !  67      64     60     *^     ""^     ">      ^'  "  66  56 


72     77     72  I   56     72     76     73     67     61  i  58     70     81  <  84 


38     42      50      35      32      35     48  48 


76  76  79  I  82  74  75 
52     54     57     56     47  49 


78  82  84  '  74  78  80  81  82 
51     55     59  I  66     60     51  >  54  58 


77     80     83  I   76     74  77 


44     63     50  58 


82  82  78 
38     48     55  52 


65  72  77  68  69  64 
36     31  36 


50     42     48     55     48  53 

80 
58 

82 
67 

85 


72  66  69  63  44  51 

57  40  42  42  24  26 

62     74     77    80     76  1  78  66  71  74  57  54 

69     33     33     40     49     64  !  59  44  42  65  25  24 

84     86     75     75     78     82     61  84  60  83  62  64 

59     68     61  I  60     58     52  I  53     58     69  i  69  56  68  I  62  56  40 


86     84     76     71  i  72 


43 
64 


75  78  82  82  81 
65     55     61     66  63 

81 


65  83  80  I  85  77 
67     66     62     66  48 


79  S3  82  64  77  79  76  71  61 
47     52     54     54     56     52     66     43  37 


86     76     70     71     65     75     76     80     79     80     74     70     66     55  52 


56     59  62 


77  72  73 
59     37  49 


50     40     51     64     67     64  i  *5     64     42     60     35     35     49     68     64     60     44     42     61     26  21 
82     81     82     64     62     78     78     61     63     83     62     60     83     80     73  70 


52  46  45 
78     82  78 

53  67     66     70     70     64     64     62     59     61  62     63     55     67     68     61     61     63     62  I  70     56  43 


77     79     66      84  61 


Dov  Oi  Month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

T  

24 

25 

26 

27 

1 

28 

29 

1  j- 

30  31 

g 
< 

GAINESVILLE  3  MSW 

MAX 

74 

79 

80 

77 

70 

76 

76 

75 

68 

78 

75 

80 

83 

85 

83 

63 

76 

70 

80 

73 

74 

77 

80 

82 

82 

73 

76 

73 

67 

55 

76i0 

MIN 

37 

46 

50 

40 

32 

32 

40 

58 

51 

55 

48 

47 

56 

54 

59 

57 

67 

50 

59 

40 

41 

1  '•2 

49 

48 

53 

64 

43 

61 

32 

23 

♦7.1 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

MAX 

73 

77 

79 

72 

71 

74 

73 

58 

63 

76 

73 

80 

82 

84 

83 

83 

76 

77 

78 

74 

73 

77 

80 

82 

!  71 

71 

75 

70 

63 

56 

74.5 

MIN 

36 

42 

49 

35 

33 

34 

42 

65 

49 

63 

45 

42 

51 

55 

68 

57 

57 

44 

58 

35 

36 

41 

48 

67 

48 

40 

59 

28 

24 

45.4 

HIALEAH 

MAX 

78 

80 

81 

82 

81 

81 

82 

83 

79 

82 

80 

61 

82 

79 

80 

81 

83 

81 

86 

78 

77 

78 

81 

81 

82 

84 

61 

84 

73 

72 

60i4 

MIN 

68 

60 

69 

54 

63 

55 

59 

64 

69 

55 

65 

69 

62 

68 

65 

52 

55 

51 

63 

57 

58 

58 

63 

62 

61 

65 

65 

69 

45 

48 

60.3 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

74 

80 

78 

73 

70 

74 

73 

70 

69 

73 

74 

80 

85 

86 

84 

83 

82 

72 

78 

72 

75 

77 

78 

80 

j  63 

73 

75 

74 

63 

53 

75.3 

MIN 

37 

43 

50 

36 

32 

33 

44 

56 

48 

52 

47 

44 

62 

54 

50 

69 

63 

48 

68 

35 

46 

40 

49 

48 

1  49 

61 

41 

59 

30 

23 

46.3 

HILLIARD 

MAX 

71 

77 

77 

67 

67 

73 

71 

53 

60 

78 

71 

80 

82 

84 

83 

82 

70 

76 

75 

67 

73 

76 

80 

77 

61 

69 

75 

70 

61 

53 

72.9 

MIN 

34 

39 

48 

35 

32 

34 

43 

52 

45 

52 

41 

40 

49 

54 

52 

54 

40 

55 

36 

32 

39 

48 

52 

61 

49 

39 

57 

26 

22 

43.6 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 

81 

82 

84 

86 

81 

80 

84 

85 

79 

82 

83 

85 

83 

82 

82 

84 

87 

84 

86 

83 

79 

81 

83 

83 

84 

65 

65 

85 

76 

73 

62.6 

MIN 

57 

55 

58 

65 

62 

47 

47 

54 

50 

68 

62 

62 

54 

60 

55 

59 

59 

59 

67 

61 

62 

54 

55 

56 

57 

55 

68 

68 

61 

49 

57.0 

HYPOLUXO 

MAX 

80 

81 

83 

85 

79 

83 

83 

84 

79 

60 

79 

80 

81 

81 

80 

82 

83 

83 

84 

79 

77 

80 

83 

83 

83 

67 

80 

67 

77 

72 

81.3 

MIN 

55 

52 

61 

57 

61 

56 

60 

55 

53 

71 

52 

73 

74 

71 

73 

59 

74 

65 

65 

58 

61 

66 

73 

61 

70 

66 

59 

45 

63.5 

INVERNESS 

MAX 

77 

82 

82 

77 

77 

77 

78 

80 

66 

66 

79 

78 

79 

80 

84 

86 

86 

84 

82 

83 

76 

79 

84 

83 

84 

78 

79 

77 

68 

58 

78.2 

MIN 

50 

62 

46 

35 

36 

36 

38 

46 

48 

58 

52 

63 

63 

52 

55 

55 

55 

58 

69 

45 

46 

46 

52 

50 

53 

47 

60 

46 

38 

33 

48.1 

JACKSONVILLE   WB  AP 

MAX 

71 

74 

80 

63 

69 

72 

73 

67 

62 

82 

73 

79 

82 

86 

86 

84 

73 

77 

77 

51 

74 

76 

80 

80 

82 

69 

77 

71 

49 

53 

73.4 

MIN 

44 

48 

53 

41 

38 

41 

48 

54 

52 

57 

61 

49 

55 

69 

62 

55 

56 

46 

54 

40 

41 

48 

54 

56 

51 

48 

46 

49 

31 

29 

49.2 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

70 

73 

80 

71 

65 

69 

74 

67 

66 

61 

71 

74 

75 

82 

84 

84 

75 

75 

79 

70 

68 

73 

80 

80 

82 

70 

75 

72 

54 

51 

73.4 

MIN 

47 

52 

55 

43 

45 

49 

66 

53 

62 

52 

63 

56 

57 

60 

63 

62 

50 

55 

42 

44 

48 

55 

57 

61 

53 

56 

62 

31 

31 

52.4 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

MAX 

72 

75 

79 

63 

69 

73 

71 

68 

61 

80 

72 

77 

82 

83 

84 

83 

71 

76 

78 

68 

72 

75 

79 

81 

80 

68 

75 

70 

48 

52 

72.5 

MIN 

48 

63 

67 

41 

42 

45 

56 

55 

53 

57 

66 

57 

59 

63 

53 

65 

57 

48 

54 

41 

43 

61 

61 

62 

64 

50 

49 

49 

31 

31 

52.1 

JASPER  9  ESE 

MAX 

72 

78 

78 

68 

68 

72 

74 

67 

54 

70 

70 

80 

83 

84 

82 

82 

75 

72 

75 

68 

70 

75 

80 

80 

75 

72 

75 

72 

60 

62 

73.1 

MIN 

32 

35 

45 

32 

29 

29 

40 

50 

45 

50 

42 

39 

48 

54 

57 

55 

58 

40 

55 

32 

29 

38 

40 

50 

45 

45 

38 

60 

25 

20 

41.9 

KEY  WEST  WB  CITY 

MAX 

79 

82 

83 

82 

76 

77 

81 

87 

77 

81 

84 

85 

86 

83 

83 

85 

84 

85 

84 

80 

82 

82 

85 

82 

86 

83 

85 

84 

75 

72 

82.0 

MIN 

68 

70 

58 

68 

64 

60 

57 

68 

72 

72 

69 

74 

74 

72 

71 

68 

68 

73 

73 

70 

69 

70 

71 

72 

71 

67 

59 

71 

63 

62 

68.8 

KISSIMMEE 

MAX 

76 

80 

81 

73 

73 

75 

79 

80 

74 

76 

75 

81 

82 

81 

82 

82 

82 

78 

83 

78 

74 

77 

81 

82 

82 

72 

80 

75 

67 

60 

77.3 

MIN 

43 

61 

49 

53 

53 

41 

45 

57 

60 

62 

63 

54 

53 

53 

55 

55 

60 

54 

43 

47 

47 

61 

53 

51 

55 

46 

64 

40 

35 

51.3 

LA  BELLE 

MAX 

61 

83 

85 

78 

79 

80 

82 

84 

71 

76 

83 

86 

86 

85 

85 

86 

69 

88 

69 

80 

79 

84 

85 

87 

85 

83 

85 

83 

70 

73 

82.4 

MIN 

60 

51 

53 

53 

42 

43 

51 

52 

63 

67 

58 

50 

60 

54 

58 

57 

59 

55 

55 

49 

60 

53 

61 

51 

58 

55 

67 

53 

35 

53.9 

LAKE   ALFRED  EXP  STA 

MAX 

77 

81 

82 

72 

73 

77 

80 

81 

75 

75 

78 

83 

84 

83 

85 

85 

83 

82 

84 

74 

76 

79 

83 

84 

83 

71 

79 

75 

67 

61 

78.4 

MIN 

44 

50 

51 

68 

40 

38 

46 

59 

50 

55 

54 

66 

57 

63 

60 

59 

61 

55 

46 

49 

47 

68 

54 

54 

59 

48 

66 

40 

31 

52.5 

LAKE  CITY   2  E 

MAX 

72 

79 

78 

69 

69 

75 

71 

57 

61 

72 

74 

83 

84 

85 

84 

84 

75 

77 

78 

76 

74 

78 

81 

82 

83 

75 

74 

71 

64 

55 

76.1 

MIN 

38 

45 

51 

37 

35 

35 

43 

55 

49 

61 

44 

46 

55 

55 

69 

60 

46 

44 

34 

36 

42 

51 

63 

50 

51 

44 

61 

29 

25 

46  .5 

LAKE  HIAWASSE 

MAX 

74 

76 

81 

82 

70 

72 

76 

81 

81 

74 

76 

75 

83 

83 

81 

83 

83 

82 

80 

82 

69 

76 

77 

61 

82 

81 

72 

73 

74 

54 

77,1 

MIN 

46 

52 

52 

54 

43 

42 

47 

57 

58 

61 

64 

55 

56 

66 

58 

59 

50 

63 

50 

48 

50 

49 

54 

55 

54 

60 

47 

60 

41 

36 

62.6 

LAKELAND  WB  CITY 

MAX 

75 

79 

80 

70 

72 

75 

80 

80 

68 

74 

74 

82 

80 

80 

82 

85 

82 

79 

62 

68 

75 

79 

82 

83 

82 

57 

78 

73 

60 

58 

76.1 

MIN 

52 

57 

58 

52 

49 

50 

55 

60 

61 

64 

59 

52 

63 

62 

61 

63 

62 

54 

63 

50 

52 

66 

60 

62 

52 

56 

55 

60 

40 

36 

56.9 

LAKE   PLACID   2  SW 

MAX 

80 

83 

84 

78 

78 

82 

80 

83 

71 

77 

83 

86 

87 

86 

87 

87 

64 

87 

79 

82 

66 

61.4 

MIN 

'•6 

50 

49 

53 

47 

45 

52 

53 

66 

65 

67 

54 

56 

60 

66 

62 

52 

51 

49 

46 

36 

52.8 

LIVE   OAK   2  ESE 

MAX 

72 

78 

79 

63 

68 

73 

71 

66 

60 

74 

72 

82 

85 

86 

84 

82 

69 

71 

76 

77 

73 

75 

80 

81  ' 

81 

72 

74 

72 

60 

53 

73.6 

MIN 

37 

42 

43 

37 

32 

34 

44 

53 

48 

48 

44 

44 

54 

66 

51 

59 

63 

44 

49 

33 

35 

41 

47 

63 

63 

49 

44 

60 

28 

22 

45.6 

LOXAHATCHEE 

MAX 

84 

82 

86 

82 

80 

81 

85 

87 

80 

82 

85 

86 

86 

86 

75 

85 

89 

89 

89 

88 

79 

64 

86 

85 

85 

85 

84 

84 

77 

73 

83.6 

MIN 

52 

52 

50 

52 

47 

55 

53 

51 

59 

68 

59 

59 

69 

56 

53 

56 

64 

57 

59 

57 

61 

50 

65 

53 

65 

56 

57 

61 

67 

43 

55.5 

MADISON 

MAX 

72 

78 

77 

54 

69 

74 

73 

59 

60 

59 

71 

80 

84 

86 

85 

82 

69 

71 

75 

61 

73 

76 

79 

77 

80 

69 

72 

71 

49 

53 

71.6 

MIN 

42 

45 

52 

35 

36 

40 

51 

51 

50 

49 

46 

61 

60 

60 

62 

62 

52 

44 

55 

36 

36 

46 

64 

60  j 

61 

46 

43 

49 

27 

25 

47.6 

MARATHON   VACA  KEY 

MAX 

78 

83 

82 

80 

86 

75 

80 

83 

79 

82 

83 

85 

86 

83 

83  i 

87 

84 

85 

82 

81 

80 

81 

83 

85 

64 

83 

81 

83 

77 

72 

81.8 

79.5 
67.2 

78.9 
69.6 

61.2 
63.9 

76.4 
67.3 

70.4 
46.9 

72,5 
45.9 

79,5 
56,6 

78,9 
52,9 

72,6 
47,7 

79,7 
;  59.5 
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Table  S  •  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
NOVEMBER  1953 


Day  Oi  Month 

9 

2 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

? 

75 

80 

83 

75 

71 

71 

78 

80 

79 

80 

76 

76 

79 

80 

60 

83 

85 

64 

60 

83 

74 

77 

76 

69 

78 

MIN 

'•b 

52 

54 

51 

46 

45 

49 

51 

58 

60 

61 

51 

62 

66 

56 

58 

62 

60 

59 

64 

54 

51 

49 

64 

69 

65 

58 

58 

65 

39 

54t4 

70 

72 

75 

69 

70 

6  1 

71 

65 

70 

66 

71 

79 

73 

82 

60 

62 

50 

45 

71  aO 

MIN 

33 

38 

51 

30 

27 

36 

50 

48 

44 

39 

33 

50 

68 

68 

57 

59 

53 

52 

42 

37 

31 

34 

40 

45 

57 

60 

28 

45 

24 

25 

43  15 

77 

84 

8 1 

75 

72 

75 

83 

"83 

84 

77 

77 

84 

82 

82 

65 

85 

63 

MIN 

57 

55 

63 

53 

50 

46 

53 

65 

56 

55 

56 

60 

62 

56 

55 

57 

57 

62 

65 

54 

56 

49 

50 

51 

50 

52 

52 

65 

47 

41 

S3<9 

77 

79 

81 

75 

78 

77 

78 

77 

72 

78 

77 

81 

65 

66 

85 

85 

62 

58 

78  •  3 

MIN 

52 

53 

45 

40 

40 

45 

56 

56 

60 

51 

53 

57 

57 

60 

63 

61 

57 

63 

46 

46 

48 

64 

64 

55 

57 

46 

66 

36 

32 

51.7 

77 

83 

82 

67 

78 

63 

79 

78 

65 

66 

67 

86 

65 

76 

MIN 

35 

45 

47 

43 

30 

32 

39 

53 

65 

60 

48 

50 

53 

53 

66 

58 

56 

55 

58 

43 

39 

42 

46 

46 

50 

54 

41 

62 

36 

26 

47  1 2 

MAX 

75 

78 

81 

82 

60 

80 

MIN 

56 

60 

62 

59 

62 

56 

62 

69 

65 

72 

63 

66 

79 

63 

61 

68 

63 

64 

65 

55 

56 

69 

62 

63 

63 

61 

62 

61 

55 

42 

61al 

MAX 

77 

80 

83 

86 

82 

82 

84 

84 

83 

71 

MIN 

51 

56 

56 

53 

47 

48 

52 

62 

58 

66 

57 

61 

59 

59 

61 

62 

61 

63 

61 

46 

50 

54 

56 

59 

60 

63 

53 

65 

42 

36 

55>9 

MAX 

62 

85 

83 

83 

61 

59 

MIN 

48 

55 

55 

49 

47 

45 

50 

60 

58 

62 

55 

57 

58 

68 

60 

6 1 

6 1 

63 

61 

48 

50 

51 

66 

57 

58 

54 

51 

61 

41 

36 

S4>2 

72 

68 

80 

72 

78 

60 

80 

82 

82 

79 

75  tO 

MIN 

AS 

64 

64 

43 

41 

43 

47 

58 

54 

61 

53 

53 

56 

67 

59 

62 

63 

56 

66 

42 

45 

50 

54 

55 

57 

57 

47 

65 

35 

32 

52*1 

MAX 

80 

79 

60 

72 

76 

71 

MIN 

45 

49 

52 

39 

40 

46 

50 

61 

46 

61 

63 

6  3 

46 

59 

60 

62 

45 

28 

30 

71 

76 

7  1 

69 

60 

7  0 

80 

80 

83 

62 

83 

65 

69  #4 

MIN 

45 

50 

44 

34 

36 

52 

54 

60 

48 

46 

44 

61 

67 

62 

65 

45 

48 

39 

42 

54 

69 

62 

51 

43 

47 

34 

27 

31 

46>6 

MAX 

61 

78 

78 

79 

64 

70 

68 

MIN 

48 

52 

45 

37 

39 

56 

55 

52 

47 

46 

45 

66 

68 

65 

68 

56 

46 

47 

39 

45 

67 

68 

61 

50 

43 

49 

34 

28 

31 

49  •6 

MAX 

85 

86 

84 

85 

77 

80 

63 

8* 

85 

61 

MIN 

45 

50 

50 

53 

39 

39 

49 

64 

61 

65 

56 

59 

59 

56 

57 

61 

59 

62 

69 

46 

48 

48 

53 

57 

57 

59 

51 

65 

39 

34 

53  tO 

MAX 

62 

62 

80 

60 

82 

65 

MIN 

55 

56 

50 

56 

50 

54 

64 

55 

62 

67 

63 

70 

72 

63 

67 

66 

70 

60 

68 

66 

55 

56 

66 

68 

59 

67 

63 

56 

44 

60  (7 

MAX 

88 

85 

86 

87 

85 

86 

86 

MIN 

50 

58 

68 

60 

48 

50 

55 

57 

64 

67 

61 

62 

63 

60 

60 

62 

60 

54 

60 

55 

64 

54 

57 

61 

59 

62 

57 

66 

51 

38 

57.6 

74 

76 

73 

67 

71 

73 

70 

59 

7  0 

79 

80 

85 

64 

83 

79 

76 

79 

MIN 

36 

39 

51 

36 

36 

35 

50 

45 

47 

49 

39 

46 

62 

56 

64 

65 

56 

42 

59 

36 

33 

42 

56 

59 

45 

45 

42 

52 

26 

27 

45>6 

MAX 

75 

75 

70 

80 

81 

83 

66 

65 

64 

82 

77.1 

MIN 

36 

44 

49 

39 

34 

35 

43 

56 

49 

54 

48 

44 

52 

54 

57 

66 

56 

48 

56 

39 

37 

42 

49 

49 

56 

53 

42 

63 

31 

24 

46.6 

81 

83 

85 

65 

79 

78 

82 

85 

78 

82 

84 

84 

85 

84 

82 

82 

86 

87 

80 

MIN 

55 

55 

67 

58 

53 

50 

52 

54 

63 

70 

62 

62 

63 

61 

56 

63 

61 

60 

59 

62 

53 

59 

54 

59 

55 

57 

60 

63 

59 

46 

58.1 

MAX 

68 

86 

84 

80 

76 

53 

MIN 

42 

50 

53 

41 

41 

43 

46 

66 

52 

62 

50 

52 

64 

56 

60 

52 

65 

43 

44 

47 

51 

52 

55 

63 

50 

65 

34 

30 

50.6 

MAX 

75 

88 

69 

84 

60 

84 

73 

78 

83 

83 

62 

76 

MIN 

49 

54 

56 

51 

42 

45 

42 

51 

58 

58 

57 

59 

61 

59 

62 

60 

61 

45 

46 

62 

55 

58 

60 

60 

51 

62 

38 

32 

53.6 

MAX 

70 

74 

74 

74 

72 

67 

70 

73 

74 

78 

70 

69 

71 

58 

70  2 

MIN 

40 

43 

52 

35 

32 

36 

50 

50 

50 

49 

44 

50 

68 

58 

63 

61 

44 

59 

36 

38 

43 

58 

60 

69 

45 

42 

56 

26 

26 

47.3 

MAX 

79 

63 

82 

81 

81 

80 

72 

74 

78 

81 

81 

80 

70 

82 

72 

56 

MIN 

52 

57 

58 

55 

48 

48 

54 

69 

63 

65 

60 

63 

64 

62 

61 

65 

65 

64 

66 

51 

53 

56 

61 

62 

64 

65 

56 

66 

44 

40 

56.3 

MAX 

80 

84 

81 

83 

84 

81 

81 

83 

80 

77 

78 

83 

80 

82 

58 

MIN 

47 

58 

54 

52 

46 

44 

47 

58 

59 

66 

54 

56 

68 

68 

56 

62 

62 

49 

62 

50 

53 

56 

56 

61 

49 

64 

42 

36 

54.3 

MAX 

63 

85 

83 

65 

83 

76 

60 

62 

85 

82 

77 

62 

78 

68 

79.6 

MIN 

50 

52 

55 

68 

43 

44 

52 

57 

64 

67 

62 

60 

61 

56 

54 

62 

60 

61 

61 

60 

60 

63 

54 

58 

67 

58 

55 

67 

46 

37 

55.5 

MAX 

71 

87 

83 

78 

70 

73 

70 

72 

7^ 

72 

60 

62 

80 

70 

76 

72 

MIN 

33 

34 

44 

34 

29 

30 

42 

62 

48 

49 

42 

42 

52 

52 

60 

56 

56 

40 

53 

34 

32 

38 

46 

54 

65 

46 

50 

54 

34 

20 

43.6 

MAX 

8 1 

80 

82 

81 

60 

79 

82 

86 

MIN 

59 

58 

60 

59 

54 

51 

52 

58 

63 

69 

63 

65 

69 

62 

58 

67 

62 

63 

61 

62 

67 

57 

60 

6* 

62 

59 

65 

61 

60 

46 

60.2 

MAX 

78 

82 

81 

82 

78 

81 

85 

61 

81 

82 

84 

79 

MIN 

54 

55 

60 

59 

52 

66 

68 

67 

57 

72 

59 

68 

64 

61 

58 

59 

61 

60 

62 

59 

53 

55 

58 

60 

62 

58 

66 

55 

42 

58.3 

MAX 

81 

85 

82 

63 

66 

87 

82 

74 

MIN 

50 

53 

56 

54 

43 

46 

50 

52 

60 

69 

61 

62 

63 

57 

56 

56 

62 

56 

61 

60 

51 

52 

53 

56 

58 

58 

65 

66 

47 

65.6 

MAX 

70 

75 

69 

67 

78 

80 

83 

84 

83 

67 

70 

67 

MIN 

39 

41 

48 

37 

33 

36 

48 

49 

49 

51 

41 

47 

56 

56 

65 

63 

46 

49 

38 

35 

41 

52 

63 

60 

47 

43 

39 

27 

26 

45.9 

MAX 

85 

84 

8* 

66 

60 

85 

MIN 

60 

60 

64 

60 

55 

53 

53 

58 

66 

69 

65 

68 

66 

63 

62 

61 

65 

63 

64 

65 

58 

59 

60 

64 

64 

62 

65 

64 

61 

48 

61.5 

MAX 

76 

61 

61 

82 

80 

69 

75 

76 

80 

81 

79 

70 

80 

62 

60 

MIN 

51 

55 

56 

51 

44 

43 

51 

56 

61 

65 

59 

61 

62 

59 

60 

64 

63 

46 

51 

54 

57 

58 

58 

66 

54 

61 

40 

37 

55.4 

MAX 

74 

80 

82 

79 

80 

84 

80 

71 

75 

71 

79 

82 

79 

69 

78 

70 

75.8 

MIN 

50 

61 

52 

50 

40 

41 

48 

50 

58 

69 

61 

57 

61 

55 

56 

58 

60 

61 

47 

48 

50 

55 

67 

68 

58 

54 

60 

39 

31 

S3al 

MAX 

83 

82 

82 

82 

80 

82 

62 

83 

61 

81 

81 

82 

84 

82 

83 

76 

75 

80  7 

MIN 

67 

70 

68 

67 

64 

65 

60 

64 

76 

75 

70 

72 

76 

74 

71 

73 

75 

72 

60 

72 

74 

75 

74 

68 

70 

72 

64 

46 

69 12 

MAX 

75 

82 

75 

83 

81 

83 

83 

84 

85 

78 

82 

84 

84 

75 

80 

70 

79 

54 

79.0 

MIN 

44 

51 

51 

66 

46 

44 

46 

68 

61 

64 

62 

65 

67 

56 

57 

64 

50 

49 

51 

49 

52 

58 

66 

56 

56 

56 

41 

36 

53.1 

MAX 

79 

81 

74 

82 

79 

81 

78 

61 

82 

80 

61 

60 

79 

70 

67 

78  S 

MIN 

50 

55 

55 

60 

40 

48 

62 

58 

64 

61 

61 

61 

62 

59 

56 

62 

61 

51 

50 

55 

56 

60 

69 

60 

66 

70 

57 

34 

56.6 

MAX 

80 

60 

80 

82 

83 

82 

65 

75 

75 

78 

80 

80 

60 

79 

60 

61 

66 

77  6 

MIN 

54 

58 

52 

55 

50 

53 

57 

59 

63 

67 

59 

60 

63 

62 

60 

58 

59 

61 

60 

64 

57 

56 

56 

61 

61 

60 

66 

61 

45 

41 

58.3 

MAX 

78 

81 

83 

75 

75 

77 

81 

83 

75 

76 

81 

64 

84 

82 

64 

85 

85 

S3 

87 

76 

77 

79 

83 

83 

85 

80 

62 

80 

79 

64 

60.2 

MIN 

44 

50 

49 

54 

37 

39 

46 

61 

62 

65 

55 

59 

58 

53 

54 

56 

57 

59 

54 

49 

48 

48 

48 

54 

54 

53 

50 

65 

52 

33 

51 .9 

MAX 

78 

79 

80 

79 

78 

79. 

81 

81 

80 

81 

78 

60 

84 

80 

79 

60 

82 

81 

81 

78 

76 

77 

80 

81 

82 

77 

84 

78 

70 

79.4 

MIN 

62 

66 

65 

63 

56 

60 

60 

64 

67 

73 

66 

74 

74 

73 

65 

75 

67 

75 

71 

69 

69 

62 

70 

74 

66 

70 

68 

60 

47 

66.6 

MAX 

79 

82 

85 

79 

79 

80 

83 

84 

80 

81 

80 

82 

82 

61 

62 

82 

85 

84 

87 

77 

77 

79 

63 

63 

82 

83 

80 

84 

70 

70 

80.8 

MIN 

60 

58 

62 

60 

53 

58 

61 

60 

65 

70 

63 

69 

72 

63 

61 

67 

61 

71 

68 

66 

63 

60 

64 

64 

67 

63 

67 

65 

49 

46 

62.5 

NEW  SMYRNA   BEACH  4  N 
NICEVILLE 

OASIS  FISHING  LODGE 
OCALA 

OCALA   2  NE 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
ORLANDO  WATER  PLANT 
ORLANDO   WB  AIRPORT 
PALATKA 


PANAMA  CITY 

PENSACOLA  CAA  AP 

PENSACOLA  WB  CITY 

PLANT  CITY 

POMPANO  BEACH 

PUNTA  GORDA 

QUINCY   EXP  STATION 

RAIFORD   ST  PRISON 

ROYAL   PALM  RANGER  STA 

SAINT  AUGUSTINE 

SAINT  LEO 

SAINT  MARKS   6  SE 

ST  PETERSBURG 

SANFORD 

SARASOTA 

SECOTAN 

SOUTH   MIAMI    3  M 

STUART 

SUNNILAND 

TALLAHASSEE   WB  AP 

TAMIAMI    TRL   40  MI  BEND 

TAMPA  WB  AIRPORT 

TARPON  SPRINGS 

TAVERNIER 

TITUSVILLE  2  W 

VENICE 

VERO  BEACH  CAA  AP 
WAUCHULA  2  NW 
WEST   PALM  BEACH 
WEST  PALM  BEACH  WB  AP 


Sm  R«l«r«nc.  Not*.  ToUowliig  StotloD  Indsx 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

— 

Day 

Oi  Month 

I 

2 

3 

4 

5  1  6 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 
< 

WINTER  HAVEN 

MAX 

76 

81 

82 

77 

72  76 

80 

81  76 

75 

77 

83 

83 

82 

83 

85 

82 

83 

84 

75 

76 

78 

83 

81. 

83 

76 

SO 

76 

71 

61 

78.7 

MIN 

50 

56 

55 

58 

i.?  <.7 

52 

59  62 

65 

57 

61 

60 

58 

60 

62 

62 

61 

61 

51 

53 

53 

56 

59 

59 

62 

55 

66 

43 

36 

56>3 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


:>taDon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H  °  < 

BAY  LAKE 

EVAP 

.15 

.13 

.13 

.17 

.15 

.13 

.12 

.12 

.08 

- 

.09 

.11 

.11 

.13 

.14 

.13 

.11 

.12 

.14 

.18 

.15 

.14 

.15 

.14 

.12 

.12 

.10 

.04 

.18 

.14 

83.85 

BELLS  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

.18 

.21 

.14 

.16 

.15 

.31 

.13 

.17 

.02 

.08 

.17 

.19 

.20 

.15 

.13 

.05 

.27 

.20 

.19 

.21 

.12 

.13 

.  1" 

.13 

.13 

.09 

.12 

.21 

.  16 

4.53 

WIND 

180 

136 

92 

152 

138 

- 

74 

100 

228 

96 

134 

169 

160 

115 

163 

87 

122 

98 

123 

112 

117 

100 

106 

130 

118 

144 

179 

223 

260 

B4131 

CLEWISTON  U  S  ENGRS  (a) 

EVAP 

.18 

.16 

.14 

.15 

.14 

.16 

.08 

.08 

• 

« 

.10 

.07 

.16 

.10 

.11 

.12 

.04 

.08 

.16 

.16 

.18 

.12 

.13 

.08 

.10 

.07 

.08 

.05 

.12 

.19 

3.31 

UAX 

75 

75 

77 

77 

71 

73 

75 

77 

77 

71 

70 

75 

80 

80 

79 

79 

80 

77 

80 

78 

75 

73 

74 

77 

78 

78 

75 

77 

75 

67 

75.8 

HIN 

65 

65 

66 

66 

61 

54 

56 

63 

66 

69 

68 

67 

68 

68 

67 

68 

68 

68 

62 

60 

65 

65 

66 

65 

66 

67 

59 

67 

64 

54 

64.4 

FORT  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 

.21 

.18 

.15 

.11 

.16 

.12 

.12 

.13 

.14 

.01 

.10 

.15 

.14 

.19 

.16 

.13 

.15 

.15 

.15 

.14 

.20 

.10 

.13 

.13 

.15 

.15 

.05 

.13 

.13 

.20 

4.16 

WIND 

48 

55 

38 

23 

36 

21 

23 

20 

29 

27 

62 

31 

47 

51 

39 

34 

30 

34 

35 

29 

54 

26 

24 

21 

42 

29 

25 

30 

41 

98 

1102 

GAINESVILLE  3  WS» 

EVAP 

.17 

.13 

.17 

.19 

.17 

.11 

.10 

.14 

.06 

.18 

.21 

.10 

.13 

.15 

.09 

.16 

.06 

.14 

.07 

.18 

.09 

.09 

.13 

.09 

.18 

.09 

.07 

.13 

.22 

.13 

3.93 

WIND 

30 

31 

39 

84 

30 

21 

20 

55 

44 

120 

34 

19 

24 

19 

30 

40 

36 

42 

57 

96 

32 

23 

37 

19 

37 

77 

35 

65 

104 

65 

1365 

UAX 

75 

80 

80 

79 

80 

74 

74 

76 

68 

76 

77 

78 

83 

85 

85 

83 

79 

72 

76 

73 

74 

75 

79 

82 

81 

75 

70 

75 

70 

56 

76.3 

IIIN 

44 

51 

55 

46 

52 

41 

46 

57 

62 

56 

54 

54 

60 

60 

65 

62 

63 

53 

61 

43 

44 

49 

53 

54 

59 

60 

45 

63 

32 

32 

52.5 

EIALEAH 

EVAP 

.18 

.14 

.11 

.16 

.14 

.12 

.08 

.15 

.01 

.13 

.19 

.15 

.19 

.15 

.21 

.12 

.15 

.12 

.09 

.21 

.11 

.13 

.12 

.11 

.15 

.10 

.12 

.15 

.23 

.12 

4.14 

wim) 

65 

44 

31 

33 

19 

26 

28 

32 

41 

59 

28 

69 

72 

50 

52 

29 

30 

51 

26 

81 

27 

25 

37 

44 

29 

30 

38 

40 

57 

63 

1256 

LOXAHATCHEE 

EVAP 

.12 

.08 

.08 

.12 

.12 

.09 

.10 

.10 

.04 

.07 

.07 

.14 

.15 

.06 

.05 

.11 

.08 

.11 

.15 

.11 

.08 

.10 

.05 

.14 

.09 

.10 

* 

• 

.28 

.09 

2.88 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

.17 

.21 

.18 

.16 

.11 

.14 

.14 

.11 

.12 

.00 

.10 

.11 

.15 

.20 

.19 

.14 

.17 

.14 

.17 

.19 

.23 

.10 

.13 

.11 

.16 

.13 

.12 

.09 

.14 

.25 

4.36 

WIND 

45 

87 

55 

25 

41 

41 

30 

21 

15 

62 

87 

23 

60 

69 

52 

32 

37 

30 

43 

57 

93 

34 

38 

25 

47 

23 

56 

51 

55 

88 

1422 

OKEECHOBEE  HHN  GATE  6 

EVAP 

.22 

.16 

.15 

.22 

.20 

.12 

.19 

.13 

.11 

.05 

.11 

.14 

.16 

.24 

.16 

.14 

.22 

.18 

.25 

.21 

.17 

.19 

.16 

.11 

.19 

.10 

.14 

.13 

.18 

.25 

4.98 

ORLANDO  WATER  PLANT 

EVAP 

.14 

.13 

.11 

.19 

.13 

.10 

.08 

.07 

.07 

.06 

.08 

.09 

.12 

.10 

.08 

.09 

.10 

.13 

.06 

.17 

.09 

.08 

.06 

.10 

.08 

.09 

.06 

.09 

.17 

.11 

3.03 

WIND 

19 

23 

16 

35 

26 

15 

10 

10 

29 

37 

28 

0 

29 

13 

8 

8 

11 

23 

32 

66 

32 

6 

6 

7 

11 

33 

16 

31 

65 

57 

702 

SONNILAND 

EVAP 

.15 

.09 

.15 

.08 

.13 

.08 

.19 

.05 

.02 

.08 

.17 

.14 

.16 

.08 

.10 

.12 

.14 

.08 

.17 

.13 

.09 

.06 

.17 

.09 

.08 

.04 

.12 

.19 

.12 

B3.3a 

WIND 

81 

54 

56 

51 

33 

42 

41 

34 

38 

97 

42 

75 

84 

76 

65 

35 

43 

84 

30 

115 

66 

40 

34 

55 

41 

23 

67 

88 

123 

148 

1861 

TAMIAUI  TRL  40  HI  BD 

EVAP 

.12 

.23 

.16 

.14 

.15 

.12 

.11 

.11 

.10 

.04 

.07 

.14 

.22 

.06 

.13 

.15 

.12 

.12 

.12 

.10 

.17 

.08 

.09 

.14 

.09 

.14 

.06 

.04 

.14 

.18 

3.64 

VERO  BEACH  CAA  AP 

EVAP 

.18 

.18 

.20 

.10 

.19 

.24 

.06 

.11 

.14 

.24 

.22 

.15 

.15 

.19 

.21 

.13 

.13 

.17 

.14 

.26 

.25 

.12 

.15 

.12 

.16 

.07 

.04 

.17 

.17 

.24 

4.88 

MAX  and  MIN  in  Table  6  refer  to  extremes  of 
temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 


(a)  Evaporation  measured  in  pan  36  x  36  inches. 


RKrKRKNCE  KOTBS 

Th«  four  dlflt  IdBQtlflcatlon  ntaters  In  the  index  nimber  coluu  of  the  Station  Index  are  aealgned  on  a  ntate  baele.     There  will  be  no  duplication  of  oumbere  elthlo  a  etate. 
rirurea  and  letters  folloelng  the  station  naM,   auch  as  12  SSI,   Indicate  dletaoce  in  ailes  and  direction  froa  the  poet  office. 
Obaervation  tiaen  given  In  the  Station  Index  are  in  local  standard  tiae. 

Delayed  data  and  correctiona  Till  be  carried  only  in  the  June  and  Deceaber  laauea  of  thla  bulletin. 
Heating  degree  daya  for  the  preceding  13  aontha  »111  be  carried  In  the  June  iasue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  liated  in  the  tables,  are  either  Biasing  or  received  too  late  to  be  included  le  this  Issue. 

dlaenalonal  units  used  in  this  bulletin  are:     teaperature  in  'F. .  precipitation  and  evaporatloo  lo  Inches,  and  wind  aoveasat  In  ailes.     Degree  days  are  baaed  on  a  dall; 

Evaporation  la  aesaured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  dlaaeter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  8. 
Sleet  and  hall  *ere  Included  in  snowfall  totals  in  Table  1.  beginning  with  July  1948. 
Aaounts  in  Table  3  are  froa  noo-recordlng  gages,  aoleas  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,   5  and  6  are  for  the  24  hours  ending  at  tlae  of  obaervatlon.     See  the  Station  Index  for  obaervatloa  tiae. 

-  Ho  record  in  Tablea  3,  6  and  the  Station  Index.     Bo  record  lo  Tables  2  and  5  la  Indicated  by  no  entry. 

+  &nd  alao  on  a  later  date  or  datea. 

•  ABount  included  in  following  aeasoreaent,  tlae  distribution  unknown.  ,  i  io<u 

0)  Data  in  the  colw»  forwrly  headed  Ho    of  Daya  .01  or  aore  have  been  changed  to  Wo.  of  Days  .10  or  aore  effective  Jaaaary  1,  19*4.   

•  TSe^oLtera  ^rjeio^rtU  exposed  iS  a  sheUer  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground:  however,  the  reference  Indicates  that  th.  ther.OMter.  are  exposed  I.  a  shelter  located  on 

the  roof  of  a  building. 

//  Gace  Is  equipped  with  a  vlndshleld. 

AM  Data  baaed  on  observational  day  ending  before  noon. 

I    "^"^-E^?.;  Io't.M«-'co1u«  la  tb.  St.tlon  Ind..  th.  I.tt.r  -C"  Indict.,  r.cord.r  .t.tlo...     Tf^  .t.tlo..  ^.  pro»....a  for  .p.cl.1  po-po...  ..d  .,.  p„kll.l>.d  l.t.r 

Hourly  Precipitation  Data. 

•  ^";r°ioJri!;J  °o'  "Tol'^^lilllll'  '.i^'t.I.-  J'^'"-":."!"?-?.""--"  '         ::r:'""".;M:;"f;/«;:-:i:ti;.:'s.;ri;;;";dj..t.d  to  ,.pr....t  tb.     ro, .  . 

S    Aaotmts  fro.  recording  g.ge     (Tb.se  uotuit. 
~    '  uouDt  too  aull  to 


fill  wbollT  or  p.rtlT  e.tluted,  u.log  •  ratio  of  1  Inch  water  egnlrlleet  to  ererr  10  Igcb.a  of  an  .eo^all. 

;J  tIoi.  s  foro.tiu.d  SaUT  r.cord.    Degr..  daj  data,  If  carrl.d  for  tbl.  atatloa,  ba.e  be.a  adjoat.d  to  r.pr...Dt  tb.  rain,  fo 

It,     mlU  HlZf  lrl  «:.bU:li,  a"4;Jt:  wr«,  .C,  .Uibtl,  fro.  tb.  .«».t.  to  b.  p.bll.b.d  lat.r  1.  H<»rl,  P,..lpltatlo.  Oat.)  . 


Includea  total  for  prevlo  _ 
Obaervatlon  tiae  la  1:30  a. a.,  l.S.T.  of  the  following  day. 


Iddltloaal  l.for«,tlo.  reg^^dlb,  tb.  cll«t.  of  Florida          b.  obt.lb.d  b,  .rltla,  to  aa,  t.atb.r  .«r.a.  Offlc.  or  to  tb.  Stat.  Cll-tologl.t  at  t.atb.r  B«-.ae  Offlc.  »o.  «1M.  JacbaoarlU.  1, 
Florida. 

hb.crlp.lo.  Price:     20  ce...  per  COPT,  .ob.bl,  and  «..oal;  $a.M  per  rear.     (Te.,1,  .ob.crlptlo.  l.clud..  ^•^.tJj.'SJI.r^Ch^n^^  S  -d.  pa,abl.  to  tb.  >op.rl.t..d..t 

of  DoctJaiita.    Bealttaaee.  aad  corre.poDdeoc.  regarding  .nbacrlptlon.  aboold  be  ..at  to  tb.  lhip.rlat.nd.at  of  Ooc«— nt..  OoT.ra«at  Prlatlag  Office,  laablagtoa  15.  D.  c. 
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otaboD 

• 

Latitude 

Longitude 

Elevation 
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vation 
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\.^Deerver 

Retei 

to 
tables 

Station 

Index  No. 

r  tv 

« 

Latihide 

Longitude 

1 

e 

Q 

Obeei- 
vation 
time 

<_/D9erveT 

Heier 

to 
tables 

d> 
g 

£ 

|Temp. 

Precip. 

APALACHICOLA  MB  CITY 

021 1 

FRANKLIN 

39  44 

84  59 

19 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  9  5 

*• 

LONGBOAT  KEY 

MANATEE 

5 

27  25 

10 

6P 

G.  W.  HERRINGSKAW 

ARCADIA 

0228 

DE  SOTO 

27  13 

61  51 

65 

L.    L.  STIKELEATHER 

2  9  5 

LOXAHATCHEE 

5162 

PALM  BEACH 

26  41 

80  16 

14 

6P 

6P 

C.   A,  KING 

2  3  5  6 

C 

AVOM  PARK 

0369 

HIGHLANDS 

2  7  36 

81  30 

145 

J.  WILEY  COTHRAN 

2  9  5 

LYNNE  4  SE 

5237 

HARION 

8 

29  10 

81  52 

90 

HID 

OTIS  B.  FORT 

C 

BARTOW 

POLK 

27  54 

Bl  50 

125 

CITY  OF  BARTOW 

2  9  5 

HAD  I  SON 

5275 

KADI  SON 

10 

30  28 

83  25 

145 

T.  C.  MERCHANT 

2  3  5 

BAY  LAKE 

0S20 

HILLSBOROUGH 

28  04 

62  30 

51 

7A 

9  6 

5351 

24  49 

61  06 

6P 

2  3  5 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

0611 

PALM  BEACH 

26  40 

80  38 

16 

EVERGLADES  EXP  STA 

2  9  5  6 

MARIAWA  CAA  AP 

5367 

JACKSON 

30  50 

65  11 

110 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

BELLE  GUADE  MRN  GATE  * 

0616 

PALM  BEACH 

26  42 

60  43 

31 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C 

MARIANNA    IND  SCHOOL 

5372 

JACKSON 

1 

30  46 

85  17 

120 

5P 

5P 

FLA.   IND. S. FOR  BOYS 

2  3  5 

BIG  PINE  KEY  1W4 

0T*.7 

MONROE 

24  40 

81  21 

WALTER  2IEGNER 

2  9  5 

MARINELAND 

5391 

FLAGLER 

2 

29  40 

81  13 

10 

MID 

MARINE  STUDIO  INC 

C 

BITMLO 

07  68 

ORANGE 

26  33 

61  06 

65 

MRS. MILDRED  M.GROSE 

C 

MAYO  5  NW 

5539 

LA  FAYETTE 

5 

30  06 

63  14 

6P 

6P 

ROBERT  L.  ANN  IN 

2  3  5 

BLACKWAN  *  WW* 

OKALOOSA 

30  97 

66  42 

200 

HID 

MRS.  5.  YOUNGBLOOD 

c 

MELBOURNE 

5612 

BREVARD 

26  05 

60  36 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WMMB 

2  3  5 

c 

8L0UNT5T0WN  2  5E 

CALHOUN 

JOHN  PURIFOY 

2  9  5 

MERflITT  ISLAND 

BREVARD 

2 

25 

RICHARD  E.  DEWEY 

BOCA  RATON 

OeAS 

PALM  BEACH 

36  21 

80  05 

15 

HAROLD  A.  TURNER 

c 

MIAMI   BAY  FRONT 

5653 

DADE 

25  47 

80  11 

B 

5P 

5P 

CITY  OF  MIAMI 

2  3  5 

BRAOENTON  EXP  STA 

0940 

MANATEE 

27  2* 

62  33 

10 

GULF  COAST  EXP  STA 

2  3  5 

MIAMI  BEACH 

6658 

DADE 

2 

25  47 

80  08 

5P 

5P 

LIFE  GUARD  PATROL 

2  3  5 

BRANFORD 

0975 

SUWANNEE 

10 

29  58 

62  56 

MRS.    BEULAH  STANLEY 

c 

MIAMI  WB  AIRPORT 

9663 

DADE 

25  49 

00  17 

8 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

BRISTOL 

1020 

LIBERTY 

SO  26 

64  59 

160 

HID 

MISS  ELMA  SMULER 

c 

MIAMI  WB  CITY 

5668 

DADE 

25  47 

80  11 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

HERNANDO 

W-CENT  FLA  EXP  STA 

MILTON  EXP  STATION 

SANTA  ROSA 

5 

217 

5P 

5P  AGR.  EXP.  STATION 

BUSHNELL   2  E 

1163 

SUMTER 

28  40 

82  OS 

75 

MRS.   A.  H.  NELSON 

2  9  5 

MONTICELLO  2  S 

5879 

JEFFERSON 

5 

30  32 

83  62 

2  09 

5P 

A,   M.  PHILLIPS 

2  3  5 

CAMP  BLANDING 

1218 

CLAY 

29  59 

91  59 

190 

TOMMY  F.  EDWARDS 

2  3  5 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

5995 

GLADES 

26  50 

91  05 

22 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6 

c 

CANAL  POINT  GATE  5 

1271 

PALM  BEACH 

26  52 

90  38 

96 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

MOUNTAIN  LAKE 

5973 

POLK 

27  56 

91  36 

160 

5P 

5P 

MOUNTAIN  LAKE  CORP 

2  3  5 

1276 

26  52 

60  38 

25 

MID 

8A 

Sugar  plant  fld  sta 

2  3  5 

5990 

30  40 

64  4  2 

6P 

6P 

A.   N.  HUBBARD 

2  3  5 

CAPE  SABLE  HANGER  STA 

MONROE 

5P 

5P 

NATIONAL  PARK  SVC 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

SARASOTA 

5 

20 

SA 

STATE  PARK  SERVICE 

CAPTIVA 

1310 

LEE 

26  32 

62  11 

3 

ALLEN  T.  WEEKS 

2  9  5 

NAPLES 

6078 

COLLIER 

6 

26  09 

81  47 

5P 

5P 

CITY  OF  NAPLES 

2  3  5 

CARRABELLE 

1356 

FRANKLIN 

29  51 

84  40 

90 

EDGAR  E.  SMITH 

2  9  5 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 

6210 

VOLUSIA 

2 

29  05 

80  57 

10 

6P 

6P 

A.   6.  NORDMAN 

2  3  5 

CARYVILLE 

1366 

WASHINGTON 

30  46 

85  49 

CHESTER  R.  DAVIS 

3 

NICEVILLE 

6240 

OKALOOSA 

5 

30  31 

66  30 

60 

BA 

JACKSON  GO. FOR. STA. 

2  3  5 

c 

1*32 

29  08 

63  02 

19 

6P 

6P 

C.  C.  WHIDDON 

2  3  5 

6251 

27  56 

61  00 

■IRS. ANNIE  M.STEVENS 

3 

CHATTAHOOCHEE  1  W 

GADSDEN 

7A 

GEOP&E  t-.  H(<M 

N  NEW  RIVER  CANAL  1 

PALM  BEACH 

.  15 

HID 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

CHIPLEY  3  E 

15*4 

WASHINGTON 

30  47 

86  29 

130 

A.  W.  O'STEEN 

2  3  5 

N  NEW  RIVER  CANAL  2 

6323 

PALM  BEACH 

7 

26  20 

80  32 

22 

MID 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

c 

CLEARWATER  BEACH 

1635 

PINELLAS 

27  59 

82  50 

5 

CITY  OF  CLEARWATER 

2  3  5 

OASIS  FISHING  LODGE 

6404 

POLK 

7 

27  46 

81  12 

60 

5P 

PAUL  G.  BRYAN 

2  3  5 

c 

CLERMONT  6  5 

1641 

LAKE 

26  29 

81  46 

140 

ED  0L1VENBAUH 

2  3  5 

OCALA 

MARION 

5 

29  11 

82  08 

86 

5P 

5P 

STEPHEN  JEWETT 

2  3  5 

1649 

26  45 

80  55 

16 

ep 

GERVIN  N.  PITZEN 

3 

OCALA  2  NE 

6419 

MARION 

29  13 

82  07 

8P 

flP 

A IRWAY  OBSERVER 

2  3  5 

CLEWISTON  U  S  ENGINEERS 

HENDRY 

BA 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OKEECHOBEE  9  W 

OKEECHOBEE 

30 

5P 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

COCONUT  GROVE   7  S 

1716 

DADE 

25  39 

90  17 

10 

BUREAU  PLANT  IND. 

2  3  5  ^ 

OKEECHOBEE  HRCN  GT  6 

6485 

OKEECHOBEE 

27  13 

80  48 

34 

8A 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6 

c 

CRESCENT  CITY 

1978 

PUTNAM 

29  25 

81  30 

40 

J.   THURMAN  MC  CAMEY 

ORANGE  CITY 

6534 

VOLUSIA 

8 

28  57 

81  18 

38 

MID 

CITY  OF  ORANGE  CITY 

c 

CRESTVIEW 

1993 

OKALOOSA 

30  46 

66  34 

236 

SOIL  CONSERV.  SVC 

C 

ORLANDO  WATER  PLANT 

6633 

ORANGE 

8 

28  33 

61  21 

6P 

5P 

ORLANDO  UTILI.  COMH 

2  3  5  6 

CROSS  CITY 

29  38 

63  07 

46 

HID 

COUNTY  AGENTS  OFFICI 

c 

6636 

28  33 

61  20 

106 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

CROSS  CITY  CAA  AIRPORT 

DIXIE 

MID 

HID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

ORTONA  LOCK  2 

GLADES 

21 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OANIA  U  WNW 

2114 

BROWARD 

2b  04 

60  12 

7 

HID 

FLA.    POWER  4  LIGHT 

3 

PALATKA 

6753 

PUTNAM 

8 

29  39 

91  38 

15 

6P 

6P 

CITY  Of  PALATKA 

2  3  5 

M  DAYTONA  BEACH 

2150 

VOLUSIA 

2 

29  13 

61  02 

NEWS-JOURNAL  CORP 

2  3  5 

PANACEA 

WAKULLA 

6 

30  02 

84  24 

5 

HID 

MR.   OTIS  L.  VAUSE 

c 

OAYTONA  BEACH  WB  AP 

2158 

VOLUS I A 

2 

29  11 

61  03 

31 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

PANAMA  CITY 

BAY 

6 

30  10 

96  40 

10 

5P 

5P 

CHAMBER  OF  COfWERCE 

2  3  5 

2220 

30  43 

66  07 

255 

5P 

5P 

H.   C.  STORRS 

2  3  5 

6841 

^ 

30  10 

96  40 

HID 

FLA.  FOREST  SERVICE 

DE  LAND 

VOLUSIA 

6 

36 

9A 

9A 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

2  3  5 

PARISH 

MANATEE 

5 

HID 

CHARLES  W.  PARRISH 

DOHLING  PARK 

2391 

SUWANNEE 

10 

30  15 

83  13 

HRS.  HATTIE  TOOLE 

c 

PENNSUCO  4  NW 

6966 

DADE 

2 

25  56 

80  27 

MID 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

c 

DRY  T0RTUGA5 

2416 

MONROE 

5 

24  38 

82  52 

3 

JOHN  R.  DEWEESE 

2  3  5 

PENSACOLA  CAA  AP 

6997 

ESCAMBIA 

5 

30  26 

87  12 

110 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

EUSTI5  2  S 

2627 

LAKE 

8 

28  50 

91  41 

85 

HOWARD  J.  DICK 

2  3  5 

* 

PENSACOLA  HB  CITY 

7002 

ESCAMBIA 

5 

30  25 

87  13 

13 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

EVERGLADES 

2850 

25  51 

61  23 

3 

6P 

6P 

HANHATTAN  MERC. CORP 

2  3  5 

7033 

25  36 

BO  21 

8A 

01  GIORGIO  FRUIT 

3 

FEDERAL  POINT 

PUTNAM 

e 

6P 

6P 

BRUCE  GRAY 

2  3  5 

PLANT  CITY 

HILLSBOROUGH 

5 

121 

5P 

D.  A.  STORMS 

FELDA 

2923 

HENDRY 

26  32 

61  26 

18 

MID 

H.   GREGORY  ATCHLEY 

c 

POMPANO  BEACH 

7254 

BROWARD 

2 

26  14 

80  09 

22 

5P 

5P 

ST.  FARHERS-  MARKET 

2  3  5 

FELLSMERE 

2936 

INDIAN  RIVER 

2 

27  46 

80  36 

26 

SUGAR  PROD.  ASSN. 

2  3  5 

PORT  MAYACA  S  L  CNL 

7293 

MARTIN 

7 

26  59 

80  37 

34 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

FERNANOINA  BEACH 

2944 

2 

30  40 

81  27 

22 

5P 

5P 

LEWIS  K.  NOLAN 

2  3  5 

PUNTA  GORDA 

7395 

CHARLOTTE 

5 

26  56 

62  03 

6 

5P 

£.    J.  MC  CANN 

2  3  5 

FORT  DRUM 

3137 

OKEECHOBEE 

27  32 

80  46 

HID 

c 

7424 

30  35 

64  35 

5P 

5P 

N.FLA.    EXP.  STATION 

2  3  5 

FORT  LAUDERDALE 

3163 

BROWARD 

2 

26  06 

60  09 

10 

6P 

6P 

F.    P.   HEDFORD,  JR. 

2  3  5 

RAIFORD  STATE  PRISON 

UNION 

10 

120 

FLA.    STATE  PRISON 

2  3  5 

FT  LAUDERDALE  BAHIA-MAR 

3168 

BROWARD 

2 

26  07 

80  06 

7 

5P 

5P 

BAHIA-MAR  YACHT  HRBB 

2  3  5 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

7760 

DADE 

2 

25  22 

60  35 

10 

6P 

5P 

NATIONAL  PARK  SVC 

2  3  5 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

3171 

BROWARD 

2 

26  06 

80  14 

8A 

U  OF  F  PLANTATION  LA 

6  2  3  5  6 

SAINT  AUGUSTINE 

7812 

ST  JOHNS 

2 

29  54 

81  19 

15 

6P 

CTy  of  ST. AUGUSTINE 

2  3  5 

FORT  MYERS  WB  AIRPORT 

3186 

LEE 

5 

26  35 

81  52 

15 

MID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

SAINT  LEO 

7651 

PASCO 

5 

28  20 

82  15 

17B 

7P 

GEORGE  E.  MONTPETIT 

2  3  5 

c  ' 

FORT  PIERCE 

3207 

27  25 

80  19 

10 

MID 

MID 

CITY  OF  FT .  PI ERCE 

2  3  5 

7859 

27  05 

80  18 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

FOUNTAIN  3  S 

BAY 

5 

5P 

6P 

FLA,  FOREST  SERVICE 

SAINT  MARKS  6  SE 

WAKULLA 

5 

17 

FISH  &  WLOLIFE  SVC 

2  3  5 

GAINESVILLE  UNI   OF  FLA 

3316 

ALACHUA 

8 

29  39 

62  21 

165 

8A 

8A 

H.  E.  BRATLEY 

2  3  5 

c 

ST  PETERSBURG 

7986 

PINELLAS 

5 

27  47 

92  38 

35 

5P 

5P 

CITY  OF  ST  PETBURG 

2  3  5 

c 

GAINESVILLE  3  WSW 

3321 

ALACHUA 

e 

29  36 

62  22 

86 

AGRONOMY  DEPT  U  OF  F 

2  3  5  6 

SANFORO 

SEMINOLE 

8 

28  49 

91  15 

12 

6P 

5P 

E.   J.   HOUGHTON,  JR. 

2  3  5 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

3470 

BAKER 

9 

30  IS 

62  10 

G.ST.  M.  NURSERIES 

2  3  5 

SARASOTA 

8021 

SARASOTA 

5 

27  21 

92  32 

30 

5P 

5P 

CITY  OF  SARASOTA 

2  3  5 

GRACEVI LLE 

3536 

30  59 

85  30 

160 

MID 

CHARLES  C.LIDDON.JR 

c 

8094 

30  12 

93  39 

6P 

6P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

HART  LAKE 

ORANGE 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

SOUTH  MIAMI    3  W 

DADE 

2 

13 

5P 

DONALD  W.  MORGAN 

2  3  5 

HIALEAH 

3909 

DADE 

2 

25  50 

60  17 

6 

MIAMI  WATER  PLANT 

2  3  5  6 

c 

STUART 

8620 

MARTIN 

27  13 

80  15 

10 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WSTU 

2  3  5 

HIGH  SPRINGS 

3956 

ALACHUA 

10 

29  50 

92  36 

75 

GEO.  T.  ALEXANDER 

2  3  5 

SUNN I  LAND 

8671 

COLLIER 

26  16 

81  21 

13 

5P 

5P 

SE  FOREST  EXP  STA 

2  3  5  6 

c 

MILLIARD 

3978 

NASSAU 

9 

30  42 

61  56 

70 

BRUNO  SCHfiOBBACH 

2  3  5 

TALLAHASSEE  WB  AP 

875B 

LEON 

5 

30  26 

94  20 

64 

HID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

HILLSBOROUGH  HVR  ST  PK 

28  09 

82  14 

50 

eA 

8775 

2  5  46 

80  27 

MID 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

c 

HOLOPAW  3  NNW 

4075 

OSCEOLA 

28  11 

81  05 

70 

MID 

TRIPLE  E. DEVELOP. CO 

TAMIAMl    TRL  40  Ml  BEND 

8780 

DADE 

25  46 

80  SO 

12 

lOA 

lOA 

NATIOhWL  PARK  SVC 

2  3  5  6 

c 

HOMESTEAD  EXP  STATION 

4091 

DADE 

2 

26  30 

80  30 

11 

SUBTROPICAL  EXP  STA 

2  3  5 

c 

TAMPA  we  AIRPORT 

878B 

HILLSBOROUGH 

5 

27  58 

82  32 

19 

HID 

MID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2  3  6 

c 

HYPOLUXO 

4199 

PALM  BEACH 

2 

26  33 

80  03 

12 

J,  L.  GARNETT 

2  3  5 

TARPON  SPRINGS 

8624 

PINELLAS 

5 

28  09 

62  45 

9 

SA 

CITY  OF  TARPON  SPGS 

2  3  5 

INCLIS 

4273 

LEVY 

5 

29  02 

82  41 

12 

FLA.    POWER  COMPANY 

c 

TAVERNIER 

8841 

MONROE 

2 

25  01 

60  30 

5 

6P 

CAPT.   EUGENE  LOWE 

2  3  5 

4269 

28  50 

82  20 

70 

2  3  5 

T  ITUSV I LLE  2  W 

8942 

BREVARD 

28  37 

60  50 

6P 

6P 

FRANK  B.  ROOF 

2  3  5 

ISLEWORTH 

4332 

ORANGE 

28  28 

81  33 

115 

CHASE  t  COHPANY 

3 

TURKEY  HAMMOCK 

9046 

OSCEOLA 

7 

27  48 

81  11 

66 

5P 

5P 

COMBINED  WITH  STA  NO.  6404  7/55 

JACKSONVILLE  WS  AP 

DUVAL 

9 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

VENICE 

SARASOTA 

5 

10 

6P 

E.   fiAY>10NO  WATSON 

2  3  5 

c 

JACKSONVILLE  BEACH 

DUVAL 

2 

30  17 

61  24 

10 

7P 

7P 

FIRE  DEPARTMENT 

2  3  5 

VENUS  3  SE 

9184 

GLADES 

7 

27  02 

61  21 

70 

MID 

VAN  T.  OXER 

c 

«  JACKSONVILLE  WB  CITY 

4371 

DUVAL 

30  20 

81  39 

18 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

VERNON 

9206 

WASHINGTON 

3 

30  38 

85  43 

46 

MID 

JAMES  D.  PARISH 

c 

JASPER  9  ESE 

4394 

HAMILTON 

10 

30  30 

82  49 

140 

5P 

5P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

VERO  BEACH  CAA  AP 

9214 

INDIAN  RIVER 

2 

27  39 

80  25 

24 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5  6 

c 

KENDALL  2  E 

4516 

DADE 

2 

25  41 

60  17 

18 

DADE  CO.  NURSERIES 

3 

WAUCHULA  2  NW 

94  01 

HARDEE 

5 

27  34 

81  49 

120 

6P 

6P 

H.    L.  CARLTON 

2  3  5 

KEY  WEST  WB  CITY 

4675 

MONROE 

6 

24  33 

61  48 

9 

MID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

WEST  PALM  BEACH 

9520 

PALM  BEACH 

2 

26  43 

80  03 

15 

6P 

6P 

POST-TIMES 

2  3  5 

KISSIHHEE 

4620 

OSCEOLA 

26  16 

81  25 

69 

HRS.   OWBEL  L.  LAKE 

2  3  5 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

9525 

PALM  BEACH 

2 

26  41 

15 

HID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

KISSIMHEE  2 

4626 

OSCEOLA 

7 

26  18 

61  24 

66 

MID 

HRS,    MABEL  L ,  LAKE 

c 

WINTER  HAVEN 

9707 

POLK 

5 

28  01 

61  44 

175 

5P 

5P 

U.S.CITRUS  PRODUCTS 

2  3  5 

LA  BELLE 

4662 

HENDRY 

5 

26  46 

61  26 

13 

6P 

MRS.   ALICE   E,  HALL 

2  3  5 

LAKE  ALFRED  EXP  STATION 

4707 

POLK 

5 

28  06 

91  43 

180 

CITRUS  EXP  STATION 

2  3  5 

HARRY  M.  TOLSON 

LAKE  CITY  2  E 

4731 

COLUMBIA 

10 

30  12 

82  35 

205 

5P 

5P 

FLA.   FOREST  SERVICE 

2  3  5 

BA6S0N  PARK 

0390 

POLK 

7 

27  50 

61  31 

150 

5P 

LAKE  HIAWASSE 

4771 

ORANGE 

8 

29  32 

81  28 

115 

9A 

SUBTROP  FRT  FLD  STA 

2  3  5 

DE  SOTO  CITY  4  SW 

2288 

HIGHLANDS 

27  26 

61  26 

88 

8A 

CHESLEY  A.  SKIPPER 

3 

LAKELAND  WB  CITY 

POLK 

5 

28  02 

81  57 

214 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

FORT  GREEN  12  WSW 

3153 

MANATEE 

5 

27  34 

92  06 

120 

7P 

OWEN  J.  KEEN 

3 

LAKE  PLACID  2  5W 

HIGHLANDS 

7 

27  IT 

61  23 

90 

6P 

COLE  OANLEY,  JR. 

2  3  5  6 

ISLAND  GROVE  2  WNW 

4327 

ALACHUA 

29  27 

92  08 

60 

9A 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

3 

CORNWELL  4  NW 

1869 

HIGHLANDS 

7 

27  24 

81  10 

40 

8A 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

3 

LAKE  TRAFFORO 

COLLIER 

26  26 

81  29 

27 

JAMES  M.  PEPPER 

3 

LAMONT  a  H 

JEFFERSON 

5 

30  24 

83  55 

190 

HID 

TUN6ST0K  PLANTATION 

c 

LEESBURG 

4930 

LAKE 

8 

26  49 

81  52 

65 

MID 

EDDIE  C.  BUTLER 

c 

LIGNUMVITAE  KEY 

5035 

MONROE 

2 

24  54 

80  42 

8 

MID 

DR.   E.  C.  LUNSFORD 

c 

LIVE  OAK  2  ESE 

5099 

SUWANNEE 

10 

30  17 

82  58 

120 

RADIO  STATION  WNER 

2  3  5 
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FLORIDA  -  DECEMBER  1955 


WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

For  the  thirteenth  consecutive  month  the 
State-wide  monthly  precipitation  average 
was  below  the  long-term  figure.     Over  much 
of  the  northern  portion  the  rainfall  defi- 
ciency has  persisted  since  January  1954, 
with  the  exception  of  January  1955  when 
there  was  somewhat  above  normal  precipi- 
tation over  that  area. 

Temperatures  averaged  slightly  higher  than 
usual  for  the  month,  with  no  particularly 
outstanding  readings.     The  high  for  the 
month,  88°,  was  recorded  at  Arcadia  on 
the  6th,  while  the  19°  low  occurred  at 
Jasper  9  ESE  on  the  17th.     Arcadia  also 
had  the  somewhat  dubious  distinction  of 
being  one  of  two  stations  in  the  southern 
portion  to  report  the  occuirence  of  freez= 
ing  temperature.     Jasper  9  ESE  was  the 
undisputed  ice-box  of  the  State  with  10 
days  of  freezing  or  below. 

Precipitation  averaged  just  half  the  usual 
expectancy  for  the  State  as  a  whole.  Only 
three  stations  in  the  North  and  Central 
Divisions  reported  amounts  of  as  much  as 
1  inch  in  any  24-hour  period,  but  nearly 
half  the  stations  in  the  southern  portion 
had  one  or  more  1-inch  days.     The  greatest 
monthly  total  was  7.79  inches  at  West  Palm 
Beach  WB  Airport,   where  a  24-hour  total 
of  3.75  inches  was  measured  on  the  14th, 
the  greatest  daily  amount  in  the  State. 
Cedar  Key  failed  to  note  even  a  sprinkle 
of  rain  and  showed  0.00  inches  for  the 
smallest  monthly  total  in  the  State. 

The  sun-tan  business  was  off  a  little  as 
most  areas  recorded  from  5%  to  10%  less 
sunshine  than  usual,   and  daytime  cloudi- 
ness was  correspondingly  greater  than 
normal , 

WEATHER  DETAILS 

Partly  cloudy  skies  and  below  normal  tem= 
peratures  prevailed  as  the  month  opened. 
Temperatures  returned  to  above  normal 
levels  on  the  2nd,   and  many  daily  means 
over  the  northern  half  were  as  much  as 
10°   to  15°  higher  than  the  usual  expectancy 
on  the  3rd  through  the  5th.     A  weak  cold 
front  entered  the  extreme  northwest  por- 
tion the  afternoon  of  the  4th  and  slowly 
made  its  way  southward  until  it  became 
stationary  over  the  extreme  southern  por- 
tion of  the  Peninsula  on  the  7th.  During 
this  time  light  rain  occurred  over  most 
sections  and  as  the  front  passed  tempera- 
tures returned  to  near  normal .     A  wave 
disturbance  developed  along  this  front  in 
the  northern  Gulf  on  the  8th,   and  moved 
eastward  across  northern  Florida,  pro- 
ducing some  further  light  rain  over  that 
area.     Cold  air  was  drawn  across  the  State 
following  the  passage  of  this  disturbance, 
and  well  below  normal  temperatures  pre- 


vailed over  all  but  the  extreme  southern 
portion  for  the  next  four  or  five  days. 
Temperatures  were  as  much  as  20°  below 
normal  on  the  10th,  and  many  stations  in 
the  central  and  southern  portions  reported 
the  lowest  for  the  month  on  that  date. 
Some  rain,  mostly  light,   was  noted  over 
the  Peninsula  on  the  12th-14th,  with  a 
heavy  fall  in  the  West  Palm  Beach  area  on 
the  13th  and  14th.     A  strong  cold  front 
swept  across  the  State  the  afternoon  of 
the  15th  and  morning  of   the  16th,   and  was 
followed  by  a  sharp  drop  in  temperature. 
Daily  means  were  12°  to  18°  below  normal 
over  all  but  the  extreme  southern  portion 
on  the  16th,  but  there  was  some  moderation 
on  the  17th.     A  weak  frontal  system  moved 
across  the  State  on  the  19th,  but  failed 
to  produce  any  precipitation  of  consequence. 
This  frontal  passage  was  preceded  by  a 
return  to  near  normal  temperatures  and 
there  was  but  little  change  for  the  remain- 
der of  the  month  except  that  over  the  ex- 
treme northern  portion  temperatures  were 
10°  to  15°  above  normal  around  Christmas. 
The  passage  of  a  weak  cold  front  on  the 
26th  and  27th  produced  light  rain  over  much 
of  the  Peninsula,  with  an  area  of  moderate 
to  heavy  amounts  over  the  Central  east 
coast,  but  failed  to  produce  any  rain  of 
consequence  in  the  northwestern  portion. 
At  the  end  of  the  month,   cold  air  was  flowing 
across  the  State  following  the  passage  of 
a  fast-moving  front  during  the  night  of  the 
30th,  and  readings  were  tumbling  to  well 
below  normal  levels  over  all  but  the 
southern  portion. 

WEATHER  EFFECTS 

Showers  the  first  part  of  the  month  were 
beneficial  to  all  crops,   and  served  to 
relieve  the  need  for  heavy  irrigation  in 
most  sections,   though  some  areas  were  badly 
in  need  of  additional  rainfall.     The  cold 
weather  of  the  2nd  week  resulted  in  some 
damage  to  tender  crops,   but  was  beneficial 
to  hardier  crops  such  as  celery,  lettuce, 
and  cabbage.     This  cold  weather  improved 
the  quality  of  citrus  fruit,  but  stopped 
new  growth.     Harvesting  of  truck  in  the 
south  and  central  portions  was  very  active. 
Dry  weather  the  3rd  week  necessitated  a 
return  to  extensive  irrigation,  but  crops 
were  generally  in  good  condition.  Rains 
the  latter  part  of  the  month  were  most 
beneficial  where  they  occurred,  but  were 
limited  to  a  relatively  small  area.  Other 
sections  were  badly  in  need  of  rain,  and 
pastures  in  the  northern  portion  were  in 
poor  condition  due  to  the  combined  effects 
of  frostburn  and  lack  of  rain. 

DESTRUCTIVE  STORMS  AND  FLOODS 

None  were  reported  during  the  month  of 
December  1955. 

V.  D.  Steves 
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Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  h. 

Relati 

ve   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

1  • 
1  1 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:30  a 
EST 

7:30  a 
EST 

1:30  p 
EST 

7:30  p 
EST 

Trace 

.01-09 

l' 

6 

.50-99 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

*■  S  a 

I  ?  3 

~  S  3 
Ill 

APALACBICOLA  WB  CITY 

8 

2 

30 

N 

31 

2 

s 

1 

0 

0 

0 

8 

56 

6.7 

DAYTONA  BEACH  WB  AIRPORT 

miw 

15 

9 

9 

28* 

NNW 

12+ 

86 

88 

61 

79 

10 

1 

1 

0 

1 

0 

13  . 

- 

6.5 

FORT  MTKRS  WB  AIRPORT 

8 

1 

25* 

ESE 

29 

4 

3 

3 

0 

0 

0 

10 

- 

5.1 

JACKSORTILLE  WB  CITY 

MNEt 

16t 

9 

7t 

30t' 

Nt 

27 1 

831 

85t 

621 

801 

6 

5 

0 

0 

0 

0 

11 

39t 

6.5t 

ISY  WEST  WB  CITY 

8 

0 

22 

NE 

29 

86 

70 

80 

6 

2 

4 

0 

0 

0 

12 

52 

5.5 

LAXELAND  WB  CITY 

4 

8 

3 

4 

5 

0 

0 

0 

12 

65 

5.8 

■  lAllI  WB  CITY 

Nt 

19t 

11 

4 

38 

E 

28+ 

85t 

88t 

60t 

75t 

4 

3 

6 

2 

0 

0 

15 

57 

5.5 

MIAMI  BEACB 

4 

7 

6 

0 

1 

0 

18 

- 

ORLAXDO  WB  AIRPORT 

N 

18 

8 

1 

27* 

ENE 

28 

91 

93 

62 

79 

5 

2 

3 

1 

0 

0 

11 

- 

6.0 

PKHSACOLA  WB  CITY 

10 

3 

23 

SE 

1 

77t 

81t 

46t 

68t 

1 

3 

4 

0 

0 

0 

8 

43 

- 

TALLAHASSEE  WB  AIRPORT 

N£ 

15 

6 

3 

79 

82 

59 

76 

5 

4 

1 

0 

0 

1 

11 

6.5 

TAMPA  WB  AIRPORT 

K 

IS 

9 

5 

25* 

NW 

9 

88 

90 

61 

78 

3 

2 

4 

0 

0 

0 

9 

54 

5.8 

WEST  PALM  BEACH  WB  AIRPORT 

NW 

18 

11 

5 

32* 

ENE 

28 

86 

89 

61 

79 

3 

3 

5 

1 

2 

1 

15 

5.9 

t  Airport  Data 

*  This  datu  Is  obtained  by 

lag  equipment  is  not  available. 
It  is  not  necessarily  the  fast- 
est Bile  occurring  during  the 
period . 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Year 

o 

o 

D> 

« 

> 

< 

Highf 

s 

t 

s 

Averj 

1891 

63.2 

89 

30 

2.55 

1892 

60.3 

90 

23 

2.78 

1893 

61.0 

85 

26 

3.16 

1894 

59.9 

86 

12 

1.15 

1895 

56.6 

86 

22 

1.65 

1896 

57.5 

86 

26 

2.15 

1897 

60.7 

91 

28 

2.80 

1898 

56.9 

90 

21 

4.05 

1899 

59.1 

84 

23 

2  .01 

1900 

59.3 

89 

26 

4.45 

1901 

56.7 

89 

12 

2.58 

1902 

60.4 

92 

17 

3.71 

1903 

53.3 

85 

19 

1.79 

1904 

58.3 

86 

20 

1.94 

1905 

58.1 

90 

23 

7  .42 

1906 

59.4 

89 

14 

1.07 

1907 

58.9 

86 

21 

5.94 

1908 

63.1 

93 

24 

1.02 

1909 

55.3 

85 

16 

2  .72 

1910 

53.5 

85 

19 

1.07 

1911 

63.2 

89 

20 

4.55 

1912 

63.2 

86 

24 

2.33 

1913 

60.5 

85 

23 

3.46 

1914 

59.0 

88 

21 

4.44 

1915 

56.1 

86 

23 

2.63 

Temperature 

Precipitation 

Year 

a 

0 

ty 
« 

1 

« 

IT 
>a 

Avei 

M 

X 

a 

Avei 

1916 

60.7 

87 

23 

5.00 

1917 

54.2 

86 

16 

1.49 

1918 

60.5 

90 

23 

3.75 

1919 

60.1 

90 

24 

2.78 

1920 

58.4 

90 

21 

3.46 

1921 

62.9 

90 

28 

2.32 

1922 

64.1 

91 

29 

3.04 

1923 

64.2 

90 

26 

1.51 

1924 

62.6 

87 

23 

2.53 

1925 

57.7 

88 

15 

5.93 

1926 

63.4 

89 

23 

1.06 

1927 

59.0 

88 

22 

2.99 

1928 

58.8 

91 

22 

1.49 

1929 

58.2 

90 

14 

2.98 

1930 

54.9 

86 

22 

4.23 

1931 

69.3 

90 

36 

3.22 

1932 

64.6 

88 

26 

1.11 

1933 

63.8 

89 

26 

0.69 

1934 

59.1 

90 

16 

1 .05 

1935 

52.0 

84 

17 

2.82 

1936 

61.5 

89 

26 

3.04 

1937 

57.3 

88 

14 

1 .27 

1938 

58.5 

88 

22 

1.37 

1939 

59.1 

88 

22 

2.19 

1940 

63.8 

90 

25 

5.97 

Temperature 

Precipitation 

Year 

e 

a> 
•a 
a 
> 
< 

e 

M 

£ 

« 
t 

3 

< 

1941 

63.2 

90 

23 

4.05 

1942 

62.3 

91 

23 

3.37 

1943 

59.2 

89 

14 

1.65 

1944 

56.6 

92 

18 

0.79 

1945 

57  .3 

87 

18 

5.05 

1946 

63.9 

89 

27 

1.03 

1947 

61 .9 

88 

28 

2.84 

1948 

65.8 

89 

25 

2.90 

1949 

63.6 

86 

25 

2.38 

1950 

56.8 

87 

18 

2.86 

1951 

64.6 

89 

19 

2.57 

1952 

58.4 

86 

20 

1.37 

1953 

62.0 

89 

19 

5.87 

1954 

57.0 

88 

18 

1.73 

1955 

60.4 

88 

19 

1.40 

All 

Years 

60.0 

2.  78 

Averages  in  this  table  have  been  weighted  according  to  area 
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Station 

Temperature 

Precipitation 

Aveiage 

E 

3 
g 

Average 

g 

3 

B 
5 

Average 

Departure 

From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

% 

Q 

Days 

No-  of  Days 

Total 

Departure 

From  Normal 

Greatest  Day 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  oi  Days 

Max 

M 

in. 

Date 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Q 

e 
C 
1 

0 
in 

1.00 
OT  More 

Degree 

0  " 
'  1 
%< 

- 

ntS 

00 

MORTHEf?'^  i!I?IVISlO'~J 

APALACHICOLA  V/D  CITY 

R 

62 

.  1 

54  a 

(> 

1  a 

7 

72 

2  5+ 

3  1 

10+ 

319 

0 

0 

2 

0 

30 

2 

99 

a  14 

4 

.  0 

0 

1 

Q 

Q 

SLOUMTSTO'.J.'J  2  SE 

AM 

63 

0 

3'! 

7 

2  a 

3 

73 

4 

24 

17+ 

404 

0 

0 

g 

Q 

1  a 

96 

2 

35 

1  a  02 

5 

.  0 

0 

3 

2 

1 

CARRA3ELLE 

65 

3 

i^4  a 

9 

75 

25+ 

23 

10 

329 

0 

0 

5 

Q 

50 

_ 

4 

05 

a  24 

4 

.  0 

0 

3 

0 

V-nlrLcT    i  t 

66 

u  1 

54  a 

7 

<i3 

3 

23 

10+ 

343 

^ 

Q 

7 

0 

1  a 

22 

_ 

3 

36 

a79 

4 

.0 

0 

3 

1 

0 

/"Dn'"C     ^TTV    /"AC  AD 

67 

,  s 

(3 

54  a 

6 

SI 

4 

22 

1 0+ 

328 

6 

0 

31 

al7 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

65 

i3 

3 

53a 

f! 

4 

81 

3  + 

2  3 

10+ 

352 

0 

0 

9 

75 

4 

36 

•  32 

19 

.  0 

0 

3 

Q 

0 

FcRUArjDUJA  BEACH 

63 

il 

46 

6 

5  5a 

0 

\  , 

79 

4-4- 

3 1 

16 

323 

0 

0 

2 

0 

56 

2 

50 

a  20 

5 

a  0 

0 

3 

0 

0 

FOUNTAIN  3  S 

67 

■  1 

4  1 

4 

54  a 

3 

31 

4 

24 

10 

331 

0 

0 

7 

0 

2. 

09 

a  95 

4 

a  0 

0 

3 

2 

0 

55 

i9 

^■2 

3 

54  a 

1 

- 

la 

0 

31 

24 

17 

341 

0 

Q 

5 

0 

50 

_ 

2 

71 

a26 

5 

aO 

0 

3 

0 

0 

u  T  1  1   I  A  on 

64 

40 

3 

52a 

6 

3a 

0 

80 

3  + 

22 

17 

387 

0 

5 

0 

33 

2 

61 

.  12 

8 

.0 

0 

2 

0 

0 

JACf^SONVILLE  WC  AP 

R 

64 

•  0 

44 

,Q 

54a 

5 

_ 

1  , 

9 

30 

4 

29 

10+ 

330 

0 

0 

3 

0 

21 

2 

16 

alO 

27 

aO 

0 

1 

0 

0 

JACKSONVILLE  BEACH 

64 

.5 

47 

lOI' 

55  a 

79 

4 

30 

10 

291 

0 

0 

2 

0 

91 

a  29 

26 

a  0 

0 

4 

Q 

0 

JAClCSOMVILLE  W8  CITY 

R 

63 

46 

55  a 

2 

_ 

2 , 

5 

30 

3 

30 

10 

314 

0 

0 

2 

0 

18 

2 

21 

a06 

27 

.  0 

0 

0 

0 

0 

lA^DPO    a  P^P 

56 

,  1 

3'' 

(I 

53a 

80 

3 

19 

17 

375 

0 

0 

10 

0 

40 

.20 

6+ 

.0 

0 

2 

0 

0 

int/i;    fTTV    5  F 
LANC        i  1  T     ^  C 

68 

,  1 

44 

56a 
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10 
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0 

0 

0 
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04 

.37 

1 

,57 
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.0 

0 
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2 

1 

72.7 
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85 

2 

36 

17 
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0 

0 

0 

0 

1 

14 
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.0 

0 

3 

1 

0 

74.1 
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82 

41 

17 
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0 

0 

0 

0 

2 

72 

1 
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.0 

0 

4 

1 

1 

74.411 
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1 

3 

83 

3+ 

32 

17 
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0 

0 

1 

0 

1 

11 

-  .67 
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28 

.0 

0 

2 

2 

0 

76. ci 

59,7 

68,3 

4 

85 

7 

45 

1  7 

29 

0 

0 

0 

0 

7 
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3 
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14 

.0 

0 

e 

4 

3 

65.6 

2 

40 

.0 

60,4 

1 

40 

-  1.3.-1 

.0 

Precipitation 


BIG  PINE  KEY  INN 
BRADENTON  EXP  STATION 
CAMAL  POINT  USDA 
CAPE   SABLE  RANGER  STA 
CAPTIVA 

CLEWISTON  U  S  ENG 
COCONUT  GROVE  7  S 
DRY  TORTUGAS 
EVERGLADES 
FELLSMERE 

FORT  LAUDERDALE 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

FORT  MYERS  W8  AP 

FORT  PIERCE 

HIALEAH 

HO.'^ESTEAD  EXP  STA 
HYPOLUXO 

KEY  lilEST  WB  CITY 
LA  BELLE 

LAKE   PLACID  2  SW 
LOXAHATCHEE 
MARATHON  VACA  KEY 
MELBOUR.NE 
MERRITT  ISLAND 

MIAMI  BAY  FRONT 

MI  a;.;  I  BEACH 

MIAMI  WB  AIRPORT 

MIAMI  W3  CITY 

MOOPE  HAVEN  LOCK  1 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 
NAPLES 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
PO.MPANO  BEACH 
PU^:TA  GORDA 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

SARASOTA 

SOUTH  MIAMI   3  W 

STUA.RT 

SUNN  I  LAND 

TAMIAMI  TRAIL  40  MI  BEND 

TAVERNIER 

TITUSVILLE  2  :■! 

VENICE 

VERO  BEACH  CAA  AP 

WAUCHULA  2  NW 

WEST  PALM  BEACH 

WEST  PALM  BEACH  KB  AP 

DIVISION 

STATt 


t  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED   IN  STATE  AVERAGES 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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APALACHICOLA  HB  CITY  R 

ARCADIA 

AVON  PARK 

BABSON  PARK 

BARTOM 

BAY  LAKE 

BELLE  GLAOe  EXP  STA 
BIG  PINE  KEY  INN 
BLOUNTSTOWN  2  SE 
BRAOENTON  EXP  STATION 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 
eUSHNELL   2  E 
CAMP  BLANOING 
CANAL  POINT  USDA 
CAPE  SABLE  RANGER  STA 

CAPTIVA 
CARRABELLE 
CARYVILLE 
CEOAR  KEY 
CHATTAHOOCHEE    1  W 

CHIPLEY  3  E 
CLEARWATER  BEACH 
CLERMONT  6  S 
CLEMISTON 
CLEWISTON  U  5  ENG 

COCONUT  GROVE  7  S 
CORNWELL  *  NW 
CRESCENT  CITY 
CROSS  CITY  CAA  AP 
OANIA  h  WNW 

OAYTONA  BEACH 

OAYTONA  BEACH  WB  AP  R 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

DE  LAND 

OE  SOTO  CITY  SW 

DRY  TORTUGAS 
EUSTIS  2  S 
EVERGLADES 
FEDERAL  POINT 
FELLSMERE 

FERNANDINA  BEACH 

FORT  GREEN   12  WSW 

FORT  LAUDERDALE 

FT  LAUDERDALE  6AHIA  MAR 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

FORT  MYERS  W8  AP  R 
FORT  PIERCE 
FOUNTAIN  3  5 
GAINESVILLE  UNI   OF  FLA 
GAINESVILLE  3  WSW 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

HART  LAKE 

HIALEAH 

HIGH  SPRINGS 

MILLIARD 

HlLLSflOROUGH  RVH  ST  PK 
HOMESTEAD  EXP  STA 
HYPOLUXO 
INVERNESS 

ISLAND  GROVE  2  WNW 
ISLEWORTH 

JACKSONVILLE  WB  AP  R 
JACKSONVILLE  BEACH 
JACKSONVILLE  WB  CITY  R 
JASPER  9  ESE 

KENDAL  2  E 

KEY  WEST  WB  CITY  R 

KISSIMMEE 

LA  BELLE 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

LAKE  CITY  2  E 

LAKE  MIAWASSE 

LAKELAND  WB  CITY  R 

LAKE  PLACID  2  SW 

LAKE  TRAFFORD 

LIVE  OAK  2  ESE 
LONGBOAT  KEY 
LOXAHATCHEE 
MADISON 

MARATHON  VACA  KEY 

MARIANNA  CAA  AP 
MARIANNA    IND  SCHOOL 
MAYO  ^  NW 
MELBOURNE 
MERRITT  ISLAND 

MIAMI   BAY  FRONT 
MIAMI  BEACH 

MIAMI  WB  AIRPORT  R 
MIAMI  WB  CITY  R 
MILTON  exP  STATION 

MONTICELLO 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MOUNTAIN  LAKE 

MT  PLEASANT 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

NAPLES 

NEW  SMYRNA  BEACH  N 

NICEVILLE 

NITTAW   1  5 

OASIS  FISHING  LODGE 

OCALA 
OCALA  2  NE 
OKEECHOBEE  «  W 
OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
ORLANDO  WATER  PLANT 

ORLANDO  W8  AIRPORT  R 
PALATKA 
PANAMA  CITY 
PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA  WB  CITY  R 

PETERS 
PLANT  CITY 
POMPANO  BEACH 
PUNTA  GORDA 
QUINCY  EXP  STATION 

RAIFORO  ST  PRISON 
ROYAL  PALM  RANGER  STA 
SAINT  AUGUSTINE 
SAINT  LEO 
SAINT  MARKS  6  SE 


l.«0 
.7* 
1.30 
1.32 


2.09 
2.76 


.3B 
1.31 


1.73 
l.<>0 
1.05 


2.06 
2.46 
1.69 


Day  of  month 


11 
12  3 

1 

5 

6 

1 

7 

1 

9 

1  1 
10  11 

12 

1 

1 

lb 

16 

17  1  18 

19  1 

20  j 

21 

22  j 

23  j  24 

25 

26  1 

27 

28  I 

29  1 

30 

.14 

.01 

.03 

•  02 

T 

•  06 

.04 

T 

.00 

.10 

•  03 

•  09 

■  30 

T 

.02 

.16 

T 

•  OB 

•  46 

.04 

r31 

•  13 

•  04 

•  78 

.02 

.15 

■  42 

•  06 

•  67 

.10 

.33 

•  10 

.03 

*  12 

.46 

•  96 

•  16 

•  06 

•  02 

•  28 

■  63 

RECORD  MISSING 

T 

1.02 

.  19 

•  72 

■  03 

.60 

•  30 

T 

•  46 

•  10 

.10 

■  13 

.01 

T 

T 

T 

T 

T 

•  18 

•  03 

■  02 

.20 

.04 

.01 

•  10 

•  09 

•  09 

■  01 

.04 

T 

.80 

•  30 

.37 

•  14 

•  14 

T 

T 

•  08 

•  16 

« 16 

.20 

.63 

•  12 

T 

.  33 

.69 

.62 

.02 

•  OB 

.24 

.04 

.  13 

.04 

T 

•  15 

T 

,25 

.11 

.02 

.55 

•  03 

.  70 

•  20 

.05 

•la 

T 

.04 

.16 

T 

T 

•  22 

.01 

T 

T 

.02 

.01 

.62 

.07 

•  IB 

•  01 

.07 

.01 

T 

.08 

.65 

.42 

•  19 

•  02 

■  11 

•  01 

•  64 

•  02 

.02 

.06 

.57 

.43 

.04 

•  17 

•  02 

.11 

■  65 

•  06 

.13 

.07 

.95 

.36 

•  37 

•  03 

.10 

•  69 

.34 

.23 

T 

•  96 

.26 

.  13 

.17 

•  62 

•  13 

•  01 

.03 

T 

.09 

•02 

•  17 

.13  »17 

.05 

•  15 

■  25 

1^94 

•  03 

•  24 

.03 

.01 

T 

•  03 

•  41 

•  42 

T 

T 

.  13 

T 

T 

T 

T 

.02 

T 

T 

T 

1(07 

T 

T 

.21 

.03 

.14 

T 

■  32 

■  04 

.01 

T 

T 

.15 

T 

*'" 

•  09 

*  14 

.49 

•  04 

.  37 

•  11 

.23 

.03 

.16 

1 .09 

.01 

T 

T 

.09 

.41 

•  92 

.26 

■  13 

•  11 

.03 

.03 

.17 

.21 

1.46 

.02 

•  01 

•  IB 

.  15 

.10 

.04 

•  20 

.18 

.03 

■  01 

T 

.80 

.08 

■  13 

1*32 

.01 

T 

T 

1  .97 

T 

•  20 

•  10 

•  10 

.06 

.02 

T 

•  05 

.03 

T 

.03 

.25 

.20 

.37 

•  20 

.55 

•  10 

.10 

.10 

■  40 

.35 

.05 

1.90 

*  16 

.25 

•  50 

.15 

.15 

•  95 

•  16 

.  17 

.29 

.04 

1.32 

•  52 

.07 

•  07 

.04 

.  18 

•  01 

•  02 

•  09 

•  26 

.11 

•  17 

.35 

1  •SO 

.01 

.05 

.  49 

.11 

T 

•  05 

T 

T 

•  14 

T 

.48 

.01 

•  78 

•  68 

•  96 

•  36 

•  04 

•  98 

1*06 

•  03 

■  96 

.93 

•  20 

.04 

.02 

.03 

T 

T 

•  03 

•  03 

.10 

■  14 

T 

T 

•  36 

•  07 

•  20 

T 

■  57 

•  06 

•  02 

.01 

.63 

.12 

.10 

■  12 

.01 

.01 

1.22 

.01 

.02 

.01 

.04 

.07 

•  10 

•  07 

.02 

.11 

.12 

''' 

T 

■  01 

T 

.06 

.  28 

.  19 

.19 

•  05 

* 

■  02 

.10 

.36 

.08 

•  08 

•  25 

■  16 

•  05 

.25 

•  43 

T 

.21 

T 

•  10 

.11 

.02 

.62 

1*40 

•  25 

•  90 

■  69 

.65 

.25 

•  02 

•  02 

T 

T 

.05 

.  09 

T 

T 

T 

T 

T 

■  21 

T 

.04 

.06 

T 

.01 

T 

T 

.10 

T 

.06 

.10 

.02 

.03 

•  04 

■  03 

.10 

•  20 

.22 

.05 

.03 

T 

•  03 

•  01 

T 

T 

•  06 

.  20 

•  20 

•  05 

•  02 

.  1  3 

.23 

•  85 

•  36 

•  24 

•  37 

•  07 

■  03 

.31 

■  71 

T  .O*. 

T 

•  41. 

.06 

T 

T 

■  20 

•  20 

T 

■  19 

.63 

.11 

•  24 

•  0? 

•  28 

•  32 

.88 

•  06 

■  04 

• 

•  02 

•  26 

•  50 

.06 

.07 

•  03 

.02 

.06 

.03 

.02 

.74 

.13 

.20 

i04 

.01 

■  71 

T 

.02 

.10 

.18 

T 

.02 

.05 

.21 

•  46 

T 

•  06 

■  35 

.06  •02 

1  .44 

.12 

.01 

T 

.02 

T 

.48 

■  13 

.48 

.09 

■  79 

T 

.04 

.05 

•  11 

T 

.30 

1.53 

T 

.92 

•  12 

•  01 

T 

■  33 

.02 

.09 

,  15 

•  14 

.28 

.25 

.02 

.23 

.11 

■  04 

1.19 

.04 

•  02 

.21 

•  01 

.05 

•  02 

•  02 

•  01 

T 

•05  .S* 

.15 

.05 

.10 

.26 

.  05 

•  25 

•  05 

.42 

T 

.  19 

•  04 

T 

T 

T 

i04 

T 

.65 

.21 

.05 

.05 

.03 

•  10 

.02 

T 

•  16 

•  04 

•  70 

.  19 

.16 

•  01 

•  40 

•  04 

.  57 

T  ,01 

T 

T 

.  25 

•  14 

.26 

.06 

.33 

•  21 

.88 

.  17 

.03 

T 

.33 

T 

.01  .O'. 

T 

T 

.37 

.10 

•  26 

.07 

1.07 

•  21 

•  29 

.07 

T 

•  02 

.09 

.02 

.26 

T 

T         T  .01 

T 

T 

T 

.51 

T 

.05 

.29 

.24 

•  03 

T 

T 

T 

.71 

T  .01 

T 

.  33 

.07 

•  39 

.52 

•  94 

•  40 

.  17 

T 

•  33 

T 

•  09 

■  28 

.OA 

•  28 

.  16 

•  1 1 

•  01 

.42 

•  09 

•  03 

.54 

■  10 

.40 

•  03 

T 

T 

.01 

.06 

.40 

.14 

.05 

.07 

.05 

•  01 

.39 

.06 

•  24 

•  91 

.46 

.55 

.07 

1  35 

.29 

.01 

.04 

•  03 

.05 

.03 

.09 

.09 

1.34 

.01 

•  67 

12 

T 

.  11 

.  10 

.07 

•  12 

.07 

T 

•  06 

T 

• 

.60 

•  45 

T 

.56 

T 

T 

.01 

•  17 

•  81 

.42 

.01 

•  09 

•  02 

•  09 

•  01 

•  7C 

.  12 

•  08 

.05 

.  12 

•  08 

•  03 

T 

T 

.46 

.31 

.23 

•  13 

■  93 

.  32 

■  03 

.14 

i04 

■  10 

•  04 

.46 

.11 

•  19 

•  03 

•  11 

•  75 

T 

.41 

T 

.21 

T 

.01 

.17 

T 

.09 

\ll 

.  16 

■  10 

•  02 

• 

2  .  50 

.37 

.37 

.05 

T 

T  .05 

.  W 

.10 

.  29 

■  05 

.65 

.02 

■  12 

•  10 

.24 

.01 

T 

•  49 

•  02 

•  12 

T 

.75 

•  14 

■  02 

•  07 

•  04 

.04 

.29 

•  40 

.  16 

.02 

■  30 

.05 

.30 

.05 

.95 

.38 

.12 

•  02 

•  42 

•  13 

.17 

.06 

•  02 

1.93 

•  02 

T 

.  13 

.22 

.07 

*  11 

.96 

.02 

.96 

.04 

T 

T 

•  02 

T 

T 

.  12 

T 

.07 

.  13 

T 

T 

.0? 

.01 

.09 

.06 

•  01 

•  01 

.01 

.01 

2.70 

.  13 

iOl 

.09 

T 

T 

T 

T 

T 

■  44 

.30 

.05 

T 

T 

.06 

.30 

.04 

T 

•  20 

T 

T 

T 

.10 

.10 

.23 

•  07 

•  05 
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station 

Total 

Day  of  month 

1   1  2  1  3 

4 

5   1  6 

7  1  8  1  9 

10  1 

11  1 

12 

13 

14  1 

15 

16 

17  j  18 

19  ^  20  1  21 

22  1 

23  1  24 

25 

26  1  27 

28  1 

29 

30 

31 

ST  PETERSBURG 
SANFORD 
SARASOTA 
SECOTAN 

SOUTH  MIAMI   3  W 

.83 
1.40 
2.12 

2'.»\ 

T  .09 

.39 
.91 
1.71 
.26 
.09 

T 

.01 
T 

.01 

*  10 
.39 

.02 

•  33 

•  99 
.14 

.12 

.12 
.27 

•  49 

•  01 

•  03 

.17 

.03 

T 

.27 

I 

•  19 
.07 

•  12 

T 

.97 

: 

STUART 
SUNN  I  LAND 
TALLAHASSEE  WB  AP 
TAMIAMt   TRL  M  Ml  BEND 
TAMPA  W8  AIRPORT  R 

3.9« 
1.9< 
2.60 
l.i* 
.67 

i02 

•  02 

2.06 
.08 

.09  .31 
.15  .14 

.08 
.03 
.03 

T 

.30 
.06 
.04 

.33 
.19 

.09 

T 

.01 
.06 

.01 
•  03 

.12 
1.93 

T 

.20 

•  19 

.79 

1^7« 

•  07 

•  03 

•  03 

T 

T 

.09 

T  .03 

1.00 
•  24 

.12 

.07 
T 

.92 

T 

.01  . 

TARPON  SPRINGS 
TAVERN  I ER 
TITUSVILLE  2  » 
VENICE 

VERO  BEACH  CAA  AP 

.9e 

l.W 
3.04 
1.14 
2.72 

.79 

.08 

.01 

.  10 

■  29 
.62 
.23 

.70 
.06 

.20 

.02 

.02 

.16 
.33 
.29 
.02 
.03 

T 

.35 
.17 
.23 

.04 

.20 

.94 
.02 
•  09 

1.57 
.23 
1.89 

.12 

WAUCHULA  2  NW 

WEST  PALM  BEACH 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP  R 

WINTER  HAVEN 

1.11 

7.79 
1.46 

RECORD  MISSING 
i04  .25 

T 

.05 

T  .53 

.11 
.08 

.02 

.23 
.02 

.05 

.04 

.01 

.01 

.11 
.35 

1.91 

3.75 

T 

.50  .18 

T 
T 

T 

.94 

1.01 
.73 

.24 

T 

RITKRKMCI  NOTES 

The  four  digit  Ideotlf IcAtlon  auMbers  in  the  lodex  auat>er  column  of  the  Station  Index  are  aesigned  on  a  etate  baaia.     Th«re  vlll  be  do  duplication  of  Qu>b«ra  vltblo  a  atato. 
Figures  and  letters  follovlog  the  station  name,  such  as  12  S3W,   indicate  distance  to  Biles  and  direction  froa  the  poat  office. 
ObservatloD  tlaes  given  In  the  Station  Index  are  in  local  standard  tlae. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  oalj  lo  the  June  and  Deceaber  issues  of  this  bulletin. 
Heating  degree  days  for  the  preceding  13  aonths  vlll  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but  for  vhich  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  alaelng  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  Issue. 

Unless  othervlse  indicated,  diaenalonal  units  used  in  this  bulletin  are:  teaperature  In  *F. ,  preclpltatton  and  evaporation  in  Inches,  and  vlnd  soveaent  In  allea.  Degree  days  are  baaed  on  a  dailr 
average  of  65*  F. 

Bvaporation  is  aeasured  in  the  standu-d  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diaaeter  luilees  otherwise  shown  br  footnote  following  Table  6. 
Sleet  and  hall  were  included  In  snowfall  totals  in  Table  1,  beginning  with  July  1948. 
Amounts  in  Table  3  are  from  oon-recordlng  gages,  unleea  otherwise  indicated. 

Data  In  Tables  3,  5  and  6  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

-  Ko  record  in  Tables  3,   6  and  the  Station  Index.     Mo  record  in  Tablea  2  and  5  is  indicated  bj  no  eatry. 

*  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  uatuiown, 

D  Data  In  the  column  formerly  headed  Ho.  of  Days  .01  or  more  have  been  changed  to  No.  of  Daya  .10  or  mora  effective  January  I,  19M. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  grouad;  homvar.  the  rafarMCS  iadiemtsa  that  tha  thermomatera  are  exposed  la  a  sbeltsr  located  on 

the  roof  of  a  building. 

//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

All  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

C  In  the  "Refer  to  Tables"  column  In  the  Station  Index  the  lattar  **C"  ladleataa  raeordar  atatlooa.    These  statloaa  are  procaased  for  spaolal  parpoaea  and  ar*  pabllahad  later  Is 

Hourly  Precipitation  Data. 

8  later  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  evary  10  inchea  of  aew  aaowfall. 

H  One  or  more  daya  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,   If  carried  for  thla  station,  have  bean  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  moatb. 

R  Amounts  from  recording  gage     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  allghtly  from  the  amonnta  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data). 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure, 

rr  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  Is  1:30  a.m.,  E.S.T.  of  the  following  day. 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  any  feather  Doreao  Office  or  to  tba  State  Cllmatologiat  at  Weather  Bureau  Office,  Box  4169,  Jaakaoawllla  1, 


Subscription  Price:  30  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  92.50  per  year,  (Tearly  anbacrlptlon  inclodes  the  Annual  Sommary.)  Cheeks  and  money  ordara  ahould  be  made  payable  to  tba  Omperlmtaadaat 
of  Documents.     Bemlttances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  aent  to  the  Superlntendcat  of  Docnmenta,  Covernmaat  Printing  Office.  Waahiagton  35,  D.  C. 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
DECEMBER  1955 


Slotion 

I 

Day  Of  Month 

• 

z 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

9 
> 
< 

APALACHICOLA  WB  CITY 

MIN 

59 
38 

66 

51 

68 
58 

70 
64 

67 
56 

57 
49 

60 
54 

6S 

57 

57 

37 

47 

31 

93 

39 

97 
43 

97 
39 

60 
4S 

71 
43 

50 
31 

53 

33 

63 
47 

89 

49 

60 
43 

98 

43 

S9 

43 

69 

50 

70 

69 

72 
59 

72 
60 

69 

53 

63 
60 

63 

52 

72 
49 

96 

36 

62  al 
47il 

MIN 

77 
42 

82 
48 

32 
59 

84 
67 

78 
65 

88 
65 

77 
66 

84 

63 

83 
60 

68 
47 

73 
93 

70 
56 

79 
69 

74 
92 

71 
43 

72 

32 

80 
32 

79 
45 

79 
52 

74 

46 

78 
44 

72 

51 

77 
36 

79 
34 

82 

90 

71 

60 

70 
60 

75 
61 

78 
49 

66 

93 

76 16 
90>6 

AVON  PARK 

MAX 
MIN 

75 
44 

S3 
55 

86 
59 

85 
68 

79 

65 

79 

68 

74 

64 

83 
61 

78 

57 

70 
40 

69 

50 

68 
93 

71 
56 

74 
59 

74 
54 

72 
45 

73 
40 

79 
47 

78 
62 

78 
55 

78 
51 

77 

51 

72 
43 

76 
44 

79 
46 

78 
57 

74 

58 

72 
61 

78 
61 

77 
54 

73 
90 

76.2 
93  •  8 

BARTOW 

MAX 
MIN 

72 
38 

73 
44 

74 
45 

73 
67 

72 
66 

77 
65 

73 
61 

75 

60 

71 

56 

61 

33 

70 
50 

64 

45 

70 
54 

76 
62 

72 
49 

63 
41 

70 
34 

76 
42 

72 
44 

74 

48 

73 
46 

71 
46 

68 

35 

71 
36 

76 

40 

77 
♦7 

72 

59 

n 

9« 

73 
49 

74 

52 

71 
46 

71,7 
4S>9 

B€LLE  6LA0E  EXP  STA 

MAX 
MIN 

71 
43 

75 
51 

79 
63 

80 
66 

83 
62 

81 
65 

81 
68 

82 
65 

83 
64 

70 
38 

70 
49 

70 
69 

77 
60 

75 
65 

72 
61 

74 

53 

62 

37 

73 
48 

79 

52 

75 

52 

76 

60 

77 
49 

76 

53 

70 
48 

78 

50 

74 

91 

76 

55 

69 

54 

74 

57 

73 
49 

76 

91 

79i2 
54i3 

BIG  PINE  KEY  INN 

MAX 
MIN 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

MAX 
MIN 

26 

62 
34 

72 
51 

78 
55 

69 

50 

68 

45 

53 
45 

62 
49 

70 
41 

92 

1  « 

90 
29 

54 

30 

55 
36 

57 

36 

69 

35 

66 

27 

50 
24 

68 
24 

72 
48 

68 

36 

68 
34 

66 

35 

62 

40 

70 
49 

76 

61 

74 
47 

74 

57 

64 
48 

63 
48 

66 

47 

72 
30 

63i9 
39t7 

BRAOENTON  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

67 
41 

76 
49 

83 

57 

82 
67 

84 

67 

77 
67 

80 
64 

79 

61 

81 

61 

1  65 
38 

98 
51 

65 
49 

63 

52 

73 
66 

79 

53 

65 

47 

60 

37 

66 
42 

77 
47 

77 

51 

76 

48 

77 

47 

70 
40 

68 
40 

71 
44 

76 

52 

74 

59 

67 

69 

71 
61 

76 

52 

78 
48 

72.9 
51i3 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

MAX 
MIN 

70 
38 

75 
53 

74 

57 

81 

57 

75 
67 

69 
64 

75 
58 

73 

52 

69 

51 

54 

31 

57 
42 

50 
46 

60 
45 

76 
60 

69 

63 

61 
36 

66 

36 

71 
45 

74 

56 

70 
48 

71 
46 

66 

52 

66 
47 

73 
54 

75 
57 

72 
63 

67 

66 

74 

55 

76 
56 

72 
55 

69 
39 

69i2 
90>5 

BUSHNELL  2  E 

MAX 
MIN 

71 

37 

78 
51 

82 
54 

85 
67 

75 
67 

70 
59 

72 
59 

77 
52 

66 

52 

59 
31 

60 
42 

69 
48 

60 
48 

78 
52 

71 
63 

60 

37 

70 

31 

75 
41 

74 
44 

72 
47 

74 

43 

69 

46 

70 

35 

7S 

37 

76 

43 

76 
60 

69 

66 

7S 
96 

72 
58 

78 
62 

70 
46 

71.3 
48.8 

CAMP  BLANDING 

MAX 
MIN 

69 
33 

77 
46 

80 
51 

80 
60 

80 
66 

73 
54 

70 
52 

67 
40 

62 
49 

56 
26 

58 
40 

96 
49 

68 
38 

64 
46 

69 
48 

61 

30 

64 

28 

73 
35 

70 
42 

66 

41 

71 
41 

73 
49 

72 

40 

76 
46 

76 

53 

71 
63 

70 
47 

52 
48 

»e 

47 

71 
47 

69 

31 

68.3 
44.6 

CANAL  POINT  USOA 

MAX 
MIN 

77 
50 

81 
51 

79 
61 

84 

65 

7B 

63 

77 

67 

81 

68 

80 
67 

69 

54 

69 
48 

68 

58 

69 
61 

74 

63 

73 
66 

72 
56 

62 

51 

69 
44 

75 

61 

74 

64 

75 

57 

75 
51 

73 
49 

68 

60 

74 

48 

75 
49 

72 

55 

66 

60 

72 
60 

74 

56 

7S 

51 

69 

53 

73.5 
96.0 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

72 
41 

81 

51 

81 
51 

81 
54 

80 
66 

82 
67 

81 
67 

85 
66 

82 
56 

77 
47 

75 
60 

77 
62 

30 
62 

78 
69 

81 
94 

79 
52 

75 
47 

80 
53 

81 

58 

80 

58 

77 
60 

76 

59 

81 
61 

79 
65 

82 
54 

79 

60 

74 
66 

73 
64 

79 
69 

81 
67 

80 
66 

79.0 
58.1 

CAPTIVA 

MAX 
MIN 

71 
51 

77 
57 

79 
62 

82 
68 

77 
68 

76 

69 

80 

68 

81 

68 

73 
60 

60 
45 

63 

53 

70 
57 

71 

59 

74 
62 

70 
61 

63 

55 

69 
46 

76 

53 

76 

66 

75 

58 

76 

57 

72 

52 

69 

53 

70 
46 

73 
48 

72 
66 

67 
61 

73 
60 

74 
»3 

7S 
60 

67 
55 

72.6 
57.6 

CARRABELLE 

MAX 
MIN 

62 
31 

69 

48 

73 

54 

70 
64 

69 

58 

59 
47 

63 

51 

67 
46 

55 
42 

48 

23 

95 

32 

58 
40 

60 
35 

62 
41 

71 
36 

63 
28 

54 
26 

66 

39 

68 

56 

66 

33 

60 

33 

65 

38 

69 

38 

72 
57 

75 

53 

72 
60 

68 

53 

64 
48 

70 
51 

75 

62 

68 

31 

69.0 
43.3 

CEDAR  KEY 

MAX 
MIN 

70 

38 

73 
54 

79 
58 

75 
62 

75 
62 

68 

55 

68 
55 

69 
67 

65 
60 

60 
31 

59 
39 

57 
49 

57 
40 

73 
48 

70 
54 

59 
34 

65 
36 

64 

48 

68 

55 

72 
44 

70 

47 

63 

52 

65 

52 

70 

55 

73 

58 

72 

68 

65 

52 

66 
50 

70 
56 

70 
66 

63 
37 

67.5 
49.7 

CMIPLEY  3  E 

MAX 
MIN 

64 

24 

76 
45 

83 

53 

80 
63 

71 

58 

60 
44 

61 
44 

68 

52 

67 
41 

52 
23 

55 
26 

55 
25 

67 
33 

57 
34 

60 
33 

60 

24 

61 

23 

76 

42 

70 

57 

71 
34 

67 

33 

63 

37 

73 
46 

78 

65 

74 

69 

75 

59 

72 

57 

69 
4« 

60 
46 

71 

62 

66 
29 

66.5 
41.8 

CLEARWATER  BEACH 

MAX 
MIN 

72 
45 

79 

56 

82 
60 

82 
69 

75 
68 

76 

66 

72 
62 

78 

59 

70 
55 

56 

38 

60 
48 

58 
49 

67 
61 

78 
56 

65 
64 

62 

45 

69 
40 

72 
49 

71 

55 

65 

63 

70 
54 

66 

56 

67 
61 

69 

63 

70 
67 

69 
62 

67 

58 

73 
59 

75 
62 

71 
57 

66 
45 

«9.7 
94.9 

CLERMONT  6  S 

MAX 
MIN 

73 
40 

77 

53 

82 
55 

83 
64 

74 

64 

73 
61 

73 
60 

77 
56 

66 

53 

62 

35 

62 
48 

98 
60 

62 
51 

77 
54 

66 
54 

55 
40 

70 
39 

75 
46 

75 
47 

74 

48 

74 

46 

71 

48 

69 
41 

74 

43 

76 
46 

75 
62 

65 

59 

74 

69 

72 
57 

74 
54 

67 
43 

71.1 
90.8 

CLEWISTON  U  S  ENG 

MAX 
MIN 

67 
49 

73 
58 

75 
62 

79 

68 

86 
64 

77 
67 

81 
69 

84 

68 

86 

66 

69 
44 

67 

50 

69 

56 

67 
66 

72 
62 

71 
61 

74 

61 

60 
41 

68 
50 

72 

56 

74 

56 

73 
56 

73 

53 

79 

62 

69 

52 

74 

50 

75 

62 

74 

58 

71 
57 

70 
63 

76 

67 

72 
65 

73.4 
56.7 

COCONUT  GROVE  7  S 

MAX 
MIN 

73 
49 

75 
53 

78 
71 

76 

71 

81 

68 

81 
67 

84 

69 

83 
67 

78 

67 

78 
44 

69 
47 

77 
59 

73 
63 

78 
66 

77 
64 

81 
55 

70 
46 

72 
49 

78 
56 

80 
57 

76 

59 

76 

60 

SO 

65 

76 

55 

79 
57 

79 

50 

78 
56 

78 
60 

77 
62 

75 
66 

75 
54 

77.1 
58.5 

CROSS  CITY  CAA  AP 

MAX 
MIN 

70 
28 

79 
47 

30 
49 

81 
66 

73 
61 

61 

56 

73 
46 

65 
43 

62 

35 

54 
22 

67 
31 

94 

42 

58 
39 

73 
44 

70 
48 

51 

22 

65 

22 

72 

33 

68 
44 

70 

35 

38 

66 

33 

71 

33 

77 
40 

76 
46 

74 

57 

57 

50 

63 
49 

72 

51 

73 
49 

57 
26 

67.6 
41.6 

dayTona  beach 

MAX 
MIN 

57 
42 

68 

51 

76 
61 

77 
69 

81 
66 

78 
66 

67 

62 

72 

51 

70 

56 

63 
39 

61 
44 

62 

57 

64 
56 

68 
61 

72 
56 

63 

38 

54 

39 

64 
42 

72 

52 

70 
53 

69 
51 

65 
51 

68 
42 

64 
45 

72 
50 

78 
63 

77 
61 

67 
61 

70 
62 

69 
53 

72 
43 

68.7 
63.1 

OAYTONA  BEACH  WB  AP 

MAX 
MIN 

67 
40 

75 
49 

78 
56 

81 
65 

77 
66 

67 

62 

72 
54 

69 
47 

65 
42 

98 
33 

62 
46 

62 
56 

66 
57 

75 
58 

66 
47 

51 

37 

66 

37 

76 
43 

74 
46 

70 
48 

71 
49 

70 

46 

68 

38 

72 

39 

78 
46 

73 
61 

67 
61 

73 
65 

70 
55 

73 

52 

97 

36 

69.3 
49.5 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

MAX 
MIN 

63 
32 

70 
46 

81 
56 

81 

61 

71 

56 

68 

43 

65 
44 

69 

52 

65 

38 

48 

23 

55 
23 

53 
29 

52 
37 

64 

32 

63 
32 

53 

23 

56 

28 

73 
45 

68 

56 

68 

38 

63 

37 

63 
40 

69 

43 

76 

64 

72 
48 

73 

60 

70 
56 

59 
47 

63 
47 

71 

52 

69 
28 

65.3 
42.3 

DE  LAND 

MAX 
MIN 

57 

37 

69 
43 

75 
50 

81 
60 

82 
66 

75 
65 

66 
61 

73 
53 

70 
55 

63 

37 

60 
38 

61 

53 

59 
62 

63 
54 

75 
66 

69 

38 

60 
37 

71 
44 

78 
46 

71 
43 

71 
46 

72 
49 

69 

37 

70 

39 

72 
47 

74 
59 

78 
57 

66 

60 

74 

61 

70 
53 

73 
42 

69.6 
49.6 

DRY  TORTUGAS 

MAX 
MIN 

73 
62 

77 
69 

79 

72 

79 
73 

86 

74 

85 

75 

84 

73 

80 

72 

80 
69 

73 
61 

82 
61 

74 
65 

73 
68 

75 
70 

74 
69 

71 
63 

76 
61 

76 

62 

76 

69 

77 
69 

82 
68 

73 
66 

73 
66 

74 
62 

78 
67 

78 
69 

78 
64 

73 
67 

74 
63 

73 
67 

70 
64 

76.6 
67.0 

EUSTIS  2  S 

MAX 
MIN 

70 
39 

75 
54 

82 
57 

82 
65 

77 
67 

73 

52 

72 
60 

75 

55 

72 
65 

61 

33 

62 
45 

57 
52 

61 
48 

77 
54 

72 
48 

60 

38 

71 

37 

77 

35 

73 
47 

72 
48 

73 
48 

70 
48 

68 
42 

68 
42 

77 
44 

73 
58 

70 
58 

74 
48 

72 
54 

74 

53 

69 
43 

71.3 
49.3 

EVERGLADES 

MAX 
MIN 

77 
46 

80 
57 

80 
67 

85 
67 

82 
66 

81 
69 

83 
71 

82 
72 

75 
65 

68 
42 

75 
50 

69 
60 

77 
60 

77 
69 

79 
61 

70 
52 

76 
43 

80 
52 

82 
51 

79 

67 

80 
57 

80 

68 

75 

52 

78 
61 

78 

61 

79 

52 

78 

53 

78 
56 

77 
63 

78 
53 

70 
55 

77.6 
67.2 

FEDERAL  POINT 

MAX 
MIN 

69 
41 

75 
48 

81 
54 

80 
60 

70 
56 

68 

57 

72 
46 

63 

51 

97 

32 

56 
46 

66 
47 

68 
44 

71 
91 

66 
61 

68 
34 

62 
39 

75 
41 

69 
51 

68 
48 

66 
48 

66 

51 

71 
37 

78 
41 

77 
45 

70 
61 

63 
56 

60 
54 

70 
54 

71 
52 

65 

38 

87.7 
47.8 

F6LLSMERE 

MAX 
MIN 

74 
43 

78 
59 

83 

58 

84 
68 

82 
62 

82 
66 

76 
64 

79 

59 

73 

57 

67 

39 

74 

42 

72 

69 

74 

61 

74 
64 

72 
55 

66 

47 

76 
39 

79 
51 

76 

52 

78 
53 

78 
48 

78 
49 

75 
45 

77 
43 

79 
45 

74 

52 

73 
60 

74 

61 

73 
64 

76 

63 

70 
60 

76.6 
63.8 

FERNANDINA  BEACH 

MAX 
MIN 

65 
40 

69 
47 

76 

60 

79 
65 

79 

67 

69 

55 

58 
51 

61 

50 

61 
49 

55 
32 

94 
44 

51 
46 

54 

39 

56 
49 

66 
47 

66 

31 

56 

33 

70 
39 

62 

50 

57 
44 

67 
45 

68 
46 

69 

35 

76 

49 

75 

51 

71 
54 

57 
50 

63 
49 

65 
49 

68 
49 

64 
36 

63.1 
46.8 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 
MIN 

79 

52 

81 
69 

80 
63 

83 
73 

84 
67 

86 

68 

85 
68 

85 
68 

77 
64 

72 
44 

81 
56 

76 
64 

76 
66 

76 
64 

79 
63 

71 
54 

76 
44 

80 
67 

80 
56 

75 

59 

78 
62 

76 

54 

80 

67 

86 

56 

83 
56 

80 
51 

82 
62 

72 
58 

75 
64 

77 
62 

74 

S3 

78.8 
99.8 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

MAX 
MIN 

74 
57 

78 
70 

78 
72 

81 
74 

81 
73 

82 
71 

81 
70 

80 
71 

75 
68 

71 
47 

77 
58 

76 
68 

74 
64 

74 
70 

77 
64 

74 

56 

72 
46 

78 

59 

77 
60 

75 
60 

76 
65 

75 
64 

76 
57 

76 

60 

79 

67 

77 
58 

78 
64 

73 
60 

73 
65 

74 
68 

73 
67 

76.3 
63.0 

FT  LAUDERDALE   EXP  STA 

MAX 
MIN 

73 
48 

76 
64 

81 

70 

79 
71 

81 
61 

82 
66 

84 

67 

84 

68 

84 

66 

74 
41 

71 

62 

80 
61 

74 

63 

77 
66 

79 
64 

79 

63 

69 
41 

74 

50 

78 

53 

80 
53 

75 
57 

77 
66 

76 

52 

77 
52 

82 
54 

79 
49 

78 
62 

78 
65 

73 
61 

74 
63 

76 
61 

77.4 
97.4 

FORT  MYERS  WB  AP 

MAX 
MIN 

75 
45 

80 

53 

81 
63 

84 
66 

78 
65 

79 
67 

82 
67 

84 

65 

72 
49 

65 
40 

65 
49 

70 
55 

72 
57 

77 
60 

77 
99 

64 

43 

73 
38 

80 
44 

78 
52 

78 

63 

78 
51 

76 
48 

72 
44 

75 
42 

78 
43 

75 
53 

74 

59 

70 
59 

76 
56 

77 
52 

67 
46 

79.2 
52.8 

FORT  PIERCE 

MAX 
MIN 

73 
45 

79 

66 

80 
70 

81 
66 

81 
69 

79 
66 

79 
65 

78 
61 

71 
47 

68 
43 

75 
93 

74 

62 

75 
66 

76 
66 

72 
96 

59 
43 

71 
43 

78 
56 

76 

54 

75 
59 

74 

54 

78 
54 

71 

50 

76 
92 

75 

53 

74 

56 

76 

58 

73 
62 

73 
67 

74 
58 

66 

90 

74.5 
97.0 

FOUNTAIN  3  S 

MAX 
MIN 

63 

32 

75 
44 

SO 
54 

81 
65 

70 
50 

72 
44 

73 
45 

74 
44 

71 
40 

90 
24 

92 
26 

64 
30 

56 
35 

60 

66 
36 

69 
25 

61 

25 

73 
42 

69 

58 

71 
39 

65 
34 

63 
40 

71 
^2 

'I 

"i 

72 

77 

71 

60 

64 

71 

65 

67.1 

GAINESVILLE  UNI   OF  FLA 

MAX 
MIN 

57 
35 

72 
42 

78  1 
56  j 

80 
68 

81 
66 

80 
56 

59 
54 

70 
47 

68 
47 

57 
28 

60 
40 

68 
48 

61 
40 

57 
42 

73 
91 

70 
31 

53 
33 

67 
42 

73 
63 

70 
42 

70 
43 

72 
43 

65 

38 

73 
49 

78 
50 

78 
63 

72 

55 

65 
50 

58 
51 

72 

62 

78 
34 

67.9 
4«>6 
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FLORIDA. 
DECEMBER  1955 


Dav  Oi  Month 

Station 

1 

2 

3 

* 

5 

S 

7  I  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

§ 
> 
< 

GAINESVILLE  3  WSW 

MAX 
MIN 

67 

32 

75 
52 

76 

56 

77 
64 

77 
68 

75 
60 

71 
56 

69 

50 

66 
52 

58 
32 

64 

40 

54 
46 

54 

39 

73 
47 

72 
56 

69 

32 

62 

32 

68 
40 

67 

54 

71 
43 

72 
46 

73 

53 

71 
41 

74 
46 

73 
66 

71 
63 

70 
55 

59 

51 

09 

62 

69 

54 

66 

38 

68  8 
48  •6 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

MAX 
MIN 

67 

27 

75 

81 

80 

77 

71 

63 

61 

60 

57 

59 

50 

53 

66 

69 

56 

62 

72 

70 

67 

70 

66 

71 

77 

70 

65 

51 

91 

66 

70 

67 

65  .9 
42>3 

45 

49 

56 

63 

52 

52 

43 

48 

25 

33 

43 

36 

44 

45 

28 

24 

34 

48 

35 

35 

49 

34 

41 

57 

48 

46 

47 

47 

48 

29 

HIALEAH 

MAX 

7* 

75 

78 

81 

81 

84 

84 

81 

75 

70 

78 

72 

77 

75 

80 

60 

72 

77 

79 

76 

76 

78 

76 

83 

79 

79 

76 

74 

79 

7^ 

77  #4 

MIN 

53 

60 

72 

65 

67 

70 

67 

66 

53 

50 

57 

62 

66 

62 

54 

46 

49 

56 

56 

56 

59 

64 

54 

56 

52 

59 

62 

54 

54 

47 

58t0 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

69 

77 

80 

76 

78 

74 

67" 

66 

63 

52 

58 

52 

58 

72 

71 

65 

63 

74 

70 

69 

70 

71 

73 

77 

79 

72 

69 

60 

71 

74 

69 

69  il 

MIN 

28 

48 

50 

61 

65 

52 

53 

41 

49 

25 

35 

44 

37 

44 

47 

29 

25 

36 

62 

34 

40 

47 

33 

41 

47 

61 

50 

45 

49 

50 

31 

43.5 

MILLIARD 

MAX 

64 

75 

SO 

80 

76 

67 

56 

60 

58 

55 

56 

50 

52 

69 

68 

55 

60 

71 

67 

64 

66 

59 

71 

77 

75 

70 

97 

53 

65 

68 

99 

64 13 

MIN 

27 

40 

50 

58 

62 

52 

48 

44 

44 

24 

33 

40 

35 

40 

45 

26 

22 

33 

47 

34 

34 

45 

31 

42 

47 

50 

47 

43 

46 

47 

28 

40  tS 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 

76 

80 

78 

83 

82 

87 

85 

81 

79 

72 

78 

75 

79 

78 

79 

75 

76 

82 

80 

79 

79 

79 

77 

83 

82 

79 

79 

80 

76 

77 

74 

79aO 

MIN 

49 

62 

71 

71 

62 

62 

66 

64 

66 

43 

57 

63 

63 

67 

63 

53 

45 

50 

52 

54 

55 

59 

63 

54 

54 

47 

52 

58 

66 

52 

91 

57.9 

HYPOLUXO 

MAX 

75 

78 

80 

83 

83 

85 

66 

81 

75 

72 

78 

74 

75 

74 

61 

69 

73 

78 

82 

72 

77 

79 

78 

SO 

61 

79 

80 

79 

73 

79 

73 

77.9 

MIN 

53 

70 

72 

71 

73 

69 

68 

67 

65 

45 

57 

65 

65 

66 

64 

52 

44 

53 

55 

59 

57 

58 

65 

55 

56 

52 

59 

98 

67 

65 

63 

61.0 

INVERNESS 

MAX 

73 

79 

84 

86 

78 

73 

74 

74 

71 

71 

72 

53 

60 

78 

79 

66 

65 

71 

77 

74 

76 

69 

73 

78 

76 

74 

74 

70 

75 

75 

68 

73.2 

MIN 

38 

39 

53 

56 

54 

58 

58 

51 

35 

32 

34 

33 

49 

56 

58 

36 

34 

36 

45 

48 

43 

37 

37 

38 

46 

62 

65 

55 

56 

55 

38 

45.9 

JACKSONVILLE  WB  AP 

MAX 

66 

72 

78 

80 

76 

60 

58 

65 

62 

57 

57 

49 

94 

61 

68 

46 

61 

73 

67 

62 

64 

59 

71 

76 

76 

66 

98 

55 

62 

69 

96 

64.0 

MIN 

37 

47 

56 

63 

60 

53 

51 

50 

38 

29 

41 

41 

38 

48 

48 

29 

30 

38 

46 

42 

41 

41 

37 

47 

50 

55 

49 

50 

52 

49 

39 

44.9 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

68 

70 

74 

79 

77 

70 

63 

67 

61 

57 

54 

56 

57 

99 

62 

55 

95 

73 

67 

56 

59 

60 

64 

76 

77 

70 

90 

57 

60 

70 

69 

64.5 

MIN 

38 

50 

59 

63 

66 

54 

53 

49 

47 

30 

48 

42 

53 

46 

31 

34 

40 

51 

49 

43 

48 

38 

47 

51 

56 

44 

42 

51 

60 

37 

47.0 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

MAX 

66 

71 

80 

78 

73 

60 

59 

65 

61 

54 

55 

47 

55 

59 

57 

62 

61 

72 

67 

59 

62 

60 

70 

79 

76 

65 

57 

56 

60 

59 

96 

63.5 

MIN 

38 

50 

61 

67 

60 

53 

52 

49 

38 

30 

41 

41 

39 

49 

49 

32 

33 

43 

50 

44 

42 

50 

45 

51 

55 

55 

50 

49 

51 

50 

39 

4«.S 

JASPER  9  ESE 

MAX 

68 

75 

80 

78 

74 

70 

60 

60 

60 

53 

54 

50 

52 

70 

70 

62 

60 

70 

70 

65 

65 

64 

63 

70 

75 

74 

70 

65 

55 

70 

66 

66.1 

MIN 

25 

42 

48 

58 

64 

50 

51 

40 

40 

22 

28 

36 

34 

40 

40 

26 

19 

30 

48 

30 

32 

45 

44 

45 

32 

60 

48 

40 

45 

50 

29 

39.9 

KEY  WEST  WB  CITY 

MAX 

76 

77 

83 

85 

S3 

64 

80 

80 

80 

68 

70 

74 

74 

77 

76 

70 

76 

81 

77 

73 

74 

71 

71 

75 

76 

76 

77 

74 

77 

75 

72 

76.2 

MIN 

64 

67 

70 

74 

74 

72 

72 

73 

66 

58 

62 

64 

68 

70 

68 

63 

60 

66 

57 

65 

66 

66 

64 

65 

53 

64 

57 

65 

68 

67 

60 

66.4 

KISSIMMEE 

MAX 

73 

76 

83 

81 

77 

77 

69 

76 

69 

63 

66 

60 

68 

79 

69 

61 

70 

77 

75 

75 

73 

74 

69 

74 

77 

74 

70 

72 

72 

74 

67 

72.1 

MIN 

39 

50 

54 

66 

64 

63 

62 

55 

50 

35 

48 

50 

55 

56 

54 

40 

37 

45 

45 

49 

46 

47 

40 

38 

42 

58 

50 

62 

60 

55 

49 

90.6 

LA  BELLE 

MAX 

78 

82 

80 

84 

80 

SO 

65 

85 

73 

69 

66 

68 

79 

76 

81 

66 

74 

SO 

81 

81 

80 

79 

74 

79 

81 

77 

77 

76 

76 

79 

71 

77.3 

MIN 

42 

51 

59 

66 

62 

66 

67 

67 

55 

38 

49 

57 

58 

62 

54 

47 

38 

45 

60 

52 

48 

49 

44 

42 

42 

49 

52 

" 

59 

50 

51 

52.9 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

MAX 

75 

81 

84 

85 

75 

77 

74 

79 

72 

63 

64 

60 

66 

76 

66 

59 

71 

77 

75 

79 

72 

70 

79 

77 

75 

71 

72 

74 

74 

59 

72.9 

MIN 

42 

52 

55 

55 

63 

63 

62 

57 

54 

33 

47 

SO 

54 

56 

92 

41 

33 

42 

44 

50 

43 

45 

37 

37 

41 

69 

58 

59 

68 

53 

45 

49.7 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 

68 

76 

82 

79 

75 

70 

66 

64 

63 

96 

58 

52 

53 

69 

73 

63 

63 

73 

69 

66 

71 

66 

74 

78 

78 

73 

67 

57 

68 

72 

67 

68.1 

MIN 

30 

45 

52 

63 

65 

54 

51 

42 

48 

26 

34 

42 

36 

43 

45 

28 

27 

48 

50 

39 

37 

48 

37 

43 

48 

62 

50 

47 

47 

50 

32 

44.2 

LAKE  HIAWA5SE 

MAX 

58 

71 

75 

83 

79 

74 

74 

70 

77 

63 

61 

62 

59 

46 

64 

91 

69 

75 

72 

73 

MIN 

40 

49 

53 

63 

65 

65 

61 

54 

55 

35 

46 

50 

54 

55 

53 

39 

39 

43 

44 

48 

47 

LAKELAND  WB  CITY 

MAX 

70 

78 

81 

82 

74 

77 

74 

80 

67 

61 

62 

56 

64 

74 

53 

54 

71 

76 

75 

72 

75 

70 

71 

79 

76 

76 

64 

71 

72 

79 

61 

70.9 

MIN 

42 

56 

60 

68 

66 

62 

62 

59 

46 

36 

47 

90 

53 

55 

51 

41 

39 

47 

55 

51 

51 

60 

49 

50 

54 

58 

58 

60 

61 

96 

4« 

92.9 

LAKE  PLACID  2  SW 

MAX 

77 

84 

81 

86 

81 

76 

79 

85 

72 

70 

72 

72 

75 

77 

67 

74 

80 

78 

80 

78 

79 

73 

76 

SO 

74 

70 

69 

76 

76 

67 

76.2 

MIN 

44 

51 

58 

65 

62 

65 

65 

64 

38 

51 

55 

57 

59 

55 

48 

35 

43 

50 

53 

44 

48 

42 

39 

43 

52 

55 

61 

61 

51 

52 

92.2 

LIVE  OAK  2  ESE 

MAX 

66 

75 

80 

78 

72 

68 

64 

67 

62 

52 

54 

49 

54 

68 

68 

62 

61 

67 

68 

69 

68 

65 

73 

76 

74 

74 

69 

97 

66 

71 

61 

M.4 

MIN 

30 

46 

52 

63 

54 

53 

51 

43 

46 

24 

32 

42 

35 

42 

44 

28 

24 

35 

52 

37 

36 

45 

36 

47 

49 

61 

90 

4« 

47 

91 

30 

43.3 

LOXAHATCHEE 

MAX 

78 

83 

83 

83 

82 

65 

85 

83 

74 

73 

78 

72 

77 

72 

79 

77 

76 

81 

60 

79 

79 

79 

76 

82 

83 

79 

74 

77 

75 

78 

78 

76.6 

MIN 

45 

50 

65 

67 

68 

61 

67 

64 

60 

42 

55 

61 

62 

66 

62 

49 

39 

49 

51 

52 

50 

51 

54 

52 

48 

49 

57 

97 

63 

48 

46 

99.2 

MADISON 

MAX 

65 

76 

81 

75 

70 

57 

59 

67 

57 

51 

54 

52 

55 

61 

68 

48 

61 

66 

»« 

67 

66 

64 

74 

78 

75 

75 

»e 

97 

66 

72 

96 

64.7 

MIN 

30 

47 

54 

64 

57 

48 

50 

45 

43 

25 

31 

40 

34 

41 

41 

27 

25 

41 

49 

37 

39 

47 

44 

51 

54 

62 

50 

49 

46 

50 

30 

43.9 

MARATHON  VACA  KEY 

MAX 

74 

77 

80 

81 

82 

83 

81 

83 

76 

70 

70 

76 

79 

79 

76 

72 

74 

77 

77 

72 

76 

70 

70 

79 

79 

76 

79 

76 

77 

76 

73 

76.0 

MIN 

60 

68 

69 

72 

73 

72 

70 

73 

68 

56 

63 

64 

65 

68 

67 

61 

59 

64 

65 

61 

64 

66 

52 

64 

64 

64 

66 

63 

66 

56 

67 

69.9 

MARIANNA  CAA  AP 

MAX 

63 

73 

82 

71 

68 

54 

61 

65 

51 

50 

55 

94 

57 

53 

64 

49 

60 

73 

70 

68 

64 

61 

71 

75 

70 

72 

61 

5« 

61 

70 

99 

63.2 

MIN 

29 

47 

50 

64 

53 

46 

49 

49 

32 

24 

27 

39 

36 

38 

33 

26 

22 

42 

41 

34 

35 

39 

47 

56 

60 

61 

90 

49 

4« 

41 

31 

41.6 

MARIANNA    IND  SCHOOL 

MAX 

64 

74 

83 

74 

70 

58 

63 

66 

62 

50 

54 

53 

55 

93 

65 

56 

62 

74 

69 

70 

65 

62 

72 

77 

73 

74 

70 

9« 

61 

71 

50 

65.0 

MIN 

31 

43 

54 

63 

57 

44 

47 

51 

40 

25 

30 

41 

35 

36 

34 

25 

24 

43 

57 

38 

34 

39 

44 

52 

62 

60 

96 

47 

47 

52 

26 

42.9 

MAYO   5  NW 

MAX 

68 

78 

82 

78 

75 

68 

69 

68 

65 

52 

55 

51 

55 

69 

70 

64 

63 

70 

68 

69 

68 

65 

79 

76 

78 

79 

72 

69 

67 

73 

63 

68.4 

MIN 

27 

48 

48 

59 

63 

53 

52 

43 

45 

22 

30 

43 

36 

43 

♦* 

27 

20 

33 

53 

36 

38 

41 

36 

44 

92 

61 

91 

47 

48 

52 

30 

42.7 

MELBOURNE 

MAX 

71 

75 

74 

75 

74 

80 

71 

76 

72 

63 

69 

67 

69 

71 

69 

63 

70 

73 

72 

72 

72 

72 

»9 

70 

79 

76 

76 

71 

70 

72 

66 

71.9 

MIN 

45 

65 

60 

66 

63 

66 

65 

61 

60 

40 

53 

61 

62 

64 

56 

46 

42 

52 

64 

56 

54 

53 

47 

48 

51 

60 

60 

69 

67 

60 

48 

96.9 

MERRITT  ISLAND 

MAX 

70 

75 

79 

79 

76 

79 

71 

73 

70 

63 

68 

65 

69 

73 

66 

59 

69 

75 

71 

73 

71 

73 

66 

69 

75 

74 

7* 

72 

70 

72 

6« 

71(2 

MIN 

46 

61 

58 

65 

65 

65 

62 

52 

57 

40 

52 

57 

59 

62 

56 

44 

42 

49 

53 

64 

54 

50 

49 

43 

60 

60 

60 

64 

65 

57 

49 

94.6 

MIAMI    BAY  FRONT 

MAX 

73 

76 

77 

79 

79 

82 

83 

79 

76 

78 

73 

76 

75 

79 

69 

70 

76 

73 

75 

75 

78 

75 

76 

61 

76 

77 

76 

73 

73 

76.2 

MIN 

54 

70 

71 

72 

71 

71 

70 

66 

45 

56 

67 

63 

69 

64 

55 

48 

60 

61 

58 

68 

64 

56 

60 

57 

98 

64 

62 

65 

92 

62.1 

MIAMI  BEACH 

MAX 

74 

76 

77 

77 

79 

81 

81 

78 

77 

70 

76 

79 

77 

76 

77 

75 

70 

75 

77 

75 

73 

76 

76 

77 

80 

78 

79 

79 

74 

7J 

79 

76.2 

MIN 

68 

71 

72 

74 

73 

73 

72 

72 

69 

50 

58 

66 

64 

70 

65 

57 

51 

52 

63 

60 

70 

71 

58 

62 

61 

62 

65 

64 

64 

69 

98 

69.0 

MIAMI   WB  AIRPORT 

MAX 

75 

80 

79 

81 

80 

85 

S4 

62 

77 

71 

7» 

74 

77 

75 

60 

70 

73 

79 

60 

77 

76 

78 

78 

61 

80 

79 

79 

77 

74 

76 

74 

77.7 

MIN 

51 

70 

73 

70 

69 

70 

71 

70 

53 

46 

57 

65 

63 

69 

62 

50 

48 

57 

69 

58 

62 

63 

57 

59 

57 

57 

63 

61 

67 

56 

99 

61.0 

MIAMI   MB  CITY 

MAX 

72 

77 

77 

77 

76 

SO 

82 

79 

75 

69 

79 

74 

74 

75 

76 

66 

70 

75 

76 

79 

79 

76 

7B 

81 

79 

77 

77 

76 

76 

73 

72 

79.7 

MIN 

53 

70 

72 

73 

73 

71 

70 

69 

52 

45 

56 

65 

63 

69 

62 

50 

48 

61 

62 

68 

55 

65 

97 

69 

57 

99 

62 

61 

66 

66 

99 

61.6 

MILTON  EXP  STATION 

MAX 

60 

69 

77 

74 

73 

57 

68 

71 

62 

49 

50 

59 

97 

69 

66 

62 

68 

73 

67 

66 

63 

64 

72 

77 

79 

77 

74 

63 

67 

69 

94 

69.9 

MIN 

30 

51 

64 

66 

54 

43 

37 

48 

40 

23 

26 

39 

29 

30 

32 

22 

22 

34 

54 

36 

33 

35 

48 

52 

58 

96 

98 

49 

49 

61 

10 

41.9 

MONT  I CELLO 

MAX 

64 

76 

81 

73 

6« 

51 

62 

69 

65 

90 

69 

99 

99 

97 

70 

63 

60 

76 

68 

68 

M 

63 

70 

78 

72 

74 

»e 

99 

64 

70 

96 

*9.9 

MIN 

32 

47 

54 

59 

58 

46 

51 

46 

42 

24 

32 

42 

39 

41 

37 

26 

24 

37 

53 

35 

42 

45 

40 

4S 

96 

61 

50 

49 

46 

53 

M 

41.4 

MOORE   HAVEN  LOCK  1 

MAX 

67 

73 

80 

78 

S4 

60 

79 

64 

65 

69 

67 

70 

69 

73 

73 

77 

61 

73 

78 

77 

75 

75 

78 

74 

76 

77 

75 

72 

70 

7» 

77 

74.9 

MIN 

41 

47 

56 

68 

64 

64 

67 

68 

64 

39 

40 

53 

96 

60 

97 

48 

39 

42 

53 

53 

50 

50 

46 

46 

48 

52 

57 

5« 

68 

52 

92 

91.2 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

72 

78 

84 

86 

80 

78 

73 

82 

^^ 

63 

69 

62 

69 

73 

71 

62 

71 

78 

76 

79 

79 

73 

70 

79 

78 

7S 

72 

72 

74 

75 

71 

71.7 

MIN 

41 

51 

58 

6S 

65 

67 

63 

56 

56 

35 

47 

50 

55 

98 

91  ' 

43 

36 

41 

45 

50 

45 

46 

46 

34 

38 

99 

96 

61 

60 

54 

48 

91.1 

MT  PLEASANT 

MAX 

63 

73 

SO 

72 

68 

.2 

61 

71 

66 

91 

54 

53 

55 

99 

66 

63 

60 

71 

70 

69 

69 

63 

70 

77 

72 

73 

70 

57 

62 

71 

6» 

69.6 

MIN 

33 

49 

56 

62 

58 

44 

48 

51 

41 

25 

28 

40 

39 

38 

33 

26 

24 

40 

56 

35 

38 

39 

43 

54 

69 

61 

56 

46 

47 

53 

10 

41.9 

MYAKXA  RIVER  ST  PARK 

MAX 
MIN 

-  149  - 


DAILY  TEMPERATURES 

Tobl*  S-ConUnutd  


Station 

[ 

Day 

Of  Month 

• 

g 

1  1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

NAPLES 

MAX 

MIN 

76 
*7 

SI 
SB 

60 
68 

84 

1  69 

82 
66 

79 
69 

80 
70 

80 
68 

74 

65 

43 
42 

47 

50 

64 

58 

72 

58 

76 
64 

73 
58 

67 

52 

72 
44 

81 
50 

77 
56 

78 

57 

74 

35 

73 

54 

70 
49 

70 
46 

[  ^2 
45 

73 
5« 

70 

57 

T2 

55 

74 

42 

71 

35 

70 
35 

74.4 
54.7 

NEW  SMYRNA   BEACH   *  N 

MAX 
MIN 

67 
40 

75 
50 

79 

55 

80 
64 

77 
66 

73 
63 

72 
62 

72 
49 

68 

55 

61 

36 

63 
46 

63 
58 

63 

58 

73 
60 

66 

36 

59 

36 

65 

38 

75 
43 

72 
46 

69 

48 

6« 

48 

48 

49 

44 

40 

71 

41 

60 
45 

TS 
63 

43 

60 

79 

62 

72 
60 

73 
54 

59 
43 

70.4 
31.4 

NICEVILLE 

MAX 

MIN 

48 
29 

50 
30 

69 
48 

70 
55 

76 

57 

74 
46 

63 

47 

74 

48 

72 

38 

30 
22 

47 

26 

55 

29 

57 
24 

67 
34 

66 
34 

62 

23 

49 

21 

36 
38 

72 
48 

49 

36 

44 

34 

62 

35 

42 

44 

72 
49 

75 

51 

73 

38 

74 

55 

71 
46 

42 
48 

42 
49 

72 
2« 

44.5 
39.8 

OASIS  FISHING  LOOGE 

MAX 
MIN 

73 
'>i 

82 

57 

85 
66 

86 
67 

82 

62 

60 
65 

76 
62 

83 

57 

73 
54 

66 
42 

69 

62 

68 
54 

71 
56 

73 
59 

71 
53 

63 
47 

76 
41 

78 
46 

75 
60 

76 

54 

75 
46 

77 
42 

72 
42 

TJ 

39 

77 
40 

71 
57 

72 
42 

73 
60 

76 
34 

70 
49 

74.7 
32.4 

OCALA 

MAX 
MIN 

70 
37 

76 

53 

83 
64 

82 
67 

79 
67 

74 

66 

75 
58 

76 
49 

72 
52 

60 
30 

58 
43 

36 
48 

60 
43 

74 
49 

72 
34 

62 

35 

70 
34 

76 
42 

74 

60 

72 
46 

77 
42 

70 
47 

72 
40 

79 

42 

77 

53 

73 
44 

72 

S3 

43 
34 

72 
35 

74 

32 

49 
38 

71.8 
48.7 

OCALA  2  NE 

MAX 
MIN 

72 

32 

76 
46 

83 
49 

84 

65 

80 
65 

69 

55 

74 

57 

7« 
46 

47 
44 

60 
28 

60 
36 

52 
48 

50 
43 

78 
51 

70 
32 

52 
34 

70 
27 

76 
36 

74 

43 

72 
42 

74 
40 

48 

48 

73 

33 

77 
34 

83 
44 

7S 
43 

47 

54 

43 

53 

74 

53 

74 

50 

44 
34 

71.1 
45.3 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

MAX 
MIN 

66 
*7 

74 

57 

79 
70 

79 
70 

77 
65 

75 
67 

73 

68 

75 

53 

77 
64 

66 
43 

68 
52 

72 
60 

70 
61 

74 
66 

74 

59 

73 
51 

38 
42 

70 
55 

75 
55 

75 

35 

74 
34 

76 
34 

49 
49 

49 

53 

73 
52 

74 

60 

74 
40 

77 
43 

49 

42 

73 
54 

71 
32 

72.4 
37.3 

ORLANDO  WATER  PLANT 

MAX 
MIN 

71 
42 

76 
64 

82 

58 

83 

65 

76 
62 

72 
61 

78 

55 

75 
66 

62 
36 

64 

47 

61 
51 

65 
55 

75 
56 

73 
54 

64 

40 

72 

39 

73 
47 

73 
49 

74 

50 

73 
48 

73 
49 

74 

46 

74 

44 

74 

60 

77 

59 

73 
61 

73 

59 

73 
55 

72 
43 

72.4 
51.8 

ORLANDO   WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

71 
42 

76 

62 

81 

55 

81 

65 

75 

66 

76 
62 

72 
68 

77 
64 

67 
43 

62 
35 

64 

48 

60 
51 

63 
56 

73 
57 

64 

50 

53 
39 

71 

39 

77 
46 

73 
48 

73 
50 

73 
47 

71 
49 

49 
43 

74 

41 

74 
46 

74 
62 

44 
39 

73 
63 

72 
58 

73 

53 

41 
40 

70.8 
50.8 

PALATKA 

MAX 
MIN 

59 
36 

74 

51 

79 
56 

81 
64 

82 

67 

74 

66 

70 
61 

71 
48 

66 

50 

37 
31 

57 
43 

55 
47 

59 
46 

72 
51 

66 
31 

58 
34 

65 

35 

74 

42 

70 
51 

67 
44 

47 
47 

45 

59 

69 

40 

73 
45 

74 

50 

71 
43 

44 

55 

40 
54 

49 
54 

72 

52 

40 
36 

48.1 
49iO 

PANAMA  CITY 

MAX 
MIN 

63 
35 

72 
52 

77 
48 

57 
45 

62 
49 

70 
51 

51 
33 

59 
38 

66 
41 

60 
27 

32 

69 

4B 

67 
41 

64 
41 

67 
44 

63 
48 

72 
52 

33 

PENSACOLA  CAA  AP 

MAX 
MIN 

58 
39 

69 
59 

71 
65 

74 

63 

63 
49 

57 
45 

66 

46 

72 

53 

53 
33 

49 

28 

56 
31 

56 
42 

57 
36 

66 
37 

60 
35 

50 

25 

60 

29 

72 

59 

68 
48 

65 

41 

42 

38 

43 
43 

73 
61 

74 

41 

78 
61 

74 
62 

49 

55 

42 

50 

42 

53 

71 
42 

37 
33 

44.3 
45.9 

PENSACOLA  WB  CITY 

MAX 
MIN 

61 
41 

69 
59 

69 

63 

71 

62 

62 

49 

57 

45 

63 

48 

72 

52 

52 

33 

45 

29 

65 
32 

65 
42 

53 

38 

53 

39 

39 
35 

47 

26 

60 
34 

71 

60 

47 

48 

60 

42 

60 
41 

41 

47 

49 

61 

79 
62 

73 
62 

71 

62 

44 

35 

42 

50 

41 

63 

70 
42 

36 

33 

62.4 
44.6 

PLANT  CITY 

MAX 
MIN 

73 
38 

SO 
63 

83 

58 

84 
66 

79 
65 

77 
56 

77 
52 

82 
69 

74 
65 

62 
34 

63 
44 

58 
48 

65 
62 

77 
54 

73 
50 

63 

40 

72 

33 

80 
41 

77 
46 

77 
50 

75 
47 

74 
48 

73 
39 

76 
40 

79 
43 

77 
54 

73 

58 

71 
38 

75 
40 

78 
63 

74 
43 

74.2 
30.3 

POMPANO  BEACH 

MAX 
MIN 

75 
50 

81 
67 

80 
63 

82 
68 

82 
64 

86 
55 

85 
65 

80 
66 

75 
66 

71 
43 

80 
55 

75 
64 

75 

58 

73 
68 

81 
63 

74 

52 

75 
43 

79 
52 

82 
54 

75 
58 

77 

55 

76 

68 

79 
54 

80 
54 

80 
54 

78 

50 

SO 

61 

73 

50 

73 
30 

74 

53 

72 

30 

77.9 
57.3 

PUNTA  COROA 

MAX 
MIN 

SO 
45 

86 
55 

82 
62 

81 
68 

79 
67 

75 
67 

81 
67 

83 
67 

72 
59 

67 
40 

65 
49 

72 

56 

70 
67 

79 
57 

80 
56 

69 

52 

74 

41 

80 
48 

81 

53 

81 
55 

80 

53 

78 

52 

73 
47 

75 

45 

80 
49 

76 

55 

77 
59 

73 
41 

78 
41 

61 

55 

72 
31 

74.7 

35.1 

QUINCY   EXP  STATION 

MAX 
MIN 

64 

31 

73 
47 

80 
59 

72 
61 

69 
56 

59 
44 

65 

48 

71 
50 

52 
41 

31 
26 

53 
32 

55 
41 

56 
35 

55 
38 

68 
36 

60 

25 

61 

25 

69 
40 

70 
55 

69 

39 

65 

36 

63 

39 

70 
40 

77 
50 

71 

SB 

71 
62 

73 
54 

59 
44 

43 
44 

71 
S3 

47 
31 

63.5 
43.4 

RAIFORO  ST  PRISON 

MAX 
MIN 

70 
30 

77 
47 

81 

50 

80 
57 

80 
67 

72 

53 

67 

53 

66 

42 

63 
49 

55 
27 

68 
37 

68 
45 

56 

38 

67 
46 

71 
49 

59 

30 

65 

27 

75 
35 

73 
49 

67 

35 

73 
42 

71 
49 

73 
36 

77 
40 

78 
44 

73 
42 

70 

50 

33 
46 

4« 

46 

73 
49 

47 

33 

69.4 
44.1 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

77 
48 

79 
56 

79 
69 

82 

69 

81 

63 

84 
64 

81 
63 

S2 
66 

81 
72 

72 
41 

77 

55 

76 
61 

81 
61 

82 
61 

70 
51 

68 

43 

82 
51 

81 

53 

79 
53 

79 
54 

78 
58 

78 
62 

82 
51 

62 
61 

80 
49 

77 
59 

80 
56 

78 
64 

77 
51 

76 
51 

78.7 
56.6 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 
MIN 

70 
36 

73 
48 

79 
55 

80 
62 

82 
66 

71 
67 

70 
57 

70 
47 

66 

49 

58 
30 

56 
42 

58 
49 

50 
48 

56 
49 

64 

48 

56 

32 

50 

35 

76 
40 

71 

52 

63 
42 

54 

46 

67 

49 

70 
36 

77 
45 

79 
49 

74 

60 

61 

66 

62 
55 

67 
54 

71 
46 

68 

36 

68.0 
47.7 

SAINT  LEO 

MAX 

MIN 

71 
38 

77 
53 

83 
56 

82 

67 

73 
67 

75 
60 

75 
50 

77 

57 

67 
43 

59 
33 

60 
44 

54 

48 

61 
48 

77 
52 

67 
52 

56 
39 

70 
35 

76 
42 

76 
50 

73 
48 

75 
46 

72 

50 

70 
42 

75 
43 

74 

52 

76 

52 

67 

57 

75 
57 

74 

68 

74 

55 

53 
42 

71.1 
90.0 

SAINT  MARKS  6  SE 

MAX 
MIN 

64 

31 

70 
46 

72 

52 

72 

60 

66 
61 

65 
46 

65 

50 

63 

50 

61 
41 

50 
25 

56 
30 

55 
31 

57 
35 

58 
42 

59 
38 

68 

25 

60 

26 

50 

38 

68 

52 

68 

35 

63 
40 

64 

39 

66 
42 

66 

54 

71 

55 

72 
60 

66 

62 

62 
48 

66 
49 

59 

52 

68 
28 

64.5 
43.1 

ST  PETERSBURG 

MAX 
MIN 

73 
44 

79 
55 

80 
61 

83 

68 

73 

67 

76 
67 

74 

63 

79 
61 

62 
61 

36 

38 

62 
47 

37 
49 

64 

52 

76 
55 

74 
54 

57 
45 

67 
41 

75 
48 

74 

54 

75 

53 

74 

64 

49 
54 

67 

48 

70 
49 

74 

54 

73 
60 

68 

69 

69 

59 

74 
63 

74 
55 

60 
47 

70i6 
54.4 

SANFORO 

MAX 
MIN 

70 
42 

76 
47 

82 
62 

84 

61 

76 
54 

74 
60 

70 
69 

76 
49 

70 
63 

60 

36 

63 
47 

61 

50 

55 
54 

77 
34 

64 
50 

54 

38 

70 

39 

78 
43 

72 
44 

75 
50 

72 
48 

72 
50 

48 
41 

75 
51 

79 
44 

73 

63 

70 
68 

77 
60 

73 
56 

74 

54 

70 
44 

71.9 
50.4 

SARASOTA 

MAX 
MIN 

75 
41 

SI 
51 

82 
59 

84 
68 

80 
68 

80 
69 

76 

66 

82 
64 

76 

65 

50 

38 

62 
49 

53 
51 

71 

53 

79 
56 

73 
55 

62 
48 

68 

35 

79 
44 

77 
49 

77 

53 

78 

50 

74 
49 

70 
42 

73 
42 

75 
45 

73 
52 

69 

59 

71 

59 

75 
63 

78 
53 

72 
48 

74.1 
52.7 

SECOTAN 

MAX 

MIN 

68 
26 

75 
45 

82 
48 

69 

57 

75 

58 

62 

48 

68 

50 

70 

58 

70 
40 

55 
22 

56 
28 

52 

38 

58 
35 

64 

42 

70 
48 

50 
25 

54 
20 

68 

32 

70 
40 

70 
35 

70 

38 

68 

38 

71 

39 

73 
47 

79 

68 

72 

52 

68 

52 

60 
48 

44 
45 

72 
49 

62 

28 

47.2 
41.4 

SOUTH  MIAMI   3  W 

MAX 
MIN 

76 
50 

79 
66 

79 
70 

82 
72 

81 
66 

84 
55 

83 
68 

79 
56 

76 

57 

70 
43 

77 
56 

73 
53 

78 
63 

75 
67 

79 
63 

70 
54 

72 
47 

77 
53 

78 

55 

77 
58 

77 
58 

77 
55 

77 
55 

79 

55 

79 
56 

78 
51 

77 
63 

77 
59 

75 
65 

76 

55 

72 
54 

77.1 
59.2 

STUART 

MAX 
MIN 

76 
46 

75 
59 

80 
73 

82 
69 

81 
66 

80 
67 

83 

68 

83 
56 

73 
51 

68 
44 

75 
54 

75 
63 

77 
63 

76 
66 

74 

63 

64 

61 

72 
43 

78 
56 

77 
54 

76 

68 

76 

56 

78 
62 

74 

50 

78 
62 

76 

52 

76 

59 

73 

57 

72 
61 

73 
67 

75 
61 

48 
55 

73.4 
36.3 

SUNNILAND 

MAX 
MIN 

77 
46 

81 
62 

81 
66 

80 
62 

83 
63 

85 
67 

85 
65 

74 

65 

70 
38 

70 
51 

66 
68 

75 
59 

74 
64 

78 
38 

70 
48 

74 
40 

81 

45 

78 
51 

78 
64 

79 
51 

78 
60 

80 

74 
60 

76 
51 

77 
59 

76 
51 

48 

53 

76.7 
34.8 

TALLAHASSEE   WB  AP 

MAX 
MIN 

64 

36 

74 

49 

79 

62 

70 
61 

66 

57 

58 
45 

63 

51 

70 
49 

36 
34 

49 

27 

53 
31 

55 
40 

53 
37 

50 
43 

66 
37 

50 
29 

58 
27 

66 

40 

67 

41 

67 

36 

64 

36 

61 

39 

70 

39 

75 

62 

71 
66 

73 
60 

63 

51 

57 
48 

63 
48 

69 
44 

35 

31 

63.1 
42.7 

TAMIAMI   TRL  *0  MI  BEND 

MAX 
MIN 

74 

49 

75 
58 

79 

67 

78 

70 

83 
58 

84 

67 

86 
66 

83 
68 

86 
55 

79 
44 

68 
54 

78 
55 

76 
62 

78 
64 

76 
62 

83 

53 

71 
47 

75 
54 

77 
54 

84 

58 

81 
59 

78 
62 

78 
55 

85 
54 

S3 
56 

83 
33 

60 
61 

77 
58 

78 
57 

75 
66 

78 
55 

79.1 
38.4 

TAMPA   WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

73 
42 

79 
54 

81 
58 

83 
68 

74 

57 

76 

63 

76 
61 

77 

58 

69 
44 

39 

35 

62 
45 

36 
49 

64 

62 

76 
56 

69 

52 

56 
40 

66 

37 

74 
44 

75 
48 

74 

52 

74 

50 

49 
47 

48 
42 

71 

42 

74 
46 

73 
56 

49 

69 

73 
60 

75 

59 

73 
54 

43 
43 

71.1 
31.1 

TARPON  SPRINGS 

MAX 
MIN 

56 
35 

72 
40 

79 

56 

82 
59 

82 

65 

72 
65 

76 
61 

74 

57 

78 
59 

63 
31 

62 
35 

60 
48 

56 
48 

64 
51 

78 
33 

66 
41 

52 

33 

62 
36 

73 
42 

73 
43 

70 
47 

74 

50 

68 

39 

67 
41 

71 
47 

74 

57 

73 
64 

73 
34 

74 
58 

70 
33 

71 
42 

69.6 
48.4 

TAVERNIER 

MAX 
MIN 

74 

50 

76 
57 

77 
69 

BO 
73 

81 
74 

82 
74 

61 
72 

81 
73 

80 
73 

78 

53 

75 
52 

76 
65 

79 
58 

78 
69 

81 
68 

79 

60 

76 
55 

78 

63 

78 
65 

75 
51 

75 
68 

79 
49 

78 
62 

77 
54 

80 
64 

77 
64 

76 
65 

77 
63 

76 
44 

74 

44 

74 

43 

77.8 
65.1 

TITUSVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

70 
41 

79 
54 

82 
56 

81 
62 

76 

53 

76 
64 

59 
61 

75 
50 

71 

57 

60 
36 

66 

52 

67 
56 

67 
60 

77 
62 

71 
33 

63 
40 

59 

39 

79 
45 

71 
45 

74 

60 

71 
49 

74 
46 

66 

40 

72 
38 

78 
43 

74 

58 

74 

60 

73 
64 

72 
62 

73 
54 

69 
45 

72.3 
51.9 

VENICE 

MAX 
MIN 

75 
42 

85 
52 

80 
60 

83 
69 

78 
67 

79 
57 

75 
55 

79 

55 

73 

58 

60 
38 

63 

50 

64 

52 

69 
54 

78 
57 

72 
36 

62 

60 

65 
36 

77 
45 

74 

50 

74 

54 

75 
60 

71 
49 

69 
42 

70 
42 

73 
44 

72 
32 

70 
58 

71 
60 

75 
62 

73 
56 

67 

60  j 

72.7 
53.3 

VERO   BEACH  CAA  AP 

MAX 
MIN 

72 
46 

76 

61 

61 
69 

81 

70 

80 
53 

82 
68 

76 
66 

78 
62 

69 
47 

66 
43 

75 
53 

73 
64 

75 
67 

76 
67 

71 
38 

67 
43 

71 
41 

77 
55 

75 

65 

73 

66 

75 
51 

77 
52 

73 
49 

75 
48 

77 
50 

76 
38 

73 
60 

73 
66 

73 
66 

75 
57 

64 

50  j 

74.1 
34.7 

WAUCHULA   2  NW 

WEST  PALM  BEACH  ' 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

75 
41 

81 
52 

63 
58 

83 
67 

79 
54 

80 
67 

72 
64 

83 
50 

76 

66 

64 

35 

66 
47 

63 
51 

73 

73 

63 
44 

72 

32 

78 
42 

77 
46 

76 
50 

77 
47 

76 
45 

71 
36 

75 
35 

79 

77 
52 

71 

70 

74 

76 

66 

74  i4 
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Table  S  -  Conllnued 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
DECEMBER  1956 


Station 

Day  Of  Month 

• 

P 

1 

2 

3 

4 

i 

B 

7 

8 

9 

10 

11  1 

U 

13 

14 

IS 

16  1  17 

18 

19 

20 

21 

22 

1 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

MIN 

76 

50 

80 
67 

SO 
71 

82 
69 

81 
67 

81 
69 

8S 
68 

82 
67 

72 

50 

71 
46 

79 

57 

74 
64 

76 

65 

74 

67 

78 

60 

65  73 
48  45 

79 

56 

78 

68 

73 
60 

77 
64 

77 

59 

77 

68 

82 
57 

79 

67 

77 
66 

76 

61 

75 

60 

74 
66 

76 

57 

— 
71 
63 

76.8 
59.7 

WINTER  HAVEN 

MAX 

MIN 

61 
*5 

73 
54 

79 
60 

82 

68 

83 
66 

74 
67 

77 

63 

73 

60 

79 
58 

64 

37 

63 
44 

64 

61 

61 
53 

6S 
57 

74 

64  65 

43  40 

78 
46 

78 
49 

76 
52 

74 

74 

61 

73 
44 

70 
42 

74 

46 

77 
58 

76 

68 

65 
60 

72 
61 

73 
55 

75 
47 

71.9 
52.8 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


oianoD 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BAY  LAKE 

EVAP 

.14 

.13 

.07 

.09 

.14 

.01 

.04 

.08 

.07 

.13 

.11 

.02 

.03 

.06 

.11 

.06 

.13 

.07 

.08 

.07 

.09 

.08 

.07 

.07 

.08 

.05 

.05 

.07 

.06 

.16 

.13 

2.55 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

KVAP 
WIND 

.16 

168 

.12 

125 

.08 

125 

.04 
162 

.12 
108 

.07 

99 

.05 
91 

.10 

96 

.15 
223 

.19 
144 

.07 
150 

« 

139 

* 

163 

.10 
244 

.05 

185 

.16 

173 

.14 

78 

.07 
81 

.09 
140 

.14 

165 

.08 
116 

.10 

87 

.09 
114 

.12 
114 

.10 

103 

.13 
81 

.05 
141 

.06 
108 

.09 

218 

.17 
112 

.12 

3.01 
B4188 

CLEIISTOir  D  S  EMGRS  (a) 

SVAP 

■LAX 

UIV 

.23 
63 
54 

.07 
68 
55 

.01 

70 
60 

.00 
74 
59 

.06 
77 
68 

.06 
74 
69 

.08 
75 
71 

.09 
79 
71 

.09 
80 
69 

.22 
72 
56 

.08 
65 
49 

.05 
64 
59 

.02 

65 
61 

.02 

69 
62 

.04 
71 
65 

.11 
74 
60 

.19 
65 
54 

.04 

67 
47 

.10 
70 
58 

.03 
72 
59 

.05 
70 
61 

.05 
72 
61 

.10 
72 
60 

.13 
69 
52 

.05 
72 
59 

.09 
71 
59 

.05 
69 
60 

.05 
71 
63 

.00 

68 
62 

.09 
71 
60 

.10 
72 
52 

2.35 
70.7 
59.8 

rr  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

.09 

37 

.15 

87 

.06 

80 

.06 

50 

.16 

37 

.09 
24 

.06 
23 

.11 

51 

.06 
33 

.16 
43 

.04 

19 

.07 
13 

.02 
34 

.06 
69 

.01 
49 

.15 

50 

.13 
47 

.08 
21 

.09 
18 

.12 
43 

.05 
40 

.09 

27 

.07 

15 

.07 
16 

.07 
15 

.12 
18 

.06 
16 

.15 
24 

.07 
123 

.22 

76 

.11 

25 

2.85 
1223 

GAIHESVILLE  3  ISW 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.05 
64 
67 
32 

.14 
49 

75 
52 

.09 

35 
76 
56 

.09 
37 
77 
64 

.08 
40 

77 
68 

.06 
48 

75 
60 

.03 
50 
71 

56 

.05 
40 

69 
50 

.13 
91 
66 
52 

.10 

45 
58 
32 

.07 
61 
64 
40 

.11 
84 
54 
46 

.06 
80 
54 
39 

.09 
102 
73 
47 

.10 
48 

72 
56 

.16 

73 
69 
32 

.06 
28 
62 
32 

.09 
55 
68 
40 

.03 
* 

67 
54 

.05 

40 
71 
43 

.10 

40 
72 
46 

.10 
45 

70 
53 

.09 

22 
71 
41 

.09 
7 
74 
46 

.11 

50 
73 
56 

.05 
23 
71 
63 

.08 

83 
70 
55 

.05 
161 
59 
51 

.10 
99 
69 
52 

.10 
60 
69 
54 

.14 

73 
66 
38 

2.65 
1733 
68.7 
48.6 

IIALEAfl 

EVAP 
WIND 

.16 
91 

.02 
86 

.12 

95 

.17 
41 

.09 
29 

.09 
40 

.07 
47 

.07 
28 

.15 
49 

.02 
27 

.10 
27 

.04 
47 

.07 
93 

.02 
71 

.15 
40 

.14 
42 

.08 
21 

.10 
25 

.12 
41 

.11 
59 

.12 
29 

.05 
24 

.09 
18 

.08 
20 

• 

* 

.22 
42 

.12 
30 

.19 
129 

.18 
91 

.09 
20 

.13 
31 

3.16 
1433 

LOXAEATCHEE 

EVAP 

.09 

.05 

• 

• 

.14 

.10 

.04 

.02 

.05 

.18 

.02 

.03 

.04 

* 

.07 

.11 

.06 

.05 

.06 

.07 

.04 

.05 

.19 

.04 

.04 

.03 

.06 

.09 

.09 

.07 

.09 

1.97 

MOORE  EATEK  LOCK  1 

EVAP 
WIND 

.15 
111 

.12 
80 

.12 

SO 

.05 
49 

.11 

32 

.09 
21 

.06 
40 

.13 
49 

.10 

55 

.16 

56 

.10 

80 

.05 
77 

.01 

79 

.05 
93 

.07 

75 

.14 
44 

.15 

65 

.08 
29 

.10 
26 

.13 

59 

.13 

72 

.08 
22 

.11 

26 

.11 

23 

.09 
21 

.12 
24 

.05 
19 

.05 
23 

.07 
109 

.17 

77 

.11 

37 

3.06 
1623 

OKEECHOBEE  HRN  GATE  6 

EVAP 

.14 

.11 

.16 

.10 

.10 

.02 

.13 

.06 

.12 

.20 

.13 

.12 

.09 

.07 

.11 

.16 

.18 

.09 

.13 

.13 

.11 

.18 

.13 

.10 

.10 

.15 

.08 

.06 

.23 

.16 

.17 

3.82 

ORLAinX)  WATER  PLANT 

EVAP 
WIND 

.07 
42 

.04 

31 

.09 

13 

• 
* 

.05 
9 

.02 
12 

.02 

27 

.04 

18 

.11 
46 

.07 
45 

.06 

57 

.01 
20 

.02 
114 

.07 
49 

.05 
34 

.08 
48 

.04 
34 

.05 
16 

.05 
14 

.07 
46 

.06 
24 

.07 
23 

.05 
17 

.03 

22 

• 
« 

* 
« 

.18 

67 

.06 

60 

.13 

50 

.07 
27 

.11 

60 

1.77 
1025 

SODHILAIID 

EVAP 
WIND 

.07 
106 

.09 

69 

.10 
96 

* 

.10 
105 

.07 
67 

.04 

72 

.00 
62 

.19 

98 

.13 
94 

.10 

62 

80 

.04 

112 

.07 
123 

.15 
89 

.12 
89 

.08 
73 

.07 
25 

.09 

58 

.11 
89 

.09 
36 

.11 

36 

« 
« 

* 
• 

• 
• 

.25 
170 

.29 

56 

42 

.17 
189 

.09 

37 

.12 
80 

82.93 
2215 

TAMIAUI  TSL  40  III  BEHD 

EVAP 

.07 

.09 

.05 

.14 

.03 

.07 

.06 

.06 

.07 

.10 

.05 

.04 

.03 

.05 

.07 

.12 

.12 

.06 

.08 

.13 

.08 

.08 

.05 

.12 

.08 

.08 

.05 

.10 

.01 

.12 

.08 

2.34 

TEBO  BEACH  CAA  AIRPORT 

EVAP 

.16 

.13 

.12 

.14 

.17 

.15 

.17 

.08 

.29 

.10 

.10 

.01 

.16 

.13 

.18 

.14 

.20 

.10 

.14 

.13 

.11 

.19 

.04 

.12 

.14 

.04 

.18 

.19 

.17 

.05 

B4.16 

MAX  and  UIN  In  Table  6  refer  to  extremes  of 
temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 


(a)  Evaporation  measured  In  pan  36  x  36  laches. 


TABLE  2 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


FLORIDA 
DELAYED  DATA 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

X 

Q 

Lowest 

Dale 

Degree  Days 

N 

o.  of  Days 

0 
H 

3 

« 

a 

a 

From  Normal 

Greatest  Day 

o 
% 
D 

Snow,  Sleet.  Hail 

No.  of  Daya 

Max 

Min. 

Total 

Man  Depth 
on  Ground 

o 
Q 

e 

5 

z 

i 

0 

0 

Z 

0 

1.00 
or  More 

S< 

0  1 

bm 

BAY  1955 

CLEWISTON  U  S  KNGRS 

87.3 

65.4 

76. 

4 

92 

7+ 

57 

2 

0 

8 

0 

0 

0 

4.87 

1.00 

15 

.0 

0 

8 

5 

1 

OKEECHOBEE  HRCH  GATE  6 

85.4 

72.0 

78. 

7 

92 

7 

61 

2 

0 

3 

0 

0 

0 

.96 

.35 

19 

.0 

0 

3 

0 

0 

JULY  1955 

OEEECBOBEE  ERCN  GATE  6 

87.1 

77.9 

82. 

5 

92 

27 

72 

21 

0 

6 

0 

0 

0 

9.06 

3.25 

31 

.0 

0 

9 

5 

2 

SEPTEMBER  1955 

IKVERNESS 

93.1 

71.  6H 

82. 

4M 

2.9 

105 

7 

69 

18+ 

0 

29 

0 

0 

0 

8.00 

2 

.21 

2.03 

22 

.0 

0 

11 

6 

3 

TITUSVILLE  2  W 

89.8 

71.9 

80. 

9 

.9 

97 

13 

67 

30 

0 

18 

0 

0 

0 

5.58 

-  1 

.29 

1.40 

12 

.0 

0 

11 

4 

2 

OCTOBER  1955 

CLEWISTON  D  S  ENGRS 

83.0 

68.0 

75. 

5 

91 

7+ 

55 

17 

0 

2 

0 

0 

0 

1.18 

.66 

13 

.0 

0 

3 

1 

0 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

82.3 

68.5 

75. 

4 

90 

7 

54 

31 

0 

1 

0 

0 

0 

3.12 

1.03 

13 

.0 

0 

8 

2 

1 

Precipitation 


Sm  n«far»nc«  Not««  ToOowinq  Swttea 
-  151  - 


DAILY  PRECIPITATION 

Tabu  3  DKLATSD  D^TA 


StalioD 

Day  of  Month 

3 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAY  1955 

CLmffTON  U  3  EKGR3 

.03 

4.87 

OEKXCHOBKK  HRCM  GATB  6 

.OS 

,96 

JULY  1955 

OKKBCBOBKE  HRCH  GATE  6 

.92 

.10 

9.06 

AUGUST  1955 

OB  SOTO  CITY  4  SW 

1 .10 

5.65 

aEPTEHBKR  19S5 

1 KTKRKE3S 

.38 

1.20 

1.00 

.99 

.40 

.40 

.01 

.15 

.55 

.05 

.10 

.09 

2.03 

.85 

8.00 

TITOSVILLB  3  » 

.20 

1.10 

.80 

.34 

1.40 

.19 

.14 

.85 

.11 

.20 

.25 

5.58 

OCTOBEB  1955 

CLEWISTON  U  S  ENGRS 

.15 

.07 

.01 

.01 

T 

.88 

.28 

.02 

1.18 

OEZCCBOBBE  HRCH  GATE  6 

.12 

.04 

.25 

.04 

.25 

.33 

1.03 

.27 

.63 

.14 

.02 

3.12 

DAILY  TEMPERATURES 

Table  5-Continued 


Day  of  month  <  & 


btabon 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave: 

■AT  i95S 

CLSWISTON  n  S  ENGRS 

UAX 
UIN 

86 
62 

81 
57 

79 
63 

83 
68 

83 
59 

85 
65 

92 
66 

89 
67 

91 
59 

88 

65 

89 
65 

89 
59 

88 
61 

86 
67 

86 
66 

86 
63 

86 
65 

83 
68 

83 
67 

86 
66 

91 
70 

91 
68 

92 
74 

90 
70 

89 
68 

90 
69 

89 
65 

89 
67 

88 
64 

89 
66 

90 
68 

87. 
65.' 

OEEICBOBEE  HRCN  GATE  S 

MAX 
UIN 

85 
66 

80 
61 

79 
66 

82 
67 

83 
65 

83 
67 

92 
68 

90 
70 

84 
69 

86 
75 

86 
76 

87 
68 

86 
75 

86 
75 

85 
72 

85 
69 

87 
68 

82 
70 

80 
71 

85 
72 

86 
77 

85 
77 

86 
77 

85 
78 

87 
77 

87 
77 

87 
76 

87 
77 

90 
75 

87 
78 

88 
74 

85. 
72. 

JULY  1955 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

MAX 
UIN 

82 
77 

87 
79 

90 
80 

90 
80 

88 
75 

84 
78 

84 
78 

85 
78 

89 
80 

86 
78 

87 
78 

85 
76 

85 
77 

89 
78 

91 
79 

90 
82 

87 
77 

85 
77 

89 
78 

88 
80 

84 
72 

85 
78 

85 
80 

86 
80 

89 
75 

87 
79 

92 
80 

88 
75 

89 
76 

90 
76 

85 
80 

87. 
77. 

SEPTEMBER  1955 

INVERNESS 

MAX 
UIN 

91 
72 

90 
72 

94 

71 

93 
72 

102 
73 

100 

73 

105 
74 

93 
75 

94 

73 

92 
74 

90 

92 
72 

92 
72 

93 
72 

90 
73 

89 
73 

90 
70 

90 
69 

93 
69 

94 

69 

93 
69 

93 
69 

92 

69 

91 

72 

94 
71 

93 
71 

92 
72 

92 
72 

93 
72 

92 
71 

93. 
71. 

TITDSVILLE  2  W 

UAX 
UIN 

91 
70 

90 
71 

90 
71 

90 
70 

93 
77 

92 
77 

91 
74 

87 
72 

88 
74 

89 
73 

90 
71 

91 
72 

97 
70 

88 
75 

89 
70 

88 
71 

89 
74 

88 
74 

90 
70 

90 
70 

91 
70 

90 
69 

89 
70 

90 
70 

90 
74 

90 
76 

91 
73 

88 
72 

87 
69 

87 
67 

89. 
71. 

OCTOBER  1955 

CL^ISTON  U  S  ENGRS 

UAX 
UIN 

88 

73 

89 
74 

87 
72 

89 
72 

88 
74 

88 
74 

91 
75 

91 
72 

88 
75 

88 

75 

87 
74 

80 
71 

76 
68 

80 
66 

78 
57 

79 
58 

76 
55 

87 
67 

80 
57 

74 
61 

78 
67 

80 
71 

80 
71 

84 

69 

84 
72 

82 
69 

82 
64 

82 
65 

85 
61 

73 
69 

79 
60 

83. 
68. 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

UAX 
UIN 

88 
73 

87 
73 

88 
75 

87 
76 

87 
75 

89 
76 

90 
73 

87 
72 

87 
74 

87 
70 

86 
70 

76 
70 

75 
70 

77 
67 

85 
61 

75 
70 

76 
71 

80 
67 

75 
56 

72 
59 

80 
63 

81 
65 

81 
67 

84 
68 

85 
66 

83 
65 

84 

65 

84 

68 

82 
73 

77 
71 

76 
54 

82. 
68. 

EVAPORATION  AND  WIND 

Day  of  month 


ounon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
a  vn 

UAY  1955 

CLEWISTON  D  S  ENGRS  (a) 

EVAP 

.27 

.35 

.26 

.25 

.25 

.20 

.21 

.29 

.20 

.16 

.28 

.26 

.21 

.27 

.22 

.21 

.22 

.10 

.17 

.14 

.25 

.12 

.15 

.18 

.23 

.19 

.25 

.26 

.23 

.26 

.28 

6.92 

UAX 

87 

83 

82 

75 

87 

86 

80 

90 

90 

89 

92 

91 

91 

90 

88 

90 

89 

82 

87 

87 

89 

88 

91 

90 

90 

92 

93 

92 

94 

93 

93 

88.5 

UIN 

70 

68 

68 

70 

72 

73 

75 

76 

73 

75 

76 

75 

75 

77 

75 

74 

75 

73 

74 

74 

76 

76 

78 

79 

78 

79 

79 

79 

78 

79 

79 

75.1 

OKEECHOBEE  HBCX  GATE  6 

EVAP 

.34 

.34 

.26 

.32 

.28 

.34 

.28 

.23 

.25 

.39 

.35 

.36 

.40 

.45 

.35 

.31 

.23 

.17 

.19 

.22 

.35 

.26 

.26 

.34 

.36 

.40 

.35 

.40 

.34 

.40 

.36 

9.88 

JULY  1955 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

EVAP 

.27 

.18 

.35 

.31 

.33 

.12 

.33 

.17 

.32 

.24 

.29 

.27 

.26 

.25 

.30 

.40 

.21 

.23 

.28 

.24 

.15 

.14 

.17 

.39 

.32 

.18 

.28 

.24 

.27 

B7.97 

OCTOBER  1965 

CLEWISTON  U  S  ENGRS  (a) 

KVAP 

.19 

.26 

.09 

.14 

.15 

.13 

.15 

.18 

.23 

.15 

.19 

.10 

.07 

.10 

.23 

.17 

.20 

.11 

.17 

.22 

.12 

.14 

.17 

.13 

.18 

.12 

.10 

.17 

.16 

.06 

.15 

4.73 

UAX 

90 

89 

89 

89 

90 

88 

90 

88 

89 

87 

88 

81 

76 

82 

82 

77 

78 

78 

77 

75 

74 

79 

79 

79 

83 

82 

83 

82 

81 

78 

77 

82.6 

UIN 

77 

77 

78 

77 

78 

78 

78 

77 

77 

77 

76 

74 

73 

72 

67 

59 

67 

67 

65 

64 

63 

67 

62 

70 

71 

72 

72 

72 

71 

63 

65 

71.2 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

EVAP 

.20 

.23 

.24 

.14 

.21 

.21 

.30 

.23 

.22 

.19 

.22 

.09 

.07 

.09 

.28 

.28 

.24 

.28 

.33 

.12 

.16 

.23 

.25 

.20 

.18 

.18 

.20 

.17 

.29 

.13 

.20 

6.36 

MAX  and  MIN  in  Table  6  refer  to  extreaeB  of 
tOMperaturo  of  water  in  pan  as  recorded  during 
24  houra  ending  at  time  of  observation. 


(a)  Evaporation  Beasured  in  pan  36  x  36  Inches. 


Sm  n^nmom  matm  loUowtao  Slatioa  Index. 
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Table  2: 


Turkey  Hammock 


Table  2: 


Lake  Placid  2  SW 


Table  2: 


Secotan 


Table  2: 


Stuart 


Table  2: 


Lake  Placid  2  SW 


Table  2: 


Ocala 


CORRECTIONS 
MONTH:     JANUARY  1955 


MONTH:     MARCH  1955 


MONTH:     MAT  1955 


Correct  as  follows:     No,  days  maximuM 
90°  or  above,  0;  32°  or  below,  0;  minimum 
0°  or  below,  0. 


Delete  temperature  departure  from  normal. 


Correct  as  follows:     No.  of  days  maximum 
90°  or  above,  0;  32°  or  below,  0;  minimum 
0°  or  below,  0. 


Temperature  departxire  from  normal  should 
be  blank. 


Delete  temperature  departure  from  normal. 


Precipitation  departure  from  normal  should 
be  -1.42. 


Table  2: 


Stuart 


Temperature  departure  from  normal  should 
be  blank. 


Table  2: 


Lake  Placid  2  SW 


Table  2: 


Venice 


MONTH:     AUGUST  1955 


MONTH:     OCTOBER  1955 


Correct  as  follows:     No.  of  days  with 
minimum  32°  or  below,  0;  0°  or  below,  0; 
total  degree  days,  0. 


Correct  as  follows:     No.  of  days  with 
minimum  32°  or  below,  0;  0°  or  below,  0, 


Table  2: 


New  Smyrna  Beach  4  N 


Precipitation  departure  from  normal  should 
be  -3.04, 
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STATION  INDEX 

FLORIDA 
DECEMBER  1-555 


Sts  tion 

Index  Na  1 

County 

9 

J 

1 

Longitude 

Elevation 

Obaer- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Station 

Index  No. 

County 

Q 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Temp.  1 

0. 

£ 

|Temp. 

Precip 

APALACHICOLA  **■  CITT 

0211 

FRANKLIN 

!»  44 

84  59 

13 

MID 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

C 

LONGBOAT  KEY 

5124 

27  25 

62  39 

10 

6P 

G.  W.  HERRINCSHAW 

3 

ARCADIA 

0226 

OE  SOTO 

27  14 

61  52 

70 

6P 

RADIO  STAT  ION  WfiPG 

2  3  5 

LOXAHATCHEE 

5162 

PALM  BEACH 

7 

26  41 

60  16 

6P 

6P 

C,  A.  KING 

2  3  5  6 

C 

HIGHLANDS 

27  36 

6P 

J.  WILEY  COTHRAN 

LYNNE  4  SE 

MARION 

8 

90 

"'p 

OTIS  B.  FORT 

BART OH 

0A7e 

POLK 

27  54 

61  50 

125 

5P 

5P 

CITV  OF  BARTOW 

2  3  5 

MADISON 

5275 

MADISON 

10 

30  26 

63  25 

1A5 

7P 

T.  C.  MERCHANT 

2  3  5 

BAY  LAKE 

0520 

HILLSBOROUGH 

26  04 

82  30 

51 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

3  6 

MARATHON  VACA  KEY 

5351 

MONROE 

5 

2*  A3 

61  06 

6P 

6P 

U.S.   PUB. HEALTH  SVC 

2  3  5 

o«n 

26  40 

80  36 

1« 

6A 

EVERGLADES  EXP  STA 

2  3  5  6 

MARIAWA  CAA  AP 

5367 

JACKSON 

30  50 

65  11 

110 

MID 

MIO 

C  IVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

BELLE  OLADE  MRN  &ATE  * 

0616 

PALM  BEACM 

26  42 

80  45 

31 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C 

MARIANNA  IND  SCHOOL 

5372 

JACKSON 

1 

30  45 

85  17 

^10 

6P 

5P 

FLA,   IND. S. FOR  BOYS 

2  3  5 

BIG  PINE  KEY  INN 

MONROE 

24  40 

6P 

'*6P 

WALTER  ZIEGNER 

2  5  5 

MARINELAND 

FLAGLER 

MARINE  STUDIO  INC 

BITHLO 

0758 

ORANGE 

26  33 

81  06 

65 

MIO 

MRS. MILDRED  M.GROSE 

C 

MAYO  5  NW 

5539 

LA  FAYETTE 

5 

30  06 

83  14 

- 

6P 

6P 

ROBERT  L.  ANNIN 

2  3  5 

BLACKMAN  4  MNW 

0765 

OKJ^LOOSA 

50  57 

86  42 

200 

MID 

MRS.  S.  YOUNGBLOOO 

c 

MELBOURNE 

5612 

BREVARD 

2 

29  05 

80  36 

5 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WMMB 

2  3  5 

C 

BL<WNTST«(N  2  SE 

06  OA 

CALHOUN 

30  26 

85  02 

51 

7A 

JOHN  PURIFOY 

2  3  5 

MERHITT  ISLAND 

5643 

BREVARD 

28  21 

80  42 

26 

6P 

6P 

RICHARD  E,  DEWEY 

2  3  6 

BOCA  RATON 

OSAS 

PALM  BEACH 

26  21 

80  05 

15 

HAROLD  A.  TURNER 

MIAMI   BAY  FRONT 

5653 

DAOE 

2 

25  47 

80  11 

9 

5P 

5P 

CITY  OF  MIAMI 

2  3  6 

BRADENTON  EXP  STA 

MANATEE 

27  29 

8A 

eA 

GULF  COAST   EXP  STA 

2  3  5 

MIAMI  BEACH 

DADE 

2 

LIFE  GUARD  PATROL 

BRANFORO 

0975 

SlWANNEE 

29  58 

82  56 

- 

MID 

MRS.    BEULAH  STANLEY 

c 

MIAMI  we  AIRPORT 

5663 

DAOE 

2 

25  49 

80  17 

8 

MIO 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

C 

BRISTOL 

1020 

LIBERTY 

30  26 

84  59 

160 

MIO 

mT^s  elma  SHULER 

c 

MIAMI  WB  CITY 

5668 

DADE 

2 

25  47 

60  11 

8 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  6 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

1046 

HERNANDO 

26  37 

92  22 

275 

5P 

5P 

W-CENT  FLA  EXP  STA 

2  3  5 

c 

MILTON  EXP  STATION 

5793 

SANTA  ROSA 

5 

30  47 

67  09 

217 

5P 

5P 

AGR.   EXP,  STATION 

2  3  5 

BUSWELL  2  E 

1163 

SUMTER 

26  40 

82  05 

75 

6P 

MRS.  A.   H.  NELSON 

2  3  6 

MONTICELLO  2  S 

5679 

JEFFERSON 

5 

30  32 

83  52 

209 

5P 

5P 

A.   M.  PHILLIPS 

2  3  5 

CAMP  BLANDINO 

CLAY 

29  59 

5P 

TOMMY  F .  EDWARDS 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

GLADES 

CORPS  OF  ENGINEERS 

J. 

CAKAL  POINT  GATE  5 

1271 

PALM  BEACH 

26  52 

60  38 

36 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

MOUNTAIN  LAKE 

6973 

POLK 

27  56 

81  36 

160 

5P 

5P 

MOUNTAIN  LAKE  CORP 

2  3  5 

CANAL  POINT  USDA 

1276 

PALM  BEACH 

26  52 

60  3B 

25 

MID 

8A 

SUGAR  PLANT  FLD  STA 

2  3  5 

MT  PLEASANT 

5990 

GADSDEN 

1 

30  40 

84  42 

3  01 

6P 

A.    N.  HUBBARD 

2  3  5 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

1305 

MONROE 

80  5* 

5P 

5P 

NAT lONAL  PARK  SVC 

2  3  5 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

6065 

SARASOTA 

5 

27  15 

82  19 

20 

8A 

6A 

STATE  PARK  SERVICE 

2  3  5 

CAPTIVA 

1310 

LEE 

26  32 

B2  11 

5P 

ALLEN  T.  WEEKS 

2  3  5 

NAPLES 

6078 

COLLIER 

5 

26  09 

81  47 

A 

5P 

5P 

CITY  OF  NAPLES 

2  3  5 

CAflRABELLE 

FRANKLIN 

29  51 

30 

6P 

EDGAR  E.  SMITH 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 

VOLUSIA 

2 

A.    B.  NOROMAN 

CAKyVILLE 

138S 

WASHINGTON 

30  46 

85  49 

65 

CHESTER  f».  DAVIS 

3 

NICEVILLE 

6240 

OKALOOSA 

5 

30  31 

86  30 

60 

8A 

eA 

JACKSON  GO. FOB. STA, 

2  3  5 

c 

CeOAR  KEY 

1432 

LEVY 

29  oe 

63  02 

19 

6P 

6P 

C.  C.  WHIDDON 

2  3  5 

NITTAW  1  S 

6251 

OSCEOLA 

6 

27  56 

81  00 

60 

WS, ANNIE  M.STEVENS 

3 

CHATTAHOOCHEE  1  W 

1502 

GADSDEN 

84  52 

90 

7A 

GEORGE  P  HAM 

3 

N  NEW  RIVER  CANAL  1 

6316 

PALM  8 EACH 

26  34 

BO  45 

15 

MIO 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

c 

CMIPLEY  3  E 

15A4 

WASHINGTON 

30  47 

85  29 

130 

5P 

5P 

A.  W,  O'STEEN 

2  3  5 

N  NEW  RIVER  CANAL  2 

6323 

PALM  BEACH 

7 

26  20 

80  32 

22 

HID 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

c 

CLEARWATER  BEACH 

PINELUS 

27  59 

6P 

CITY  OF  CLEARWATER 

OASIS  FISHING  LODGE 

POLK 

7 

5P 

PAUL  G.  BRYAN 

2  3  5 

CLERMONT  6  S 

1641 

LAKE 

28  29 

81  46 

140 

6P 

6P 

ED  OLIVENBAUM 

2  3  5 

OCA  LA 

6414 

MARION 

5 

29  11 

82  08 

B6 

5P 

5P 

STEPHEN  JEWETT 

2  3  5 

CLEWISTON 

1649 

HENDRY 

26  45 

80  55 

16 

8P 

GERVIN  N.  PITZEN 

OCALA  2  NE 

6419 

MARION 

5 

29  13 

82  07 

BP 

9P 

AIRWAY  OBSERVER 

2  3  5 

CLEWISTON  U  S  ENGINEERS 

90  55 

20 

BA 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6 

c 

OKEECHOBEE  9  W 

6460 

OKEECHOBEE 

27  14 

80  59 

30 

5P 

U.  S,  GEO.  SURVEY 

3 

COCONUT  GROVE  7  S 

1716 

DAOE 

25  39 

60  17 

If 

6A 

BUREAU  PLANT  IND. 

2  3  5 

OKEECHOBEE  HRCN  GT  6 

6485 

OKEECHOBEE 

7 

27  13 

80  A8 

8A 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6 

c 

CRESCENT  CITY 

PUTNAM 

$ 

29  25 

6P 

J.    THURMAN  MC  CAMEV 

ORANGE  CITY 

VOLUSIA 

a 

38 

CITY  OF  ORANGE  CITY 

CRESTVIEW 

1983 

OKALOOSA 

5 

30  46 

66  34 

236 

MID 

SOIL  CONSERV.  SVC 

c 

ORLANDO  WATER  PLANT 

6633 

ORANGE 

3 

28  33 

81  21 

111 

5P 

5P 

ORLANDO  UTILI .  COW 

2  3  5  6 

CROSS  CITY 

2006 

DIXIE 

5 

29  38 

63  07 

45 

MID 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

c 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

6638 

ORANGE 

a 

28  33 

81  20 

106 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

CROSS  CITY  CAA  AIRPORT 

201 1 

63  06 

42 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

ORTONA  LOCK  2 

6657 

26  47 

81  18 

21 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

DANIA  h  HNW 

BROWARD 

2 

26  04 

80  12 

7 

FLA.  POWER  6  LIGHT 

3 

PALATKJV 

6753 

PUTNAM 

8 

29  39 

81  38 

16 

6P 

6P 

CITY  OF  PALATKA 

2  3  5 

DAYTONA  BEACH 

2150 

VOLUSIA 

2 

29  13 

9A 

9A 

NEWS-JOURNAL  CORP 

2  3  5 

PANACEA 

WAKULLA 

5 

MR.   OTIS  L.  VAUSE 

^ 

DAYTCWA  BEACH  WB  AP 

2158 

VOLUSIA 

2 

29  11 

81  03 

31 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

PANAMA  CITY 

6836 

BAY 

5 

30  10 

85  40 

10 

5P 

5P 

CHAMBER  OF  CO^WERCE 

2  3  5 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

2220 

WALTON 

3D  43 

86  07 

255 

5P 

H.  C.  ST0RR5 

2  3  5 

PANAMA  CITY  2 

6841 

BAY 

5 

30  10 

95  40 

37 

MID 

FLA.  FOREST  SERVICE 

c 

61  18 

36 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

2  3  5 

6890 

MANATEE 

5 

27  35 

82  25 

44 

MID 

CHARLES  W.  PARRISH 

c 

OCWLING  PARK 

SUWANNEE 

10 

30  15 

83  13 

MID 

MRS.  HATTIE  TOOLE 

PENNSUCO  A  NW 

6968 

DADE 

2 

25  55 

80  27 

MID 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

c 

DRY  TORTUCAS 

241B 

MONROE 

5 

82  52 

"j 

6P 

6P 

JOHN  R.  DEWEESE 

2  3  5 

PENSACOU  CAA  AP 

ESCAMBIA 

5 

110 

MID 

CIVIL  AERO.  AOM. 

2  3  5 

EUSTI5  2  S 

2927 

UKE 

8 

26  50 

61  41 

85 

6P 

HOWARD  J.  DICK 

2  3  5 

* 

PENSACOLA  WB  CITY 

7002 

ESCAMBIA 

5 

30  25 

87  13 

13 

MIO 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

EVERGLADES 

2850 

COLLIER 

5 

25  51 

81  23 

3 

6P 

6P 

MANHATTAN  MERC. CORP 

2  3  5 

PETERS 

7033 

DADE 

2 

25  36 

80  21 

16 

8A 

DI  GIORGIO  FRUIT 

3 

FEDERAL  POINT 

2915 

PUTNAM 

II  32 

81  32 

5 

6P 

6P 

BRUCE  GRAY 

2  3  5 

PLANT  CITY 

7205 

HILLSBOROUGH 

5 

28  01 

82  08 

121 

5P 

5P 

D .  A ,  STORMS 

2  3  5 

FELDA 

2923 

HENDRY 

4 

81  26 

1  6 

H.    GREGORY  ATCHLEY 

c 

POMPANO  BEACH 

7254 

BROWARD 

2 

26  14 

80  09 

22 

5P 

5P 

ST.  FARMERS'  MARKET 

2  3  5 

FELLSMERE 

2936 

INDIAN  RIVER 

2 

27  46 

80  36 

25 

4P 

SUGAR  PROD.  ASSN. 

2  3  5 

PORT  MAYACA  S  L  CNL 

MARTIN 

7 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

FERNANDINA  BEACH 

2944 

NASSAU 

2 

30  AO 

81  27 

22 

5P 

5P 

LEWIS  K.  NOLAN 

2  3  5 

PUNTA  GORDA 

7395 

CHARLOTTE 

5 

26  56 

82  03 

6 

5P 

5P 

E.  J.  MC  CANN 

2  3  5 

FORT  DRUM 

3137 

OKEECHOBEE 

7 

27  32 

60 

MID 

MRS.   ANMIE  L.  TRIPP 

OUINCY  EXP  STATION 

7424 

GADSDEN 

6 

30  35 

84  35 

250 

5P 

5P 

N.FLA.    EXP.  STATION 

2  3  5 

3163 

80  09 

1  0 

6P 

F.  P.  MEOFORD,  JR. 

2  3  5 

RAIFORO  STATE  PRISON 

30  OA 

82  11 

120 

FLA,    STATE  PRISON 

2  3  5 

c 

FT  lauderdale''bahia-mar 

3168 

BROWARD 

2 

26  07 

80  06 

5P 

BAHIA-MAR  YACHT  HRBR     2  3  5 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

7760 

DADE 

^2 

25  22 

80  35 

10 

5P 

5P 

NATIONAL  PARK  SVC 

2  3  5 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

3171 

BROWARD 

26  06 

80  14 

8A 

8A 

U  OF  F  PLANTATION  LAB  2  3  5  6 

SAINT  AUGUSTINE 

ST  JOHNS 

2 

CTV  OF  ST. AUGUSTINE 

FORT  MYERS  WS  AIRPORT 

3166 

LEE 

5 

26  35 

61  52 

15 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

SAINT  LEO 

7851 

PASCO 

5 

28  20 

82  15 

17B 

7P 

7P 

GEORGE  E.  MONTPETIT 

2  3  5 

c 

FORT  PIERCE 

3207 

ST  LUCIE 

2 

27  25 

80  19 

10 

MID 

MID 

CITY  OF  FT.  PIERCE 

2  3  5 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 

MARTIN 

2 

27  05 

80  18 

15 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

I 

85  26 

140 

5P 

5P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

SAINT  MARKS  6  SE 

WAKULLA 

30  05 

84  10 

17 

FISH  &  WLOLIFE  SVC 

2  3  6 

GAINESVILLE  UNI  OF  FLA 

3316 

ALACHUA 

29  39 

B2  21 

165 

SA 

H,   E.  BRATLEY 

2  3  5 

c 

ST  PETERSBURG 

7886 

PINELLAS 

5 

27  A7 

82  36 

35 

5P 

5P 

CITY  OF  ST  PET 'BURG 

2  3  5 

c 

GAINESVILLE  3  MSW 

3321 

aUchua 

a 

29  36 

62  22 

86 

4P 

AGRONOMY  DEPT  U  OF  F 

2  3  5  6 

SANFORD 

SEMINOLE 

B 

E.   J.   MOUGHTON,  JR. 

2  3  5 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

3470 

BAKER 

9 

30  15 

62  10 

140 

4P 

G.ST.   M.  NURSERIES 

2  3  5 

SARASOTA 

8021 

SARASOTA 

5 

27  21 

82  32 

30 

5P 

5P 

CITY  OF  SARASOTA 

2  3  5 

GRACEVILLE 

353B 

JACKSON 

3 

30  59 

85  30 

MID 

CHARLES  C.LIDDON.JR 

c 

SECOTAN 

8094 

5 

30  12 

83  39 

50 

6P 

6P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

3840 

ORANGE 

81  14 

70 

9A 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

3 

SOUTH  MIAMI    3  W 

8396 

25  45 

60  20 

13 

5P 

5P 

DONALD  W .  MORGAN 

2  3  5 

MIALEAH 

3909 

DADE 

2 

25  50 

60  17 

B 

8A 

MIAMI  WATER  PLANT 

2  3  5  6 

c 

STUART 

8620 

MARTIN 

2 

27  13 

60  15 

10 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WSTU 

2  3  5 

HIGH  SPRINGS 

10 

29  50 

5P 

GEO.  T.  ALEXANDER 

2  3  5 

SUNNILAND 

COLLIER 

91  21 

13 

5P 

5P 

SE  FOREST  EXP  STA 

2  3  5  6 

c 

MILLIARD 

3978 

NASSAU 

9 

30  42 

61  56 

70 

6P 

6P 

BRUNO  SCHROBBACH 

2  3  5 

TALLAHASSEE  WB  AP 

8758 

LEON 

5 

30  26 

64  20 

64 

MIO 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  6 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 

3966 

HILLSBOROUGH 

5 

28  09 

82  14 

50 

6A 

STATE  PARK 

3 

TAMIAMl  CANAL 

8775 

DADE 

2 

25  46 

90  27 

13 

MID 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

HOLOPAW  3  WW 

4075 

OSCEOLA 

81  05 

70 

MID 

TRIPLE  E. DEVELOP. CO 

c 

TAMIAMI  TRL  40  MI  BEND 

6760 

25  46 

90  50 

12 

lOA 

I  OA 

NATIONAL  PARK  SVC 

2  3  5  6 

HOMESTEAD  EXP  STATION 

A091 

DADE 

2 

25  30 

80  30 

11 

SUBTROPICAL  EXP  STA 

2  3  5 

c 

TAMPA  we  AIRPORT 

6768 

HILLSBOROUGH 

5 

27  56 

82  32 

19 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  6 

HYPOLUXO 

4198 

PALM  BEACH 

2 

26  33 

80  03 

12 

6P 

6P 

J.  L.  GARNETT 

2  3  5 

TARPON  SPRINGS 

8824 

PINELLAS 

5 

28  09 

82  AS 

8 

9A 

CITY  OF  TARPON  SPGS 

2  3  5 

INGLIS 

4273 

LEVY 

5 

29  02 

62  41 

12 

MID 

FLA.  POWER  COMPANY 

c 

TAVERNIER 

6641 

MONROE 

2 

25  01 

BO  30 

5 

6P 

6P 

CAPT.  EUGENE  LOWE 

2  3  5 

INVERNESS 

6289 

CITRUS 

5 

26  50 

62  20 

70 

5P 

5P 

CITY  OF  INVERNESS 

2  3  5 

TITUSVILLE  2  W 

6942 

BREVARD 

2 

26  37 

80  50 

40 

6P 

6P 

FRANK  S.  ROOF 

2  3  5 

I SLEWORTH 

4332 

ORANGE 

61  33 

115 

6P 

CHASE  t  COMPANY 

3 

TURKEY  HAMMOCK 

9046 

OSCEOLA 

27  46 

81  11 

5P 

5P 

COMBINED  WITH  STA  NO.  6404  7/ 

JACKSONVILLE  WB  AP 

43  58 

DUVAL 

a 

30  25 

91  39 

24 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

VENICE 

9176 

SARASOTA 

5 

27  06 

82  27 

10 

5P 

5P 

E.   RAYMOND  WATSON 

2  3  5 

JACKSONVILLE  BEACH 

4366 

DUVAL 

30  17 

61  24 

10 

7P 

7P 

FIRE  DEPARTMENT 

2  3  5 

VENUS  3  SE 

9164 

GLADES 

7 

27  02 

81  21 

70 

MID 

VAN  T.  OtER 

c 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

DUVAL 

a 

30  20 

16 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

VERNON 

WASHINGTON 

3 

MID 

JAMES  D.  PARISH 

c 

JASPER  q  ESE 

4394 

HAMILTON 

10 

30  30 

62  46 

140 

5P 

5P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

VERO  BEACH  CAA  AP 

9214 

INDIAN  RIVER 

2 

27  39 

90  25 

24 

MIO 

MID 

CIVIL  AERO.  AOM. 

2  3  5  6 

c 

KENDALL  ?  E 

4516 

DADE 

2 

25  41 

80  17 

IS 

7A 

DADE  CO.  NURSERIES 

3 

WAUCHULA  2  NW 

9401 

HARDEE 

5 

27  34 

91  A9 

120 

6P 

6P 

H.   L.  CARLTON 

2  3  5 

KEY  WEST  WB  CITY 

4575 

MONROE 

5 

24  33 

9 

MID 

MID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

WEST  PALM  BEACH 

9520 

PALM  BEACH 

2 

26  43 

90  03 

15 

6P 

6P 

POST-TIMES 

2  3  5 

KISSIHMEE 

4620 

OSCEOLA 

28  IB 

81  25 

69 

6P 

MRS.  MABEL  L.  LAKE 

2  3  5 

WEST  PALM  eEACH  WB  AP 

9525 

PALM  BEACH 

2 

26  41 

BO  06 

15 

MIO 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

KISSIMMEE  2 

4625 

OSCEOLA 

28  18 

81  24 

68 

MID 

MRS.    MABEL  L.  LAKE 

c 

WINTER  HAVEN 

9707 

POLK 

5 

28  01 

81  44 

175 

9A 

9A 

U.S.CITRUS  PRODUCTS 

2  3  5 

LA  BELLE 

4662 

HENDRY 

5 

26  46 

61  26 

13 

6P 

6P 

MRS.    ALICE  E.  HALL 

2  3  6 

NEW  STAT  IONS 

LAKE  ALFRED  EXP  STATION 

4707 

POLK 

5 

26  06 

61  43 

180 

5P 

5P 

CITRUS  EXP  STATION 

2  3  5 

HARRY  M.  TOLSON 

4731 

COLUMB I A 

82  35 

205 

5P 

5P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

8A6S0N  PARK 

0390 

27  50 

81  31 

150 

5P 

3 

LAKE  HIAWA5SE 

4771 

ORANGE 

9 

26  32 

61  29 

115 

9A 

9A 

SUBTROP  FRT  FLD  STA 

2  3  5 

DE  SOTO  CITY  4  SW 

2288 

HIGHLANDS 

27  25 

61  28 

88 

9A 

CHESLEY  A.  SKIPPER 

3 

LAKELAND  WB  CITt 

4797 

POLK 

5 

28  02 

61  57 

214 

MID 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

FORT  GREEN  12  WSW 

3153 

MANATEE 

5 

27  34 

62  08 

120 

OWEN  J.  KEEN 

3 

LAKE  PLACID  2  SW 

4B45 

HIGHLANDS 

27  17 

61  23 

90 

6P 

COLE  DANLEY,  JR. 

2  3  5  6 

ISLAND  GROVE  2  WNW 

4327 

ALACHDA 

8 

29  27 

62  06 

60 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

3 

CORNWELL  4  NW 

1869 

HIGHLANDS 

27  24 

81  10 

40 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

3 

LAKE  TRAFFORD 

4866 

COLLIER 

26  26 

61  29 

27 

7A 

JAMES  M.  PEPPER 

LA*tOKT  6  W 

4892 

JEFFERSON 

5 

30  24 

83  55 

190 

MID 

TUNGSTON  PLANTATION 

c 

LEESBURG 

4960 

LAKE 

8 

29  49 

81  52 

65 

MID 

EDDIE  C.  BUTLER 

c 

LIGNUMVITAE  KEY 

5035 

MONROE 

24  54 

80  42 

9 

MID 

DR.  E.  C.  LUNSFORD 

c 

LIVE  OAK  2  ESE 

5099 

SUWANNEE 

10 

30  17 

62  58 

120 

6P 

RADIO  STATION  WNER 

2  3  5 

J      t-APALACHICOLA,      2-ATLANTIC|      3-CHOCTAWHATCHEE t      4-EVERGLADF,      S-GULF,      6-OCHLOCKONEE i      7-OKEECH08EE ,      8-ST .   JOHNS,      9-ST .   MARY,  lO-SUWANNETE 
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FLORIDA  -  1955 


TfEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

Weather  in  Florida  was  outstanding  in  several  respects 
during  1955.     Deficient  rainfall  in  every  month  perpetu- 
ated a  widespread  drought  which  reached  its  most  serious 
proportions  during  the  late  spring.     A  series  of  freezes 
early  in  the  year,   two  of  them  heralded  by  snowstorms, 
damaged  many  crops.     Violent  thunderstorms  on  April  29th 
inflicted  million-dollar  property  damage  in  the  vicinity 
of  Fort  Lauderdale.     For  the  second  year  in  succession, 
no  hurricanes  so  much  as  seriously  threatened  the  State. 

WEATHER  EFFECTS 

The  weather  of  January,   February,  and  March  was  punctu- 
ated by  several  freezes  which  extended  as  far  south  as 
the  Everglades,  killing  tender  crops  and  retarding 
growth  of  other  produce.     Following  on  the  heels  of  the 
unfavorable  cold  of  December  1954,  freezes  occurred  in 
January  on  the  14-15th  and  at  the  end  of  the  month,  in 
February  on  the  12-13th,  and  in  March  on  the  27-30th. 
Sweet  corn  and  snap  beans  in  the  Everglades,  and  various 
tender  crops  in  other  regions,  especially  watermelons, 
cucumbers,  and  strawberries,  were  killed  or  severely 
injured.     Tobacco  and  tung  nuts  were  also  destroyed  in 
many  areas,   but  citrus  groves  came  through  the  season 
without  significant  harm.     Meanwhile,  a  dearth  of  rain- 
fall was  deteriorating  pastures,  grains,  and  cover  crops, 
and  was  forcing  extensive  irrigation  in  the  truck-growing 
and  citrus  areas.     Supplemental  livestock  feeding  was 
general.     In  early  April,  crops  that  managed  to  survive 
the  freezes  were  stimulated  to  good  growth  by  persistent 
warmth  and  adequate  rainfall.     In  April  and  May,  the 
prolonged  drought  had  telling  effects.     Timberland  in 
the  northwestern  peninsula  was  plagued  by  several  big 
forest  fires.     Pastures  were  in  poor  condition  and  most 
stock  watering  holes  were  dry.     Shallow  wells  were 
rebored  and  deepened  as  ground-water  and  lake  levels 
sank  to  record  or  near-record  lows  in  many  areas  of  the 
State.     June  thundershowers  were  the  firs't  of  a  number 
of  rains  through  the  remainder  of  the  growing  season 
which  ameliorated  the  drought  but  were  insufficient  to 
end  it.     Water  supplies  remained  very  deficient,  at 
times  critically  so  in  some  areas,   through  the  end  of 
the  year.     Crop  growth  and  harvesting  proceeded  satis- 
factorily in  the  late  summer,  although  the  need  for 
additional  moisture  was  widely  felt.     Frosts  during 
November  and  December  damaged  tender  crops,   but  were 
not  harmful  to  the  hardier  crops  or  to  citrus  fruit. 

TEMPERATURE 

The  year  closed  out  with  a  temperature  close  to  aver- 
age expectancy,  but  8  individual  months  were  in  varying 
amounts  warmer  than  their  monthly  expectancies.  Janu- 
ary was  the  coldest  January  since  1948.  Notwithstanding 
the  February  and  March  freezes,   those  two  months  aver- 
aged well  above  normal,  as  did  April  and  May.  June, 
with  a  temperature  only  1  1/2°  below  its  long-term 
average,  was  the  coldest  June  since  1930,   and  tied  for 
fourth  coldest  of  record  since  1891.     The  remaining 
months  of  the  year  averaged  rather  close  to  their  long- 
term  averages  with  the  exception  of  September,  which 
was  more  than  one  degree  on  the  warm  side. 

Key  West  WB  City  turned  in  the  highest  mean  temperature 
for  the  year  with  77.8°.     The  highest  maximum,  however, 
was  reported  on  September  7th  at  Inverness,  whose  105° 
was  the  second  highest  temperature  ever  recorded  in 
the  State  during  September.     Lake  Placid,  with  157  days 
of  temperatures  reaching  into  the  90's,  was  the  year's 
warmest  station  in  that  respect.     Niceville  had  the 
lowest  mean  temperature  of  the  year  with  66.9°.  Honors 
for  the  lowest  minimum,   17°,  were  shared  by  Marlanna 
Industrial   School  on  February  12th  and  by  Jasper  9  ESE 
the  following  day  (Jasper  9  ESE  also  tied  for  the  third 
highest  State  maximum  of  the  year,  with  101°   in  the 
following  June).     Miami  WB  City  had  the  least  number 
of  days,  12,  during  which  the  temperature  reached  90° 
or  higher.     On  the  other  hand,  Jasper  9  ESE  had  44  days 
In  which  temperatures  dipped  to  32°  or  below,  the 
greatest  number  of  freezing  days  in  the  State. 

PRECIPITATION 

For  the  State  as  a  whole,   the  year's  precipitation 


totaled  42-1/3  inches  and  was  about  80%  of  average 
expectancy.     In  not  a  single  month  of  the  year  did  rain- 
fall manage  to  reach  its  long-term  average  quota,  and 
three  months  fell  short  by  well  over  one  inch  (March, 
August  and  December) .     Annual  totals  in  the  three 
Divisions  of  the  State  were  nearly  identical,  but  in 
the  period  January-April ,   amounts  were  twice  as  much 
in  the  Northern  Division  as  in  the  Southern.     In  May 
and  June,   however,   it  was  the  Southern  Division's  turn 
to  be  favored  with  the  lion's  share  of  rainfall.  During 
the  remaining  months  of  the  year,  disparity  among  the 
Division  totals  was  not  very  pronounced  except  in 
December  when  the  Southern  Division  received  nearly  three 
times  as  much  as  the  scant  8/10  to  9/10  inch  in  the 
Central  and  Northern  Divisions. 

The  greatest  annual  precipitation  in  Florida  was  64.73 
inches  at  St.  Petersburg,  while  the  least  was  23.55 
inches  at  Marathon  Vaca  Key.     The  greatest  number  of 
days  in  the  year  with  at  least  0.10  inch  of  precipitation 
was  89  at  Homestead  Experiment  Station.     The  greatest 
number  of  days  with  1.00  inch  or  more  was  26  at  St. 
Petersburg.     On  February  5-6th,   heavy  local  thunderstorms 
drenched  Pensacola  WB  City  with  9.16  inches  of  rain,  the 
largest  amount  dumped  within  a  24-hour  period.  Brooks- 
ville  Chin  Hill  had  the  least  number  of  days  in  the 
year  with  0.10  inch  or  more,  with  41. 

SNOWFALL 

Happily  for  most  natives  and  vacationers,   the  State- 
wide total  snowfall  for  the  year  was  just  a  scant  trace. 
Sleet  and  snow  occurred  at  Pensacola,  Milton  Experiment 
Station,   and  Marianna  on  January  23rd,   and  in  the  St. 
Marks -Quincy-Madison  area  the  following  day;  accumulation 
on  the  ground  was  negligible  and  was  soon  melted.  But 
of  more  interest  was  the  unusual  storm  of  March  28th, 
ushering  in  the  infamous  freeze  of  that  month,  which 
showered  snow  over  wide  areas  of  the  State.     The  North- 
ern Division  received  an  average  of  0.1  inch,  and  amounts 
ranged  up  to  1.0  inch  at  Marianna  Industrial  School, 
which  amount  represented  the  maximum  total  snowfall  for 
the  year  in  Florida.     The  Panama  City  area  was  blanketed, 
and  the  combined  weight  of  snow  and  sleet  was  credited 
with  collapsing  some  tobacco  field  shades  in  Gadsden 
County.     Light  snow  flurries  were  reported  as  far  south 
as  Polk  County.     Owing  to  rapid  melting  during  these 
storms,   no  station  reported  more  than  a  trace  of  accumu- 
lated snow  on  the  ground . 

DESTRUCTIVE  STORMS 

Lightning  was  responsible  for  11  deaths,  23  reported 
injuries,   and  a  conservative  estimate  of  $260,000  in 
property  damages  during  the  year.     Most  of  these  storms 
occurred  between  April  and  June.     Nine  tornadoes  and 
more  than  14  waterspouts  were  observed  which  accomplished 
the  rather  diminutive  total  of  $10,900  in  reported  damages 
Additional  damage  inflicted  by  severe  thunderstorms 
brought  storm  destruction  in  the  State  to  a  reported 
total  of  nearly  $1,500,000  in  1955.     About  $1,000,000 
of  this  was  attributed  to  a  series  of  spectacular 
thunderstorms  along  a  narrow  belt  from  Fort  Pierce  to 
Miami  Beach  and  southward  over  Biscayne  Bay  on  April 
29th.     Wind,  which  reached  130  m.p.h.   in  gusts  near  Fort 
Lauderdale,  joined  forces  with  lightning  and  hail  to 
wreak  the  destruction.     Except  for  a  rather  mild  en- 
counter with  Tropical  Storm  "Brenda"  on  August  1st  in 
the  extreme  northwest  corner  of  the  State,  a  storm  which 
did  not  reach  hurricane  intensity,   the  year  was  remarka- 
bly free  from  hurricanes  and  other  tropical  disturbances. 

FLOODS 

In  the  middle  of  April,   the  extreme  Northwest  corner 
of  the  State  experienced  serious  flash  floods  following 
heavy  rains.     Confined  largely  to  the  Pine  Barren  Creek 
and  Perido  River  basins,   damage  consisted  of  highway 
washouts  and  crop-land  erosion.     Minor  flooding  of  the 
Choctawha tehee  River  resulted  from  excessive  rains  near 
Geneva,  Alabama,   on  May  22nd. 

Details  of  each  month's  weather  may  be  found  in  the 
monthly  issues  of  this  publication. 

J.   M.  Mitchell,  Jr. 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


Fabruory 


luiy 


August 


September 


APALACHICOLA  WB  CITY 

ARCADIA 

AVON  PARK 

BARTOW 

BELLE  GLAOE  EXP  STA 

eiG  PINE  KEY  INN 
BLOUNTSTOWN  2  SE 
BRADENTON  EXP  STATION 
BROOKSVILLE  CHIN  HILL 
BUSMNELL   2  E 

CAMP  BLANDING 

CANAL  POINT  USDA 

CAPE  SAPLE  RANGER  STA 

CAPTIVA 

CARRABELLE 

CEDAR  KEY 
CMIPLEY  3  E 
CLEARWATER  BEACH 
CLERMONT  6  S 
CLEWISTON  0  S  ENG 

COCONUT  GROVE   7  5 
COMPASS  LAKE 
CRESCENT  CITY 
CROSS  CITY  CAA  AP 
OAYTONA  BEACH 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 
OE  FUNIAK  SPRINGS 
OE  LAND 
ORY  T0RTU6AS 
EUSTIS  2  S 

EVERGLADES 
FEDERAL  POINT 
FELLSMERE 
FERNANDINA  BEACH 
FORT  LAUDERDALE 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MA 
FT  LAUDERDALE  EXP  STA 
FORT  MYERS  WB  AP 
FORT  PIERCE 
FOUNTAIN   3  S 

GAINESVILLE  UNI    OF  FLA 
GAINESVILLE  3  WSW 
GLEN   ST  MARY  NURSERIES 
HIALEAH 
HIGH  SPRINGS 

MILLIARD 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MYPOLUXO 

INVERNESS 

JACKSONVILLE  WB  AP 

JACKSONVILLE  BEACH 
JACKSONVILLE  WB  CITY 
JASPER  9  ESE 
KEY  WEST  WB  CITY 
KISSIMMEE 


LA  BELLE 

LAKE   ALFRED  EXP  STA 
LAKE  CITY   2  E 
LAKE  MIAWASSE 
LAKELAND  WS  CITY 

LAKE  PLACID  2  SW 
LIVE  OAK  2  ESE 
LOXAHATCHEE 
MAO  I  SON 

MARATHON  VACA  KEY 

MARIANNA  CAA  AP 
MARIANNA    INO  SCHOOL 
MAYO   5  NW 
MELBOURNE 
MERRirr  ISLAND 

MIAMI    BAY  FRONT 
MIAMI  BEACH 
MIAMI    we  AIRPORT 
MIAMI    WB  CITY 
MILTON  EXP  STATION 

MONTICELLO   2  S 
MOORE  HAVEN  LOCK  1 
MOUNTAIN  LAKE 
MT  PLEASANT 
NAPLES 

NEW  SMYRNA  BEACH  A  N 
NICEVILLE 

OASIS  FISHING  LODGE 
OCALA 

OCALA   2  NE 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  ■ 
ORLANDO  WATER  PLANT 
ORLANDO  WB  AIRPORT 
PALATKA 
PANAMA  CITY 


1.2 
.1 

2*3 


1*0 
•  0 
2.4 


.3  I- 


1  •2 
1(4 


PEN5AC0LA  CAA  AP 
PENSACOLA   WB  CITY 
PLANT  CITY 
POMPANO  BEACH 
PUNTA  GOROA 

OUINCY  EXP  STATION 
RAIFORO  STATE  PRISON 
ROYAL  PALM  RANGER  STA 
SAINT  AUGUSTINE 
SAINT  LEO 

SAINT  MARKS  6  Se 
ST  PETERSBURG 
SANFORD 
SARASOTA 
SECOTAN 

SOUTH  MIAMI    3  W 
STUART 
SUNN  I LAND 
TALLAHASSEE  WB  AP 
TAMIAMl    TRL  *0  MI    BEND  ' 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


StdbOD 

Jeknuaiy 

February 

March 

April 

May 

JuDe 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Annual 

S 

0. 

B 

Depaziuie 

Temperature 

Departure 

Temperature 

Temperature 

Departure 

Temperature 

Departure 

a 
o 

s 

jj 

Departure 

• 

1 
S 
g 

Departure 

Temperature 

Departure 

Temperature 

Departure 

1 

Temperatuie 

& 

Temperature 

Departure 

Temperature 
Departure 

TAMPA  WB  AIRPORT 

33.9 

-  2 

6 

62.3 

6 

66.0 

0 

72.0 

5 

76.8 

.3 

78.6 

-  1 

S 

so. 3 

-  1 

.4 

81.8 

.2 

80.7 

2 

73,2 

-  1 

.4 

65.6 

-  1 

1 

61.1 

-  1 

•  6 

71.5 

.8 

TARPON  SPRINGS 

se.8 

-  1 

7 

61.4 

6 

65.2 

-  1 

0 

71.0 

1 

76.1 

.1 

78.  4M 

-  1 

8 

80. 5 

-  1 

0 

61.7 

.1 

60.9 

5 

73,0 

-  1 

.2 

6'>.5 

-  1 

9 

59.0 

-  2 

.2 

70.9 

.9 

TAVERNIER 

68.0 

-  2 

1 

70.2 

5 

75.7 

2 

76.7 

2 

79.7 

.2 

ai.8 

9 

81.4 

-  2 

2 

84.3 

5 

62.4 

0 

76,9 

.1 

75,0 

1 

2 

71.5 

.3 

77.0 

.2 

TITUSVILLE  2  W 

59.4 

-  1 

7 

63.0 

9 

67. 1 

1 

1 

71.4 

8 

76.2 

,7 

78.2 

-  1 

5 

80,5 

-  1 

0 

61,9 

.3 

60.9 

9 

72,5 

:? 

.9 

66.1 

9 

62.1 

.1 

71.6 

.2 

VENICE 

76.0 

78.6 

81.9 

74.5 

67.6 

63.0 

VERO  BEACH  CAA  AP 

60.3 

64.1 

68.5 

72.8 

76.3 

78.4 

80.5 

91.8 

31.4 

74.2 

68.0 

65.4 

72,6 

WAUCHULA  2  NW 

59. aM 

-  3 

6 

62.8 

8 

67.6 

5 

71, 8M 

-  1 

0 

76. 7M 

.3 

78. IM 

-  2 

4 

80,1 

-  1 

81,3 

8 

60.  OM 

7 

72.7 

-  2 

.5 

66. 1 

-  2 

1 

62. 4M 

-  I 

.3 

71,6       -  1 

.5 

WEST  PALM  9EACH 

65.5 

-  2 

3 

68.4 

9 

72. 1 

2 

6 

74.7 

1 

3 

77.2 

.6 

79.3 

3 

81,8 

5 

83,0 

8 

77.1 

.4 

73. OM 

7 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

63.7 

-  3 

3 

67.3 

4 

70.6 

6 

74.2 

4 

77,3 

■  2 

79.5 

-  1 

1 

82,1 

1 

83.6 

1 

4 

82.6 

1 

4 

76.7 

.9 

71.7 

0 

66.3 

.4 

74,0 

.2 

WINTER  HAVEN 

61. 7M 

63.9 

69.6 

73.7 

79.0 

80.3 

81.7 

92.8 

81.5 

73,6 

67.5 

62.4 

73.2 

SECTION  AVERAGE 

5S.0 

-  1 

2 

61.7 

1 

0 

67.3 

1 

9 

72.0 

2 

0 

77.0 

1.3 

78.5 

-  1 

5 

80.9 

82.3 

8 

80.8 

1 

3 

72.1 

.8 

65.0 

1 

60.4 

.4 

71.3 

.4 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


Stab  on 

ianuary 

February 

M&rcb 

April 

May 

June 

0 

a 

a. 

f 

a. 

Departure 

o 
S 
0. 

% 

a* 

Departs- 

- 
0 

1 
a 
f 

Q 

a 
S 
S. 

£ 

,  Departure  ; 

g 

t 

Departure 

0 

5 
a 

■g 
(C 

Departure 

APALACHICOLA  WB  CITV 

2  98 

- 

•  63 

2  30 

-1 

.64 

•  08 

■  46 

-3 

.82 

1  77 

-1*06 

3  27 

-2.20 

ARCADIA 

2.01 

•  le 

.9t 

-1 

•  15 

lilt 

-1 

■  02 

-I 

.21 

3.42 

-  •QS 

5<80 

-1.00 

AVON  PARK 

J. 73 

•  M 

1.06 

-1 

•  37 

1.67 

•  50 

»31 

•  06 

1.62 

~2«90 

$•27 

-2.86 

BABSON  PARK 

BARTOW 

Zi45 

•  20 

-1.98 

02 

i25 

•  16 

-4«10 

7 

7«Z0 

-1»  13 

BAY  LAKE 

2  2( 

1  78 

2  95 

1 

•  47 

2  22 

4  29 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

l>2t 

•  Ml 

1.23 

.25 

2.34 

■  36 

1 

•  93 

-1 

.01 

2^24 

-1.36 

14,49 

9.44 

BIG  PINE  KEY  INN 

ItOO 

•  10 

•  1( 

•  33 

7.19 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

- 

•  23 

2.44 

-2 

■  35 

-2 

25 

5C 

•  51 

U60 

-2  •45 

3^56 

-3.  I 

BONITA  5P6S  2  ESE 

BRAOENTON  EXP  STATION 

2i2T 

•  3fl 

1  1< 

-1|62 

61 

2 

44 

•  13 

13 

-2»93 

5  2] 

-i.ftg 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

2isa 

•  23 

3.06 

•  26 

2^5: 

■  55 

1 

07 

-1 

•  97 

4*09 

•  05 

8^»7 

•  46 

BUSHNELL  2  E 

2>3'> 

1 11 

2.»» 

•  29 

4.43 

1 

62 

•  84 

2.40 

-1.47 

8^25 

.49 

CAMP  BLANDING 

3<«1 

86 

CANAL  POINT  USDA 

1>31 

2  *2C 

2»06 

2 

6'] 

I»95 

12.93 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

1 

95 

1  73 

14  02 

CAPTIVA 

2.1« 

1.22 

79 

1.49 

8^79 

CARRABELLE 

3.671 

2. 37 

-1 

42 

1.08 

-2 

72 

iSe 

2^24 

46 

3.76 

-1 

CARYVILLE 

3.03 

-1 

*?? 

3.16 

-i«6a 

-4.14 

Q 

'2*0? 

1 

~1*27 

CEDAR  KEY 

E  2.71 

*23 

2.00 

46 

. 

-1 

97 

2C 

'52 
* 

* 

-2*0C 
* 

1  •lO 

-3*94 

CHATTAHOOCHEe    I  W 

3.21 

2.76 

1  55 

5 

33 

2.  16 

3  •J* 

CHIPLEY  3  E 

2.89 

-1 

•  60 

2.38 

-2 

•  32 

1.09 

-4 

25 

6 

78 

1 

•  94 

5*61 

1.35 

1^96 

-3.13 

CLEARWATER  BEACH 

2.66 

2.8« 

2<61 

•  73 

4.06 

CLERMONT  6  S 

1.93 

• 

1.04 

-1 

•  50 

^'41 

- 

89 

4S 

* 

27 

* 

76 

* 

CLEWISTON 

1.50 

1.06 

1 

37 

6*43 
* 

irt*7f 

CLEWISTON  U  S  ENG 

l.«9 

.92 

1  17 

1 

50 

■913 

12  12 

COCONUT  GROVE   7  S 

.76 

-1 

•  92 

1.21 

.49 

■  49 

-2 

02 

Z 

51 

.89 

2^86 

-3^82 

11^90 

9.43 

COMPASS  LAKE 

3.10 

-1 

•  17 

l.»T 

-3 

.11 

.78 

CORNWELL   4  NM 

CRESCENT  CITY 

2.00 

* 

1.3^ 

-1 

.51 

-1 

■  49 

, 

16 

76 

* 

-2  39 

01 

* 

-3.  08 

CROSS  CITY  CAA  AP 

3.89 

3.21 

1  40 

2 

36 

2  91 

7  99 

OANIA  4  WNW 

.51 

.47 

1.51 

1 

01 

3*09 

4^51 

OAYTONA  BEACH 

2.64 

1.36 

1.93 

1 

89 

1.58 

8^02 

OAYTONA  BEACH  WB  AP 

2.471 

17 

1.43 

•  97 

1 '?f 

-1 

78 

7E 

•  15 

-1.72 

I  •  07 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

4.02 

* 

3.«7 

-2 

•  11 

. 

-4 

53 

5 

75 

I 

•  73 

4*76 
* 

•  14 

-4*98 

OE  LAND 

2.21 

•  28 

2.21 

38 

- 

71 

1 

39 

-1 

•  17 

2.57 

-2,15 

8.13 

•  91 

OE  SOTO  CITY  «  SW 

DRY  TORTUGAS 

.93 

.33 

05 

•  00 

4^63 

EU5TIS  2  S 

2.48 

•  Ofl 

54 

22 

3 

17 

•  66 

- 

-2,  30 

EVERGLADES 

.73 

-1 

•  27 

.35 

95 

-1 

71 

2 

17 

.62 

.0 

13*5S 
* 

6.64 

FEDERAL  POINT 

3<4« 

•  W 

2.72 

_ 

22 

1  84 

-1 

60 

1 

86 

.91 

2.46 

-1.87 

5  •96 

-1.37 

FELLSMERE 

3.05 

•  66 

1.67 

- 

27 

4.34 

I 

99 

2 

05 

.62 

3^62 

-  ,79 

6^36 

,17 

FERNANDINA  BEACH 

3.52 

•  84 

1.60 

-1 

45 

1.16 

81 

■  16 

2.62 

•  65 

4.63 

-  •93 

FORT  GREEN  12  WSW 

FORT  LAUDERDALE 

.60 

-2 

29 

.40 

-I 

44 

-2 

61 

05 

98 

* 

-1  27 

11  60 
* 

3  57 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MA 

1.21 

.90 

1  52 

2 

05 

1  86 

9  92 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

.93 

.44 

1.05 

96 

3^13 

0.22 

FORT  MYERS  WB  AP 

2.68 

1 

' 

1.16 

- 

.32 

I' 

3^23 

-1 

8,53 

- 

* 

FORT  PIERCE 

1.64 

-1 

•  24 

1.32 

SO 

25 

?A 

• 

FOUNTAIN   3  S 

11 

• 

3.3 

GAINESVILLE  UNI    OF  FLA 

3.64 

•  46 

3.26 

.34 

-1 

69 

1 

25 

-1 

.15 

-  ,65 

.20 

GAINESVILLE   3  WSW 

3.60 

3.14 

1«66 

1 

21 

1.68 

7,63 

GLEN   ST  MARY  NURSERIES 

3.66 

•  63 

2.39 

-1 

02 

1.40 

•  71 

2»85 

-1.32 

4.36 

-1,60 

HART  LAKE 

1.66 

1  .66 

^  'I? 

f  *  In 

1  9  *  lo 

HIALEAH 

.67 

.65 

.42 

, 

•  36 

12,39 

HIGH  SPRINGS 

4.20 

4.00 

1.53 

1 

96 

2  31 

4  99 

HILLIARO 

4.33 

1 

.60 

2.23 

-1 

12 

1.23 

-2 

77 

3 

79 

•  94 

3  •86 

-  .63 

7,00 

1*14 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 

2.20 

1.55 

2.05 

3.49 

4.12 

HOMESTEAD  EXP  STA 

.95 

-1 

•  62 

-1 

02 

1  'fit 

-1 

56 

f 

t5 

_ 

07 

HYPOLUXO 

1.66 

-1 

* 

•  36 

1.55 

-1 

47 

-1 

19 

n7 

~ 

'a7 
•  6 

2*57 
* 

* 
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* 

7*  07 
* 

INVERNESS 

2.77 

•  33 

2^dl 

06 

- 

74 

82 

-1 

.96 

1  34 

-2.65 

7  61 

•  70 

ISLAND  GROVE   2  WNW 

ISLEWORTH 

2.04 

1^24 

-1 

1.63 

~ 

'ftf 

4.55 

7,52 

JACKSONVILLE  WB  AP 

3.09 

•  41 

2^46 

20 

-1 

76 

-1 

• 

1  .03 

?*7fl 

JACKSONVILLE  BEACH 

3.32 

2^57 

1 .  80 

07 

1  .80 

3^78 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

3.05 

•  23 

2^36 

24 

1  51 

-2 

00 

1 

79 

-1 

•  29 

1  98 

-1.69 

4  41 

-2^26 

JASPER  9  ESE 

4.62 

2^30 

1.50 

2 

75 

3.04 

2^76 

KENDAL  2  E 

.97 

•  70 

.26 

^ 

3.15 

13^07 

KEY  WEST  W8  CITY 

.95 

.05 

-1 

59 

92 

~^ 

KISSIMMEE 

1.97 

• 

1.26 

-1 

44 

1*84 

-1 

10 

29 

•  80 

2 .46 

-2,02 

6  •  1  7 

1*52 

LA  BELLE 

3.63 

2 

.05 

2.46 

66 

82 

-1 

30 

1 

09 

-1 

.73 

9  24 

6.12 

11  00 

3*96 

LAKE   ALFRED  EXP  STA 

2.42 

•  20 

2.06 

80 

2.73 

21 

3 

23 

.77 

3.60 

-2.03 

3.01 

-3.14 

LAKE  CITY  2  E 

3.55 

•  69 

2.79 

76 

1.22 

60 

?7 

•  55 

2.53 

-1«10 

5.12 

-1.62 

LAKE  HIAWASSE 

2.12 

1.21 

5.09 

7^98 

LAKELAND  W8  CITY 

2.33 

•  17 

2.05 

27 

2.24 

-1 

56 

61 
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2*25 
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3.10 

1.67 
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97 
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1.31 

1.06 

1.25 
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02 
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1.06 

1.76 
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04 
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2.25 

-1 
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-2 
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19 
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.66 
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1.47 
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-1 
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MT  PLEASANT 

3.32 

•  96 

2.44 

-2 

30 

1  18 

-3 

09 

4 

44 

1 

06 

3  30 

-  .24 

1^95 

-4*20 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

2.17 

2.81 

1.70 

1 

36 

•50 

3^93 

NAPLES 

1.52 

•  31 

1.23 

2 

02 

4^69 

7^96 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 

1.65 

•  73 

2 114 

52 

2.06 

-1 

16 

3 

06 

1 

04 

1  ^40 

-2.43 

6^03 

*06 

NICEVILLE 

2.44 

-1 

•  34 

3i46 

-1 

22 

1 . 16 

-3 

79 

7 

29 

3 

92 

.96 

-2.16 

3  •ZO 

-2*70 

NITTAW  1  S 

2.02 

•  93 

2.27 

1 

37 

3.09 

5^82 

OASIS  FISHING  LODGE 

:  2.77 

.88 

■  2.67 

E  1 

49 

3.13 

10.44 

OCALA 

2.60 

•  11 

1.62 

-I 

13 

2.14 

-1 

58 

1 

27 

-1 

40 

2.60 

-1.42 

6.03 

-  .35 

OCALA  2  NE 

2.42 

1.60 

1.94 

1 

25 

1.61 

4.99 

OKEECHOBEE  9  W 

1.84 

.67 

1.91 

65 

1.54 

11.98 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

2.07 

.59 

1.77 

3 

11 

4.06 

6^39 

ORLANDO  WATER  PLANT 

2.141 

1.29 

1.71 

2 

19 

4.40 

3.79 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

2.00 

.05 

1.12 

93 

1.59 

-1 

67 

1 

36 

-1 

60 

3*13 

-  .89 

4.73 

-3,12 

PALATKA 

2.29 

•  23 

2.96 

14 

1.53 

-1 

98 

2 

53 

00 

2.44 

-2.03 

4.47 

-2.17 

PANAMA  CITV 

4<23 

•  16 

1.46 

-2 

61 

1.31 

-2 

49 

3 

10 

26 

U46 

-2.26 

2.77 

-1.70 

August 


78  -2.52  6 


57     2.66  4 


-2^41 
-1.43 
-2.39 


60|  -4.35  5 


-2 


701  -3.07  8 


85  -2.58  10 


28,  -3.06 


-3.70 
-4.81 
-1.84 


40  -1.79  1 
59  -3.79  2 


-1.64 
-1.42 


-1.33 
4.16 


41  - 


-1.08 
-1.00 


-2.99 
-  .48 
-1^3< 


34^07, 
30^  79 
34^6«| 


-2l^9( 
-19^41 
-17^3< 


41.41|  -13. 9( 

44<72 
51.40  -  1 
E32.68 
51.38  -  7 


48.70  ■ 
36>08  ' 
42.74  • 
38.26 
4<<«2 

37<ia 

41.09 

39.03  ' 
49.96  ' 
E33.39  ' 


-3.08 
1.34 


-3.86 
-1.36 


1.09 
-1.57 


17.43 
39.32 
42<1« 
40.24 
*4i3S 


E47.64 


'19.08 
9.31 


-10.49 
-  3.10 


43.31 
39.88 
39.121 

38.801  -12.27 
93.14.  -12.56 

-1.44{    44.66  -  S.90 

36.73 
44.IOI  -  3 
50.46  - 

43.2^  -  8.44 
92^33  - 
41^50  -  7*00 

41^20|  -23.99 

39.81 
36.79 
*3|96  -  9 
46.97  -  1 


44.39  -  4 
42.72 
49.02  -  9 
32.61 
91.29 

32.90 
90.96  -  2 
46.98 
52.99  -10 
39.00  -20 

43.69  -  7.91 

£42.40  -  6 
43.33  -  8 
42.60 

46.21  -  6 
39.74 
47.24 
24.11  -15 
40.38  -  9 


li92 
-  ^67 
-3^23 


-3.68 
-4.09 


91.62 
39.66 
31.97 
49.87 
44.08 

39.10 
42.11 
33.79 
90.50 
46.69 

41.90  ' 
23.99 
33.71 
40.76  ' 
34.26 


4.76 
-17^32 
-17.91 


39.27 
E45.81 
35.02 
41.35 

40.34 
52i49 
40.4"7 
44.58 
43.96 

33.64 
38.24 
97^67 
3 6^64  ■ 
E45.27  . 

3r^28 
E41.90 
44.12  - 
39.06 
35.90 

E41.61 
40.98 

42.26  ' 
43.75  • 

41.27  . 


16^2T 
5^37 
6^99 


8.97 
8.01 
17.15 


See  Relerence 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL  ^^or.» 


January 

Februdry 

Ma'. 

Odobai 

Nov«mb«f 

A  ..^1 

o 

o 

o 

§ 

o 

g 

g 

g 

Stdtaon 

o 

0 

• 

a 

• 

0 

• 

1 

1 

1 

1 

Q. 

1 
1 

1 

1 

a 

S 
a 

1 

i 

c 

1 

a 

; 

a 

a 

S 
0. 

a 

a 

a 

S 
£ 

S 
a 
o 
Q 

« 

a 

■g 
£ 

Q 

9 

CU 

0. 

a 

£ 

a 

£ 

i 

£ 

c 

1 

£ 

a 

(5 

s 

! 
C 

i 

£ 

0. 

Q 

i 

£ 

a 
cS 

i 

£ 

s 

£ 

8. 
i 

PENSACOLA  CAA  AP 

2.00 

83! 

12  • 

78 

1.05 

2.13! 

1  

•  64 

1^31 

50,00 

PENSACOLA  WB  CITV 

-  .10 

lo!2! 

6,i2 

2.03 

-3.97 

6.18 

l.ie 

4^30 

-  .06 

6.73 

1 

56 

3 

59 

-4 

00 

13. 

94 

6.51 

1^08 

_^ 

70 

2^46 

-1.42 

U37 

-2.47 

l.OC 

-3. 

17 

97,38 

-  4 

22 

PETERS 

•  8T 

.37 

.60' 

3.87 

3^65 

12.60 

7 

78 

6 

60 

3^70 

7^54 

1^30 

li88 

50,86 

PLANT  CITY 

2.32 

-  .06 

2.47 

.03 

2.26 

-  .55 

1.37 

-  •se 

2^06 

-2^47 

5.35 

-2 

23 

9 

39  1 

70 

11 

82 

3.57 

3^59 

-2. 

35 

3^72 

•  75 

3^09 

1.99 

•  83 

-1. 

34 

48,27 

-  1 

94 

POMPANO  BEACH 

1  iJl 

1.44 

l.iil 

1.46 

2^7S 

10.32 

4 

91 

3. 

69 

5^01 

4^64 

•  40 

4^27| 

41,79 

PUNTA  GOROA 

-  !" 

llif 

l.OS 

-1.13 

-1 

48 

-2 

93 

10(  69 

2 

•  9a 

-2.99 

•  31 

-1.29 

•  93 

-1. 

32 

35,07 

-19 

69 

QUINCY  EXP  STATION 

4«0< 

-2.79 

•  93 

-3.46 

8.32 

4^61 

2^21 

-l!95 

1.09 

-4 

69 

11 

29 

22 

4 

06 

-2.06 

1.27 

-3 

61 

3>12 

,1: 

•  77 

-2^27 

2^02 

-2, 

63 

40,90 

-15 

12 

RAIFORD  STATE  PRISON 

3.84 

1.22 

3.11 

-  .16 

1^62 

-l^e8 

1^65 

-1^10 

3^60 

-  ^36 

3.04 

-3 

37 

10 

49 

3 

17 

4 

35 

-2.22 

3.3tI 

-I 

69 

4.63 

1,81 

1^02 

-  .61 

•  32 

-3, 

17 

41,04 

-  6 

36 

ROYAL  PALM  RANGER  5TA 

■  22 

•  35 

•  e« 

2^10 

6^51 

12^06 

7 

63 

4 

1^ 

8.30 

1.95 

•  2S 

2^ee 

47,30 

SAINT  AUGUSTINE 

3iS2; 

1.36 

2.44 

-  ^77 

1^19 

-2^05 

1^59 

-1.03 

5^29 

1^71 

6^50 

79 

6 

2S| 

44 

5 

69 

•  62 

4^51 

-1 

75 

7^70 

2,66 

1^55 

-  .56 

•  99 

-2, 

14 

47,95 

70 

SAINT  LEO 

2^46 

-  .71 

-1  ^29 

8.12 

12 

27 

"i 

I' 

01 

1.41^ 

-2,14 

3.95 

1.87 

•  60 

-2 

01 

41,37 

-14 

13 

SAINT  MARKS  6  SE 

3.7( 

■  CO 

U4: 

-2^20 

•  50 

-5  .  04 

1.56 

-2.52 

U76 

-1.52 

7.79 

1 

07 

7 

98 

1 

7S 

2 

2d 

-5.54 

4^56 

88 

3.0Sj 

-  ,91 

1.88 

-1.32 

•  99 

-3 

86 

36,87 

-20 

94 

ST  PETERSBURG 

3.13 

.90 

3.60 

•  ao 

4.20 

1.62 

1.90 

-  .37 

U42 

-1.65 

7.71 

1 

81 

9 

59 

40 

15 

lol 

5.84 

11^37 

3 

65 

3.76 

,53 

2.12 

,24 

•  83 

-1 

88 

64,73 

11 

49 

SANFORD 

1.91 

-  .44 

1.S4 

-  .47 

4.13 

1.39 

3.30 

1.09 

6^33 

2.33 

:  4.30 

-3 

18 

E  9 

13i  1 

50 

5 

49 

-1.61 

9>25 

3 

26 

3.22 

-1,44 

2.79 

,98 

1^40,  - 

87 

E53,05 

2 

94 

SARASOTA 

1.60 

1.11 

2.35 

.50 

3.87 

10 

73i 

7 

47 

8*64 

2.31 

•  59 

2.12 

42,81 

S ECO TAN 

1.8S 

1.28 

26 

5 

57 

3^50 

•  36 

E46,09 

SOUTH  MIAMI   3  W 

llit 

•  37 

•  24 

2.0( 

2.68 

14.48 

4 

81 

6 

38 

6.9; 

9^04 

U54 

2<61 

92,74 

STUART 

2.49 

1.93 

2^29 

5.25 

3.61 

9.61 

3 

08 

06 

2.1a 

5^09 

•  17 

3,86 

43,92 

SUNN ILANO 

1.49 

•  53 

1^51 

1.50 

8^28 

10.86 

6 

71 

7 

62 

8(44 

li6a 

•  •69 

1,96 

52,29! 

TALLAHASSEE  WB  AP 

S.21 

1.36 

2^65 

-1.39 

•  99 

-4.08 

3.67 

-  .82 

.85 

-2.91 

5.99 

- 

73 

10 

51 

2 

64 

3 

82 

-3.10 

5.41 

05 

U44 

-  ,94 

.97 

-1,55 

2,60;  -1 

08 

44,11 

-12 

59 

TAMIAMI   TRL  'tO  MI  6EN0 

•  45 

58 

3 

32 

2^32 

1.29 

1,94 

46,13 

TAMPA  WB  AIRPORT 

2.5< 

.60 

2.7! 

.23 

2^65 

-  .47 

1.23 

-1.28 

.72 

-2.57 

2.55 

-5 

22 

11 

90 

79 

9 

57 

1.51 

8. a: 

2 

37 

3.23 

,09 

2.15 

1,11 

.67 

-1 

29 

40,81 

-  1 

13 

TARPON  SPRINGS 

2^46 

-  .31 

10 

I 

5 

10 

2.33! 

5.19 

3.19 

.98 

-1 

40,86 

-10 

TAVERNIER 

■  46 

-1.44 

•  51 

-1.19 

1.05 

-  .55 

1.37 

2.33 

-ile7 

11.17 

6 

86 

7 

14 

02 

4,76 

-  .51 

4.94 

-2 

73 

4.97 

-3,05 

.47 

-1.97 

1.44 

08 

40,61 

-  2 

81 

TITUSVILLE  2  W 

1.73 

-  .72 

l^e4 

-  ^86 

2<50 

-  .33 

2.60 

.73 

5.11 

.24 

8.41 

2 

19 

8 

10 

77 

7 

53 

•  99 

5.58 

-1 

29 

7,28 

1,65 

1.17 

-  .91 

3.04 

37 

55,09 

2 

83 

VENICE 

;  1.73 

1.76 

2.45 

8 

2^ 

3 

04 

6.30 

1.77 

.82 

1.14 

VERO  BEACH  CAA  AP 

2*99 

2.46 

3.51 

2.16 

2^68 

4.18 

47 

5 

91 

2.55 

3,79 

•  13 

2,72 

37,99 

WAUCHULA  2  NW 

2*57 

.27 

1 .32 

-  .90 

2.10 

-  .08 

2. 14 

.26 

1^49 

-2.98 

10.62 

1 

88 

35 

87 

S 

64 

.36 

6^87 

57 

1,39 

-2,29 

.83  -  .39 

1.11 

67 

46,43 

-  9 

,98 

WEST  PALM  BEACH 

1  .52 

-1.55 

1.97 

-l.Ol 

2.71 

-  .67 

2.13 

-1.88 

1.29 

-3.50 

7.16 

83 

2 

85 

-3 

21 

6 

05 

-  .29 

:  4^15 

-4 

82 

1,57 

-a,45 

1.13 

-2,33 

E  4.79 

2 

29 

E37^2e 

-26 

,29 

WEST  PALM  BEACH  we  AP 

1  .34 

-1.14 

2.09 

-  .12 

2.05 

-1.17 

1.97 

-2.16 

2.27 

-2.79 

6.93 

96 

3 

39 

-3 

31 

2 

16 

-5.24 

4.28 

-4 

84 

2.30| 

-6.02 

.74 

-2,?5 

7.79|  9 

99 

37^31 

-24 

.41 

WINTER  HAVEN 

2,li 

1.35 

2.90 

2.38 

2.64 

4.97 

7 

52 

4 

06 

6.04 

1.45 

1.86 

1.46 

38^78 

SECTION  AVERAGE 

2.64 

-  .04 

2.02 

-1.01 

l.ie 

-1.74 

2^42 

-  .64 

2.87 

-  .96 

6.29 

35 

7 

00 

45 

5 

49 

-1.57 

5.98 

- 

88 

3  ,281 

i 

-  .96 

1.36 

-  ,86 

1,40 

-1 

38 

42^33 

-10^84 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA  ^ojjo^ 


Station 

Higheet 

« 
Q 

Lowest 

« 

d 

Last  spring  minimnm  of 

First       minimiim  of 

Number  of  days 
between  dates 

16*  or 
below 

20*  or 
below 

24*  or 
below 

28*  or 
below 

32*  or 
below 

32*  or 
below 

28*  or 
below 

24'  or 

below 

20'  or 
below 

16*  or 
below 

16°  or  below 

20*  or  below 

24'  or  below 

28*  or  below 

32*  or  below 

o 

& 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

1 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

d 
B 
« 

Date 

Temp. 

Date  1 

Temp.. 

9 

o 

Temp.i 

APALACHICOLA  WB  CITY 

95 

8-11 

27 

2-13 

None 

None 

None 

2-13 

27 

3-27 

32 

11-29 

31 

None 

None 

None 

None 

- 

_ 

_ 

_ 

247 

ARCADIA 

96 

5-  6  + 

29 

None 

None 

None 

None 

2-13 

29 

12-17 

32 

None 

None 

None 

None 

- 

- 

- 

307 

AVON  PARK 

9'i 

31 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

N°'*e 

None 

BARTOH 

91 

Q  a 

3C 

None 

None 

None 

Hone 

9~1  T 

T9 

None 

one 

None 

BEUjE  glade  EXP  STATION 

95 

8  11 

31 

1  30 

None 

None 

None 

1-30 

T1 

None 

one 

one 

one 

BIG  PINE  ItEY  INN 

93 

8-30+ 

47 

2-13 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

97 

5-10+ 

23 

None 

None 

2-13 

24 

3-26 

28 

3-30 

29 

11-  5 

30 

11-29 

26 

11-30 

23 

None 

None 

- 

290 

246 

220 

BRAOENTON  EXF  STAT  I ON 

9t 

A* 

31 

9~1T* 

None 

None 

None 

None 

o~i  ^ 

None 

None 

None 

None 

BROOKSVILLE  CHIN  BILL 

9i 

26 

None 

None 

2-13 

26 

2-13 

9C 

lii-10 

Hone 

Hone 

None 

~ 

BDSHNELL  2  E 

99 

-1  + 

25 

1-30 

None 

None 

None 

2-13 

27 

2-13 

27 

1 1-30 

27 

11-30 

27 

None 

None 

290 

290 

CAMP  BLAND I NO 

99 

6-21 

22 

2-13 

None 

None 

2-13 

22 

2-13 

22 

3-27 

31 

11-29 

31 

12-10 

26 

None 

None 

None 

_ 

_ 

_ 

300 

247 

CANAL  POINT  USDA 

94 

8-10+ 

33 

1-15 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

CAPE  SABLE  RANGER  STATION 

95 

8-  7+ 

36 

2-13 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

CAPTI VA 

94 

9-13 

37 

2-12+ 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

CARRA BELLE 

9S 

5-  5 

19 

2-13 

None 

2-13 

19 

2-13 

IS 

2-14 

28 

3-29 

31 

11-29 

97 

1  1  9Q 
11-<J9 

1^-10 

Hone 

CEDAR  KEY 

95 

7-16+ 

26 

2-13 

None 

None 

None 

2-13 

26 

2-13 

26 

12-10 

31 

None 

None 

None 

None 

_ 

_ 

_ 

300 

CBIPLEY  3  E 

98 

20 

None 

2-13 

20 

2-14 

23 

3-29 

28 

3-29 

28 

11-  5 

30 

11-29 

24 

11-29 

24 

None 

None 

- 

- 

288 

245 

221 

CLEARWATER  BEACH 

o~i  o 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

CLERMONT  6  S 

Qfi 
98 

5-  6+ 

Q1 

i  in 

None 

None 

None 

None 

9~1  T 

Jl 

Hone 

none 

one 

one 

None 

CLEW  I STON  U  S  ENG 

41 

+ 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

Hone 

COCONUT  GROVE  7  S 

95 

8-11  + 

39 

1-30+ 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

COMPASS  LAKE 

19 

None 

2-12 

19 

2-13 

24 

3-29 

27 

3-29 

27 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

CRESCENT  C ITY  2  SW 

9~1  T 

None 

None 

26 

2-13 

26 

None 

None 

None 

None 

UnUoo   L  1 1  I    L,AA   Al  KPUKl 

ft  Q 

None 

1-14 

20 

2-13 

91 

9~1  T 

21 

1 1  ~ 

28 

11-  5 

28 

11-30 

23 

No 

None 

290 

265 

221 

DA YTONA  BEACH 

Q7 

8  12 

■^1 

2  12 

one 

None 

one 

2~13 

T1 

one 

None 

None 

None 

DAYTONA  BEACH  WB  AIRPORT 

97 

8-12 

27 

1-30 

None 

None 

None 

1-30 

27 

2-13 

30 

None 

None 

None 

None 

None 

99 

21 

None 

None 

3-28 

24 

3-28 

24 

3-29 

30 

11-29 

24 

11-29 

24 

11-29 

24 

None 

None 

- 

- 

246 

246 

245 

Lib  LaAhu 

None 

None 

None 

2-13 

28 

28 

31 

None 

None 

289 

UnJ    lUnl UuAS 

95 

52 

None 

None 

None 

^None 

No°e 

None 

None 

En<lTtQ  9  ^ 
buo 1  A  o  ^  a 

99 

512 

29 

2  13+ 

No  e 

None 

None 

2-13 

29 

11-30 

29 

None 

None 

None 

290 

EVERGLADES 

95 

8-  5+ 

34 

2-13 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

FEDERAL  POINT 

97 

29 

None 

None 

None 

None 

2-13 

29 

12-10 

32 

None 

None 

None 

None 

- 

- 

- 

300 

1~30+ 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

Q7 

811 

9fi 

2-12 

None 

Hone 

None 

9« 

° 

None 

247 

vrinT  I  AtmirnnAi  v 
runi  unuucituJtiXjCi 

OB 

8  12  + 

JO 

None 

None 

None 

None 

None 

Hone 

none 

None 

FT  LAroERDALE  BAfilA  MAR 

95 

8-  9+ 

40 

2-13 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

95 

ft~^Q^ 

35 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

7  Un  1    M  1  fiKkJ    no  AlivrLrnl 

95 

32 

9~1  T 

None 

None 

None 

None 

2-13 

32 

None 

None 

None 

None 

None 

FORT  PIERCE 

95 

a  1  n 

35 

1-15 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

FOUNT A I N  3  S 

97 

~ 

None 

~ 

~ 

~ 

11-29 

25 

11-29 

25 

12-10 

24 

None 

None 

GAINESVILLE  UNI  OF  FLA 

98 

5-11 

26 

2-12  + 

None 

None 

None 

2-13 

26 

2-13 

26 

11-30 

31 

12-10 

28 

None 

None 

None 

_ 

_ 

300 

290 

ftlTUTQUTI  I  IT     "J  VQV 
UAl  DCiO  V  1  l^Lii^    O  nOn 

98 

21 

None 

None 

2-13 

24 

2-13 

24 

3-  9 

32 

11-  5 

32 

11-30 

23 

11-30 

23 

None 

None 

- 

- 

290 

290 

241 

GLEN  ST  MARY  NURSERI £3 

None 

2-13 

19 

2-13 

19 

2-14 

28 

3-30 

29 

11-29 

28 

11-29 

28 

11-30 

24 

None 

None 

290 

286 

244 

DT  A  T  E>  A  n 

n  1  ALifLAn 

QS 

a  a 

^« 

1  OQ 

None 

None 

None 

Hone 

None 

HIGH  SPRINGS 

QQ 

5  12 

99 

2  13 

one 

2-13 

99 

9  IT 

99 

T  97 

19 

1 1  Tn 

23 

1 1  Tn 

9T 

one 

2qn 

22T 

HILLIARD 

97 

6-22+ 

18 

2-13 

None 

2-13 

18 

2-13 

18 

3-28 

28 

3-30 

30 

11-  5 

32 

11-29 

26 

11-30 

22 

None 

None 

_ 

_ 

290 

246 

220 

HOMESTEAD  EXP  STATION 

96 

a~i  n* 

36 

1  -31 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

HTPOLUXO 

98 

38 

None 

None 

None 

1  n  V  btUI  £■  Q  o 

105 

Q  7 

26 

2~13* 

None 

None 

None 

2-13 

26 

2-13 

28 

12-10 

32 

No'^e 

No°e 

None 

None 

300 

100 

6  22 

24 

2-13 

None 

2-13 

24 

2-13 

24 

2-13 

24 

11-29 

31 

None 

None 

None 

289 

JACKSONVILLE  BEACH 

98 

8-12 

25 

2-13 

None 

None 

None 

2-13 

25 

3-27 

32 

11-29 

31 

None 

None 

None 

None 

- 

- 

- 

- 

247 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

97 

6-12 

26 

2-13 

None 

None 

None 

2-13 

26 

2-13 

26 

11-29 

31 

None 

None 

None 

None 

- 

289 

JASPER  9  ESE 

101 

6-22  + 

17 

None 

2-13 

17 

2-14 

21 

3-30 

28 

3-30 

28 

11-1 

32 

11-29 

25 

11-30 

20 

11-30 

20 

None 

290 

289 

244 

216 

KEY  WEST  WB  CITY 

95 

48 

213 

None 

None 

None 

KISS IMMEE 

100 

5~^6^ 

30 

1  30+ 

None 

None 

None 

2-13 

30 

None 

No°e 

None 

None 

LA  BELLE 

99 

5-  6 

29 

2-13 

None 

None 

None 

None 

2-13 

29 

None 

None 

None 

None 

None 

LAKE  ALFRED  EXP  STATION 

95 

5-11  + 

27 

1-14 

None 

None 

None 

2-13 

28 

2-13 

28 

11-30 

31 

None 

None 

None 

None 

- 

- 

- 

290 

LAKE  CITY  2  E 

102 

6-22 

21 

2-13 

None 

None 

2-13 

2-13 

21 

9~?t 

11-29 

29 

11-30 

25 

None 

None 

None 

290 

245 

LAKE  HIAWAS3E 

96 

5-  7+ 

30 

2-13 

None 

Hone 

none 

TO 

one 

none 

None 

one 

None 

LAKELAND  WB  CITY 

95 

5-  7+ 

30 

None 

one 

9  IT 

Tn 

one 

one 

one 

on 

LAKE  PLACID  2  SW 

98 

5-  6 

32 

2-13 

None 

None 

None 

None 

2-13 

32 

None 

None 

None 

None 

None 

LIVE  OAK  2  ESE 

99 

6-22 

21 

None 

None 

2-13 

22 

2-13 

22 

3-29 

32 

11-  5 

32 

11-29 

26 

11-30 

22 

None 

None 

- 

- 

290 

289 

221 

LOXAHATCHEE 

8-12+ 

1-31 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

MADISON 

Qft 

6-26 

99 

None 

None 

2-13 

22 

2-13 

22 

3-29 

30 

11-29 

27 

1 1-29 

27 

None 

None 

None 

" 

289 

245 

MARATHON  VACA  KEY 

„- 

2~13 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

MARIANNA  CAA  AIRPORT 

98 

8-22+ 

21 

2-13 

None 

None 

2-14 

23 

3-27 

27 

3-29 

30 

11-29 

25 

11-29 

25 

11-30 

24 

None 

None 

289 

247 

245 

MAR I ANNA  I ND  3C HOOL 

97 

6-22+ 

17 

None 

2-13 

19 

3-27 

23 

3-27 

23 

3-29 

29 

11-29 

23 

11-29 

23 

11-29 

23 

None 

None 

- 

- 

247 

247 

24  5 

MAYO  5  NW 

99 

fi~^l  * 

1  9~1  7 

None 

None 

2-13 

22 

2-13 

22 

11-  5 

32 

11-30 

21 

1 1-30 

21 

12-17 

20 

None 

290 

290 

221 

MELBOURNE 

98 

^9 

'1 

919 

None 

none 

None 

Hone 

0~1  9 

Z-12 

T9 

32 

None 

None 

None 

None 

None 

MERRITT  ISLAND 

97 

8~12+ 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

MIAMI  BAY  FRONT 

96 

8-10+ 

39 

2-12 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

MIAMI  BEACH 

97 

8-10+ 

41 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

M I AM I  WB  A I RPORT 

96 

40 

9~1  9 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

MIAMI  WB  CITY 

93 

8-10+ 

39 

2"l2* 

None 

None 

None 

none 

None 

M I LTON  EXP  STAT I ON 

97 

8-22 

20 

2~12 

2  12 

20 

2-13 

Q  9Q 

3-29 

28 

11- 

31 

11-29 

11-29 

24 

None 

289 

245 

221 

MONTICELLO  2  S 

100 

6-26 

21 

2-13 

None 

None 

2-13 

21 

3-27 

26 

3-29 

30 

11-  5 

32 

11-29 

25 

11-30 

24 

None 

None 

_ 

_ 

290 

247 

221 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

95 

5-  7+ 

34 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

MOUNTAIN  LAKE 

97 

6-  7+ 

26 

1  -14 

None 

None 

None 

None 

None 

MT  PLEASANT 

97 

6-22+ 

21 

11-30 

None 

one 

2-13 

99 

Q~97 

26 

T~90 

3-29 

30 

11- 

31 

11-29 

25 

11-30 

21 

None 

None 

290 

254 

991 

221 

HYAKKA  RIVER  ST  PARK 

NAPLES 

93 

8-27 

33 

2-13 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

NEW  SMYRNA  DEACB  4  N 

98 

8-11  + 

28 

1-30 

None 

None 

None 

1-30 

26 

2-13 

31 

None 

None 

None 

None 

None 

NICEVILLE 

99 

8-23 

18 

2-12 

None 

2-13 

19 

2-14 

22 

3-29 

27 

3-29 

27 

10-26 

32 

11-  5 

27 

11-29 

24 

None 

None 

288 

221 

211 

OASIS  FISHING  LODGE 

97 

5-  6 

27 

None 

None 

None 

2-13 

27 

2-13 

27 

None 

None 

None 

None 

None 

OCALA 

99 

5-29 

27 

2-13 

None 

None 

None 

2-13 

27 

2-13 

27 

11-30 

32 

None 

None 

None 

None 

290 

OCALA  2  NS 

101 

5-10 

22 

1-14  + 

None 

None 

2-13 

22 

2-13 

22 

3-29 

32 

11-  5 

30 

11-30 

26 

None 

None 

None 

290 

221 

CXIBCHOBEE  HRCN  GATE  6 

92 

5-  7+ 

35 

2-13 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

ORLANDO  WATER  PLANT 

97 

6-10+ 

31 

None 

None 

None 

None 

2-13 

31 

None 

None 

None 

None 

None 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

95 

6-10+ 

31 

2-13 

None 

None 

None 

None 

2-13 

31 

None 

None 

None 

None 

None 

PALATKA 

99 

5-13+ 

27 

2-13 

None 

None 

None 

2-13 

27 

2-13 

27 

11-30 

32 

None 

None 

None 

None 

290 

PANAMA  C I TY 

24 

2-13 

None 

None 

2-13 

24 

2-13 

24 

3-29 

31 

11-29 

28 

11-29 

16 

None 

None 

269 

245 

PBNSACOLA  CAA  AIRPORT 

98 

8-23 

22 

2-12 

None 

None 

2-12 

22 

3-27 

28 

3-27 

28 

11-29 

27 

11-29 

27 

None 

None 

None 

247 

247 

PBN3AC0LA  WB  CITY 

97 

8-22+ 

24 

2-12 

None 

None 

2-12 

24 

3-27 

28 

3-27 

28 

11-29 

28 

11-29 

28 

None 

None 

None 

247 

247 

PLANT  CITY 

97 

5-  6 

27 

1-14 

None 

None 

None 

1-14 

27 

2-13 

29 

None 

None 

None 

None 

None 

POMPANO  BEACH 

95 

8-10+ 

37 

2-12 

None 

None 

None 

None 

Nonel 

None 

None 

None 

None 

1  None 

See  reference  notes  following  Station  Index, 
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Table  3-Conlinued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


FLORIDA 
19SS 


Station 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

16"  or 
below 

20*  or 
below 

24'  or 
below 

28'  or 
below 

32*  or 
below 

32*  or 
below 

28'  or 
below 

24"  or 
below 

20*  or 
below 

16*  or 
b«Iow 

I  -5 

0  o 

^  CM 

1 

J! 

g 
• 

o 

JS 

g 

CO 
C4 

* 

o 

s 

g 
• 

o 

o 

d. 
S 

9 

S 

o 

d. 
B 
o 

H 

Q 

a. 

a 

9 
H 

Q 

a 

9 
H 

o 
Q 

a 

9 

tr> 

Q 

d 

a 

H 

Q 

a 

a 

o 

H 

« 

Q, 

i 

9 

0 

Q 

a 

9 

9 

Q 

Q. 

g  I 

PUNT A  GORDA 

96 

8-23 

32 

2-13 

None 

None 

None 

None 

2-13 

32 

None 

None 

None 

None 

None 

QUINCY  EXP  STATION 

99 

6-26 

21 

2-13 

None 

None 

2-13 

21 

3-27 

27 

3-29 

31 

11-29 

25 

11-29 

25 

None 

None 

None 

- 

- 

247 

245 

RAIFORD  ST  PRISON 

99 

5-12 

23 

2-13 

None 

None 

2-13 

23 

2-13 

23 

3-30 

32 

11-29 

31 

11-30 

24 

11-30 

24 

None 

None 

- 

290 

290 

244 

ROYAL  PALM  RANGER  STATION 

97 

8-17 

36 

1-30+ 

None 

None 

None 

SAINT  AUGUSTINE 

98 

8-12 

23 

1-15 

None 

None 

1-15 

23 

2-13 

27 

2-13 

27 

11-30 

30 

None 

None 

None 

None 

- 

- 

- 

290 

SAINT  LEO 

97 

5-  7+ 

27 

2-13 

None 

None 

None 

2-13 

27 

2-13 

27 

11-30 

32 

None 

None 

None 

None 

_ 

- 

290 

SAINT  MARKS  6  SE 

99 

5-  6+ 

20 

2-13 

None 

2-13 

20 

2-13 

20 

2-14 

28 

3-29 

30 

11-  5 

32 

11-29 

26 

None 

None 

None 

- 

- 

288 

221 

ST  PETERSBURG 

94 

7-13+ 

32 

2-13 

None 

None 

None 

None 

2-13 

32 

None 

None 

None 

None 

None 

SAN FORD 

29 

2-13 

None 

None 

None 

None 

2-13 

29 

SARASOTA 

97 

5-30 

31 

2-13 

None 

None 

None 

Nona 

2-13 

31 

None 

None 

None 

None 

None 

SECCXTAN 

98 

6-21  + 

18 

1-14 

None 

1-14 

18 

2-12 

23 

_ 

11-  5 

29 

11-30 

20 

11-30 

20 

11-30 

20 

None 

-  320 

291 

- 

- 

SOUTH  MIAMI   3  W 

95 

8-  9+ 

36 

2-13 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

STUART 

97 

8-11 

37 

1-31+ 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

SUNNILAND 

96 

5-  6 

30 

1-31 

None 

None 

None 

None 

2-13 

32 

None 

None 

None 

None 

None 

TALLAHASSEE  WB  AIRPORT 

97 

6-22 

23 

2-13 

None 

None 

2-13 

23 

2-13 

23 

3-29 

32 

11-29 

27 

11-29 

27 

None 

None 

None 

~ 

289 

245 

TAMIAMI  TRL  40  MI  BEND 

99 

8-10 

37 

2-13 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

TAMPA  WB  AIRPORT 

92 

5-10+ 

31 

2-13 

None 

None 

None 

None 

2-13 

31 

None 

None 

None 

None 

None 

TARPON  SPRINGS 

93 

7-  4  + 

29 

2-13 

None 

None 

None 

None 

2-13 

29 

11-30 

31 

None 

None 

None 

None 

290 

TAVERN I ER 

92 

8-13+ 

44 

2-13 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

TITUSVILLE  2  W 

98 

8-13 

28 

1-30 

None 

None 

None 

1-30 

28 

2-12 

32 

None 

None 

None 

None 

None 

VENICE 

95 

7-13 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

VERO  BEACH  CAA  AIRPORT 

97 

8-10 

35 

1-30 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

WAUCHULA  2  NW 

97 

5-  8+ 

28 

1-14+ 

None 

None 

None 

1-30 

28 

2-13 

30 

12-17 

32 

None 

None 

None 

None 

307 

WEST  PALM  BEACH 

95 

8-12 

40 

2-12 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

WEST  PALM  BEACH  WB  AIRPORT 

97 

8-10 

39 

1-30 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

WINTER  HAVEN 

96 

5-10+ 

32 

2-13 

None 

None 

None 

None 

2-13 

32 

None 

None 

None 

None 

None 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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Table  4 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


FLORIDA 
1955 


StAbOD 

Jail. 

Feb. 

Mai. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct 

Nov. 

Dec. 

Annual 

BAY  LAKE 

EVAP 
DEP 

B3.32 

4.24 

5.48 

6.48 

8.00 

7.79 

6.11 

6.53 

85.66 

5.26 

83.85 

2.55 

65.27 

BELLE  GLADE  EXPERIUENT  STATION 

EVAP 

DEP 

WIND 

3.94 
.74 

B5113 

4.36 
.31 

5087 

6.24 
.45 
B4955 

6.91 
.27 
B4590 

7.10 
-  .15 
B4027 

86  .^2 
.24 

3685 

6.46 
.14 
83483 

6.62 
.26 
83716 

5.72 
.39 
3979 

5.11 
.08 
B3896 

4.53 
.76 
B4131 

3.01 
.00 
84188 

66.52 
3.47 
50850 

CLEWISTON  n.  S.  ENGINEERS  (a) 

EVAP 
DEP 
UAX 
UIN 

3.24 
.52 
69.4 
57.9 

3.00 
-  .56 
72.1 
60.0 

5.23 
.53 
80.3 
67.1 

6.23 
.56 
83.7 
70.6 

6.92 
.86 
88.5 
75.1 

85.51 
.23 
88.7 
76.4 

- 
- 

5.02 
-  .10 
90.7 
79.0 

4.84 
.19 
89.3 
78.3 

4.73 
.20 
82.6 
71.2 

3.31 
-  .04 
75.8 
64.4 

2.35 
-  .32 
70.7 
59.8 

- 
- 

FORT  LAUDERDALE  EXPERIMENT  STATION 

EVAP 

DEP 

WIND 

3.97 

4.45 

6.01 

7.17 

7.37 

86.31 

6.31 

6.72 

6.22 

5.77 

4.16 

2.85 

67.31 

1769 

2313 

1673 

1794 

1525 

1226 

1109 

1113 

1369 

1753 

1102 

1223 

17969 

GAINESVILLE  3  WSW 

DEP 

WIND 

UAX 

83.32 

4.16 

6.23 

7.59 

88.55 

89.02 

87.86 

8.19 

86.27 

5.86 

3.93 

2.65 

73.63 

1761 
67.7 
47.5 

1883 
74.1 
50.8 

1929 
80.9 
56.9 

1808 
87.5 
62.2 

B1465 
92.3 
67.2 

1889 
92.2 
68.9 

1244 
97.2 
73.5 

1355 
97.3 
74.5 

1313 
94.9 
73.6 

1731 
85.0 
62.3 

1365 
76.3 
52.5 

1733 
68.7 
48.6 

19476 
84.5 

61.5 

HIALEAH 

EVAP 
WIND 

3.79 
.34 

926 

B4.21 
-  .15 
1621 

5.87 
-  .20 
1449 

B5.93 
-1.14 

1565 

B7.18 
-  .50 
1199 

86.84 
-  .07 
B  940 

85.64 
-1.00 

B  790 

86.38 
-  .40 
1075 

B6.23 
.51 
1397 

85.76 
.62 
1745 

4.14 
.11 
1256 

3.16 
-  .13 
1433 

65.13 
-  2.11 

15396 

LAKE  PLACID  2  SW 

EVAP 
WIND 

3.41 

765 

3.58 

855 

- 

819 

- 

881 

B8.77 
B  776 

87.25 
B  641 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 

- 

- 
- 

LOXAHATCHEE 

DEP 

2.86 
-  .64 

3.00 
-1.18 

5.10 
-  .65 

B5.57 
-1.48 

B6.39 
-1.13 

85.34 
-1.51 

5.23 
-  .95 

5,24 
-1.47 

4.54 
-1.55 

84.53 
-  .75 

2.88 
-1.08 

1.97 
-1.17 

52.65 
-13.56 

MOORE  HAVEN  LOCK  I 

EVAP 
WIND 

B3.53 

4.29 

6.23 

B7.14 

B8.28 

B7.74 

7.49 

6.51 

7.31 

6.22 

4.36 

3.06 

72.16 

1655 

2170 

1860 

1677 

1393 

1159 

1175 

1311 

1829 

1919 

1422 

1623 

19193 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

EVAP 
DEP 

3.73 

4.24 

6.00 

8.52 

9.88 

8.37 

87.97 

8.38 

7.35 

6.36 

4.98 

3.82 

79.60 

ORLANDO  WATER  PLANT 

EVAP 
WIND 

2.64 
-  .24 

1160 

2.94 
-  .84 
1178 

4.97 
-  .38 
1145 

6.48 
-  .08 

1060 

87.74 
-  .26 
948 

6.14 
-  .73 
603 

85.32 
-1.51 
336 

86.14 
.08 

527 

85.20 
.06 

522 

4.08 
-  .74 

762 

3.03 
-  .40 
702 

1.77 
-  .90 
1025 

56.45 
-  5.94 
9968 

SUNNILAND 

EVAP 

DEP 

WIND 

3.12 

3.54 

5.98 

86.48 

B8.11 

B6.48 

5.73 

86.27 

B5.26 

4.43 

B3.38 

B2.93 

61.71 

2359 

2543 

2431 

B2488 

2460 

2199 

2023 

2027 

2194 

2365 

1861 

2215 

27165 

TAMIAMI  TRL  40  MI  BEND 

EVAP 
DEP 

3.42 
-  .05 

3.78 
-  .48 

5.69 

-  .25 

B6.33 
-  .49 

7.71 
.46 

86.27 
-  .42 

5.50 
-  .88 

5.68 
-  .77 

85.48 
-  .36 

4.76 
-  .55 

3.64 
-  .38 

2.34 
-  .74 

60.60 
-  4.91 

VERO  BEACH  CAA  AIRPORT 

EVAP 
DEP 

B4.37 

B4.75 

6.04 

B8.42 

87.88 

88.39 

8.02 

88.30 

6.69 

87.03 

4.88 

B4.16 

78.93 

MAX  and  UIN  In  Table  6  refer  to  e:itremes  of 
temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 


(a)  Evaporation  measured  In  pan  36  x  36  Inches. 


t  CHANGES   IN  STATION  NAMES 


NEW  NAME 

OLD  NAME 

DATE 

CRESCENT  CITY 

CRESCENT  CITY  2  SW 

November 

1955 

FELDA 

FELDA  2  N 

June 

1955 

GAINESVILLE  UNI 

OF  FLA 

GAINESVILLE  UNIVERSITY 

March 

1955 

MONTICELLO  2  S 

MONTICELLO 

October 

1955 

ORANGE  CITY 

ORANGE  CITY  3  S 

March 

1955 

RELOCATIONS 

ARCADIA 

All 

equipment  moved  1  mile  NW 

December 

1  , 

1955 

BARTOW 

All 

equipment  moved  400  feet  S 

June 

21 , 

1955 

CRESCENT  CITY 

All 

equipment  moved  1  mile  ENE 

November 

28, 

1955 

FELDA 

All 

equipment  moved  1.0  mile  S 

June 

24, 

1955 

FORT  DRUM 

All 

equipment  moved  100  feet  S 

September 

1  , 

1955 

HIALEAH 

Recorder  moved  110  feet  SE 

June 

27, 

1955 

LAKE  ALFRED  EXP 

STA 

Recorder  discontinued 

June 

21, 

1955 

MELBOURNE 

All 

equipment  moved  0.7  mile  E 

November 

14, 

1955 

NORTH  NEW  RIVER 

CANAL  1 

All 

equipment  moved  2-3/4  miles  NW 

March 

17, 

1955 

ORANGE  CITY 

All 

equipment  moved  2.8  miles  NNE 

March 

15, 

1955 

PANAMA  CITY 

All 

equipment  moved  2.2  miles  ESE 

April 

1, 

1955 

SANFORD 

All 

equipment  moved  1-1/4  miles  NE 

August 

31 , 

1954 

STUART 

All 

equipment  moved  1-1/4  miles  N 

January 

20, 

1955 

TURKEY  HAMMOCK 

All 

equipment  moved  1.1  miles  W 

to  Oasis  Fishing  Lodge 

July 

13, 

1955 

VENICE 

All 

equipment  moved  500  feet  S 

December 

2, 

1955 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


Yoan  of 
raoord 

Opened 
ot  clooAC 

Yean  of 

Opened 

1955 

:No. 

• 

Raier 

record 

or  cloeed 

Station 

County 

-  during  y 

« 

-  during  y  r 

Refer 

1 

1 

)ntb  1 

to 

Station 

i 

County 

« 

tJ 

B 

6 
a 

1 

1 

0. 

a  c 

to 

S 

> 

s 

t 

C 

tables 

H 

0 

B 

« 

d 

tables 

3 

% 

s 

Q 

fS 

> 

U 

ll 

J9 

Lon< 

Elev 

Tem 

1 

C 

S 

W 

APALACHICOLA  WB  CITY 

0211 

FRANKLIN 

5 

29  44 

94  59 

53 
52 
58 

53 

LAKE  CITY  2  E 
LAKE  HIAWASSE 
LAKELAND  WB  CITY 

LAKE  TRAFFORO 

ARCADIA 
AVON  PABK 

0228 
0369 

OE  SOTO 
HIGHLANDS 

5 
7 

27  14 
27  36 

81  52 
81  30 

6! 

55 
58 
t 

69 

4731 
4771 

COLUMBIA 
ORANGE 

10 
6 

30  12 
26  32 

82  35 
81  28 

205 
115 

72 
16 

72 
16 

1  2  3 
1  2  3 

SABSON  PARK 
BARTOW 

0390 
0478 

POLK 
POLK 

7 
5 

27  50 
2  7  54 

81  31 
81  50 

150 
125 

69 

SEPT 

1  2  3  C 
1  2  3 

4645 
4866 

POLK 

HIGHLANDS 
COLLIER 

5 
7 

28  02 
27  17 
26  26 

81  57 
81  2) 
61  29 

214 

90 

27 

40 
23 

40 

li 

1  2  3  C 
12  3  4 
2 

BAY  LAKE 

0520 

HILLSBOROUGH 

5 

28  04 

82  30 

51 

5 

5 

4892 
4960 

BELLE  GLADE  EXP  STATION 
BELLE  GLADE  HRN  GATE  4 

06U 
0616 

PALM  BEACH 
PALM  BEACH 

7 
7 

26  40 
26  42 

80  38 
80  43 

16 
31 

31 

31 

15 
14 

2  4 
12  3  4 

LAMONT  8  W 
LEES6URG 
LIGNUMVI7AE  KEY 

LONGBOAT  KEY 

JEFFERSON 
UKE 

5 
8 

30  24 
28  49 

83  55 
81  52 

190 
65 

C 
C 

BIG  PINE  KEY  INN 

MONROE 

5 

24  40 

SI  21 

6 

13 
6 

C 

503  6 

MONROE 

2 

24  54 

60  42 

C 

BITHLO 

0758 

ORANGE 

a 

26  33 

81  06 

6! 

C 

5099 
5124 

SUWANNEE 
MANATEE 

10 
5 

30  17 
27  25 

82  58 
82  39 

120 
10 

! 

1  2  3 
2 

8LACKMAN  A  WNW 
BLOUNT STOWN  2  SE 
BOCA  RATON 

BONITA  SPRINGS  2  ESE 
BRADENTON  EXP  STATION 

0765 
0804 
08A5 

OqiiO 

OKALOOSA 
CALHOUN 
PALM  BEACH 
LEE 

MANATEE 

5 

1 
2 
5 
5 

30  57 
30  26 
26  21 

26  20 

27  29 

86  42 
85  02 

80  05 

81  45 

82  33 

200 
51 
15 
10 
10 

43 
72 

43 

6 

72 

FEB 

C 

1  2  3 

C 

1  2  3 

LOXAHATCHEE 
LYNNE  4  SE 
MADISON 

MARIANNA  CAA  AIRPORT 

5182 
5237 
5275 
5351 
5367 

PALM  BEACH 

MARION 

MADISON 

MONROE 

JACKSON 

7 
8 
10 
5 
1 

26  41 

29  10 

30  28 
24  43 
30  50 

80  16 

81  52 
83  25 
81  06 
65  1  1 

14 
90 
145 

110 

15 

52 
6 

15 
65 

7 

15 

I  2  3  *  C 

C 

1  2  3 
1  2  3 
1  2  3 

BRANFORD 
BRISTOL 

8R00KSVILLE  CHIN  HILL 
BUSHNELL  2  £ 
CAMP  BLANOING 

097  5 
1020 
I04G 

1218 

SUWANNEE 

LIBERTY 

HERNANDO 

SUMTER 

CLAY 

10 

5 
5 
8 

29  58 

30  26 
28  37 

28  40 

29  59 

82  56 
84  39 
82  22 
82  05 
61  59 

160 
275 
75 
190 

63 
19 
13 

63 
19 
13 

C 
C 

1  2  3  C 
1  2  9 

MARIANNA   IND  SCHOOL 

KARINELAND 

MAYO  5  NW 

MEHRITT  ISLAND 

5372 
5391 
5539 
561  2 
5643 

JACKSON 
FLAGLER 
LA  FAYETTE 
BREVARD 
BREVARD 

I 
2 
5 
2 
2 

30  45 

29  40 

30  06 

28  05 
28  21 

66  17 
61  13 
63  14 

80  36 
80  42 

120 
10 

5 
25 

55 

7 
16 
73 

55 

7 
77 

I  2  3 

C 

1  2  3 
1  2  3  C 
1  2  3 

CANAL  POINT  GATE  5 

CANAL  POINT  USDA 

CAPE  SABLE  RANGER  STATION 

CAPTIVA 

CARRA8ELLE 

1271 
1276 
1305 

13  56 

PALM  BEACH 
PALM  BEACH 
MONROE 
LEE 

FRANKLIN 

7 
5 
5 
5 

26  52 
26  52 

25  11 

26  32 
29  51 

60  38 
80  38 
SO  54 
82  11 
84  40 

36 
25 

3 
30 

3 
5 
16 
56 

3 
5 
16 
58 

C 

1  2  3 
1  2  3 

1  2  3 

MIAMI  BAY  FRONT 
»    MIAMI  BEACH 

MIAMI  we  AIRPORT 

MILTON  EXP  STATION 

5653 
5658 
5663 
5666 
5793 

DADE 
DADE 
DADE 
DADE 

SANTA  ROSA 

2 
2 
? 
2 
5 

25  47 
25  47 
25  49 
?5  47 
30  47 

80  U 
60  06 
80  17 
80  11 
87  09 

6 
9 
6 
8 

217 

2 
15 
17 
60 

8 

2 
15 
17 
60 

8 

1  2  3 
1   2  3 
1  2  3  C 
1  2  3  C 
1  2  3 

CARYVILLE 
CEDAR  KEY 

CHATTACHOOCHEE  1  W 
CHIPLEY  3  E 
CLEARWATER  BEACH 

1388 
1432 
1502 

1635 

WASHINGTON 

LEVY 

GADSDEN 

WASHINGTON 

PINELLAS 

3 
6 
1 
3 
5 

30  46 

29  08 

30  42 
30  47 
27  59 

85  49 

83  02 

84  52 
65  29 
82  50 

65 
19 
90 
130 
5 

67 

17 
2 

27 
68 
15 
17 
2 

2 

1  2  3 
2 

1  2  3 

tMONTICELLO  2  S 
MOORE  HAVEN  LOCK  1 
MOUNTAIN  LAKE 

MYAKKA  RIVER  STATE  PARK 

5879 
5695 
5973 

6065 

JEFFERSON 

GLADES 

POLK 

GADSDEN 

SARASOTA 

5 

1 
5 

30  32 

26  50 

27  66 
30  40 
27  15 

63  52 
61  05 

81  36 

64  42 

82  19 

209 
22 
160 
301 
20 

52 
37 

34 

50 
0 

52 
37 
34 
50 
12 

15 

1  2  3 
1  2  3  4  C 
1  2  3 
1  2  3 
1   2  3 

CLERMONT  6  S 
CLEWISTON 

CLEWISTON  U  5  ENGINEERS 
COCONUT  GROVE  7  S 
COMPASS  LAKE 

1641 
1649 
1654 

1775 

LAKE 

HENDRY 

HENDRY 

DADE 

JACKSON 

a 

7 
7 
2 
5 

28  29 
26  45 
26  45 
25  39 
30  36 

81  46 
80  55 
80  55 
80  17 
85  24 

140 
18 
20 
10 

213 

63 

32 
24 

63 
8 

7 
32 
24 

15 

MAR 

1  2  3 
2 

1  2  3  4  C 
1  2  3 

NAPLES 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 
NICEVILLE 

N  NEW  RVR  CANAL  1 

6076 
6210 
6240 

6318 

COLLIER 
VOLUSIA 
OKALOOSA 
OSCEOLA 
PALM  BEACH 

5 
2 
5 
8 

26  09 

29  05 

30  31 
2  7  66 
26  34 

61  47 

80  57 

61  00 
60  45 

10 

60 
15 

15 
63 

15 
72 
29 
13 

1  2  3 
1  2  3 
1  2  3  C 
2 

C 

CORNWELL  <t  NW 
tCRESCENT  C ITY 
CRESTVIEW 
CROSS  CITY 

CROSS  CITY  CAA  AIRPORT 

1869 
1978 
1983 

2011 

HIGHLANDS 

PUTNAM 

OKALOOSA 

DIXIE 

DIXIE 

7 
8 
5 
5 
6 

27  24 

29  25 

30  46 
29  38 
29  38 

81  10 
81  30 
86  34 
83  07 
63  06 

40 
40 
236 
45 
42 

56 

1 

57 
15 

SEPT 

2 
2 

1  2  3 

N  NEW  RVR  CANAL  2 
OASIS  FISHING  LODGE 
OCA  LA 

OKEECHOBEE  9  W 

6323 
6404 
6414 

6480 

PALM  BEACH 

POLK 

MARION 

MARION 

OKEECHOBEE 

7 
7 
5 
5 
7 

26  20 

27  46 
29  11 
29  13 
27  14 

80  32 

81  12 

82  06 
62  07 
60  59 

22 
60 
86 
68 
30 

16 

16 
65 
15 
15 

JULY 

C 

1   2  3  C 
1  2  3 
I  2  3 
2 

OANIA  4  WNW 
■DAYTONA  BEACH 
OAYTONA  BEACH  WB  AIRPORT 
DE  FUNIAK  SPRINGS 
DE  LAND 

2114 
2150 
2158 

2229 

BROWARD 
VOLUSIA 
VOLUSIA 
WALTON 
VOLUSIA 

2 
2 
2 
3 
8 

26  04 
29  13 

29  11 

30  43 
29  02 

80  12 

81  02 
61  03 
86  07 
81  18 

7 
4 

31 
255 

38 

42 
57 

15 
8 
42 
57 
53 

2 

1  2  3 
1  2  3  C 

1  2  3 

OKEECHOBEE  HRN  GATE  6 
tORANGE  CITY 
ORLANDO  WATER  PLANT 

ORTONA  LOCK  2 

6485 
6584 
6633 

6657 

OKEECHOBEE 
VOLUS lA 
ORANGE 
ORANGE 
GLADES 

6 
8 
7 

27  13 

28  33 
26  33 
26  47 

80  48 

81  18 
81  21 
81  20 
61  18 

34 
36 
111 
106 
21 

6 
64 

37 

6 
64 

6 

1  2  3  4  C 

12  3  4 
1  2  3  C 

Oe  SOTO  C  ITY  t,  SW 
DOWLING  PARK 
DRY  TORTUGAS 
EUSTIS  2  S 

2288 
2391 
2418 

H IGHLANDS 
SUWANNEE 
MONROE 
LAKE 

10 
5 
8 

27  25 
30  15 
24  38 
26  50 

81  28 
83  13 

82  52 
81  41 

88 

3 
65 

1 

6 
65 

SEPT 

2 

C 

1  2  3 

PALATKA 
PANACEA 
PANAMA  CITY 
PANAMA  CITY  2 

6753 
6828 
6836 

PUTNAM 
WAKULLA 
BAY 

8 
5 
5 

29  39 

30  02 
30  10 

81  36 

64  24 

65  40 

15 
5 
10 

30 

30 
59 

1  2  3 
1   2  3 

EVERGLADES 

2850 

COLLIER 

5 

25  51 

81  23 

3 

29 

29 

1  2  3 

PARISH 

6680 

MANATEE 

5 

27  35 

85  40 
82  25 

37 
44 

C 

FEDERAL  POINT 

FELLSMERE 
FERNANDINA  BEACH 

2915 

PUTNAM 

6 

29  44 

81  32 

5 

64 

64 

1  2  3 

PENNSUCO  4  NW 

6988 

DADE 

2 

?5  66 

80  27 
67  12 

7 

2923 

4 

26  32 

61  26 

18 

C 

PENSACOLA  CAA  AIRPORT 

6997 

ESCAMBIA 

5 

30  28 

110 

11 

1 1 

12  3 

2936 

INDIAN  RIVER 
NASSAU 

2 
2 

27  46 
30  40 

60  36 

61  27 

25 
22 

43 
59 

12  3  V 

PENSACOLA  WB  CITY 

7002 

ESCAMBIA 

5 

30  25 
25  36 
28  01 

87  13 
80  21 
62  08 

13 
16 
121 

76 

14 

1   2  3  C 

FORT  DRUM 

3137 

OKEECHOBEE 

7 

27  32 

80  48 

60 

C 

PLANT  CITY 

7205 

HILLSBOROUGH 

5 

59 

59 

2 

12  3 

FORT  GREEN  12  WSH 
FORT  LAUDERDALE 

3X53 

MANATEE 

5 

27  34 

82  08 

120 

I 

SEPT 

2 

POMPANO  BEACH 

7254 

BROWARD 

2 

26  14 

80  09 

22 

15 

15 

12  3 

3163 

BROWARD 

2 

26  06 

80  09 

10 

42 

42 

1  2  3 

PORT  MAYACA  5L  CANAL 

7293 

MARTIN 

7 

26  59 
26  56 

60  37 
62  03 
64  35 

34 

F-T  LAUDERDALE  8AHIA-MAR 

3168 

BROWARD 

2 

26  07 

80  06 

7 

4 

1  2  3 

PUNTA  GORDA 

7395 

CHARLOTTE 

5 

6 

41 

42 

12  3^ 

FORT  LAUDERDALE  EXP  STA 
FORT  MYERS  W8  AIRPORT 

BROWARD 

2 

26  06 

80  14 

3 

3 

QUNICY  EXP  STATION 

GADSDEN 

250 

42 

1  2  3 

3166 

LEE 

5 

26  35 

81  52 

15 

64 

1  2  3  C 

BAIFORD  STATE  PRISON 

7440 

UNION 

10 

3  0  04 

62  11 

120 

59 

59 

1  2  3  C 

FORT  PIERCE 
FOUNT A  IN  3  S 
tGAINESVILLE  UNI  OF  FLA 

3207 

ST  LUCIE 

2 

27  25 

60  19 

10 

55 

55 

1  2  3 

ROYAL  PALM  RANGER  STATION 

7760 

DADE 

2 

2  5  22 

80  35 

10 

7 

12  3 

3230 

SAY 

5 

30  26 

85  26 

140 

1 

APR 

1  2  3 

SAINT  AUGUSTINE 

7812 

ST  JOHNS 

2 

29  64 

81  19 

15 

80 

84 

1  2  3 

3316 

ALACHUA 

29  39 

61  21 

165 

63 

1  2  3  C 

SAINT  LEO 

7851 

PASCO 

5 

26  20 

82  15 

178 

61 

63 

1  2  3  C 

GAINESVILLE  3  WSW 

ALACHUA 

2 

2 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 

2 

27  06 

80  18 

15 

C 

GLEN  SAINT  KARy  NURSERIES 

3470 

BAKER 

9 

30  15 

82  10 

140 

60 

1  2  3 

SAINT  MARKS  6  SE 

7867 

WAKULLA 

5 

30  05 

84  10 

26 

28 

12  3 

6RACEVILLE 
HART  LAKE 

3  538 

JACKSON 

3 

30  59 

85  30 

160 

C 

ST  PETERSBURG 

7686 

PINELLAS 

5 

27  47 
26  49 

82  38 

35 

41 

1  2  3  C 

3840 

ORANGE 

7 

26  23 

81  14 

70 

13 

2 

SANFORD 

SEMINOLE 

6 

61  15 

12 

43 
7 

1  2  3 

HIALEAH 

3909 

DADE 
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WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

The  marrow-chilling  Arctic  blasts  of  the  second 
week,  attended  as  they  were  by  widespread  and 
prolonged  human  discomfort  that  quickly  exhausted 
supplies  of  heating  equipment  and  depleted  fuel 
supplies,  and  by  extensive  damage  to  truck  crops, 
easily  captured  the  weather  headlines  for  January 
1956  in  Florida.     On  the  brighter  side,  the  bene- 
ficial effects  of  the  rains  the  latter  part  of  the 
month  served  to  offset  some  of  the  gloom  produced 
by  the  freezing  weather. 

All  sections  of  the  State  showed  temperatures  well 
below  the  25-year  long-term  mean,  with  departures 
ranging  from  -2.9°  at  Key  West  WB  City  to  -8.8° 
at  Tarpon  Springs.     Freezing  temperatures  pene- 
trated all  the  way  to  the  extreme  southern  tip  of 
the  Peninsula,  only  those  sections  immediately 
adjacent  to  bodies  of  water  large  enough  to  exert 
a  modifying  effect  escaping.     Even  on  the  Keys, 
temperatures  plummeted  to  the  40 's  on  the  morning 
of  the  15th,  with  51°  at  Key  West  WB  City.  Out- 
side of  the  Keys,  monthly  mean  temperatures  ranged 
between  64.4°  at  Miami  Beach  and  46.6°  at  Blounts- 
town  2  SE.     The  highest  temperature  of  the  month 
was  85°  at  Loxahatchee  on  the  23rd,  while  the  Low 
of  17°  was  recorded  at  Jasper  9  ESE  on  the  1st. 
Early  morning  temperatures  of  freezing  or  below 
were  noted  at  the  latter  station  20  times  during 
the  month,  to  lead  the  field  in  that  respect. 

Most  stations  in  the  northern  half  showed  modest 
to  substantial  positive  departures  from  the  25-year 
precipitation  averages,  but  over  the  southern  half 
continued  moderate  deficiencies  were  noted.  The 
greatest  monthly  precipitation  total  was  a  welcome 
6.60  inches  at  Mt .  Pleasant,  while  the  smallest 
was  a  skimpy  0.08  inch  at  St.  Petersburg.  A 
soaking  4.38-inch  fall  at  Blountstown  2  SE  on  the 
23rd  proved  to  be  the  greatest  daily  amount. 

Sunshine  was  adequate  but  particularly  during  the 
first  half  of  the  month  failed  to  exhibit  the 
customary  tourist-warming  characteristics. 

WEATHER  DETAILS 

The  month  began  on  a  cool  note,  the  aftermath  of 
a  cold  front  which  swept  beyond  the  southern  tip 
of  the  State  at  the  end  of  December.     Daily  mean 
temperatures  were  well  below  normal  over  all  but 
the  extreme  northern  portion  where  some  moderation 
was  noted  on  the  2nd.     A  mild  cold  front  moved 
across  the  northern  part  of  the  State  on  the  3rd, 
producing  generally  light  to  moderate  precipitation 
over  that  area,  but  dissipated  as  it  reached  the 
Peninsula.     A  second  cold  front,  of  moderate  in- 
tensity, pushed  its  way  across  the  State  on  the 
7th  and  was  followed  by  a  week  of  persistent  cold 
weather  which  penetrated  all  the  way  to  the  Keys. 
Low  pressure  developed  off  the  Virginia  Capes  on 
the  8th,  and  stubbornly  refused  to  budge  until 
the  12th  when  it  grudgingly  began  to  move  slowly 
northward.     The  persistent  pressure  pattern  asso- 
ciated with  this  disturbance  continued  to  pump 
cold  air  southward  into  Florida  and  caused  untold 
suffering  in  a  section  not  prepared  to  stand  such 
an  onslaught  of  frigid  air.     The  cold  snap  was 
broken  on  the  15th,  but  a  cold  front  associated 
with  a  low  pressure  center  which  moved  eastward 
across  northern  Alabama  and  Georgia  swept  across 
the  State  on  the  16th  and  17th,  bringing  a  brief 


return  of  colder  air  over  the  northern  portion  on 
the  17th.     This  frontal  passage  was  accompanied  by 
light  to  moderate  rainfall,  with  a  few  stations 
measuring  catches  of  more  than  an  inch.     A  wave 
developed  on  this  front  in  the  western  Gulf  on  the 
18th,  which  deepened  into  a  low  pressure  center  and 
moved  northeastward  across  the  Southern  States  on 
the  19th.     The  attendant  frontal  system  produced 
generally  light  rain  as  it  moved  across  the  State, 
and  was  followed  by  another  brief  cold  spell  on  the 
20th  and  21st.     Still  another  wave  disturbance 
developed  in  the  Western  Gulf  on  the  22nd  and 
moved  northeastward  along  the  front,  passing  across 
the  extreme  northern  portion  of  the  State  late  on 
the  23rd.     The  cold  front  moved  southward  across 
Florida  on  the  23rd  and  24th,  and  was  preceded  by 
a  squall  line  of  moderate  intensity.     This  combi- 
nation of  fronts  produced  generally  heavy  rainfall 
over  the  northern  and  central  portions,  and  lesser 
amounts  over  the  southern  portion.     Daily  mean 
temperatures  dropped  to  8°  to  12°  below  normal  over 
the  north  and  central  portions  on  the  26th  and  27th, 
but  the  cold  weather  was  short-lived  and  tempera- 
tures returned  to  near  or  above  normal  on  the  28th. 
On  the  31st  another  cold  front  crossed  the  State 
producing  some  light  to  moderate  rain,  and  lowering 
temperatures  over  the  extreme  northern  portion. 

WEATHER  EFFECTS 

The  cold  weather  of  the  first  week  brought  some 
damage  to  hardy  crops,  moderate  to  locally  heavy 
damage  to  tender  crops,   and  there  was  some  damage 
to  young  citrus  trees.     Continued  dry  weather 
necessitated  extensive  irrigation  in  citrus  groves, 
and  rain  was  badly  needed  for  all  crops.  The 
seemingly  endless  frigid  blasts  of  the  second  week 
were  productive  of  increasingly  serious  and  exten- 
sive crop  damage,  and  on  the  morning  of  the  15th 
very  serious  damage  occurred  to  crops  on  the  West 
Coast,   in  the  Everglades,  and  on  the  Lower  East 
Coast,  these  areas  having  escaped  previously. 
Losses  in  these  areas  ranged  from  50%  to  total 
destruction  for  tender  crops,  and  25%  to  40%  for 
hardy  crops.     Strawberry  crops  were  retarded  2  to 
4  weeks,  with  both  bloom  and  berry  damage.  Minimum 
temperatures  in  the  citrus  belt,  however,  were  not 
excessively  low,  and  damage  was  largely  confined 
to  the  northern  edge  and  to  pockets  of  the  central 
part.     Rains  of  the  third  week  were  very  benefi- 
cial, though  much  more  was  needed.     Pastures  were 
in  need  of  both  rain  and  warmth  before  any  improve- 
ment could  be  expected.     Generous  rains  of  the  last 
week,  particularly  over  the  north  and  central  por- 
tions, were  most  helpful,  and  even  the  moisture- 
starved  pasture  lands  began  to  show  some  improve- 
ment.    At  the  end  of  the  month,  citrus  picking  was 
making  good  progress,  and  truck  recovery  was  varied, 
with  the  degree  of  protection  from  the  earlier 
freezing  weather  being  the  cue  as  to  the  extent  of 
recovery . 

DESTRUCTIVE  STORMS 

Considerable  storm  activity  accompanied  the  passage 
of  the  squall  line  on  the  23rd  and  24th,  with  winds 
of  as  much  as  60  m.p.h.    in  some  sections.     No  reports 
of  appreciable  damage  have  been  received,  however. 

FLOODS 

None  were  reported  during  the  month. 

V.  D.  Steves 
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1.07 
1.42 

23 
23 
23 
22 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
5 
4 

3 

2 
2 
2 
2 
2 

2 

2 
2 
2 

JACKSONVILLE  WB  AP  R 
JACKSONVILLE  BEACH 
JACKSONVILLE  WB  CITY  R 
JASPER  9  ESE 
LAKE  CITY  2  E 

62.3 
60.6 
62.4 
64.8 
64.4 

38,0 
39.2 
41.2 
31.5 
36.6 

50.2 
49.9 
51,8 
48,2 
50,5 

-  5.7 

-  5,5 

-  5,1 

79 
80 
79 
80 
78 

30 
30 
30 
30 
29+ 

27 
27 
29 
17 
24 

9 
9 
9 
1 
1 

454 
461 
'.04 
515 
441 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
6 
1 

20 
11 

0 
0 
0 
0 
0 

2.91 
2.90 
2.56 
4.10 
3.08 

,23 
-  .26 
.39 

1.20 
1.19 
1.06 
1.50 
1.15 

22 
23 
23 
22 
22 

■  0 

.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

4 
4 
4 

5 

2 
2 
2 
4 

2 
I 
X 

2 

2 

LIVE  OAK  2  ESE 
MAO  I  SON 

MAR  I ANNA  CAA  AP 

MAR  I ANNA   IND  SCHOOL 
MAYO  5  NM 

63.6 
62.8 
60.5 
62.8 
63.9 

36.0 
37.3 
36.1 
37.5 
35.5 

49.8 
50.  1 
48.3 
50.2 
49.7 

-  5,8 

-  4,7 

78 
77 
74 
75 
78 

30 

29+ 

29+ 

29+ 

29+ 

20 
25 
22 
24 
21 

1 
9 
1 
1 
1 

465 
455 
511 
455 
467 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

14 
11 

12 
12 
16 

0 
0 
0 
0 
0 

2.96 
4.63 
3.66 
3. 80 
3,28 

1.80 
-  .08 

1.12 
1.96 
1.49 
1.74 
1.26 

22 
22  + 
22 
23 
22 

" 

2 

'■ 

MILTON  EXP  STATION 
MONTICELLO  2  S 
MT  PLEASANT 

60.9 
63.9 
62.8 

36.6 
36.7 
37.7 

48.8 
60.3 
60.3 

-  3,9 

-  4.1 

72 
77 
79 

3+ 
30 
30 

20 
25 
27 

1 

1+ 
9+ 

497 
448 
464 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

11 
12 
11 

0 
0 
0 

5.73 
4.72 
6.60 

1.30 
2.86 

3.12 
1.73 
2.95 

23 
22 
22 

•  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

6 
6 
6 

3 
2 
2 

2 
2 
2 

NICEVILLE  AM 
PANAMA  CITY 

M 

78 

30 

0 

0 

0 

0 

PENSACOLA  CAA  AP 

PENSACOLA  WB  CITY  R 

QUINCY  EXP  STATION 

SAINT  MARKS  6  SE 

SECOTAN 

59.6 
58.3 
63.2 
61.5 
64.8 

40.  1 
40.7 
37,2 
36.9 
33,2 

49.8 
49.6 
50.2 
49.2 
49.0 

-  4,5 

-  4,1 

75 
70 
76 
74 
76 

3 

3+ 

30 
7 
7 

30 
30 
26 
25 
18 

1  + 
9+ 
1  + 

X 
1 

465 
475 
451 
482 
490 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

5 
10 
11 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

5.04 
3.91 
4.87 
3.26 
3.68 

-  .64 
1,46 

2.39 
1.70 
2.08 
1.20 
1.32 

22 
23 
23 
22 
22 

.0 
•  0 

0 
0 

, 

5 
4 

3 
2 
3 
3 

2 
2 
2 
2 
2 

TALLAHASSEE  WB  AP 

61.3 

36,2 

48.8 

-  4,8 

77 

30 

23 

1 

496 

0 

0 

12 

0 

6.09 

1,24 

2.04 

23 

,0 

0 

6 

2 

2 

DIVISION 

49,6 

3.92 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Indsx 
-  3  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  ■  CONTINUED 


FLORIDA 
JANUARY  1956 


Temperahue 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Long- 
term  Mean 

X 

s 
a 

Lowest 

D 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Departure 
From  Long- 
term  Mean 

1 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max 

Min. 

Total 

Max.  DepUl 
on  Ground 

Date 

0 
0 

o 
(n 

1.00 
1  ox  More 

5  • 
o| 

°  ! 
n 

Dm 

0  S 

"  "e 
OOI 

Total 

BARTOW  AM 

68.7 

41.1 

54.9 

-  7 

2 

81 

30 

29 

9+ 

311 

0 

3 

.42 

1.69 

.28 

24 

.0 

0 

2 

0 

0 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

6^.2 

4  3.5 

5  3.9 

•  7 

g 

77 

30 

30 

9 

Q 

Q 

Q 

3.19 

1  •  1 3 

23 

1 

BUSHNELL   2  E 

67.0 

38.9 

53.0 

81 

30 

24 

1 

366 

3.45 

1.90 

23 

.0 

2 

CAMP  BLANDING 

64. 'tM 

37.9M 

51  .2M 

79 

30 

27 

9 

0 

8 

0 

2.35 

1  •  09 

23 

,  0 

Q 

CEDAR  KEY 

62.2 

5  3.2 

70 

3+ 

33 

9 

36 1 

0 

0 

0 

0 

3,10 

•  76 

1.40 

23 

Q 

CLEARWATER  BCACti 

64. S 

50,0 

57.3 

78 

29 

42 

2+ 

241 

0 

0 

0 

1,97 

1.65 

24 

.0 

0 

3 

1 

1 

CLERMONT  6  S 

79 

30 

30 

9 

0 

0 

2 

0 

•  14 

0 

3 

1 

1 

DArrONA  BEACH  AM 

63.3 

43.4 

53.4 

80 

31 

9 

361 

0 

0 

1 

0 

2,41 

2.06 

24 

*o 

3 

1 

Wfy  1  1  wriM  Dcnwn   wo  K 

64.7 

80 

30 

9Q 

9+ 

0 

0 

4 

0 

4 

I 

} 

DF    1  AND  Ali 

39*9 

53*0 

80 

31 

27 

9 

369 

0 

0 

6 

0 

3*97 
* 

2*15 

* 

3*53 

24 

*0 

3 

1 

1 

EOSTIS    2  S 

68.6 

42.8 

55,7 

-  5 

5 

82 

30 

32 

9 

288 

Q 

Q 

Q 

4,08 

2.07 

,  1«75 

24 

.0 

0 

4 

2 

2 

FEDERAL  POINT 

63.3 

78 

30 

9 

4?7 

•  2  7 

4 

3 

6AINESVILLE  UNI   OF  FLA  AH 

63.7 

39.0 

51,4 

—  7 

79 

30+ 

9 

0 

0 

5 

0 

3,30 

•  7  3 

1,21 

74 

'o 
* 

^ 

65.3 

36.4 

50.9 

79 

30 

. 

0 

0 

13 

0 

4 

3 

HIGH  SPRINGS 

64.1 

36.1 

50.1 

78 

29+ 

20 

1 

454 

0 

0 

15 

0 

3*35 

1*25 

23 

*0 

4 

4 

I NVERNESS 

67.7 

39.6 

53.7 

-  6 

6 

82 

30 

28 

1  + 

349 

Q 

2,09 

.01 

1,00 

4 

.0 

0 

3 

2 

1 

KIS5IM4EE 

68.6 

41,4 

55.0 

—  6 

3 

81 

30 

29 

9 

311 

^ 

2,61 

•  86 

2,10 

24 

.  0 

Q 

3 

1 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

69.2 

40,9 

55,1 

—  6 

7 

79 

23  + 

29 

9+ 

305 

0 

0 

5 

0 

1 ,  64 

_ 

•  19 

1,47 

24 

.  0 

Q 

^ 

1 

LAKE  HIAWASSE  AM 

66. 4M 

41a8M 

54,  IM 

80 

31 

30 

1  5 

334 

0 

0 

2 

0 

1,84 

1.53 

24 

.  0 

0 

3 

1 

LAKELAND  WB  CITY  R 

66  .  3 

46,  5 

56,4 

-  5 

79 

30 

32 

9 

268 

0 

0 

1 

0 

1,43 

_ 

•  73 

1.28 

23 

,  0 

Q 

2 

1 

^ 

MOUNTAIN  LAKE 

70.2 

42,0 

56,1 

-  6 

3 

83 

30 

27 

14 

282 

Q 

0 

3 

0 

,63 

1.46 

.44 

24 

.0 

0 

2 

0 

0 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 

66.4 

40.8 

53,6 

-  7, 

1 

80 

19  + 

28 

10 

344 

Q 

Q 

3 

Q 

3,12 

1,24 

1.76 

24 

.  0 

2 

OASIS  FISHING  LODGE 

71.8 

42.3 

57.1 

84 

23 

27 

15  ■ 

255 

,29 

.26 

24 

.0 

0 

0 

68.  1 

41.6 

54,9 

80 

30 

26 

9 

313 

0 

0 

4 

0 

2,46 

1.20 

23 

.0 

0 

1 

OCALA  2  NE 

67.1 

36.9 

52.0 

82 

30 

21 

2 

395 

0 

0 

12 

0 

2,32 

1.47 

23 

.0 

0 

1 

ORLANDO  WATER  PLANT 

68.6 

44,3 

56.5 

81 

30 

31 

9 

265 

0 

0 

1 

0 

1,79 

1.32 

24 

.0 

0 

3 

1 

1 

ORLANDO  WB  AIRPORT  R 

57.2 

42.9 

55.1 

-  6. 

8 

81 

30 

31 

9 

305 

0 

0 

2 

0 

1,66 

•  39 

1.30 

23 

.0 

0 

1 

PALATKA 

64.0 

41  .0 

52  •  5 

-  7 , 

3 

79 

30 

29 

9 

383 

0 

0 

3 

0 

2,27 

•  19 

.  98 

23 

.  0 

Q 

4 

2 

Q 

PLANT  CITY 

70,2 

41.9 

56,  1 

-  5. 

6 

84 

30 

29 

9+ 

263 

0 

0 

6 

0 

1,20 

_ 

•  82 

1 .  00 

24 

.  0 

0 

2 

1 

I 

RAIFORD  ST  PRISON 

66.0 

36.  6 

51.3 

-  6. 

7 

80 

30 

23 

1 

418 

0 

0 

14 

0 

2,  79 

•  13 

1.43 

23 

,  0 

0 

4 

2 

I 

SAINT  AUGUSTINE 

63.3 

39,4 

51,4 

-  6. 

9 

81 

30 

27 

9 

421 

Q 

0 

5 

Q 

2,39 

•  14 

1.04 

23 

.0 

0 

4 

3 

1 

SAINT  LEO 

67,3 

44.2 

55,8 

-  5. 

9 

82 

30 

32 

9 

288 

1,54 

.50 

1.25 

24 

.0 

0 

3 

1 

1 

ST  PETERSBURG 

65.9 

49.4 

57,7 

-  6 , 

3 

78 

22 

39 

9 

235 

,08 

2  .  36 

.  06 

4 

•  0 

Q 

0 

0 

Q 

SANFORD 

68.7 

41.9 

55,3 

-  6 , 

1 

80 

30 

29 

9 

293 

2,36 

•  64 

1.34 

24 

.  0 

Q 

3 

2 

2 

TAMPA   MR    AIPOfVQT  D 

65.7 

44.9 

55.3 

-  6. 

2 

77 

18  + 

32 

14 

298 

0 

0 

1 

0 

2,02 

•  03 

1.77 

23 

.  0 

0 

^ 

^ 

TARPON  SPRINGS 

63.9 

42.7 

53.3 

-  8. 

8 

77 

30+ 

31 

14 

359 

0 

0 

2 

0 

1,59 

- 

•  68 

1.46 

24 

.0 

0 

I 

1 

1 

WINTER  HAVEN  AH 

67.7 

44.8 

56,3 

82 

31 

32 

1  5 

280 

Q 

Q 

Q 

,95 

.89 

24 

.0 

0 

1 

1 

0 

DIVISION 

54.1 

2,16 

.0 

SOUTHERN  DIVISION 

ARCADIA 

70,  5 

41.9 

56.2 

-  7. 

3 

83 

22+ 

21 

14 

279 

0 

0 

0 

1,22 

•  5fi 

1,14 

24 

.0 

0 

1 

1 

1 

AVON  PARK 

71.8 

44.6 

58,3 

-  5 , 

6 

84 

30 

30 

9+ 

224 

Q 

Q 

,26 

1.81 

,19 

24 

.  0 

0 

^ 

BELLE  GLADE  EXP  STA  AM 

69,7 

45.5 

57,6 

~  6 . 

2 

81 

19+ 

27 

15 

247 

^ 

1,06 

•  4  1 

,31 

21 

.0 

Q 

BIG  PINE  KEY  INN 

BRAOENTON  EXP  STATION  AM 

67,1 

46,0 

56.6 

-  3 , 

7 

81 

24 

3 1 

14  + 

275 

0 

0 

2 

0 

,67 

.43 

24 

.  0 

Q 

Q 

CANAL  POINT  USDA 

68.7 

49,3 

59.0 

80 

19+ 

37 

15 

191 

- 

Q 

Q 

- 

.72 

.29 

22 

.0 

0 

3 

0 

0 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

73.9 

50,7 

62.3 

81 

19  + 

15 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

CAPTIVA 

69. 2M 

53  ,  3M 

61  .  3M 

82 

31 

4  2 

15 

134 

1.21 

.51 

2 1 

'n 

Q 

3 

1 

Q 

CLEWISTON  U  S  EN6  AH 

69.5 

48,1 

58.8 

84 

31 

3 1 

g 

215 

0 

0 

2 

0 

.60 

.22 

22 

3 

0 

COCONUT  GROVE  7  S  AH 

72.3 

49,2 

60 . 8 

*~  6 . 

2 

82 

25  + 

3  2 

1 5 

175 

0 

0 

1 

0 

55 

2 

1 

^ 

DRY  TORTUGAS 

72.3 

63.3 

67,8 

79 

22 

55 

10 

9 

.80 

.34 

21 

.0 

0 

2 

0 

0 

EVERGLADES 

83 

31 

14 

151 

0 

0 

0 

0 

1.64 

.06 

1,51 

21 

.0 

0 

1 

1 

1 

FELLSMERE 

71.0 

44.2 

57,6 

-  (>' 

82 

19+ 

28 

9 

2 

0 

,19 

.  0 

1 

0 

0 

FORT  LAUDERDALE 

73.7 

50.3 

62,0 

-  6 , 

3 

81 

19+ 

3  3 

15 

149 

0 

0 

0 

0 

1*50 

• 

21 

1 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

71.9 

54.3 

63,1 

78 

17  + 

38 

9 

125 

0 

0 

0 

0 

1.42 

1,42 

2\ 

'o 

Q 

1 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA  AH 

72,5 

46.7 

59,6 

83 

24 

29 

15 

204 

J: 

1.39 

1,35 

22 

.0 

0 

1 

1 

1 

FORT  MYERS  WB  AP  R 

70,8 

46.6 

58,7 

—  g  1 

g 

82 

31 

3  3 

15 

209 

^ 

1 

0 

Q 

FORT  PIERCE 

66,8 

46.5 

57,7 

-  7, 

0 

82 

23 

3  1 

9+ 

240 

^ 

2 

.41 

1.37 

.23 

24 

.  0 

0 

1 

^ 

0 

HIALEAH  AH 

72  .6M 

49. 6M 

61 .  IM 

81 

19+ 

36 

14 

166 

0 

0 

0 

0 

1.74 

1.25 

22 

Q 

3 

1 

HOMESTEAD  EXP  STA 

74.3 

46.  7 

60,5 

—  3  ^ 

3 

84 

24 

27 

\  5 

0 

0 

4 

0 

1.21 

53 

*0 

2 

1 

HYPOLUXO 

73.4 

49.8 

61,6 

-  6. 

5 

83 

23 

26 

9 

163 

Q 

Q 

1.10 

1.45 

.50 

21 

.0 

0 

3 

1 

0 

KEY  WEST  WB  CITY  R 

73.9 

61.8 

67,9 

—  2 . 

g 

82 

30 

15 

^ 

^  *  A? 

"it 

5? 

I 

0 

LA  BELLE 

73.6 

44.6 

59.1 

83 

18+ 

29 

9+ 

206 

5 

^ 

* 

.  0 

Q 

Q 

LAKE  PLACID  2  SX 

7 1 .  8M 

44,  XM 

56 .  OM 

83 

30 

2  5 

15 

217 

0 

0 

3 

0 

1  *  ^7 

.  * 

?4 

LOXAHATCHEE 

73.3 

44.9 

59.1 

85 

23 

2  5 

9 

0 

0 

3 

0 

*98 

*  34 

24 

*0 

HARATHON  VACA  KEY 

72.6 

59.7 

66.2 

80 

24+ 

47 

15 

70 

0 

0 

0 

.29 

.29 

21 

.0 

0 

1 

0 

0 

MELBOURNE 

67. 4M 

47.  6M 

57. 5M 

81 

23 

33 

9 

245 

? 

1#30 

1.23 

24 

.0 

0 

1 

HEBRITT  ISLAND 

66.3 

45. 8M 

56. IM 

-  7. 

2 

79 

23  + 

31 

9 

279 

0 

0 

1 

0 

2*10 

.15 

1.46 

24 

.0 

0 

I 

MIAMI   BAY  FRONT 

71. 6M 

54.3 

63. OM 

81 

24 

38 

14 

131 

0 

0 

0 

0 

1.24 

1.10 

21 

.0 

0 

2 

1 

1 

MIAMI  BEACH 

71.7 

57,1 

64.4 

80 

24 

42 

14 

97 

0 

0 

0 

0 

1.30 

1.18 

21 

.0 

0 

2 

1 

1 

MIAMI   WB  AIRPORT  R 

72.2 

53,2 

62.7 

-  5. 

6 

81 

23  + 

39 

14 

132 

0 

0 

0 

0 

1.74 

.32 

1.31 

21 

.0 

0 

2 

1 

1 

HIAMI   WB  CITY  R 

70.3 

54,9 

62.6 

-  5. 

9 

79 

17 

39 

14 

135 

0 

0 

0 

0 

1.30 

.85 

1.10 

21 

.0 

0 

2 

1 

1 

MOORE  HAVEN  LOCK   1  AM 

70.5 

43.8 

57.2 

-  6i 

8 

82 

31 

28 

9 

255 

0 

0 

4 

0 

•  86 

•  68 

,47 

22 

.0 

0 

2 

0 

0 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK  AM 

M 

1.10 

,94 

24 

,0 

0 

2 

1 

0 

NAPLES 

70,2 

50.6 

60.4 

82 

31 

37 

14+ 

171 

0 

0 

0 

0 

2.00 

1,19 

21 

.0 

0 

2 

2 

1 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  A  AM 

67,2 

48.7 

58.0 

76 

20 

32 

9+ 

227 

0 

2 

0 

1.33 

,98 

24 

•  0 

0 

3 

1 

0 

POMPANO  BEACH 

72.8 

49.0 

60.9 

83 

23 

28 

15 

178 

I 

0 

3 

0 

1.29 

1.20 

21 

,0 

0 

1 

1 

1 

PUNTA  GORDA 

72.8 

46.9 

60.9 

-  4. 

3 

83 

29 

35 

15 

151 

0 

0 

0 

0 

•  86 

.68 

.41 

24 

.0 

0 

3 

0 

0 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

74.  IM 

46. 7M 

60. 4M 

81 

24 

32 

9+ 

174 

0 

0 

2 

0 

.43 

.41 

21 

.0 

0 

1 

0 

0 

SARASOTA 

68.7 

46.9 

57.8 

79 

22  + 

33 

15 

231 

0 

0 

0 

0 

.22 

.15 

4 

.0 

0 

1 

0 

0 

Precipitation 


See  Reference  Notes 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

TABLE  2  •  CONTINUED 


Temperature  Precipitation 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Long- 
term  Mean 

w 

(V 

X 

Dale 

Lowest 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

1 
(2 

Departure 
From  Long- 
term  Mean 

Greatest  Day 

Dale 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

o 

Q 

X 

0 

1  .50  or  More 

1.00 
1  or  More 

s ; 

°l 

S5 

Si 

3  5 

Ota 

CAt  ITM    MTAUT    4  W 
oUU in    MIAMI    9  W 

72.3 

49.5 

60. 

9 

8 1 

19+ 

31 

163 

0 

0 

1 

0 

1,11 

1.11 

21 

,0 

0 

1 

1 

1 

STUART 

70.5 

''6.2 

59. 

4 

82 

23 

34 

9 

191 

0 

0 

0 

0 

2,17 

1.42 

24 

•  0 

0 

4 

1 

I 

SUNN  I  LAND 

72.'iM 

'•3.6M 

58. 

OM 

26 

10 

235 

0 

0 

5 

0 

1.65 

.47 

25 

.0 

0 

4 

0 

0 

TAMIAMl   TRAIL  <>0  MI   BEND  AM 

73.8 

48.7 

61. 

3 

83 

20 

33 

14 

157 

0 

0 

0 

0 

1.34 

1.15 

22 

,0 

0 

2 

1 

1 

TAVERN  I ER 

72.3 

53.8 

65. 

6 

80 

24 

43 

15 

81 

0 

0 

0 

0 

.34 

.  34 

21 

.0 

0 

1 

0 

0 

TITUSVILLE  2  W 

68. S 

42.1 

55. 

3 

-  7.0 

82 

23+ 

30 

15 

305 

0 

0 

3 

0 

1.39 

-  .41 

.93 

24 

.0 

0 

3 

1 

0 

VENICE 

68.0 

47.5 

57. 

8 

79 

29+ 

36 

14+ 

228 

0 

0 

0 

0 

2,13 

1,65 

24 

.0 

0 

3 

1 

1 

VERO  BEACH  CAA  AP 

68.1 

47.3 

57. 

7 

81 

23  + 

31 

9 

241 

0 

0 

1 

0 

,98 

.46 

31 

.0 

0 

2 

0 

0 

HAUCnULA  2  NM 

70.3 

41.8 

56. 

1 

83 

19+ 

26 

9+ 

278 

0 

0 

6 

0 

.54 

■  44 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

WEST  PALM  BEACM 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP  R 

70,6 

50.4 

60. 

5 

-6,5 

82 

23 

31 

9 

178 

0 

0 

1 

0 

•  89 

-  1.59 

.64 

24 

■  0 

0 

2 

1 

0 

OIVISIOM 

60 

1 

1.09 

.0 

FLORIDA 
JANUARY  1956 


Sec  Reierence  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


APALikCHICOLA  MB  CITY  fl 

ARCADIA 

AVON  PARK 

OAS  SON  PARK 

BARTOW 

BAY  LAK£ 

eeLLE  GLAO£  EXP  STA 
BIG  PINC  KEY  INN 
BLOUNTSTOWN  2  SE 
BRAOENTON  EXP  STATION 

eROOKSVlLUE  CHIN  HILL 
euSHNELL   2  £ 
CAMP  RLANOING 
CANAL  POtNT  USOA 
CAPE  SABLE  RANGER  STA 

CAPTIVA 
CARRABELLE 
CARYVILLE 
CEOAR  KEY 
CMATTAHOOCMEE  1  ¥ 

CMIPLEY  3  E 
CLEARHATER  BEACH 
CLERMONT  6  S 
CLEWISTON 
CLEWISTON  U  S  ENG 

COCONUT  GROVE   7  S 
CORNWELL  h  NW 
CRESCENT  CI  TV 
CROSS  CITY  CAA  AP 
DAN  I  A  4  MNM 

OAYTONA  BEACH 

OAYTONA  BEACH         AP  R 

OE  FUNtAK  SPRINGS 

DE  LAND 

OE  SOTO  CITY  4  SW 

DRY  TORTUGAS 
EUSTIS  2  S 
EVERGLADES 
FEDERAL  POINT 
FELLSMERE 

FERNANDINA  BEACH 

FORT  GREEN  12  WSW 

FORT  LAUDEROALE 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

FT   LAUDERDALE  EXP  STA 

FORT  MYERS  WB  AP  R 
FORT  PIERCE 
FOUNTAIN  3  S 
GAINESVILLE  UNI  OF  FLA 
GAINESVILLE   3  WSW 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 
HART  LAKE 
HI  ALEAH 
HIGH  SPRINGS 
HILLIARD 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 
HOMESTEAD  EXP  STA 
MYPOLUXO 
INVERNESS 

ISLAND  GROVE  2  HNW 
ISLEWORTH 

JACKSONVILLE  MB  AP  R 
JACKSONVILLE  BEACH 
JACKSONVILLE  WB  CITY  R 
JASPER  9  ESE 

KENDAL  2  E 

KEY  WEST  MB  CITY  R 
K I SSIMMEE 
LA  BELLE 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

LAKE  CITY  2  E 

LAKE  HIAMASSE 

LAKELAND  WB  CITY  R 

LAKE  PLACID  2  SM 

LAKE  TRAFFORO 

LIVE  OAK   2  ESE 
LONGBOAT  KEY 
LOXAHATCHEE 
MADISON 

MARATHON  VACA  KEY 

MARIANNA  CAA  AP 
HAPIANNA    IND  SCHOOL 
MAYO  5  NM 
MELBOURNE 
MERRITT  ISLAND 

MIAMI   BAY  FRONT 
MIAMI  BEACH 

MIAMI  WB  AIRPORT  R 
MIAMI  WB  CI TY  R 
MILTON  EXP  STATION 

MONTICELLO  2  S 

MOORE  HAVEN  LOCK  I 

MOUNTAIN  LAKE 

MT  PLEASANT 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

NAPLES 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  M 

NICEVILLE 

NITTAW  1  S 

OASIS  FISHING  LODGE 

OCALA 
OCALA  2  NE 

okeechobee  9  w 
okeechobee  hrcn  gate  6 
orlando  water  plant 

orlando  wb  airport  f 

palatka 

panama  city 

PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA  HB  CITY  ( 

PETERS 
PLANT  CITY 
POMPANO  BEACH 
PUNTA  OOROA 
OUINCY  EXP  STATION 

RAtFORO  ST  PRISON 
ROYAL  PALM  RANGER  STA 
SAINT  AUGUSTINE 
SAINT  LEO 
SAINT  lums  6  SE 


RECORD  MISSING 


2t7« 
2.96 
l.Bl 

2.41 
2.59 
«f  14 
3.97 
1.04 

.60 


2.90 
2.32 
1.74 


2*34 
1.21 
1.10 
2.09 


RECORD  MISSING 


2.91 

•  48 

2*90 

•  49 

2.» 

.48 

^■lO 

•  90 

l.ot 

.27 

T 

2.61 

•  39 

.89 

l.M 

3.06 

.38 

1.84 

•  17 

.03 

1.37 

i.ie 

2.«e 

.30 

.42 

•  19 

.98 

4*63 

•  20 

3.66 

.71 

3.80 

.18 

•  34 

3.28 

•  33 

1.30 

2.10; 

•  01 

1.24 

1.30l 

1.74 

1.30 

S.73 

•  18 

4.72 

•  33 

.86 

.63 

.04 

6.60 

.29 

1.10 

•  02 

2.00 

3.12 

•  19 

RECORD  MISSING 

.M 

T 

.2< 

•  01 

2.46 

•  >9 

2.32 

•  32 

.7» 

1.33 

1.70 

•  12 

1.6« 

•  10 

2. 27 

•  u 

9.04 

•  29 

3.91 

.04 

1.44 

1.20 

•  09 

1.29 

.88 

4.87 

•  11 

2.79 

•  44 

.41 

2.39 

•  90 

1.94 

•  12 

1.28 

•  29 

Day  of  month 


13     14  15 


16     17     18     19  I  20     21     22     23  24 


25     26  27 


3.08 

l^OO  1.9«| 
1.89 


2^*« 
1>4« 
4^30  •OS 


2.06 
2^06  .02 
2.26  T 
•12  3^9> 


1.72  1^7* 
•  08 
•89  ^04 


1.20  1.29  .01 


.99 

1.07 

.od  1.29 
.82 

1.19 

.03 


2>90 

•  99  la21 
1^12 


U2«  1.08 

•88  1.10 

.80  1.06 

1.90  1.40 


•02  2^10 
1^47 

1.19  1.00 

.11  1.93i 
T  1.28  ; 
T  1.35 
.51 

1.12  1.07 

.03 
1.9«  l.M 

1.4«  1.18 

.90  1.74 
1.2.  1.22 

.07  1.23 
•9«  1.4« 


111 

l.I«| 
1^31 

l^io! 


•  14 


T  •!>  1^32 
•  M  laSe 


•  02j  1^38 
1^20 

•  30  ^4 

1.98  2.08  .0 

.80  1.43 

.21   1.04  •O 
li2 

i.io  T 


28    29    30  31 


T  I 


T  ,27  T 
.37  tU 
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DAILY  PRECIPITATION 

FLORIDA 

Table  3— Continued  januarv  1956 


station 

■3 

Day  of  month 

0 
6- 

1   1  2  1  3 

4   I   5   !  6 

7  1  8  I  9 

10  I  11  I  12 

13  1  14  1  15 

16 

17  1  18 

19  1 

20 

Z2 

1 

24 

25  1  26 

27 

28     29  ,  30 

31 

5T  PETERSBURG 
SANFORO 
SARASOTA 
SeCOTAN 

SOUTH  MIAMI   3  W 

.oa 

2|J6 
■  22 

1.11 

•  06 
.18 

.13 

•  •0 

•  08 

•  01 

•  2* 

? 

1.32 

l.OA 

l^30 

T 

1^>« 

T 

T 

STUART 
SUNNILAND 
TALLAHASSEE  KB  AP 
TAMIAMI   TRV  <.0  MI  BEND 
TAMPA  WB  AIRPORT  R 

2.1T 
l.»> 
5i0« 
l.M 
2.02 

.23 

.11 

•*« 

•  01 

.11 

•  20 

•  03 

.01 

1.82 
l.M 

T 

2^0t 

1  •^j 
•  *1 

T 

.11 
•  *T 

.22  .03 

■  19 

.32  ■ 
.12  . 

TARPON  SPRINGS 
TAVERNIER 
TITUSVILLE  2  w 
VENICE 

VERO  BEACH  CAA  AP 

1.5« 
.3* 
1.39 
2.13 
.98 

•  03 

.13 
.04 

.01 

•  02 

•  03 

•  19 

•  01 

•  23 

T 

•  06 

•  31 
.02 

•  •• 
1.83 

•  «• 

T 

•  48  • 

WAUCHULA  2 

WEST  PALM  BEACH 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP  R 

WINTER  HAVEN 

.89 
.93 

RECORD  MISSING 

T 

.02  T 

T 

•  OS 

T 

•  0«  T 

T 

T 

•  0» 

•  23 

.44 

.84 
•  89 

T 
T 

T 

.02 

T  • 

REFERENCi;  NOTES 

The  four  digit   Identification  nuinbers  In  the  Index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  bnsls.     There  will  be  no  duplication  of  numbers  within  a  state, 
rigures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
ObaerTatlon  times  given  la  the  Station  Index  are  In  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  oaly  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 
Beating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:  temperature  In  "F..  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  In  •lies.  Degree  days  are  based  on  a  dall' 
average  of  65'  F. 

Evaporation  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 
Aaounts  In  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,   5  and  6  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 
Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-19S5. 

Long-term  means  for  full-time  Weather  Bureau  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  United  States  Weather  Bureau  stations)  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent 
observations  taken  at  the  present  location. 

-  No  record  in  Tables  3,   6  and  the  Station  Index.     No  record  In  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•  Amount   Included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

S  Data  in  the  column  formerly  beaded  No.  of  Days  .01  or  more  have  been  changed  to  No.  of  Days   .10  or  more  effective  January  t,  1954. 

tr  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  nowever  ,   the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  io  a  sboltor  located  on 
the  roof  of  a  building. 

//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

All  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

C  Id  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  arc  published  later  In 

Hourly  Precipitation  Data. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1   Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

11  One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

S  Amounts  from  recording  gage  (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data). 

T  Trace,    an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:30  a.m..   E.S.T,   of  the  following  day. 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  any  Weather  Bureau  Office  or  to  the  State  CI Imatologlst  at  Weather  Bureau  Office,  Box  4158,  Jacksonville  1, 
Florida. 


Subscription  price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superlotondent 
of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent   to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
JANUARY  19 S6 


Dof  Oi  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

9 

.0 

1 

11 

12 

13 

14 

15 

isT 

18 

19 

20 

21 

22 

23  1 

1 

24 

25 

2e 

27 

28 

29  1 

30! 

31 

< 

APALACHICOLA  MB  CI  fr 

MAX 
MIN 

99 

35 

99 

39 

64 

46 

62 
44 

68 

40 

70 
47 

71 

49 

94 

36 

97 
10 

>4 

32 

54 

39 

47 

39 

97 
34 

49 

12 

41 
19 

42 

46 

92 
39 

42 

43 

42 

»4 

38 

52 

37 

»> 
45 

80 

52 

99 

47 

41 

44 

91 
40 

94 

42 

48 
47 

48 

48 

70 
58 

58 
4« 

98>8 
4ti9 

AUCAOIA 

MAX 
MIN 

71 
32 

76 

31 

77 
38 

64 

39 

*• 

34 

47 

36 

4* 

36 

98 

37 

60 
24 

42 

31 

61 
44 

92 
34 

99 

39 

94 

21 

48 
26 

75 
42 

74 

53 

82 
44 

82 
94 

73 
67 

63 
46 

83 

51 

81 

69 

73 
60 

73 

50 

70 
43 

74 

39 

74 

44 

79 

91 

81 

50 

81 

92 

70  •9 
41  aO 

ATOM  PARK 

MAX 
MIN 

68 

38 

75 
40 

76 
46 

71 
49 

68 

40 

73 

38 

74 

49 

72 
42 

97 

30 

61 

33 

61 

38 

96 

36 

97 
37 

63 
33 

67 

30 

76 
45 

72 

52 

81 
44 

81 
56 

75 
55 

67 
44 

81 

51 

81 
60 

77 

59 

71 
48 

69 
49 

73 
43 

77 
49 

80 

96 

84 

51 

80 

60 

7i>e 

44.6 

BARTOH 

MAX 
MIN 

•* 

33 

70 
31 

70 
38 

70 
45 

69 

39 

70 
34 

79 

91 

71 

38 

93 
29 

99 
34 

57 
34 

94 

17 

94 
34 

60 
29 

64 
34 

74 

43 

72 
45 

74 

36 

77 

55 

72 

50 

67 
42 

78 
44 

78 

67 

68 

55 

64 

42 

44 

40 

70 
14 

74 
42 

78 
42 

81 
48 

78 

94 

48.7 
41  .1 

BELl-E  GLAOE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

67 

40 

66 

41 

79 
46 

79 
49 

64 

44 

64 

32 

6« 

43 

74 

45 

97 

30 

97 
32 

69 

40 

61 
16 

60 
42 

97 
36 

99 

27 

65 

33 

76 

52 

76 

47 

81 

52 

81 

59 

72 
51 

64 

53 

80 

58 

61 
64 

70 
59 

67 
47 

49 
41 

74 
45 

74 

53 

77 
56 

81 
60 

49.7 
45i5 

Ble  PINE  KEr  INN 

MAX 

MIN 

BLOUNTSTMN  2  SE 

MAX 
MIN 

a 

22 

60 
22 

68 
27 

70 
38 

60 

28 

68 

29 

71 

39 

72 

30 

99 
28 

94 

28 

91 
30 

92 
34 

46 
M 

96 

27 

58 
26 

65 

29 

61 

29 

58 

29 

67 

32 

99 
34 

48 

26 

60 

29 

57 

43 

46 

34 

SO 
40 

42 

33 

58 
13 

49 

35 

49 

42 

72 
42 

74 
41 

60.9 
32.3 

BRAO£NTON  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

6A 

39 

69 

34 

72 

39 

69 

43 

62 

50 

64 

37 

69 

47 

71 
43 

95 
42 

96 
47 

60 
47 

55 
41 

92 
47 

92 
31 

57 
11 

45 
44 

72 
50 

67 
49 

80 
57 

76 

66 

65 
47 

44 

50 

80 
62 

81 

69 

44 

47 

43 
47 

44 

40 

73 
45 

78 
50 

80 
91 

78 

97 

67.1 
46.0 

BROOKSVILLE   CHIN  HILL 

MAX 
MIN 

61 

36 

&* 

37 

66 

40 

62 
49 

64 
41 

68 
47 

71 
54 

69 

38 

49 

30 

92 
14 

92 
34 

51 

17 

49 

35 

99 
34 

41 
41 

71 
47 

41 

40 

71 
41 

74 
96 

61 
46 

61 
37 

74 

46 

74 
60 

69 

52 

61 
46 

61 
42 

65 
41 

72 
44 

74 

53 

77 
53 

71 
54 

64.2 
43.5 

BUSHNELL   2  E 

MAX 
MIN 

69 
2* 

71 
26 

70 
34 

61 
43 

64 

39 

70 

33 

73 
49 

69 

38 

91 

29 

99 
32 

98 

32 

56 
34 

59 

11 

61 
26 

64 
29 

74 
41 

70 
39 

71 
34 

77 
50 

64 
46 

62 

38 

73 
44 

76 
64 

69 
54 

42 

48 

61 
38 

44 

35 

7» 
*1 

78 
41 

81 

50 

71 
53 

47.0 
38.9 

CAMP  BLANDINO 

MAX 
MIN 

62 

29 

67 
31 

70 
36 

71 
49 

64 

38 

71 
36 

71 
48 

71 

32 

51 
27 

90 
30 

56 
36 

59 
36 

55 
14 

47 

31 

63 
36 

44 

46 

60 

31 

70 
34 

68 

60 

96 
30 

61 

33 

43 

35 

42 

93 

61 

50 

62 

42 

41 
17 

44 
14 

73 
39 

74 
47 

79 

62 

44.4 
17.9 

CANAL  POINT  IMOA 

MAX 
MIN 

67 
'.B 

73 
49 

70 
48 

66 

51 

64 
46 

67 

49 

71 
53 

60 
48 

57 
41 

64 

45 

62 
46 

61' 
47 

9« 
49 

99 
39 

61 
17 

73 
39 

48 

54 

75 

48 

80 
52 

72 

5a 

62 

52 

78 
57 

78 
61 

68 
63 

64 

58 

79 
48 

74 

53 

71 
49 

77 
48 

80 
4« 

78 
92 

48.7 
49.1 

CAPE  SABLE  RAN6ER  STA 

MAX 
MIN 

76 
49 

76 
91 

79 
93 

70 

68 
41 

71 
41 

73 
41 

67 

50 

41 

43 

66 

39 

46 

38 

62 

38 

63 
38 

44 

18 

47 
37 

79 
38 

79 

50 

79 
54 

81 
54 

80 

96 

74 

58 

79 
49 

80 
64 

81 
68 

81 

70 

78 
52 

79 
51 

77 
53 

74 

99 

78 
42 

81 
41 

71.9 
58.7 

CAPTIVA 

MAX 

MIN 

74 

48 

74 
92 

65 

50 

65 
54 

69 
43 

73 
94 

66 

48 

59 
48 

61 
»* 

99 
50 

59 
50 

94 

50 

60 
44 

63 
42 

70 
52 

74 

58 

78 

52 

74 

61 

71 
60 

63 
54 

77 

93 

76 
65 

69 

62 

47 

54 

48 

51 

7» 

50 

74 

51 

78 
99 

T7 
98 

83 
63 

49.2 
B.l 

CARRABELLE 

MAX 
MIN 

96 
21 

60 
26 

69 
32 

61 
41 

72 
39 

74 
40 

79 
96 

69 

30 

97 

27 

94 

31 

57 
33 

51 

37 

98 
34 

53 
29 

41 
26 

44 

43 

99 

28 

99 
32 

41 

53 

96 

35 

99 

30 

93 

42 

42 

50 

60 
47 

66 

18 

97 
17 

60 

12 

64 

38 

68 
19 

71 
91 

45 

90 

41.9 
34.9 

CEDAR  KEY 

MAX 
MIN 

69 

36 

68 
40 

70 
40 

64 

49 

67 
44 

69 

49 

49 

49 

60 

36 

92 

33 

94 
40 

37 
38 

98 
40 

99 
IS 

90 
19 

98 
40 

58 
49 

98 
30 

45 
43 

44 

53 

96 
44 

62 

37 

60 
47 

40 

52 

60 

50 

49 
47 

48 

42 

47 

43 

70 
47 

70 

55 

69 

57 

70 
53 

42.2 
44.1 

CHIPLEY  3  E 

MAX 
MIN 

61 

20 

71 
27 

72 
40 

62 
36 

72 
31 

75 
43 

72 
51 

69 

29 

94 

26 

91 

29 

49 

32 

48 

40 

94 
38 

40 
25 

47 
24 

43 
47 

59 

27 

71 

31 

44 

47 

52 

17 

58 

28 

54 

42 

49 

47 

65 
44 

41 

39 

99 

32 

48 

35 

73 
41 

77 
45 

74 
99 

42 

M 

43.7 
•4.9 

CLEARMATER  SEACH 

MAX 

MIN 

99 
43 

68 
42 

64 
40 

61 
54 

61 
54 

66 

50 

67 

59 

62 
49 

99 
44 

94 
49 

59 
48 

91 
48 

91 
44 

51 
41 

99 
42 

49 

90 

41 
48 

79 
47 

71 
58 

59 
51 

67 
49 

74 

91 

71 
41 

67 

53 

59 
53 

»• 
4* 

44 

44 

75 
51 

78 
94 

74 

57 

74 

58 

44.9 
58.0 

CLERMONT  ft  S 

MAX 
MIN 

64 

34 

71 

35 

71 
40 

62 
44 

67 

40 

71 
37 

74 

53 

63 

40 

94 

30 

96 

37 

99 

36 

98 
39 

94 

14 

41 

13 

44 

12 

74 
49 

48 

43 

79 

39 

77 
91 

86 

44 

64 
42 

71 
47 

77 
98 

49 

55 

44 
46 

45 
41 

4« 

19 

74 
44 

78 

50 

79 
91 

72 
55 

67.6 
42.6 

CLEMISTON  U  S  ENO 

MAX 
MIN 

66 

62 

64 

93 

69 

92 

71 
48 

67 

38 

47 

37 

70 
40 

74 
44 

60 

31 

99 
32 

64 

39 

62 

37 

60 
39 

97 
13 

60 
33 

48 

19 

74 
42 

70 
56 

71 

53 

80 
59 

78 
65 

44 

53 

■3 

59 

81 

63 

71 

97 

68 

51 

47 

55 

70 

78 

59 

78 
99 

B4 
43 

40.9 
48.1 

COCONUT  GROVE  7  S 

MAX 

MIN 

74 
49 

73 
51 

74 

93 

74 

51 

69 

43 

47 

37 

71 
39 

79 
47 

42 
34 

60 

39 

48 

39 

42 

36 

41 

18 

41 

17 

42 
12 

47 

39 

77 
43 

80 

53 

77 
94 

79 
61 

79 

59 

69 

59 

79 
44 

81 
67 

82 

62 

83 

53 

73 

53 

73 
51 

75 
54 

73 
64 

TS 
43 

72.1 
4«.l 

CROSS  CITY   CAA  AP 

MAX 
MIN 

63 

20 

67 

20 

70 
26 

60 
44 

68 

28 

71 

31 

74 

90 

99 

28 

92 
29 

92 
11 

5« 

31 

97 
14 

19 
27 

41 
24 

65 
24 

41 

45 

59 
38 

4« 

31 

68 
44 

96 
14 

60 
31 

62 

40 

49 

91 

98 

39 

41 

36 

43 

IS 

45 

31 

78 
43 

74 

44 

47 

53 

41.6 
34  .4 

DAYTONA  BEACH 

MAX 
MIN 

9« 

36 

64 
36 

63 
3« 

69 
49 

60 

38 

44 

41 

71 
92 

7» 

39 

14 

30 

91 
11 

94 
34 

91 

38 

91 
38 

54 
14 

95 
15 

64 
44 

70 
42 

54 

39 

47 

51 

74 
48 

64 

38 

65 

42 

44 

57 

79 
58 

44 

61 

41 
43 

58 

42 

41 
99 

7« 

62 

73 

55 

80 
58 

41.1 
43.4 

IMYTONA   BEACH  MB  AP 

MAX 

MIN 

•4 

31 

66 

32 

68 
36 

61 
44 

65 

37 

71 

36 

74 

60 

99 
36 

90 

29 

94 

11 

98 

34 

40 

17 

54 

17 

41 
34 

44 

2< 

Tl 
42 

42 

37 

44 

34 

79 

92 

41 
44 

57 

37 

47 
44 

74 

95 

64 

50 

44 

46 

S7 
39 

43 

37 

70 
45 

74 
48 

80 
49 

46 
54 

44.7 
4«.2 

DC   FUNIAX  SPRINGS 

MAX 

MIN 

61 

28 

69 

37 

70 
47 

62 

39 

70 
34 

72 
44 

69 

91 

98 

29 

94 
26 

92 
28 

47 
34 

48 
14 

99 
34 

98 
24 

49 

12 

60 
48 

58 

28 

68 

14 

45 
46 

90 
37 

99 

32 

»• 

40 

68 
46 

61 
43 

61 

39 

59 
13 

67 

35 

72 
43 

76 

51 

75 
54 

99 
39 

42.1 

18.0 

OE  LAND 

MAX 
MIN 

99 

32 

64 
32 

72 
37 

71 
49 

62 
14 

44 

14 

72 
43 

74 

39 

96 

27 

93 

30 

91 

34 

17 
34 

9« 
34 

98 
32 

41 

10 

64 
42 

71 
41 

42 

34 

74 
43 

74 

90 

65 

39 

44 

43 

69 
51 

76 
57 

47 

40 

4t 

48 

4« 

aa 

47 

44 

72 
4« 

71 

50 

80 
14 

64.0 
M.9 

DRY  T0RTU6AS 

MAX 
MIN 

66 

61 

71 

62 

72 
66 

72 
64 

48 

61 

73 
62 

74 

63 

47 

60 

67 

97 

70 
99 

69 
57 

48 

41 

67 
60 

48 
61 

72 
42 

74 

98 

78 

68 

79 
66 

78 
64 

75 
66 

71 
64 

79 
66 

77 
69 

78 

71 

74 
64 

47 

63 

70 
43 

71 
65 

75 
44 

78 

67 

74 
68 

72.3 
43.3 

EUSTIS  2  S 

MAX 
MIN 

70 
36 

71 
33 

71 
41 

64 

37 

71 
42 

71 

38 

7» 

48 

70 
38 

92 

32 

97 
36 

98 

38 

98 

38 

99 

38 

62 

14 

49 
14 

74 

49 

72 
42 

74 

38 

74 

55 

71 
48 

64 

38 

71 
47 

74 

95 

70 
52 

47 

48 

41 
43 

44 

41 

80 

52 

83 
59 

70 
52 

48.6 
43.8 

EVERGLADES 

MAX 
MIN 

79 
49 

78 

49 

79 
91 

69 

52 

48 

43 

71 
38 

72 

51 

49 
49 

60 
38 

69 
40 

60 
48 

61 
41 

61 
41 

41 

17 

48 
19 

72 
44 

78 

57 

80 
51 

78 

57 

79 
62 

68 
54 

80 

59 

78 
62 

71 
66 

48 

59 

71 
50 

78 

47 

73 

51 

78 

59 

80 
58 

81 
63 

72.1 
90.2 

FEDERAL  POINT 

MAX 
MIN 

60 
34 

68 

33 

68 

38 

60 
47 

44 

37 

73 
37 

74 

91 

42 

38 

93 
29 

92 
32 

98 

34 

97 
38 

99 
34 

58 
IS 

41 
11 

40 
42 

5« 

37 

67 
34 

71 
47 

43 

41 

99 

38 

42 

42 

44 

55 

63 

50 

42 

45 

58 

41 

43 

19 

71 
44 

75 
45 

78 
51 

72 
91 

63.9 
40.5 

FELLSMERC 

MAX 
MIN 

68 

37 

76 
42 

79 
49 

70 
47 

47 
34 

72 
17 

72 
42 

72 
41 

99 
28 

62 

33 

60 

35 

61 

38 

40 
14 

44 
31 

45 

12 

77 
41 

71 

53 

79 
42 

82 
54 

77 
94 

69 
46 

74 

52 

•2 

60 

78 
62 

49 

50 

48 
44 

70 
39 

75 
48 

76 
51 

83 
94 

78 
57 

71.0 
44.2 

FERNANOINA  BEACH 

MAX 
MIN 

96 

30 

62 

33 

67 
3« 

98 
46 

61 

37 

72 
41 

72 
92 

61 

36 

93 

30 

90 
33 

99 

35 

9. 

17 

97 
14 

5] 
34 

44 

29 

49 

46 

41 

33 

98 

14 

71 
48 

48 

39 

92 

39 

55 
♦3 

99 
49 

60 
44 

94 

43 

S3 

19 

57 

17 

61 
44 

71 
41 

78 
53 

79 
49 

61.9 
M.5 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 
MIN 

74 

90 

77 
92 

77 
93 

70 
50 

44 

38 

72 
34 

79 
44 

72 
46 

60 

34 

69 

37 

64 
43 

44 

39 

61 
39 

44 
14 

49 

13 

77 
40 

80 
59 

79 
51 

SI 

58 

81 
43 

74 
58 

78 
60 

81 
43 

80 
64 

71 
43 

73 

53 

T> 

53 

74 
43 

78 
69 

80 
69 

81 
61 

71.7 
90.3 

FT  LAUOCROALb  BAHIA  NAR 

MAX 

MIN 

72 

52 

74 

57 

74 

58 

71 

59 

47 

42 

79 
41 

79 
50 

71 
48 

98 

38 

44 

41 

64 

47 

63 

59 
41 

44 
40 

66 
39 

71 

50 

78 

60 

77 
58 

74 

44 

78 
43 

74 

60 

78 
63 

78 
70 

78 
68 

71 
44 

70 
54 

71 

55 

73 
45 

74 
44 

78 
69 

78 
44 

71.9 
»4.3 

FT  LAUMROALt   EXP  STA 

MAX 
MIN 

72 
49 

79 
47 

79 

51 

77 
47 

48 

34 

44 

32 

72 

37 

79 
44 

61 

31 

99 
14 

68 
42 

61 

33 

61 

38 

99 

31 

61 

29 

47 

40 

74 
46 

79 

48 

78 

53 

82 
61 

78 
56 

74 

58 

78 
60 

81 

61 

79 
42 

70 
50 

70 
48 

80 
90 

79 
41 

SI 
57 

79 
40 

72.1 
44.7 

FODT   MYERS  MB  AP 

MAX 
MIN 

68 

39 

76 

41 

76 
49 

68 

49 

47 

40 

72 
34 

76 

50 

99 
41 

99 

37 

61 

37 

98 
42 

99 

40 

97 
42 

61 

17 

64 

11 

71 
44 

77 
99 

81 
48 

78 

97 

73 
98 

63 
48 

81 
54 

78 
42 

72 

58 

71 

52 

76 
47 

7* 
41 

V. 

80 

55 

81 

95 

82 
58 

70.8 
44.6 

FOOT  PIERCE 

MAX 
MIN 

66 

43 

72 
43 

79 
90 

64 
44 

47 
17 

71 
18 

74 
47 

98 

37 

99 

31 

62 
11 

59 

38 

41 

39 

59 
19 

61 
14 

49 
14 

79 
41 

44 

50 

71 

49 

80 

54 

74 
94 

64 
49 

74 

56 

82 

40 

74 
60 

70 

53 

44 

48 

70 
47 

73 
91 

79 
69 

78 
60 

74 
58 

48.8 
44.5 

FOUNTAIN   3  S 

MAX 
MIN 

62 

29 

70 
27 

72 
39 

71 
49 

70 
41 

72 
41 

72 

50 

64 

30 

99 

28 

92 

29 

49 

33 

46 

39 

47 
49 

41 

27 

64 

28 

42 

40 

60 
24 

44 

29 

49 

42 

92 

33 

59 

29 

58 
36 

60 

50 

69 
44 

42 

39 

99 

33 

69 

34 

74 
41 

71 
42 

77 
44 

42 
41 

43.0 
14.4 

OAINCSVILLE   UNI    OF  FLA 

MAX 

MIN 

59 

30 

62 
3* 

69 
38 

72 
41 

60 
37 

44 

17 

72 
17 

74 
39 

94 
28 

91 
29 

91 
31 

90 
34 

98 
14 

59 
13 

42 
29 

49 
45 

41 

19 

40 

17 

70 
40 

68 
39 

56 

36 

61 
43 

42 

90 

69 
52 

56 
45 

42 

40 

43 
41 

47 
44 

75 
49 

79 
52 

79 
59 

63.7 
19.0 
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Table  5 -Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
JANUARY  1956 


MTAKKA   RIVER   ST  PARK 


Slation 

Day  Oi  M 

onth 
17 

Average 

1 

1 

2 

3 

1 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

I' 

6AINESVILLE  3  MSH 

MAX 

70 

70 

6* 

6« 

72 

74 

69 

92 

5? 

9« 

98 

96 

62 

64 

i2 

60 

69 

70 

44 

61 

42 

48 

62 

43 

62 

44 

34 

Ta 

T9 

34 

«9<3 

MIN 

20 

46 

28 

30 

49 

35 

^* 

30 

39 

31 

25 

26 

42 

32 

32 

•93 

37 

33 

42 

96 

51 

45 

34 

33 

48 

44 

44 

94 

9««4 

6LEN  ST  MARY  NURSERIES 

MAX 

67 

69 

62 

67 

73 

73 

62 

93 

92 

99 

64 

96 

63 

61 

69 

70 

44 

60 

94 

99 

60 

63 

62 

44 

73 

77 

79 

74 

44«8 

MIN 

22 

33 

** 

27 

29 

38 

28 

29 

48 

34 

28 

** 

49 

40 

33 

30 

34 

41 

49 

•  0 

34«2 

HIALEAH 

MAX 

76 

76 

69 

67 

72 

74 

71 

60 

69 

63 

61 

60 

63 

76 

80 

77 

81 

78 

72 

78 

80 

81 

72 

74 

72 

79 

7S 

7« 

79 

12  •4 

MIN 

** 

38 

40 

38 

** 

39 

55 

62 

58 

58 

62 

65 

63 

50 

49 

53 

42 

61 

41 

49«4 

NI6H  SPRINGS 

MAX 

62 

67 

70 

65 

66 

73 

74 

69 

92 

51 

57 

58 

61 

60 

69 

64 

60 

58 

43 

44 

62 

63 

99 

49 

74 

T8 

78 

72 

44il 

MIN 

20 

28 

30 

33 

26 

29 

42 

35 

30 

40 

98 

49 

39 

33 

38 

42 

50 

14«1 

MILLIARD 

MAX 

59 

65 

68 

58 

66 

72 

73 

96 

52 

50 

54 

59 

55 

98 

64 

69 

40 

67 

71 

62 

99 

92 

99 

3* 

60 

99 

43 

70 

77 

79 

71 

42.7 

MIN 

23 

22 

29 

42 

32 

32 

46 

30 

25 

27 

31 

34 

32 

30 

29 

39 

24 

24 

26 

30 

50 

46 

40 

32 

30 

34 

39 

44 

47 

ia<8 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 

74 

76 

78 

73 

66 

72 

77 

63 

64 

70 

64 

64 

60 

64 

71 

83 

81 

83 

79 

74 

80 

42 

84 

82 

78 

49 

79 

74 

80 

80 

T4<3 

MIN 

49 

29 

*^ 

99 

33 

** 

33 

27 

34 

*^ 

51 

64 

58 

99 

98 

61 

60 

91 

90 

49 

61 

59 

98 

44a7 

MYPOLUXO 

MAX 

73 

74 

77 

70 

70 

74 

77 

69 

98 

70 

64 

69 

62 

67 

70 

79 

80 

77 

82 

82 

79 

79 

88 

77 

69 

7S 

7* 

7» 

74 

60 

SO 

73a4 

MIN 

49 

36 

** 

*' 

26 

39 

40 

39 

34 

34 

38 

52 

61 

61 

" 

61 

64 

65 

63 

92 

50 

49 

67 

69 

62 

4«i8 

INVERNESS 

MAX 

6S 

71 

72 

68 

69 

72 

75 

59 

92 

95 

98 

96 

99 

64 

64 

48 

74 

77 

64 

73 

74 

69 

69 

46 

66 

48 

69 

78 

82 

77 

47>7 

MIN 

33 

** 

34 

35 

39 

49 

38 

** 

** 

** 

** 

** 

39 

38 

** 

50 

99 

19>6 

JACKSONVILLE  WB  AP 

MAX 

60 

66 

68 

59 

66 

72 

73 

54 

92 

90 

96 

99 

97 

98 

64 

96 

44 

74 

96 

94 

98 

41 

62 

41 

9« 

40 

47 

74 

79 

64 

42.3 

MIN 

** 

40 

49 

34 

32 

34 

39 

33 

29 

45 

32 

32 

37 

44 

41 

38 

** 

39 

43 

49 

38.0 

JACKSONVILLE  SEACH 

MAX 

5S 

58 

65 

59 

63 

73 

73 

59 

92 

90 

59 

99 

55 

91 

69 

63 

41 

57 

7* 

61 

90 

40 

41 

63 

94 

91 

94 

60 

72 

SO 

69 

44.4 

MIN 

36 

50 

35 

27 

^' 

34 

34 

32 

44 

38 

94 

47 

39 

34 

90 

** 

94 

** 

3S.2 

JACKSONVILLE  MB  CITY 

MAX 

62 

68 

69 

57 

66 

72 

72 

93 

53 

49 

96 

59 

94 

61 

64 

64 

97 

64 

72 

96 

54 

58 

40 

63 

41 

41 

49 

49 

74 

79 

64 

42.4 

MIN 

35 

29 

33 

38 

38 

47 

*^ 

** 

67 

90 

M.2 

JASPER  9  E^ 

MAX 

52 

65 

70 

72 

65 

64 

74 

73 

64 

98 

99 

60 

62 

60 

64 

63 

70 

70 

65 

90 

60 

40 

60 

60 

60 

48 

72 

It 

88 

78 

44.8 

MIN 

28 

22 

28 

30 

28 

28 

23 

35 

22 

30 

42 

29 

30 

34 

48 

49 

** 

M.» 

KEY  WEST  MB  CITY 

MAX 

70 

76 

74 

73 

67 

70 

78 

67 

68 

71 

67 

69 

67 

63 

72 

79 

79 

80 

73 

79 

•1 

80 

81 

77 

78 

T9 

79 

88 

82 

81 

73.9 

MIN 

60 

63 

65 

63 

61 

56 

56 

58 

60 

** 

54 

99 

51 

52 

^' 

** 

48 

41.8 

KISSIMMEE 

MAX 

65 

70 

70 

65 

64 

71 

76 

66 

53 

60 

58 

59 

98 

62 

65 

69 

74 

80 

75 

69 

75 

SO 

68 

69 

69 

70 

73 

74 

81 

79 

88.4 

MIN 

3A 

33 

38 

45 

38 

36 

49 

39 

29 

33 

31 

39 

34 

30 

30 

43 

43 

39 

53 

** 

41 

59 

56 

45 

42 

30 

45 

44 

90 

99 

41.4 

LA  BELLE 

MAX 

72 

77 

76 

69 

71 

73 

79 

65 

62 

65 

62 

60 

97 

66 

69 

80 

83 

82 

77 

67 

81 

82 

74 

74 

79 

77 

79 

81 

83 

83 

73.9 

HIN 

36 

39 

45 

42 

39 

32 

46 

36 

29 

31 

44 

39 

40 

32 

29 

43 

45 

50 

56 

48 

53 

61 

65 

55 

49 

** 

51 

53 

98 

44.6 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

MAX 

69 

72 

70 

63 

70 

72 

79 

70 

59 

58 

97 

94 

59 

63 

69 

79 

67 

74 

78 

67 

69 

78 

70 

79 

75 

68 

49 

79 

79 

79 

7» 

69.2 

MIN 

42 

38 

39 

29 

32 

*' 

38 

** 

29 

47 

36 

** 

60 

39 

** 

** 

52 

** 

40.9 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 

62 

67 

70 

61 

69 

73 

74 

69 

93 

52 

58 

9« 

97 

62 

42 

67 

48 

97 

60 

97 

40 

60 

43 

62 

49 

34 

78 

78 

71 

44.4 

MIN 

2A 

25 

32 

36 

34 

*^ 

31 

29 

29 

32 

39 

33 

30 

27 

40 

31 

" 

36 

30 

40 

49 

*l 

37 

16 

48 

** 

60 

** 

34.4 

LAKE  HIAHASSE 

MAX 

71 

61 

64 

70 

74 

94 

94 

57 

97 

97 

93 

61 

74 

49 

74 

78 

66 

65 

73 

77 

44 

63 

62 

67 

79 

77 

SO 

44.4 

MIN 

45 

" 

49 

39 

32 

35 

39 

39 

34 

30 

44 

** 

** 

** 

41.8 

LAKELAND  WB  CITY 

MAX 

64 

71 

61 

66 

70 

72 

59 

91 

96 

59 

50 

50 

64 

64 

7j 

64 

74 

74 

69 

64 

77 

78 

69 

44 

69 

47 

73 

74 

79 

n 

44.3 

MIN 

42 

42 

48 

48 

44 

*' 

*^ 

40 

32 

38 

38 

42 

38 

38 

38 

48 

99 

59 

44.9 

LAKE  PLACID  2  SH 

MAX 

70 

77 

77 

67 

69 

74 

76 

66 

99 

62 

96 

58 

64 

68 

74 

79 

81 

76 

73 

64 

81 

80 

79 

72 

7» 

79 

79 

a 

78 

71.8 

MIN 

39 

32 

40 

39 

42 

** 

** 

42 

33 

31 

39 

37 

29 

37 

*' 

44.1 

LIVE  OAK  2  ESE 

MAX 

66 

66 

70 

60 

67 

73 

73 

68 

92 

90 

98 

57 

94 

61 

64 

98 

40 

67 

42 

99 

92 

42 

99 

40 

68 

64 

-R 

77 

79 

49 

»>.4 

MIN 

20 

23 

30 

43 

30 

31 

48 

30 

26 

31 

32 

33 

33 

24 

24 

42 

28 

32 

52 

34 

29 

40 

50 

49 

42 

** 

34 

40 

49 

50 

92 

94.0 

LOXAHATCHEE 

MAX 

76 

78 

79 

72 

67 

72 

75 

75 

95 

66 

61 

61 

99 

63 

64 

77 

81 

83 

81 

72 

79 

85 

76 

72 

79 

7» 

74 

78 

80 

SO 

73.3 

MIN 

44 

46 

46 

44 

41 

33 

42 

42 

25 

30 

37 

36 

39 

33 

30 

35 

48 

98 

*^ 

** 

97 

61 

61 

** 

43 

** 

** 

61 

44.9 

MADISON 

MAX 

62 

66 

71 

60 

68 

74 

74 

59 

93 

51 

59 

fr7 

56 

62 

66 

64 

57 

67 

68 

90 

99 

49 

•2 

58 

99 

61 

•4 

7> 

77 

77 

48 

42.8 

MIN 

26 

29 

37 

41 

32 

38 

51 

30 

25 

30 

30 

34 

32 

27 

33 

45 

28 

** 

35 

28 

40 

48 

48 

43 

39 

49 

49 

52 

49 

37.3 

MARATHON   VACA  KEY 

MAX 

72 

76 

73 

72 

65 

69 

73 

67 

66 

69 

64 

*2 

63 

60 

70 

7« 

77 

78 

75 

72 

79 

79 

80 

80 

74 

79 

78 

74 

SO 

80 

72.4 

MIN 

56 

62 

64 

61 

55 

54 

54 

55 

50 

93 

54 

51 

91 

48 

47 

50 

99.7 

MARIANNA   CAA  AP 

MAX 

61 

69 

70 

60 

68 

71 

68 

59 

»4 

90 

49 

h» 

99 

60 

59 

9« 

68 

65 

44 

58 

49 

46 

90 

60 

97 

49 

71 

74 

74 

98 

64.9 

MIN 

22 

27 

42 

38 

31 

39 

43 

32 

29 

31 

37 

40 

39 

27 

27 

40 

40 

34.1 

MARIANNA   I  NO  SCHOOL 

MAX 

60 

71 

72 

62 

70 

73 

70 

63 

94 

91 

49 

46 

99 

61 

64 

99 

69 

69 

90 

63 

94 

48 

63 

60 

98 

64 

74 

79 

79 

u 

42.8 

MIN 

24 

26 

42 

38 

32 

45 

57 

29 

27 

29 

39 

40 

38 

25 

27 

45 

29 

42 

** 

37.5 

MAYO   9  NK 

MAX 

62 

67 

70 

67 

68 

74 

79 

63 

53 

51 

98 

56 

99 

61 

69 

60 

67 

68 

94 

58 

95 

62 

" 

60 

60 

74 

78 

78 

70 

63.9 

MIN 

21 

22 

29 

41 

30 

34 

53 

31 

24 

29 

29 

32 

29 

26 

23 

38 

30 

31 

37 

49 

48 

** 

35.5 

MELBOURNE 

MAX 

62 

70 

70 

64 

64 

68 

92 

60 

98 

50 

98 

M 

63 

71 

69 

80 

76 

63 

68 

61 

78 

65 

62 

49 

71 

71 

80 

70 

67.4 

MIN 

40 

45 

50 

49 

40 

39 

49 

33 

34 

38 

40 

39 

36 

42 

48 

61 

62 

*' 

69 

** 

47.6 

HERRITT  ISLAND 

MAX 

62 

69 

72 

62 

63 

68 

72 

68 

91 

98 

57 

5a 

92 

60 

62 

66 

70 

77 

69 

63 

69 

79 

67 

64 

62 

47 

71 

73 

79 

72 

64.3 

MIN 

40 

39 

46 

41 

42 

50 

42 

31 

34 

36 

40 

38 

38 

39 

43 

44.8 

MIAMI   BAY  FRONT 

MAX 

73 

74 

73 

70 

67 

62 

75 

62 

60 

69 

64 

64 

68 

63 

49 

79 

77 

77 

79 

77 

77 

81 

72 

72 

71 

73 

77 

77 

71.4 

HIN 

51 

50 

60 

56 

46 

45 

52 

48 

42 

41 

47 

46 

42 

38 

40 

49 

94.3 

MIAMI  BEACH 

MAX 

72 

72 

75 

72 

68 

71 

77 

72 

61 

69 

69 

63 

62 

69 

69 

77 

74 

75 

78 

72 

75 

77 

SO 

73 

70 

70 

72 

72 

79 

79 

71.7 

MIN 

54 

62 

62 

59 

46 

47 

53 

49 

43 

45 

48 

45 

44 

42 

43 

94 

61 

62 

62 

66 

70 

65 

** 

** 

** 

70 

70 

S7.1 

MIAMI    HB  AIRPORT 

MAX 

74 

74 

77 

70 

67 

72 

79 

62 

60 

68 

63 

62 

60 

63 

67 

80 

78 

80 

77 

68 

77 

81 

81 

73 

79 

73 

79 

79 

77 

79 

72.2 

MIN 

50 

55 

57 

30 

46 

42 

51 

44 

41 

46 

41 

42 

39 

40 

48 

53.2 

MIAMI   WB  CITY 

MAX 

72 

75 

74 

67 

66 

72 

7a 

60 

99 

67 

61 

60 

58 

62 

67 

79 

It 

74 

76 

66 

79 

78 

76 

71 

69 

71 

73 

73 

79 

78 

70.3 

MIN 

51 

58 

60 

52 

49 

44 

53 

45 

42 

42 

46 

44 

42 

39 

42 

53 

61 

54.9 

MILTON  EXP  STATION 

MAX 

60 

69 

72 

61 

69 

72 

67 

60 

93 

52 

91 

44 

57 

60 

61 

59 

68 

69 

48 

58 

96 

65 

54 

60 

98 

67 

70 

71 

69 

94 

60.9 

MIN 

20 

34 

46 

36 

26 

47 

53 

29 

27 

28 

37 

38 

33 

23 

25 

43 

14.6 

MQNTICELLO  2  S 

MAX 

63 

67 

75 

67 

71 

75 

76 

62 

59 

94 

59 

98 

98 

63 

64 

63 

58 

68 

69 

56 

58 

48 

63 

56 

61 

61 

64 

72 

79 

77 

67 

63.9 

MIN 

25 

28 

36 

39 

34 

40 

51 

28 

25 

31 

32 

32 

27 

31 

42 

33 

27 

^2 

46 

33 

40 

34.7 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MAX 

67 

69 

74 

75 

67 

67 

72 

77 

99 

99 

64 

62 

99 

97 

63 

67 

76 

77 

81 

80 

76 

63 

80 

80 

73 

71 

69 

71 

72 

77 

81 

70.9 

MIN 

40 

41 

43 

45 

34 

35 

37 

44 

28 

32 

33 

34 

34 

32 

32 

34 

43 

48 

49 

58 

90 

59 

*^ 

** 

** 

*^ 

58 

60 

43.8 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

66 

73 

73 

70 

67 

72 

79 

70 

99 

61 

58 

59 

95 

62 

64 

76 

72 

74 

79 

79 

69 

•0 

SO 

76 

69 

47 

69 

74 

76 

B3 

78 

70.2 

MIN 

33 

31 

39 

43 

40 

33 

48 

40 

31 

28 

37 

33 

36 

27 

28 

43 

iO 

38 

56 

51 

44 

49 

59 

57 

44 

41 

39 

49 

54 

S3 

96 

42.0 

MT  PLEASANT 

MAX 

61 

68 

72 

64 

69 

71 

70 

60 

55 

50 

54 

50 

56 

61 

65 

62 

59 

69 

69 

90 

98 

55 

65 

65 

60 

59 

67 

71 

76 

79 

60 

•2.8 

MIN 

31 

28 

40 

40 

32 

43 

S3 

29 

27 

28 

33 

38 

36 

28 

28 

47 

27 

34 

49 

38 

28 

44 

49 

45 

44 

32 

36 

41 

44 

99 

42 

37.7 

MAX 
MIN 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
JANUARY  1956 


Day 

0(  Mo 

nth 

0 

Slallon 

•  1 

3 

*  1 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13  1 

14 

15 

16  1 

"l 

18 

19  j 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

NAPLES 

MAX 

HIN 

43 

74 
48 

73 

49 

68 

51 

69 
46 

68 

40 

72 
56 

68 

44 

99 

38 

65 
43 

49 

44 

58 

97 

61 

71 
46 

n 

60 

78 

50 

74 

57 

72 
61 

64 

51 

SO 

59 

76 
63 

73 
63 

69 

57 

73 

50 

47 

74 

00 

81 

82 

70i2 
90  •6 

NEK  SMrKNA  BEACH   1.  N 

MAX 
MIN 

eo 

33 

67 
32 

67 
36 

63 
44 

69 

35 

73 
36 

79 
49 

72 
38 

53 
29 

91 
26 

60 
36 

60 

59 

58 

65 

74 

39 

64 

41 

67 
35 

80 
48 

70 
49 

69 

68 

75 

65 

60 

57 

64 

69 
48 

74 

80 

77 
52 

66>4 
40  s  8 

NICtVILLE 

MAX 
MIN 

OASIS  FISHINO  LODGE 

MAX 
HIN 

M 

40 

71 
37 

76 
42 

6« 

56 

69 

71 

77 

72 
42 

98 

64 

59 

62 

62 

65 

68 

78 

70 
35 

81 

42 

82 

77 

67 

80 

84 

77 

49 

78 

72 

78 

48 

70 
49 

81 

50 

7. 
47 

71.8 
42«3 

OCALA 

MAX 

»8 

73 

73 

67 

70 

73 

77 

73 

96 

57 

61 

60 

58 

65 

65 

69 

65 

38 

71 
36 

74 

63 
46 

66 

47 

71 

63 

44 

65 

60 

7S 
44 

77 
40 

80 

55 

7» 
59 

68>1 
41  •6 

OCALA  2  NE 

MAX 

6« 

72 

72 

62 

69 

74 

77 

66 

54 

58 

60 

60 

57 

63 

66 

69 

61 

72 

76 

63 

69 

67 

71 

60 

65 

64 

67 

74 

37 

70 

42 

82 
49 

64 

92 

67al 
36 

0KEEO10SEE  HRCN  &ATe  6 

MAX 
MIN 

6» 

67 

70 

70 

63 

69 

68 

74 

56 

55 

61 

59 

57 

56 

60 

68 

51 

73 

66 

50 

79 

74 

56 

72 

63 

72 
62 

75 

72 

67 

47 

72 

68 

52 

74 

00 

79 
40 

47a2 
46i7 

ORLANDO   HATER  PLANT 

MAX 

69 

72 

72 

69 

65 

70 

79 

69 

52 

57 

67 

57 

56 

63 

64 

75 
46 

72 
45 

75 
41 

79 
54 

69 
47 

69 

71 

78 

68 
56 

68 

64 

40 

7» 

48 

78 

52 

81 

53 

78 
94 

48«6 
44*3 

ORLANDO   MB  AIRPORT 

MAX 

6i 

72 

71 

62 

66 

70 

75 

99 

52 

57 

57 

57 

55 

63 

63 

75 
46 

69 

49 

75 

39 

79 
54 

44 

47 

64 

41 

71 

78 

58 

68 
48 

65 

69 

42 

48 

39 

79 

75 

81 

72 

67.2 
42.9 

PALATHA 

MAX 

61 

65 

67 

59 

66 

70 

73 

66 

51 

90 

57 

59 

S3 

58 

64 

64 

45 

60 

67 

73 

67 

59 

62 

44 

63 

43 

57 

61 

70 
44 

79 
48 

79 

52 

77 
53 

64.0 
41 .0 

PANAMA  CITY 

MAX 

69 

62 

64 

67 

7J 

94 

i» 

49 
40 

62 

67 
32 

69 

40 

70 
40 

31 

49 

99 
44 

60 

99 
34 

78 

44 

PENSACOLA  CAA  AP 

MAX 

5« 

67 

75 

61 

68 

41 

71 

52 

68 

55 

54 

30 

S3 
31 

46 

42 

39 

57 
34 

93 

60 

to 

39 

5« 

33 

58 

40 

65 

48 

36 

54 

54 
45 

67 

51 
42 

58 
40 

60 
34 

60 
40 

44 

72 

40 

4S 

*4 

90.9 
40.1 

PENSACOLA  MB  CITY 

MAX 
MIN 

»4 

32 

67 

70 
52 

61 
41 

67 
42 

70 

52 

68 

43 

S4 

32 

54 

30 

53 
31 

4« 

38 

42 

39 

56 

34 

48 
30 

59 
37 

60 
38 

51 
33 

64 

43 

63 

39 

48 

36 

52 
38 

64 

45 

48 
49 

53 
43 

42 

9> 

37 

S7 
41 

43 

50 

70 

68 

9* 

98.3 
48  .7 

PLANT  CITY 

MAX 
MIN 

6B 

32 

75 
32 

75 
36 

68 
42 

69 

35 

73 
37 

77 

50 

64 

38 

55 
29 

60 
32 

59 

33 

57 

37 

54 

35 

69 

29 

69 

30 

75 

72 
46 

77 

79 

51 

68 

67 

78 

79 

75 
54 

69 

47 

47 

41 

78 
37 

79 
44 

79 
50 

84 

53 

79 
94 

78.2 
41  .9 

POMPANO  BEACH 

MAX 
MIN 

71 
^7 

7» 

50 

77 
53 

68 
49 

67 
37 

7S 

35 

7« 

41 

69 
44 

59 

29 

67 

33 

64 

43 

64 

37 

60 
36 

64 

32 

68 

28 

76 

36 

78 

78 

50 

82 

79 
62 

74 

78 

83 

79 

71 
62 

79 
52 

71 

50 

7» 

77 

78 

70 

73.8 
40.0 

PUNT A  60RDA 

MAX 
MIN 

74 

42 

78 
44 

77 
47 

72 
45 

73 
44 

77 
40 

78 

52 

66 

42 

65 

39 

64 
43 

60 
48 

56 
41 

56 
44 

67 
39 

66 

35 

73 

50 

77 
54 

82 
48 

74 

58 

72 
56 

69 

50 

81 

54 

78 
41 

72 
62 

76 

57 

7» 
49 

7* 
44 

78 

51 

n 

80 
56 

81 
62 

73.8 
48.9 

QUINCY  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

62 
26 

68 
26 

73 
36 

66 
41 

69 
40 

73 
42 

72 
50 

64 

30 

53 
28 

52 
30 

55 
33 

51 
38 

56 

35 

63 
29 

65 
26 

63 
46 

69 

28 

68 

33 

69 

51 

91 
36 

61 
28 

92 
41 

45 
49 

62 
44 

61 

43 

59 

32 

69 
34 

71 

72 

74 

69 

41.2 

97.2 

RAIFORD  ST  PRISON 

MAX 

63 

68 

72 

70 

69 

72 
31 

79 

73 

55 

52 

58 

60 

59 
35 

63 

65 

65 

36 

61 

30 

68 

31 

71 
54 

44 

34 

99 

31 

60 

38 

43 

53 

61 

50 

63 

42 

41 

37 

44 

12 

74 

78 

80 

7* 

44.0 

14.5 

ROYAL   PALM  RANGER  STA 

MAX 

75 

77 

78 

72 

68 

72 

77 

67 

65 

70 

65 

65 

63 

65 

69 

76 

39 

80 
54 

89 

50 

80 

52 

80 
61 

79 

58 

78 

58 

80 

59 

81 
63 

75 
60 

74 

50 

.  1* 
44 

77 

78 

80 

7«.l 
44.7 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 

61 

64 

69 

61 

66 

73 

75 

63 

54 

51 

58 

57 

56 

54 

65 

ft2 

*4 

61 

34 

H 

33 

74 

47 

44 

41 

55 

35 

43 

40 

44 

54 

63 
49 

58 
45 

»4 

38 

44 

3S 

47 

4§ 

71 

•1 

59 

13 

41.1 
90.4 

SAINT  LEO 

MAX 
MIN 

bi 

35 

71 
36 

71 

61 

68 

43 

71 

74 

60 

51 

56 

56 

53 

52 

62 

67 

75 
*7 

66 

43 

7* 

41 

74 

55 

45 
48 

69 
40 

78 
47 

77 
41 

64 

59 

•4 

48 

47 

43 

ta 

41 

T» 

77 

82 

72 

47.3 
44.2 

SAINT  HARKS  t  SE 

MAX 

it 

25 

61 

29 

64 

62 

64 

72 
41 

74 

70 

56 

S3 

58 

55 

55 

56 

96 

63 
*4 

60 

28 

63 

33 

64 

51 

42 

35 

60 
30 

42 

39 

99 
48 

58 
48 

61 

40 

43 
31 

60 

33 

49 

44 

48 

44 

90 

41.5 
14.0 

ST  PETERSBURG 

MAX 
MIN 

65 

70 

68 
^ 

59 
53 

63 

67 

47 
HI 

71 

68 

52 

57 

51 

91 

51 

58 

64 

71 

50 

69 
49 

77 
49 

72 
60 

41 

53 

69 

48 

78 
52 

74 
43 

63 

57 

63 
49 

69 
49 

49 

47 

7S 

77 

77 

T* 

65.9 
40.4 

SANFORO 

MAX 

63 

70 

73 

68 

69 

72 

75 

72 

54 

62 

59 

59 

57 

61 

64 

75 
44 

72 
44 

74 

35 

79 

51 

70 
47 

67 
41 

71 
47 

79 

52 

68 

56 

64 

48 

43 
44 

48 

41 

71 

49 

78 
47 

8S 
49 

>6 

54 

68.7 
41  .9 

SARASOTA 

MAX 

67 

74 

72 

46 

65 

71 

72 

67 

5« 

60 

57 

52 

53 

60 

66 

46 

66 

51 

78 
45 

76 

59 

48 

57 

67 
47 

79 

51 

77 
65 

69 

57 

65 
48 

69 
44 

7* 

40 

78 

70 

78 

78 

68.7 
44.9 

SECOTAN 

MAX 

65 

68 

72 

70 

70 

69 

76 

60 

55 
20 

35 
28 

57 

60 

57 

65 

64 

69 

38 

60 
26 

70 
30 

47 

52^ 

95 

30 

61 
26 

41 

38 

*4 

49 

61 

48 

62 

38 

41 

29 

45 
29 

74 

74 

70 

47 

44.8 
13.2 

SOUTH  MIAMI    3  N 

MAX 
MIN 

73 
48 

75 

75 
^4 

69 

67 

72 
40 

79 

61 

60 

69 

63 

62 

M 

62 

68 

7« 

39 

79 

50 

78 
52 

81 

57 

74 

61 

70 
56 

81 
41 

80 

42 

81 
64 

71 
62 

74 
52 

74 

51 

79 
90 

74 

70 

70 

72.3 
49.5 

STUART 

MAX 

MIN 

68 
^3 

73 
43 

76 
49 

68 

66 

72 
J7 

79 

70 

69 

64 

61 

62 

60 

64 

65 

75 
40 

71 
56 

76 
46 

80 

57 

74 

58 

66 

51 

74 

51 

82 

64 

74 
62 

71 
57 

44 

40 

70 
47 

To 

74 

78 

79 

70.9 
48.2 

SUNN  I LAND 

MAX 
MIN 

73 
40 

77 
41 

78 

7S 
41 

69 

73 

31 

76 

65 

61 

65 

62 

61 

60 

62 

79 

75 
39 

80 
55 

B2 
42 

81 
51 

77 
60 

70 
51 

82 
54 

80 

59 

79 
64 

72 

59 

71 
47 

74 

40 

78 

72.4 
^.6 

TALLAHASSEE  V8  AP 

MAX 
MIN 

60 

23 

66 

26 

71 
36 

60 
42 

67 

30 

71 

35 

72 
45 

95 

94 

50 
31 

55 

50 

54 

60 

63 

63 
41 

57 
31 

68 

35 

69 

40 

44 

31 

59 

30 

51 
43 

65 

50 

59 
47 

60 

40 

99 

33 

44 

34 

71 
43 

73 

77 
50 

97 
49 

41.3 
14.2 

TAMIAMI    TRL  *0  MI  BEND 

MAX 

MIN 

75 
48 

76 

50 

76 

50 

78 

48 

72 
41 

69 

38 

7« 

40 

7* 

47 

66 
3£ 

63 

68 

63 

66 

63 

66 

71 
42 

76 

52 

81 

52 

80 
54 

83 

58 

79 

58 

44 

54 

80 
61 

82 
65 

79 
64 

71 

53 

7» 

50 

77 

76 

77 

81 

73.8 
48.7 

TAMPA  KB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

65 

37 

69 
36 

69 
41 

61 
49 

64 

42 

69 

41 

74 

53 

59 

39 

92 

58 

53 

50 

49 

41 

58 

63 

70 
46 

67 

48 

77 
41 

71 
54 

43 

48 

69 
45 

74 

51 

73 

61 

64 

47 

64 

50 

69 
49 

60 

41 

79 

77 

77 

71 

49.7 
44.9 

TARraN  SPRINGS 

MAX 
MIN 

5fl 

33 

60 
35 

6. 

34 

65 

39 

60 
4^ 

61 
40 

64 

43 

70 

52 

37 

53 

57 

51 

SO 

48 

55 

63 
40 

72 
43 

61 

41 

7» 
44 

73 
48 

60 
44 

47 
43 

76 

59 

76 
54 

58 
48 

62 
49 

43 

40 

49 

74 

77 

77 

43.9 

42.7 

TAVERNIER 

MAX 
HIN 

72 

57 

74 
62 

75 
64 

71 
50 

•< 

53 

69 

51 

71 
52 

68 

64 

47 

62 

64 

65 

63 

66 

T3 
48 

78 

56 

74 

60 

79 

65 

78 
67 

72 
63 

79 

71 

79 
72 

80 
72 

78 

68 

74 
60 

7» 

50 

74 

75 

78 

78 

72.3 
98.8 

TITUSVIU.E  2  M 

MAX 
MIN 

•4 

33 

6« 
33 

TJ 
41 

61 
44 

69 

39 

71 
37 

76, 

70 

99 

99 

58 

60 

5* 

62 

6« 

76 
42 

73 
44 

71 

37 

52 

77 
46 

62 
41 

68 
46 

82 
60 

67 
56 

61 

47 

62 
44 

44 

34 

74 
49 

74 
49 

82 
40 

80 
94 

48.9 
43.1 

VINICE 

MAX 

MIN 

•6 

37 

73 

69 

65 

64 

69 

71 

66 

97 

60 

58 

54 
42 

59 
48 

58 
39 

65 
35 

71 
44 

70 
S3 

78 
46 

75 

58 

65 

58 

62 
48 

77 
53 

75 
60 

68 
60 

64 

50 

68 
47 

71 
40 

77 
47 

70 
91 

77 
54 

70 
98 

48.0 
47.5 

VERO  BEACH  CAA  AP 

MAX 
HIN 

6« 
41 

73 
42 

79 
50 

»♦ 
49 

•« 

38 

70 
38 

74 

50 

57 
40 

52 
31 

62 

33 

58 

36 

60 

39 

58 
39 

62 
37 

63 
35 

75 
44 

64 

52 

74 
48 

79 

60 

70 
54 

64 
48 

75 
54 

81 
63 

71 
59 

67 

54 

61 

48 

48 

44 

74 

53 

74 
41 

81 
44 

72 
41 

48.1 

♦7.3 

NAUOtULA  2  NN 

HAX 

68 

30 

74 

34 

74 
39 

69 
41 

67 

37 

72 
32 

78 
45 

69 

35 

56 

26 

62 
29 

60 
40 

52 
49 

54 

39 

62 
28 

67 

26 

76 
41 

72 
50 

78 
41 

81 

53 

77 
55 

69 
44 

81 
48 

81 

57 

72 

58 

69 
48 

68 
40 

71 
37 

75 
46 

78 
47 

83 
48 

79 
54 

70.3 
41.8 

VEST   PALM  BtACH 

MAX 

MIN 

S*o  Rolaronca  Not««  Following  Station  Indox 
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Tabto  5-ContiBued 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORID* 
JANUARY  1956 


Day  Of  Month 


aialion 

1 

2 

3 

7  8 

12 

13  f 
13 

15 

16 
lb 

I7I 

i 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

MAX 
MIN 

72 
48 

7S 
53 

76 
54 

67 
51 

66 

43 

71 
40 

74 
49 

60 
43 

55 

31 

6« 

34 

60 
42 

61 
41 

2S 

62 
36 



64 
37 

75 
40 

76 

57 

77 
54 

81 

59 

79 
61 

S7 
56 

77 

60 

82 

65 

70 
64 

68 

58 

69 

51 

72 
50 

79 
59 

76 

63 

78 
63 

SO 
64 

70.6 
50.4 

M INTER  HAVEN 

MAX 
MIN 

63 
41 

66 

38 

72 
44 

72 
47 

62 
44 

67 

39 

72 
49 

74 
42 

57 
33 

53 
35 

59 

38 

58 
*1 

54 

38 

54 

37 

62 
32 

66 

43 

74 

48 

66 

43 

76 

62 

79 
50 

66 

44 

65 
47 

78 
60 

78 

57 

69 

47 

69 
45 

66 

41 

70 
4*1 

76 

52 

78 
56 

82 
59 

67.7 
44.8 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3  -  ? 

0  0  (J 

BAY  LAKE 

EVAP 

* 

.13 

.10 

.09 

.09 

.17 

.13 

.07 

.10 

.13 

.09 

.15 

.09 

.07 

.05 

.07 

.15 

.08 

.15 

.09 

.10 

.04 

.09 

.12 

.07 

.12 

.11 

.11 

.15 

.12 

B3.13 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

.12 

.12 

.07 
80 

.10 

305 

.22 
253 

.14 
128 

.09 
223 

.13 
332 

.18 
299 

.15 
289 

.07 

250 

.14 

271 

.12 
289 

.12 

170 

.12 
115 

.10 
204 

.12 
136 

.13 
139 

.12 

216 

.15 
150 

.17 
115 

.01 
190 

.10 

256 

.13 
133 

.02 

107 

.07 

.14 

.13 

155 

.10 

.14 

.13 

3.65 
B6206 

CLEWISTON  US  ENGRS  (a) 

EVAP 

UAX 

KIN 

.16 

67 
55 

.11 
63 
54 

.05 
67 
55 

.10 
69 
57 

.19 
63 
49 

.10 
60 
49 

.07 
63 
49 

.08 
64 
45 

.15 
59 
45 

.15 
54 
43 

.15 
56 
43 

.11 
58 
48 

.11 

56 
46 

.09 
54 
45 

.10 
48 
38 

.09 
60 
45 

.07 
64 
48 

.06 
68 
55 

.08 

69 
56 

.07 
70 
58 

.14 

72 
61 

.04 

62 
52 

.04 

71 

60 

.07 
71 
61 

.03 

69 
63 

.10 

67 
55 

.14 

66 
56 

.07 
68 
55 

.10 

70 
51 

.06 
73 
59 

.08 
75 
62 

2.96 
64.4 
52.2 

fT  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

.10 
40 

.11 
22 

.11 
20 

.10 
21 

.16 
71 

.13 
41 

.09 

27 

.13 
75 

.12 
62 

.13 
54 

.13 
58 

.12 
54 

.08 
54 

.10 

55 

.09 
23 

.08 

20 

.13 

59 

.07 
17 

.12 

29 

.12 
64 

.11 

23 

.06 
40 

.06 
44 

.14 

86 

.07 
42 

.09 
35 

.14 

69 

.18 
64 

.08 
83 

.19 

67 

.13 
48 

3.47 
1467 

GAINESVILLE  3  WSW 

EVAP 
WIND 
UAX 
UIN 

.11 

29 
60 
32 

.07 
18 
62 
32 

.06 
19 
64 
32 

.15 
76 
64 
48 

.17 
55 
63 
30 

.09 
41 
67 
37 

.20 

65 
72 
53 

.20 
109 
64 
33 

.12 
81 
53 
31 

.13 

95 
52 
30 

.11 
90 
61 
29 

.10 

59 
61 
32 

.11 
80 
60 
31 

.11 

27 
61 
32 

.07 
43 
64 
32 

.13 

60 
64 
45 

.09 
55 
62 
41 

.10 
25 
64 
38 

.04 

77 
66 
53 

.10 
97 
66 
43 

.22 
47 
62 
36 

.07 
67 
60 
44 

37 
62 
61 

.03 
84 

61 
55 

.08 
56 
66 
46 

.09 

35 
66 
40 

.10 
35 
67 
39 

.14 
47 
74 
44 

.14 

44 
77 
52 

.17 
49 
78 

52 

.05 
69 
76 
61 

B3.46 
1771 
64.5 
40.8 

aiALEAH 

EVAP 
WIND 

* 

.27 

49 

.13 
29 

.17 
74 

.09 
34 

.12 
24 

.12 
68 

.17 

62 

.11 
44 

.16 

73 

.09 
47 

.06 
54 

.09 

50 

.10 
24 

.10 

20 

.10 
47 

.12 
20 

.10 
38 

• 

53 

36 

* 

26 

.38 
64 

.19 

68 

.07 
40 

.08 
27 

.14 

58 

.13 
41 

.17 
111 

.16 

76 

.16 
41 

.12 
47 

3.70 
1445 

LAKE  PLACID  2  SK 

EVAP 
WIND 

13 

.03 
7 

.10 
7 

.14 

33 

.13 

31 

.08 
12 

.05 
23 

.16 
44 

.08 

37 

* 
• 

.23 
79 

.06 

35 

.07 

36 

.07 
19 

.06 
12 

.07 
28 

.06 
18 

.11 

15 

.12 
29 

.10 
12 

.06 
9 

.03 
14 

.10 

33 

.21 

15 

.10 

9 

* 
« 

.23 
37 

.08 
17 

.11 

20 

.12 
14 

.13 

23 

B2.99 
681 

LOXAHATCEEE 

EVAP 

.08 

.08 

.11 

.10 

.12 

.11 

.23 

.11 

.10 

.10 

.10 

.09 

.02 

.10 

.09 

+ 

« 

.17 

.08 

.10 

.13 

« 

* 

.14 

.04 

.13 

.10 

.09 

.08 

.07 

.07 

2.74 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

ETAP 
WIND 

.16 

65 

.10 

45 

.09 
32 

.13 

36 

.15 
46 

.14 

35 

.08 

28 

.14 
64 

.13 

50 

.09 
43 

.13 

51 

.10 
38 

.06 
45 

.09 
49 

.09 
27 

.10 

SO 

.15 
126 

.10 

39 

.13 
40 

.18 
110 

.16 

50 

.05 
58 

.11 

59 

.16 
131 

.10 

36 

.09 

33 

.17 

66 

.15 

79 

.13 
85 

.15 

59 

.15 
47 

3.76 
1722 

OKEECHOBEE  RRN  GATE  6 

EVAP 

.15 

.13 

.07 

.16 

.24 

.16 

.08 

.23 

.15 

.15 

.25 

.14 

.15 

.12 

.10 

.07 

.12 

.12 

.16 

.14 

.16 

.02 

.07 

.12 

.14 

.23 

.13 

.04 

.14 

.19 

B4.27 

ORLANDO  WATER  PLANT 

EVAP 
WIND 

.08 

25 

.06 
17 

.08 

15 

.11 

53 

.13 

59 

.07 
18 

.09 
38 

.14 

77 

.10 

53 

.11 
66 

.08 
47 

.07 
38 

.07 
47 

.04 
46 

.08 
2 

.07 
33 

.12 
46 

.06 
23 

.06 
28 

.09 
45 

.06 
38 

.04 
41 

.05 
38 

.10 

38 

.10 
42 

.08 
37 

.09 
31 

.09 
33 

.08 

20 

.09 
16 

.08 
31 

2.57 
1141 

SUNNILAND 

ETAP 
WIND 

.08 

66 

.04 

30 

.08 

23 

.18 

102 

.12 

119 

.08 

61 

.11 

93 

.12 
131 

.12 
96 

.12 
130 

.06 
122 

.11 
83 

.07 
120 

.07 

60 

.09 
42 

.06 
92 

.11 
61 

.11 

53 

.13 
94 

.09 
81 

.06 
86 

.03 
91 

.16 

.02 
• 

.05 
258 

.13 
100 

.10 
54 

.12 
91 

B2.90 
B2590 

TAJIIAHI  TRL  40  VI  BEND 

EVAP 

.10 

.10 

.08 

.07 

.14 

.08 

.09 

.08 

.09 

.12 

.10 

.08 

.06 

.08 

.07 

.08 

.09 

.11 

.10 

.11 

.10 

.08 

.08 

.11 

.03 

.07 

.11 

.13 

.09 

.14 

.10 

2.87 

VERO  BEACH  CAA  AIRPORT 

EVAP 

.27 

.03 

.08 

.14 

.25 

.12 

.13 

.18 

.21 

.18 

.26 

.18 

.16 

.13 

.13 

.09 

.16 

.14 

.10 

.27 

.07 

.21 

.21 

.23 

.21 

.18 

.14 

.09 

.20 

.21 

.08 

5.04 

UAX  and  UIN  In  Table  6  refer  to  extremes  of 
temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 
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STATION  INDEX 

FLOfilOfl 
JANUAfiV  1956 


Station 

Index  No 

County 

1 

J 

Longitude 

g 

0 
• 

Q 

Obaar- 
vatioD 
time 

Obeerver 

Refei 

to 
tabloe 

Station 

Index  No. 

County 

O 

2 

JS 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 
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1 

0 

Temp. 

Predp. 

APAUICHICOCA  we  CITV 

0211 

FRANKLIN 

5 

39  ** 

8*  39 

13 

MIO 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

LONGBOAT  KEY 

MANATEE 

5 

27  25 

6P 

G.  W.  HERRINGSHAW 

2  156 

AftCAOlA 

OE  SOTO 

5 

27  1*. 

TO 

6P 

6P 

UAtlO   '.TAT  ton  WAPG 

2  3  5 

LOXAHATCHEE 

5162 

PALM  BEACH 

26  41 

60  16 

14 

6P 

6P 

C.  A.  KING 

C 

AVON  PARK 

0369 

HIGHLANDS 

27  36 

61  30 

1*5 

6P 

6P 

J.  WILEY  COTHRAN 

2  3  5 

C 

LYNNE  4  SE 

5237 

MARION 

8 

29  10 

81  52 

90 

MID 

OTIS  B-  FORT 

c 

BAHTCM 

04T8 

POLK 

5 

27  5* 

61  50 

125 

5P 

5P 

CITY  OF  BARTOW 

2  3  5 

MADISON 

MADISON 

10 

30  28 

7P 

T.  C.  MERCHANT 

2  3  5 

a**  L»tt 

0520 

HILLSeOROUVI 

5 

26  0* 

82  30 

51 

7A 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

3  6 

MARATHON  VACA  KEY 

MONROE 

5 

2*  43 

6P 

U.S.  PUB. HEALTH  SVC 

BCLLC  OlAOC  EUP  ST* 

Mil 

PALM  BEACH 

7 

26  *0 

80  36 

16 

BA 

BA 

EVERGLADES  EXP  STA 

2  3  5  6 

MARIAWA  CAA  AP 

JACKSON 

1 

30  50 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

etLLC  GLADE  MtN  GATE  * 

PALM  BEACH 

26  *2 

80  43 

31 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C 

KARIANMA    IND  SCHOOL 

5372 

JACKSON 

1 

30  *5 

65  17 

120 

5P 

5P 

FLA.   IND. S. FOR  BOYS 

2  3  5 

SIG  OINC  XET  tf«4 

07*7 

MONROE 

5 

2*  *0 

81  21 

6 

6P 

6P 

WALTER  ZIEGNER 

2  9  5 

HARINELAND 

5391 

FLAGLER 

2 

29  *0 

61  13 

10 

MIO 

MARINE  STUDIO  INC 

c 

eiTMLO 

0758 

ORANGE 

« 

20  33 

61  06 

65 

MIO 

MRS. MILDRED  M.GROSE 

MAYO  5  NW 

5539 

LA  FAYETTE 

5 

30  06 

63  14 

6P 

ROBERT  L.  ANN IN 

2  3  5 

BLACKMAM  *  MNU 

OKALOOSA 

5 

30  37 

86  42 

200 

MID 

MRS.  S.  YOUNGBLOOD 

MELBOURNE 

BREVARD 

2 

28  05 

5P 

RADIO  STATION  WmB 

BLOUHISTOWN  2  SC 

CALHOUN 

1 

30  26 

85  02 

51 

7A 

7A 

JOHN  PURIFOY 

2  3  5 

MEHRITT  ISLAND 

BREVARD 

2 

26  21 

6P 

RICHARD  E.  DEWEY 

2  3  5 

BOCA  DAT  ON 

08*5 

PALM  BEACH 

2 

26  21 

BO  05 

15 

MID 

HAROLD  A.  TURNER 

c 

MIAMI  BAY  FRONT 

5653 

DADE 

2 

25  47 

60  11 

8 

5P 

5P 

CITY  OF  MIAMI 

2  3  5 

BRAOeNTON  EXP  STA 

04*0 

MANATEE 

3 

27  29 

82  33 

BA 

8A 

GULF  COAST  EXP  STA 

2  3  5 

MIAMI  BEACH 

5656 

DAOE 

2 

25  47 

60  08 

9 

5P 

5P 

LIFE  GUARD  PATROL 

2  3  5 

BftANfOftD 

0975 

SUWANNEE 

10 

29  58 

62  56 

HID 

MRS.    BEULAH  STANLEY 

MIAMI  WB  AIRPORT 

DAOE 

2 

25  49 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

BAISTOL 

1020 

LIBERTY 

1 

30  26 

160 

MID 

MISS  ELMA  SMULER 

• 

MIAMI  WB  CITY 

DAOE 

* 

25  47 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

BflOOKSVILLC  CHIN  HILL 

HERNANDO 

5 

20  37 

275 

5P 

W-CENT  FLA  £XP  STA 

MILTON  EXP  STATION 

SANTA  ROSA 

5 

30  47 

lo9 

5P 

AGR.  EXP,  STATION 

SUS»«ELL  2  E 

1163 

SUMTER 

5 

26  *0 

82  05 

75 

6P 

6P 

MRS.  A.  H.  NELSON 

2  3  5 

MONTKELLO  2  S 

5679 

JEFFERSON 

5 

30  32 

63  52 

5P 

5P 

A.   M.  PHILLIPS 

2  3  5 

CAMP  BLANOIMG 

121B 

CLAY 

8 

29  59 

61  59 

190 

5P 

TOWY  r  .  EDWARDS 

2  3  5 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

5695 

GLADES 

7 

26  50 

81  05 

22 

eA 

8A [CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6 

c 

CANAL  POINT  GATE  S 

1271 

PALM  BEACH 

26  52 

36 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN  LAKE 

POLK 

7 

27  56 

5P 

MOUNTAIN  LAKE  CORP 

CANAL  POINT  USDA 

PALM  BEACH 

T 

26  52 

25 

SUGAR  PLANT  FLD  STA 

MT  PLEASANT 

GADSDEN 

1 

30  *0 

6P 

A.  N.  HUBBARD 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

MONROE 

5 

25  11 

* 

5P 

NATIONAL  PARK  SVC 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

SARASOTA 

5 

27  15 

^4 

64 

SA 

STATE  PARK  SERVICE 

CAPTIVA 

1310 

LEE 

3 

26  32 

82  11 

3 

5P 

5P 

ALLEN  T.  WEEKS 

2  3  5 

NAPLES 

6078 

COLLIER 

5 

26  09 

81  *7 

5P 

5P 

CITY  OF  NAPLES 

2  3  5 

CAMUBELLE 

1356 

FRANKLIN 

5 

29  51 

84  40 

30 

6P 

6P 

EDGAR  E.  SMITH 

2  3  5 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 

6210 

VOLUSIA 

2 

29  05 

80  57 

10 

6P 

6P 

A.  8.  NORDMAN 

2  3  5 

CARVVILLE 

WASHINGTON 

3 

30  *6 

65 

7A 

CHESTER  R.  DAVIS 

NICEVILLE 

OKALOOSA 

5 

30  31 

8A 

JACKSON  GO. FOR. STA. 

CEDAR  KEY 

LEVY 

5 

29  06 

19 

6P 

C.  C.  WHIDDON 

NITTAW  1  S 

OSCEOLA 

6 

27  56 

4RS. ANNIE  M. STEVENS 

CHATTAHOOCHEE  1  W 

GADSDEN 

1 

30  *2 

90 

7A 

GEORGE  P.  HAM 

N  NEW  RIVER  CANAL  1 

PALM  BEACH 

7 

26  34 

MID 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

CHIPLEV  3  E 

15** 

WASHINGTON 

3 

85  29 

130 

5P 

5P 

A.  W.  O'STEEN 

2  3  5 

N  NEW  RIVER  CANAL  2 

6323 

PALM  BEACH 

7 

26  20 

80  32 

22 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

c 

CLEAffWATCR  BEACH 

1635 

PINELLAS 

5 

27  59 

62  50 

5 

6P 

CITY  OF  CLEARWATER 

2  3  5 

OASIS  FISHING  LODGE 

6*04 

POLK 

7 

27  4B 

81  12 

GO 

5P 

PAUL  G.  BRYAN 

2  3  5 

c 

CLERHOMT  6  S 

LAKE 

28  29 

140 

ED  OLIVENBAUM 

OCA  LA 

MARION 

5 

29  11 

5P 

STEPHEN  JEWETT 

CLEMISTON 

HENDRY 

7 

26  45 

16 

GERVIN  N.  PITZEN 

OCALA  2  NE 

MARION 

5 

29  13 

8P 

AIRWAY  OBSERVER 

CLEWISTON  U  S  ENGINEERS 

HENDRY 

7 

26  45 

20 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OKEECHOBEE  9  H 

OKEECHOBEE 

7 

27  1* 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

COCONUT  GROVE  7  S 

1716 

DADE 

2 

25  39 

60  17 

10 

SA 

8A 

BUREAU  PLANT  IND. 

2  3  5 

OKEECHOBEE  HRCN  GT  6 

6*85 

OKEECHOBEE 

27  13 

80  46 

34 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6 

c 

CRESCENT  CITY 

1976 

PUTNAM 

8 

29  25 

81  30 

40 

6P 

J,   THURMAN  HC  CAMEY 

3 

ORANGE  CITY 

658* 

VOLUSIA 

8 

28  57 

81  18 

38 

CITY  OF  ORANGE  CITY 

c 

CRESTVIEV 

OKALOOSA 

5 

30  *6 

236 

SOIL  CONSEHV.  SVC 

ORLANDO  WATER  PLANT 

ORANGE 

8 

28  33 

5P 

5P 

ORLANDO  UTILI.  COMM 

CROSS  CITY 

01X16 

5 

29  38 

45 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

ORANGE 

28  33 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

CROSS  CITY  CAA  AIRPORT 

DIXIE 

5 

29  36 

*2 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

ORTONA  LOCK  2 

GLADES 

7 

26  47 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DANIA  *  MM 

211* 

BROWARD 

2 

26  0* 

80  12 

MID 

FLA.  PCWER  &  LIGHT 

3 

PALATKA 

6753 

PUTNAM 

29  39 

81  38 

15 

6P 

C ITY  OF  PALATKA 

2  3  5 

•  DAYTONA  BEACH 

2150 

VOLUSIA 

2 

29  13 

81  02 

9A 

NEWS-JOURNAL  CORP 

2  3  5 

PANACEA 

6826 

WAKULLA 

5 

30  02 

84  24 

5 

MR,  OTIS  L.  VAUSE 

c 

DATTONA  BEACH  WB  AP 

VOLUSIA 

2 

29  11 

31 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

PANAMA  CITY 

BAY 

5 

30  10 

5P 

CHAMBER  OF  COWERCE 

Oe  FUNIAK  SPRINGS 

WALTON 

3 

30  43 

255 

5P 

H.   C.  STORHS 

2  3  5 

PANAMA  CITY  2 

BAY 

5 

30  10 

MID 

FLA.  FOREST  SERVICE 

DE  LAND 

VOLUSIA 

8 

29  02 

36 

9A 

CHAMBER  OF  CCWERCE 

2  3  5 

PARISH 

MANATEE 

5 

27  35 

MID 

CHARLES  W,  PARRI5H 

DOWLING  PARK 

2391 

SUWAmEE 

10 

30  15 

83  13 

MID 

MRS.  HATTIE  TOOLE 

c 

PENNSUCO  4  NW 

6988 

DADE 

2 

25  56 

80  27 

7 

U.    S.   GEO.  SURVEY 

c 

DRV  TORTUGAS 

2*18 

MONROE 

5 

2*  36 

82  52 

6P 

JOHN  R.  OEWEESE 

2  3  5 

PENSACOLA  CAA  AP 

6997 

ESCAMBIA 

5 

30  26 

87  12 

110 

MID 

MIO 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

EUSTIS  2  S 

LAKE 

e 

26  50 

65 

HOWARD  J.  DICK 

2  3  5 

PENSACOLA  WB  CITY 

ESCAMBIA 

5 

30  25 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

EVERGLADES 

COLLIER 

5 

25  51 

3 

MANHATTAN  MERC .CORP 

2  3  5 

PETERS 

DAOE 

2 

25  36 

DI  GIORGIO  FRUIT 

FEDERAL  POINT 

PUTNAM 

8 

29  *4 

5 

6P 

BRUCE  GRAY 

2  3  5 

PLANT  CITY 

HILLSBOROUGH 

5 

28  01 

5P 

D.  A.  STORHS 

FELOA 

2923 

HENDRY 

26  32 

61  26 

18 

MIO 

H.  GREGORY  ATCHLEY 

c 

POMPANO  BEACH 

725* 

BROWARD 

2 

26  1* 

80  09 

22 

5P 

ST.  FARMERS'  MARKET 

2  3  5 

rCULSMERE 

2936 

INDIAN  RIVER 

2 

27  46 

eo  36 

25 

4P 

SUGAR  PROO.  ASSN. 

2  3  5 

PORT  MAYACA  S  L  CNL 

7293 

MARTIN 

7 

26  59 

80  37 

34 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

FERNANDINA  BEACH 

NASSAU 

2 

30  40 

22 

LEWIS  K.  NOLAN 

2  3  5 

PUNTA  GORDA 

CHARLOTTE 

5 

26  56 

E.  J,  MC  CAWI 

FORT  ORUM 

OKEECHOBEE 

27  32 

60 

MRS.HUftSEY  LEE  CROSS 

QUINCY  EXP  STAT  ION 

GADSDEN 

* 

30  35 

N . FLA .    EXP .    STAT  I ON 

FORT  LAUDERDALE 

BROWARD 

2 

26  06 

10 

6P 

F.  P.  MEOFORD,  JR. 

RAIFORD  STATE  PRISON 

UNION 

10 

30  0* 

FLA.   STATE  PRISON 

FT  LAUDERDALE  BAMIA-MAR 

3168 

BROWARD 

26  07 

80  06 

5P 

5P 

BAHIA-MAR  YACHT  MRBR 

2  3  5 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

7760 

DADE 

2 

25  22 

80  35 

10 

5P 

5P 

NATIONAL  PARK  SVC 

2  3  5 

FT  LAUDERDALE  EXO  STA 

3171 

BROWARD 

2 

26  06 

80  14 

aA 

U  OF  F  PLANTATION  LAB  2  3  5  6 

SAINT  AUGUSTINE 

7612 

ST  JOHNS 

2 

29  5* 

81  19 

15 

6P 

6P 

CTY  OF  ST. AUGUSTINE 

2  3  5 

FORT  MYERS  Wfi  AIRPORT 

LEE 

5 

26  35 

15 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

SAINT  LEO 

PASCO 

5 

28  20 

7P 

GEORGE  E.  MONTPETIT 

2  3  5 

FORT  PIERCE 

ST  LUCIE 

27  25 

10 

CITY  OF  FT.  PIERCE 

2  3  5 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 

MARTIN 

2 

27  05 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

FOUNTAIN  3  S 

BAY 

5 

30  26 

1*0 

5P 

FLA,  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

SAINT  MARKS  6  S£ 

WAKULLA 

5 

30  05 

FISH  6  WLDLIFE  SVC 

2  3  5 

GAINESVILLE  UNI  OF  FLA 

3316 

ALACHUA 

29  39 

82  21 

165 

8A 

eA 

H.  E.  BRATLEY 

2  3  5 

c 

ST  PETERSBURG 

7886 

PINELLAS 

27  *7 

62  36 

35 

5P 

5P 

CITY  OF  ST  PET 'BURG 

2  3  5 

GAINESVILLE  3  W5W 

3321 

82  22 

86 

*P 

AGRONOMY  DEPT  U  OF  F 

2  3  5  6 

SANFORD 

7977 

SEMINOLE 

8 

26  49 

81  15 

12 

5P 

E.  J.  HOUGHTON,  JR. 

2  3  5 

GLEN  ST  HARv  NURSERIES 

BAKER 

9 

30  15 

140 

G.ST.  M,  NURSERIES 

2  3  5 

SARASOTA 

SARASOTA 

27  21 

5P 

CITY  OF  SARASOTA 

2  3  5 

GRACtVILLE 

JACKSON 

3 

30  59 

160 

CHARLES  C.LIDDON.JR 

SECOTAN 

TAYLOR 

5 

30  12 

83  39 

50 

6P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

HART  LAKE 

ORANGE 

7 

28  23 

70 

8A 

U.  5.  GEO.  SURVEY 

3 

SOUTH  MIAMI   3  W 

DADE 

2 

25  *5 

13 

5P 

5P 

DONALD  W.  MORGAN 

2  3  5 

HIALEAH 

DADE 

2 

25  50 

6 

6A 

MIAMI  WATER  PLANT 

2  3  5  6 

STUART 

MARTIN 

2 

27  13 

6P 

RADIO  STATION  WSTU 

2  3  5 

HIGH  SPRINGS 

ALACHUA 

10 

29  50 

75 

5P 

GEO.  T.  ALEXANDER 

2  3  5 

SUNN 1  LAND 

COLLIER 

26  16 

5P 

SE  FOREST  EXP  STA 

2  3  5  6 

c 

KILLIARD 

NASSAU 

9 

30  '.2 

70 

6P 

BRUNO  SCHROBBACH 

2  3  5 

TALLAHASSEE  WB  AP 

LEON 

5 

30  26 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

HILLSBOROUGH  RvR  ST  PK 

HILLSBOROUGH 

26  09 

50 

6A 

STATE  PARK 

3 

TAMIAMI  CANAL 

DADE 

2 

25  46 

MIO 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

c 

HOLOPAW  3  »MW 

OSCEOLA 

B 

26  11 

70 

MID 

TRIPLE  E. DEVELOP. CO 

TAMIAMI  TRL  40  Ml  BEND 

DAOE 

* 

25  46 

lOA 

NATIONAL  PARK  SVC 

2  3  5  6 

c 

HOMESTEAD  EXP  STATION 

DADE 

2 

25  30 

11 

SUBTROPICAL  EXP  STA 

2  3  5 

TAMPA  WB  AIRPORT 

HILLSBOROUGH 

5 

27  58 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

KYPOLUXO 

PALM  BEACH 

2 

26  33 

12 

6P 

J.  L.  GAHNETT 

2  3  5 

TARPON  SPRINGS 

PINELLAS 

5 

28  09 

6A 

CITY  OF  TARPON  SPGS 

2  3  5 

INCLIS 

LEVY 

5 

29  02 

12 

HID 

FLA.  POWER  COMPANY 

TAVERNIER 

MONROE 

2 

25  01 

6P 

CAPT.  EUGENE  LOWE 

2  3  5 

INVERNESS 

CITRUS 

5 

26  50 

70 

5P 

CITY  OF  INVERNESS 

2  3  5 

TITU5VILLE  2  W 

BREVARD 

2 

28  37 

6P 

FRANK  B.  ROOF 

2  3  5 

ISLEWORTH 

ORANGE 

8 

28  26 

115 

CHASE  t  COMPANY 

3 

TURKEY  HAMMOCK 

OSCEOLA 

7 

27  *8 

61  11 

66 

5P 

5P 

COMBINED  WITH  STA  NC 

.  6404  7/55 

JACKSONVILLE  WB  AP 

*359 

DUVAL 

8 

30  25 

Bl  39 

24 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

VENICE 

9176 

SARASOTA 

5 

27  06 

62  27 

10 

5P 

5P 

E.    RCYMOND  WATfON 

2  3  5 

c 

JACKSONVILLE  BEACH 

*366 

DUVAL 

2 

30  17 

81  2* 

10 

FIRE  DEPARTMENT 

2  3  5 

VENUS  3  SE 

9184 

GLADES 

27  02 

61  21 

MIO 

VAN  T.  OtEH 

c 

»  JACKSONVILLE  WB  CITV 

*371 

DUVAL 

8 

30  20 

61  39 

18 

MIO 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

VERNON 

9206 

WASHINGTON 

3 

30  36 

85  43 

46 

MID 

JAMES  D.  PARISH 

c 

JASPER  ■>  ESE 

*39* 

HAMILTON 

10 

30  30 

62  48 

1*0 

5P 

5P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

VERO  BEACH  CAA  AP 

921* 

INDIAN  RIVER 

2 

27  39 

60  25 

24 

HID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5  6 

c 

KENDALL  2  E 

4518 

DAOE 

25  *1 

80  17 

16 

DADE  CO.  NURSERIES 

3 

WAUCHULA  2  NW 

9*01 

HARDEE 

5 

27  3* 

61  49 

120 

6P 

H.  L.  CARLTON 

2  3  5 

KEY  WEST  WB  CITY 

*575 

MONROE 

5 

2*  33 

81  46 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

WEST  PALM  BEACH 

9520 

PALM  BEACH 

2 

26  43 

80  03 

15 

6P 

6P 

POST-TIMES 

2  3  5 

KtSSIMHEE 

*620 

OSCEOLA 

28  18 

81  25 

69 

MRS.  MABEL  L.  LAKE 

2  3  5 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

9525 

PALM  BEACH 

2 

26  *1 

80  06 

15 

HID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

KISSIHMEE  2 

*625 

OSCEOLA 

7 

28  18 

81  2* 

66 

MID 

MRS.  MABEL  L.  LAKE 

c 

WINTER  HAVEN 

9707 

POLK 

5 

28  01 

81  44 

175 

9A 

9A 

U.S.CITRUS  PRODUCTS 

2  3  5 

LA  BEL'-C 

*662 

HENDRY 

26  *6 

81  26 

13 

6P 

6P 

MRS.   ALICE  e.  HALL 

2  3  5 

NEW  STATIONS 

LAKE  ALFRED  EXP  STATION 

POLK 

5 

2S  06 

81  43 

160 

5P 

5P 

CITRUS  EXP  STATION 

2  3  5 

LAKE  CITY  2  E 

4731 

COLUMBIA 

10 

30  12 

62  35 

205 

5P 

5P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

BABSON  PARK 

0390 

POLK 

7 

27  50 

81  31 

150 

5P 

HARRY  M.  TOLSON 

LAKE  HIAWASSE 

4771 

ORANGE 

8 

28  32 

81  28 

115 

9A 

SU6TR0P  FRT  FLD  STA 

2  3  5 

OE  SOTO  CITY  *  SW 

2286 

HIGHLANDS 

7 

27  25 

61  28 

BA 

chesley  a.  skipper 

3 

LAKELAND  WB  CITY 

*797 

POLK 

5 

28  02 

81  57 

214 

MID 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

FORT  GREEN  12  WSW 

3153 

I^NATEE 

5 

27  34 

62  06 

120 

OWEN  J.  KEEN 

3 

LAKE  PLACID  2  SW 

HIGHLANDS 

7 

27  17 

81  23 

90 

6P 

6P 

COLE  DANLEY,  jr. 

2  3  5  6 

ISLAND  GROVE  2  WNW 

*327 

ALACHUA 

8 

29  27 

62  06 

60 

9A 

U.  S.  GEO.  SUtVEY 

3 

CORNWELL  *  NW 

1869 

HIGHLANDS 

27  24 

61  10 

40 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

3 

LAKE  TRAFFORD 

*866 

COLLIER 

26  26 

81  29 

27 

JAMES  M.  PEPPER 

3 

LAMOKT  B  W 

4892 

JEFFERSON 

5 

30  24 

63  55 

190 

MID 

TUNGSTON  PLANTATION 

c 

LCESBURC 

*9ao 

LAKE 

e 

28  49 

81  52 

65 

MID 

EDDIE  C.  SUTLER 

c 

LIGNUMVITAE  K£Y 

5035 

MONROE 

2 

24  54 

80  42 

8 

MID 

DR.  E.  C.  LUNSFORD 

c 

LIVE  OAK  2  ESE 

5099 

SUWANNEE 

10 

30  17 

82  56 

120 

6P 

RADIO  STATION  WNER 

2  3  5 
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FLORIDA  -  FEBRUARY  1956 


WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

Conditions  were  high  lighted  by  continued  gener- 
ous rainfall  over  the  previously  parched  north- 
ern portion,  and  by  a  light  freeze  over  most 
Interior  sections  on  the  mornings  of  the  23rd 
and  24th.     Aside  from  this  brief  cold  snap, 
however,  daily  mean  temperatures  were  well  above 
normal  over  most  sections  nearly  half  of  the 
month . 

The  average  temperature  for  the  month  was  well 
above  the  25-year  long-term  mean  at  all  stations 
for  which  such  values  are  available,  with  Monti- 
cello  2  S  showing  a  departure  of  +6.7°  to  lead 
the  field.     The  smallest  departure,  +1.7°,  was 
noted  at  Miami  WB  City.     The  highest  temperature 
of  the  month,  a  luxurious  92°,  was  read  at 
Hypoluxo  on  the  28th.     The  29°  low  for  the  month 
occurred  at  Jasper  9  ESE  on  the  13th,  22nd,  and 
29th,  and  at  Cross  City  CAA  AP  on  the  22nd. 
While  none  of  the  reporting  stations  in  the 
Southern  Division  showed  monthly  minima  lower 
than  35°,  many  "cold  spots"  had  early  morning 
frosts  on  the  23rd  and  24th. 

Most  stations  with  established  25-year  precipi- 
tation means  in  the  Northern  Division  showed 
positive  departures  for  the  month,  ranging  as 
high  as  +2.35  Inches  at  Caryville.  Elsewhere 
over  the  State  negative  departures  were  the 
rule,  though  there  were  a  few  scattered  plus 
values.     Arcadia  had  the  smallest  monthly  total, 
0.26  inch,  and  the  greatest  negative  departure, 
-2.19  inches.     The  greatest  monthly  total  was 
6.63  Inches  at  De  Funiak  Springs,  while  the 
greatest  dally  amount  was  3.22  Inches  at  Blounts- 
town  2  SE  on  the  16th. 

Sunshine  was  mostly  near  or  slightly  above  the 
usual  expectancy,  while  cloudiness  was  near  or 
slightly  less  than  normal,  except  that  these 
conditions  were  just  the  reverse  over  the  Pan- 
handle section. 

WEATHER  DETAILS 

At  the  beginning  of  the  month  an  area  of  high 
pressure  was  centered  over  the  Middle  Atlantic 
States,  with  a  stationary  front  over  extreme 
southern  Florida.     Temperatures  were  near  normal 
on  the  1st,  but  rose  to  well  above  normal  on  the 
2nd  as  the  front  assumed  warm  characteristics 
and  moved  northward  over  the  State.     Some  light 
rain  occurred,  mostly  over  the  northern  half.  A 
complex  frontal  system  to  the  north  had  but 
little  effect  on  Florida  weather,  except  for 
considerable  shower  activity  over  the  north  and 
central  portions,  until  the  6th  when  a  cold 
front  swept  across  the  State  and  was  attended  by 
light  to  moderate  rainfall.     Some  of  the  insta- 
bility showers  over  the  Panhandle  were  quite 
heavy,   particularly  on  the  5th.     The  frontal 
passage  brought  a  return  to  near  normal  tempera- 
tures, and  a  short  period  of  dry  weather.  A 
low  pressure  center  developed  in  the  northern 
part  of  the  Gulf  on  the  8th,  and  produced  ad- 
ditional generous  rainfall  over  the  Panhandle. 
This  rather  ill-defined  system  moved  northeast- 
ward into  the  Atlantic  the  following  day,  but 
the  attendant  frontal  system  remained  nearly 
stationary  over  central  Florida  until  the  11th, 
when  it  received  added  impetus  and  moved  south- 
ward beyond  the  State.     During  this  period  of 


inactivity  light  to  moderate  rainfall  was  noted 
over  most  sections. 

A  squall  line  moved  eastward  across  the  northern 
portion  during  the  night  of  the  15th-16th,  pro- 
ducing heavy  rainfall  over  the  entire  Northern 
Division,  and  light  to  moderate  rainfall  over 
most  of  the  Central  Division.     Temperatures  rose 
to  well  above  normal  from  the  16th  through  the 
20th,  with  dally  means  nearly  20°  higher  than 
the  usual  expectancy  over  much  of  the  northern 
portion  on  the  18th.     A  weak  cold  front  passage 
on  the  20th  and  21st  returned  temperatures  to 
near  normal,  and  produced  light  rainfall  over 
the  northern  portion.     Temperatures  continued 
near  or  slightly  below  normal  until  the  24th, 
when  strong  southerly  circulation  in  advance  of 
an  approaching  cold  front  brought  above  normal 
readings  over  the  northern  portion.     The  cold 
front  pushed  Into  the  northern  portion  on  the 
26th,  returning  temperatures  to  near  normal  and 
producing  light  to  moderate  precipitation,  but 
stalled  over  the  central  portion.     On  the  27th 
the  front  moved  northward  as  a  warm  front  as  a 
low  pressure  center,  which  had  developed  over 
Oklahoma,  made  its  way  eastward  to  the  Chesa- 
peake Bay  area.     A  moderate  cold  front  whipped 
across  the  State  on  the  28th,  producing  some 
light  to  moderate  rain,  and  the  month  ended  with 
fair  and  cool  weather  prevailing. 

WEATHER  EFFECTS 

The  month  opened  with  citrus  groves  in  good  con- 
dition,  though  irrigation  continued  in  the  drier 
sections,  and  with  picking  active.     Young  truck 
crops  and  survivors  of  the  January  freeze  showed 
good  growth,  and  there  was  moderate  to  heavy 
marketing  of  hardy  vegetables.  Strawberries 
were  doing  well,  with  production  increasing. 
Pastures  were  still  poor,  but  grass  was  beginn- 
ing to  grow.     The  rains  of  the  second  week,  which 
were  heaviest  over  the  north  and  central  portions, 
were  most  beneficial,  but  irrigation  continued  In 
the  Inland  sections  of  the  south.     Pasture  grasses 
were  growing  rapidly,  but  were  still  too  short  for 
grazing  and  feeding  of  livestock  was  necessary. 
The  rains  of  the  third  week  over  the  north  portion 
further  benefited  pastures,  but  elsewhere  pasture- 
lands  were  in  need  of  additional  rain.  Early 
morning  temperatures  were  near  or  slightly  below 
freezing  over  many  Inland  sections  on  both  the 
23rd  and  24th.     There  was  some  light  damage  to 
tender  truck,  but  nothing  serious.     The  month 
ended  with  most  crops  In  good  condition,  though 
irrigation  was  necessary  over  most  southern  sec- 
tions, and  with  moderate  to  heavy  marketing  of 
hardy  vegetables,  but  with  only  light  movement 
of  tender  varieties. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

The  only  destructive  windstorm  reported  during 
the  month  occurred  in  Manatee  County  at  about 
7:30  p.m.  on  the  10th.     This  storm  was  described 
locally  as  a  "baby  tornado",  and  caused  consider- 
able damage  to  a  dairy  farm  near  Samoset. 

FLOODS 

None  occurred  during  the  month. 

V.  D.  Steves 
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Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  b. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

StAtiOD 

1 
• 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

1  • 
1  1 

Direction 
of 

la<test  mile 

• 

«  S 
SI 

1:30  a 
EST 

7:30  a 
EST 

1:30  p 
EST 

7:30  p 
EST 

Trace 

60-10 

10-49 

66 -OS 

661-001 

200 
and  over 

3 

o 
H 

Percent  of 

posaible 
sunshine 

Average 
sky  cover 
sunnse  to  si 

APALACHICOLA  WB  CITY 

~ 

~ 

33 

E 

10 

" 

' 

1 

4 

1 

3 

1 

0 

10 

57 

5.2 

DAYTONA  BEACH  WB  AIRPORT 

ssw 

12 

11.2 

37« 

wsw 

6 

85 

89 

54 

72 

2 

3 

5 

0 

0 

0 

10 

5.2 

PORT  MYERS  WB  AIRPORT 

9.2 

38* 

WNW 

11 

~ 

5 

2 

1 

1 

0 

0 

9 

4.0 

JACKSOrfVILLE  WB  CITY 

swt 

13t 

9.8t 

30t 

Et 

1+ 

83 1 

89t 

49t 

69t 

2 

5 

2 

3 

0 

0 

12 

68 1 

4.7t 

l£EY  WEST  WB  CITY 

~ 

9.2 

22 

S 

11 

~ 

83 

64 

77 

5 

1 

1 

2 

0 

0 

9 

79 

3.6 

LAKELAND  WB  CITY 

* 

7.2 

~ 

~ 

3 

3 

3 

0 

0 

0 

9 

76 

5.1 

HIAHI  WB  CITY 

SEt 

13.7 

32 

SE 

1+ 

85t 

85t 

59t 

76t 

4 

2 

2 

0 

0 

0 

8 

73 

3.5 

II I  AM  I  BEACH 

~ 

~ 

" 

4 

4 

1 

1 

0 

0 

10 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

s 

14 

9.7 

28* 

WNW 

28 

88 

94 

54 

67 

2 

4 

3 

0 

0 

0 

9 

5.1 

PENSACOLA  WB  CITY 

11.6 

26 

SE 

10 

87 1 

Sit 

66t 

79t 

4 

3 

4 

2 

1 

0 

14 

49 

TALLAHASSEE  WB  AIRPORT 

SSE 

17 

7.9 

89 

89 

58 

75 

3 

5 

3 

2 

1 

1 

15 

6.1 

TAMPA  WB  AIRPORT 

S 

15 

10.6 

23* 

S 

27+ 

88 

91 

57 

75 

5 

3 

3 

1 

0 

0 

12 

73 

4.7 

WEST  PALM  BEACH  WB  AIRPORT 

SE 

18 

13.0 

46* 

WNW 

11 

86 

85 

60 

76 

6 

2 

2 

0 

0 

0 

10 

4.8 

t  Airport  Data 
*  This  datujB  Is  obtained  by 
visual  observation  since  record- 
lag  equlpnent  Is  not  available. 
It  Is  not  necessarily  the  fast- 
est Bile  occurring  during  the 
period . 
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TABLE  2 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Long- 
term  Mean 

Highest 

Date 

t 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Long- 
term  Uean 

Greatest  Day 

P 

Snow,  Sleet 

No 

of  Days 

Max 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

e 
£ 
1 

.50  or  More 

0 

OS 
o  „ 

rH  0 

o  J 

o  J 

on 

NORTHERN  OIVISION 

APALACHICOLA  WB  CITY 

R 

67.1 

54.2 

60.7 

3.8 

75 

20 

42 

12 

141 

0 

0 

0 

0 

3,79 

-  .30 

1.04 

1« 

•  0 

0 

5 

4 

1 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

AM 

70.9 

48.7 

59.8 

4.3 

83 

19 

32 

29 

190 

0 

0 

1 

0 

5.93 

2.14 

3.22 

16 

•  0 

0 

7 

3 

2 

CARRABELLE 

69.8 

51.4 

60.6 

4.8 

81 

20 

32 

22 

157 

0 

0 

1 

0 

4.47 

.93 

1.38 

6 

•  0 

0 

5 

4 

2 

CMIPLEV  3  E 

7A.3 

50.6 

62.5 

85 

18 

30 

29 

141 

0 

0 

2 

0 

4.91 

1.85 

16 

•  0 

0 

6 

3 

2 

CROSS  CITY  CAA  AP 

73.9 

48.9 

61.4 

83 

3 

29 

22 

142 

0 

0 

2 

0 

4.10 

1.17 

10 

•  0 

0 

5 

3 

2 

OE  FUNIAK  SPRIN&S 

72.4 

51.0 

61.7 

5.4 

84 

18 

33 

29 

142 

0 

0 

0 

0 

6,63 

2.09 

2.54 

16 

•  0 

0 

6 

4 

4 

FERNANOINA  BEACH 

72.8 

52.6 

62.7 

4.7 

84 

16 

38 

29 

116 

0 

0 

0 

0 

2,22 

-  .31 

.62 

6 

•  0 

0 

8 

1 

0 

FOUNTAIN   3  S 

74.0 

51.0 

62.5 

87 

27 

33 

12 

136 

0 

0 

0 

0 

3.87 

1.33 

15 

.0 

0 

S 

3 

2 

SLEN  ST  MARY  NURSERIES 

75.5 

48.3 

61.9 

4,6 

84 

18 

32 

22 

128 

0 

0 

1 

0 

3.33 

-  .03 

•  63 

16 

•  0 

0 

7 

2 

0 

HILLIARD 

74.2 

47.7 

61.0 

86 

3 

30 

22 

161 

0 

0 

3 

0 

2.65 

.73 

11 

•  0 

0 

7 

2 

0 

JACKSONVILLE  WB  AP 

R 

74.0 

52.0 

63.0 

5.5 

85 

18 

38 

12+ 

127 

0 

0 

0 

0 

2.94 

.18 

•  76 

6 

.0 

0 

7 

3 

0 

JACKSONVILLE  BEACH 

71.6 

51.4 

61.5 

84 

18 

38 

12+ 

141 

0 

0 

0 

0 

2.35 

•  58 

11 

•  0 

0 

6 

2 

0 

JACKSONVILLE  MB  CITY 

R 

73.5 

55.0 

64.3 

5.6 

84 

18 

40 

29 

94 

0 

0 

0 

0 

2.68 

-  .02 

.67 

10+ 

.0 

0 

S 

3 

0 

JASPER  9  ESE 

73.7 

46.5 

60.1 

85 

18 

29 

13+ 

181 

0 

0 

6 

0 

3.15 

•  80 

16 

•  0 

0 

8 

3 

0 

LAICE  CITY  2  E 

75.1 

52.4 

63.8 

6.0 

85 

18 

35 

12+ 

111 

0 

0 

0 

0 

3.  13 

-  .26 

1.00 

16 

.0 

0 

7 

) 

1 

LIVE  OAK  2  ESE 

HAD  I  SON 

72.3 

51.4 

61.9 

5.0 

82 

18 

34 

29 

138 

0 

0 

0 

0 

3.68 

.04 

1^04 

16 

.0 

0 

8 

2 

1 

MAR  1 ANNA  CAA  AP 

71.3 

49.4 

60.4 

82 

18 

32 

29 

185 

0 

0 

1 

0 

4.69 

2.06 

15 

.0 

0 

6 

3 

1 

MAR I ANNA   I NO  SCHOOL 

72.7 

51.1 

61.9 

5.6 

82 

18 

34 

29 

147 

0 

0 

0 

0 

5.83 

1.68 

2^80 

16 

•  0 

0 

8 

3 

2 

MAYO  5  NW 

74.0 

51.1 

62.6 

83 

16+ 

34 

12+ 

131 

0 

0 

0 

0 

3.65 

1.18 

16 

.0 

0 

7 

i 

2 

MILTON  EXP  STATION 

70.2 

49.8 

60.0 

80 

18 

30 

29 

179 

0 

0 

2 

0 

5.69 

2^47 

16 

.0 

0 

6 

3 

2 

MONT  I CELLO  2  S 

72.1 

51.3 

61.7 

6.7 

80 

16+ 

32 

29 

136 

0 

0 

1 

0 

6.04 

2.31 

•  0 

0 

MT  PLEASANT 

72.2 

50.8 

61.5 

5.8 

84 

18 

32 

29 

148 

0 

0 

1 

0 

5.49 

2.07 

2^20 

IS 

•  0 

0 

7 

3 

2 

NICEVILLE 

AM 

PANAMA  CITY  2 

70. 4M 

47, 7M 

59. IM 

2.1 

77 

18 

33 

8 

187 

0 

0 

0 

0 

4.20 

.26 

1^60 

5 

•  0 

0 

6 

4 

2 

PENSACOLA  CAA  AP 

68.9 

52.4 

60.7 

7q 

18 

36 

12+ 

160 

0 

0 

0 

0 

4,35 

1^27 

15 

•  0 

0 

B 

3 

2 

PENSACOLA  WB  CITY 

R 

67.0 

53.1 

60.1 

4.1 

75 

25 

39 

12+ 

162 

0 

0 

0 

0 

3.90 

-  .20 

1.23 

1» 

•  0 

0 

7 

3 

1 

QUINCV  EXP  STATION 

71.7 

50.2 

61.0 

5.6 

83 

18 

32 

12 

155 

0 

0 

1 

c 

5.20 

1.26 

1.97 

16 

.0 

0 

5 

3 

2 

SAINT  MARKS  6  SE 

69. 4M 

51. IM 

60. 3M 

78 

20 

33 

29 

153 

0 

0 

0 

0 

2.88 

1.28 

16 

•  0 

0 

6 

3 

1 

SECOTAN 

72.6 

48.6 

60.6 

81 

19 

30 

22+ 

168 

0 

0 

4 

0 

4.85 

1^73 

16 

•  0 

0 

10 

3 

1 

TALLAHASSEE  WB  AP 

70.2 

49.3 

59.8 

4,2 

83 

18 

35 

12+ 

179 

0 

0 

0 

0 

5.47 

1.29 

2^20 

6 

.0 

0 

7 

4 

2 

OIVISION 

61.3 

4.21 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TABLE  2  ■  CONTINUED  FEBRUARY  1956 


Temperature 

Precipitation 

Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Long- 
term  yean 

Highest 

Date 

m 
t 

2 

Date 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Departure 
From  Long- 
term  Mean 

Greatest  Day 

Date 

Soow, 

Sleet 

No.  ol  Days 

Max 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Groucd 

Date 

e 

1 
z 

• 

i 

0 

o 

^. 

« 

0 

§t 

^  0 

°  I 

nl 

°  o 

hi 

Total 

MIDDLE  DIVISION 

BARTOM  AM 

79,0 

53,2 

66,6 

3.1 

85 

17  + 

35 

23 

61 

0 

0 

0 

0 

1.09 

- 

1.41 

.57 

11 

.0 

0 

3 

1 

0 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

76.3 

56.2 

66,3 

3.6 

84 

18 

40 

29 

61 

0 

0 

0 

0 

1.14 

- 

1.93 

1.01 

4 

.0 

0 

1 

1 

1 

BUSHNELL  2  E 

77.8 

53.6 

65.7 

86 

18  + 

33 

22+ 

79 

0 

0 

0 

0 

2.13 

.81 

4 

.0 

0 

4 

2 

0 

CAMP  BLANOINO 

75.3 

51.3 

63.3 

87 

9 

12 

109 

0 

0 

0 

0 

3.04 

.93 

11 

•  0 

0 

9 

3 

0 

CEDAR  KEY 

72.6 

66.0 

64.3 

4,4 

80 

4 

40 

29 

68 

0 

0 

0 

0 

2.39 

- 

.36 

•  69 

11 

.0 

0 

9 

2 

0 

CLEARWATER  BEACH 

75.* 

60.1 

67.8 

80 

2+ 

46 

29 

34 

0 

0 

0 

0 

1.18 

•  53 

11 

.0 

0 

3 

1 

0 

CLERMONT  «  S 

77.8 

54.9 

66.4 

3.3 

86 

17+ 

39 

22+ 

66 

0 

0 

0 

0 

1.71 

- 

.73 

1.02 

11 

•  0 

0 

4 

1 

1 

DAYTONA  BEACH  AM 

73.9 

55.0 

64,5 

85 

19 

40 

22 

95 

0 

0 

0 

0 

1.47 

•  sa 

1 

•  0 

0 

2 

1 

0 

OAYTONA  BEACH  MB  AP  R 

74.'. 

51.4 

62.9 

2.4 

84 

16  + 

3  5 

22 

128 

0 

0 

0 

0 

.90 

_ 

1.61 

•  22 

» 

•  0 

0 

9 

0 

0 

DE  LAND  AM 

75.7 

53,3 

64,6 

3.1 

85 

19 

35 

22+ 

103 

0 

0 

0 

0 

2.36 

- 

•  25 

U43 

12 

.0 

0 

7 

1 

1 

EUSTIS  2  S 

79.4 

54,7 

67.1 

4.7 

87 

17 

38 

22 

61 

0 

0 

0 

0 

1.56 

_ 

•  81 

•  87 

3 

.0 

0 

4 

1 

0 

FEDERAL  POINT 

75. 5M 

52. 9M 

64.  2M 

84 

20 

38 

23 

88 

0 

0 

0 

0 

2.94 

_ 

•  47 

•  69 

1 

.0 

0 

7 

2 

0 

GAINESVILLE  UNI   OF  FLA  AM 

74.6 

52.3 

63.5 

3,7 

83 

18+ 

38 

13 

107 

0 

0 

0 

0 

4.10 

.92 

l^Bl 

11 

.9 

0 

S 

> 

1 

GAINESVILLE  3  WSW 

76.1 

51.3 

63.7 

33 

18 

22 

106 

0 

0 

1 

0 

4.19 

1.73 

11 

.0 

0 

8 

3 

1 

HIGH  SPRINGS 

75.5 

51.6 

63,6 

83 

18 

33 

22 

105 

0 

0 

0 

0 

2.82 

•  95 

16 

.0 

0 

9 

3 

0 

INVERNESS 

KISSIMMEE 

78.6 

53.7 

65,2 

3.8 

87 

27 

36 

23 

56 

0 

0 

0 

0 

.45 

1.82 

•  21 

11 

.0 

0 

2 

0 

0 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

78.6 

54.6 

66,6 

3.8 

86 

17  + 

34 

23 

70 

0 

0 

0 

0 

.83 

_ 

1.61 

.50 

11 

.0 

0 

3 

1 

0 

LAKE  HIAWASSE  AM 

76,9 

54.0 

65.6 

85 

19 

22+ 

83 

0 

0 

0 

0 

1.19 

.0 

0 

0 

LAKELAND  WB  CITY  R 

76.4 

57.0 

66.7 

3.3 

84 

17  + 

42 

29 

64 

0 

0 

0 

0 

.62 

- 

1.79 

•  17 

3 

.0 

0 

3 

0 

0 

MOUNTAIN  LAKE 

79,5 

54.9 

67.2 

4.0 

87 

18 

34 

22  + 

53 

0 

0 

0 

0 

.62 

_ 

1.81 

•  44 

11 

.0 

0 

2 

0 

0 

NE*  SMYRNA  BEACH  *  N 

77.4 

52,7 

65.1 

3.7 

86 

16 

37 

13+ 

82 

0 

0 

0 

0 

.84 

- 

1.82 

.22 

11 

.0 

0 

4 

0 

0 

OASIS  FISHING  LODGE 

5  3,5 

6  7,6 

90 

18  + 

39 

13 

45 

2 

0 

0 

0 

.56 

•  49 

11 

.0 

0 

I 

0 

0 

OCALA 

78.1 

54,4 

66.3 

85 

17  + 

3  d 

22 

5-1 

0 

0 

0 

0 

2.79 

•  80 

4 

.0 

0 

7 

2 

0 

OCALA  2  NE 

50,6 

64.0 

86 

15 

31 

22 

109 

0 

0 

2 

0 

3.00 

1«12 

4 

•  0 

0 

7 

2 

1 

ORLANDO  WATER  PLANT 

86 

18 

41 

22+ 

53 

1  •  00 

•  41 

11 

.  0 

0 

3 

0 

0 

ORLANDO  WB  AIRPORT  R 

76.7 

54.2 

65.5 

2,3 

86 

18 

40 

13  + 

80 

0 

0 

0 

0 

.90 

1.23 

.39 

1 

.0 

0 

3 

0 

0 

PALATKA 

75.7 

54.1 

64.9 

4.0 

85 

18 

38 

22 

92 

0 

0 

0 

0 

3.26 

- 

.02 

1.17 

1 

.0 

0 

7 

2 

1 

PLANT  CITY 

79.8 

55.0 

67,4 

4.8 

88 

18 

22+ 

54 

0 

0 

0 

0 

2.71 

- 

.03 

1.90 

5 

.0 

0 

3 

2 

1 

RAIFORD  ST  PRISON 

76.9 

51.5 

64.2 

5.5 

84 

18  + 

35 

13  + 

97 

0 

0 

0 

0 

3.21 

.13 

.80 

11 

.0 

0 

7 

3 

0 

qatkjT  AiiniiCTiutr 
3^  1  ri  1    AUIjUo  I  1  Nt 

75.6 

51.7 

63.7 

4.4 

1 9 

3  7 

0 

0 

0 

0 

3.05 

.  83 

16 

.  0 

0 

7 

3 

0 

SAINT  LEO 

77.1 

55.7 

66.4 

3.7 

85 

18  + 

40 

13 

61 

0 

0 

0 

0 

3.47 

•  56 

1.36 

11 

.0 

0 

5 

2 

2 

ST  PETERSBURG 

76.4 

60.  1 

58.3 

3.6 

82 

3  + 

43 

29 

34 

0 

0 

0 

0 

1.20 

_ 

1.74 

.74 

11 

.0 

0 

2 

1 

0 

SANFORD 

78. 4M 

53. 8M 

56. IM 

3.9 

86 

18  + 

36 

23 

63 

0 

0 

0 

0 

1.41 

- 

.84 

.64 

1 

.0 

0 

4 

1 

0 

TAMPA  WB  AIRPORT  R 

76.0 

56.4 

60,2 

3.3 

83 

3 

4  1 

29 

56 

0 

0 

0 

0 

1.37 

- 

1.13 

.67 

3 

.0 

0 

4 

1 

0 

TARPON  SPRINGS 

76.5 

54  .  7 

40 

2  3 

72 

0 

0 

0 

0 

2.81 

.11 

1.53 

12 

.  0 

0 

4 

2 

1 

WINTER  HAVEN  AM 

7B.1 

57.0 

67.6 

86 

19 

42 

13+ 

51 

0 

0 

0 

0 

.91 

,33 

11 

.0 

0 

4 

0 

0 

DIVISION 

65.6 

1.91 

.0 

SOUTHERN  DIVISION 

ARCADIA 

80.6 

53.9 

67.3 

2.9 

66 

15  + 

34 

23 

47 

0 

0 

0 

0 

.26 

_ 

2.19 

.21 

11 

.0 

0 

1 

0 

0 

AVON  PARK 

80.8 

55.8 

68.3 

3.3 

8a 

18 

40 

13 

34 

0 

0 

0 

0 

.94 

- 

1.36 

.58 

11 

.0 

0 

2 

1 

0 

BELLE  GLADE  EXP  STA  AM 

79.6 

54.5 

67.0 

2.7 

86 

19  + 

38 

23 

43 

0 

0 

0 

0 

1.79 

.14 

1.15 

7 

.0 

0 

2 

2 

1 

□  t  <^     D  I  PUB     VCV      t  UU 

BRAOENTON  EXP  STATION  AM 

78.2 

55.7 

67.0 

3.9 

86 

2  + 

38 

23 

62 

0 

0 

0 

0 

2.09 

- 

.49 

.98 

4 

.0 

0 

4 

2 

0 

CANAL  POINT  USDA 

78.7 

53.6 

66.2 

86 

18 

41 

22  + 

41 

0 

0 

0 

0 

1.11 

.52 

7 

.0 

0 

2 

2 

0 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

80.4 

60.1 

70.3 

86 

7 

50 

23 

1 

0 

0 

0 

0 

1.22 

.78 

11 

.0 

0 

2 

1 

0 

CAPTIVA 

77.4 

61.7 

69.6 

82 

8 

49 

29 

13 

0 

0 

0 

0 

1.11 

.  79 

11 

.  0 

0 

2 

1 

0 

CLEWISTON  U  S  ENO  AM 

80.6 

59.3 

70,0 

88 

7  + 

49 

13+ 

19 

0 

0 

0 

0 

1.01 

.60 

12 

.  0 

0 

3 

1 

0 

COCONUT  GROVE  7  S  AM 

78.8 

63.2 

71.0 

3.6 

85 

29 

50 

13  + 

10 

0 

0 

0 

0 

1.08 

- 

.  56 

.66 

12 

.0 

0 

3 

1 

0 

DRY  TORTUOAS 

77.9 

68.9 

73.4 

83 

20 

61 

29 

0 

0 

0 

0 

0 

2.11 

1.34 

11 

.  0 

0 

3 

1 

1 

EVERGLADES 

80.7 

60.1 

70.4 

2.9 

84 

6+ 

47 

23 

12 

0 

0 

0 

0 

.78 

_ 

.65 

.36 

11 

.  0 

0 

3 

0 

0 

FELLSMERE 

80.9 

64.4 

67.7 

3.2 

87 

5  + 

39 

23 

40 

0 

0 

0 

0 

.83 

_ 

1.50 

.  52 

11 

.  0 

0 

2 

1 

0 

80.2 

62.2 

71.2 

2.9 

90 

28 

13  + 

8 

1 

0 

0 

0 

.40 

1.56 

.25 

11 

.0 

0 

2 

0 

0 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

78.0 

66,9 

72.0 

86 

28 

50 

29 

6 

0 

0 

0 

0 

.35 

.35 

11 

.0 

0 

1 

0 

0 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA  AM 

78.1 

58.1 

68.1 

86 

21 

43 

29 

29 

0 

0 

0 

0 

•  30 

.17 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

FORT  MYERS  WB  AP  R 

79.3 

55.8 

67.6 

2.0 

84 

3  + 

41 

23 

.  38 

0 

0 

0 

0 

1 . 06 

•  95 

•  74 

11 

.  0 

0 

2 

1 

0 

FORT  PIERCE 

76.7 

68.8 

67.8 

2.0 

86 

18 

43 

23 

46 

0 

0 

0 

0 

2.76 

.41 

1.44 

6 

.  0 

0 

4 

2 

1 

niAutAH  AM 

78.3 

ei.o 

69.7 

87 

28 

48 

12+ 

20 

0 

0 

0 

0 

1.21 

.  59 

10 

.0 

0 

2 

2 

0 

HOMESTEAD  EXP  STA 

81.0 

57.4 

69.2 

2.9 

88 

20+ 

43 

24 

18 

0 

0 

0 

0 

1.14 

- 

.43 

.58 

11 

.0 

0 

3 

1 

0 

HYPOLUXO 

79.7 

62.6 

71  .2 

3.3 

92 

28 

46 

1  3 

16 

1 

0 

0 

0 

•  66 

1.48 

.  32 

12 

.0 

0 

2 

0 

0 

KEY  WEST  WB  CITY  R 

80,0 

60.7 

74.4 

2.8 

85 

28 

62 

29 

0 

0 

0 

0 

0 

1.50 

.19 

.72 

3 

.  0 

Q 

3 

2 

0 

LA  BELLE 

82.8 

54.1 

68.6 

88 

6  + 

36 

23 

34 

0 

0 

0 

0 

1.51 

.43 

2 

2 

Q 

LAKt    KLAl.iD    2  5H 

81  .4M 

54. OM 

67. 7M 

88 

18 

36 

23 

52 

0 

0 

0 

0 

1.40 

1.01 

11 

.  0 

0 

3 

1 

1 

LOXAHATCHEE 

81.2 

63.9 

67.6 

89 

19 

40 

23 

27 

0 

0 

0 

0 

.81 

.42 

7 

.0 

0 

2 

0 

0 

MARATHON  VACA  KEY 

79.5 

67.6 

73.6 

83 

18 

58 

29 

0 

0 

0 

0 

0 

1.09 

.70 

3 

.0 

0 

3 

1 

0 

MELBOURNE 

75.9 

58.6 

67.3 

86 

18 

44 

13  + 

43 

0 

0 

0 

0 

.88 

.36 

11 

.0 

0 

3 

0 

0 

MERRITT  ISLAND 

76.2 

57,0 

66.6 

2.6 

84 

18+ 

42 

23 

50 

0 

0 

0 

0 

1.01 

1.52 

.60 

1 

.0 

0 

Q 

BWT    r  KUNT 

77. IM 

65. 8M 

71  .6M 

88 

28 

50 

29 

11 

0 

.33 

.30 

11 

.0 

0 

\ 

0 

Q 

MIAMI  BEACH 

76.0 

67.9 

72.0 

1.8 

82 

29 

65 

13 

3 

0 

0 

0 

0 

1.01 

•  81 

.75 

11 

.0 

0 

2 

1 

0 

MIAMI   WB  AIRPORT  R 

78.1 

63.8 

71,0 

2.3 

8" 

28 

50 

29 

9 

0 

0 

0 

0 

.91 

•  94 

.47 

11 

.0 

0 

3 

0 

0 

MIAMI   WB  CITY  R 

74.8 

66.0 

70,4 

1.7 

85 

28 

50 

29 

15 

0 

0 

0 

0 

.58 

1.21 

.36 

11 

.0 

0 

2 

0 

0 

HOORE  HAVEN  LOCK  1  AM 

79.3 

65.8 

67,6 

2.7 

86 

7+ 

41 

13+ 

47 

0 

0 

0 

0 

1.04 

.67 

.63 

7 

.0 

0 

2 

1 

0 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK  AM 

M 

2.26 

1.12 

4 

.0 

0 

4 

2 

1 

NAPLES 

79.4 

60.5 

70.0 

84 

4 

47 

22+ 

17 

0 

0 

0 

0 

.63 

.30 

11  + 

.0 

0 

2 

0 

0 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6  AM 

75.9 

60.5 

68.2 

84 

29 

45 

13  + 

33 

0 

0 

0 

0 

1.46 

.82 

7 

.0 

0 

2 

2 

0 

POMPANO  BEACH 

78.8 

62.4 

70.6 

89 

28 

46 

13 

19 

0 

0 

0 

0 

.58 

.29 

12 

.0 

0 

2 

0 

0 

PUNTA  SORDA 

80.4 

57.6 

69.0 

3.0 

84 

3+ 

45 

23+ 

18 

0 

0 

0 

0 

2.59 

.26 

1.28 

3 

.0 

0 

3 

2 

2 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

80.7 

56.5 

68.6 

87 

28 

42 

23+ 

24 

0 

0 

0 

0 

.95 

.51 

11 

.0 

0 

3 

1 

0 

SARASOTA 

77.5 

56.1 

66.8 

83 

4  + 

39 

23 

43 

0 

0 

0 

0 

1.34 

.98 

11 

.0 

0 

2 

1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  .  CONTINUED 


FLORIDA 
FEBRUARY  1956 


Temperature 


_ 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Long- 
term  Mean 

Highest 

Date 

Lowest 

Dale 

Degree  Days 

N 

3  ol  Days 

Total 

Departure 
From  Long- 
term  Mean 

Grealest  Day 

Date 

Sdod 

,  Sleet 

No.  of  Days 

Max 

Min, 

Total 

Max  Depth 
on  Ground 

Q 

1 
» 

a> 

0 

2 

o 
o 

at 

0 

OS 
f-i  0 

- 

SOUTH  MIAMI  3  W 

79. 6M 

61  .6M 

70, 5M 

86 

28 

29 

10 

1.02 

,46 

11 

.0 

0 

3 

0 

0 

STUART 

78.1 

60,  1 

69.1 

85 

28 

13  + 

32 

0 

0 

0 

0 

2.60 

1,47 

7 

.0 

0 

3 

2 

1 

SUNN I LAND 

82. 3M 

54. 6M 

68. 5M 

35 

23 

37 

0 

0 

0 

0 

1.87 

■  82 

4 

.0 

0 

0 

TAMIAMl   TRAIL  ^0  HI   BEND  AM 

81.2 

58.5 

69.9 

88 

19 

<>6 

23 

.68 

.45 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

TAVERNIER 

79.1 

67.8 

73.5 

83 

18 

57 

22* 

0 

0 

0 

0 

0 

.74 

.74 

11 

.0 

0 

1 

1 

0 

TITUSVILLE  2  W 

78.6 

i',.  1 

6b.  i. 

3.5 

86 

6+ 

37 

23 

71 

0 

0 

0 

0 

1.47 

-  ,74 

1.09 

1 

.0 

0 

3 

1 

1 

VENICE 

78.1 

57.2 

67.7 

84 

41 

22  + 

39 

0 

0 

0 

0 

.85 

.53 

11 

.0 

0 

2 

1 

0 

VERO  BEACH  CAA  AP 

76.3 

58.2 

67.3 

86 

18 

43 

13  + 

56 

0 

0 

0 

u 

1.77 

,95 

I 

.0 

0 

3 

2 

0 

HAUCHULA   2  NM 

79.8 

54.6 

67,2 

89 

18 

35 

23 

63 

0 

0 

0 

0 

1.25 

,60 

11 

,0 

0 

2 

2 

0 

WEST  PALM  BEACH 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP  R 

78.3 

61.6 

70,0 

2.3 

83 

28 

48 

13 

21 

0 

0 

0 

0 

.51 

-  1,78 

.24 

6 

.0 

0 

2 

0 

0 

DIVISION 

69,3 

1.16 

.0 

Precipitation 


See  Helerence  Notes  Following  StaUon  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


APALACHICOLA  Iftt  CITY  R 

AftCAOIA 

AVON  PARK 

MB  SON  PARK 

BARTOW 

BAV  LAKE 

BELLE  OLAOC  EXP  STA 
BIG  PINE  KEV  INN 
BLOUNTSTOHN  2  S£ 
BRADENTON  EXP  STATION 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 
BUSNNELL  2  E 
CAMP  BLANOINC 
CANAL  POINT  USDA 
CAPE  SABLE  RANGER  STA 

CAPTIVA 
CARRABELLE 
CARYVILLE 
CEOAR  KEy 
CHATTAHOOCHEE   1  W 

CHIPLEY  3  E 
CLEARMATER  BEACH 
CLERMONT  6  S 
CLEWISTON 
CLEMISTON  U  5  ENO 

COCONUT  GROVE  7  S 
COBNMELL  4  NM 
CRESCENT  CITY 
CROSS  CI  TV  CAA  AP 
DAN  I  A  h  WNW 

OAYTONA  BEACH 

OAYTONA  BEACH  MB  AP  R 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

Oe  LAND 

OE  SOTO  CITY  h  SW 

ORY  TORTUGAS 
EUSTIS  2  S 
EVERGLADES 
FEDERAL  POINT 
FELLSMERE 

FERNANDINA  BEACH 

FORT  GREEN  12  WSW 

FORT  LAUDERDALE 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

FORT  MYERS  HB  AP  R 
FORT  PIERCE 
FOUNTAIN  3  S 
GAINESVILLE  UNI  OF  FLA 
GAINESVILLE  3  WSU 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

HART  LAKE 

HIALEAH 

HIGH  SPRINGS 

MILLIARD 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 
HOMESTEAD  EXP  STA 
HVPOLUXO 
INVERNESS 

ISLAND  GROVE  2  WNH 
ISLEWORTM 

JACKSONVILLE  MB  AP  R 
JACKSONVILLE  BEACH 
JACKSONVILLE  WB  CITY  R 
JASPER  9  ESE 

KENDAL  2  E 

KEY  WEST  WB  CITY  R 

KISSIMMEE 

LA  BELLE 

LAKE  ALFREO  EXP  STA 

LAKE  CITY  2  £ 

LAKE  HIAWASSE 

LAKELAND  WB  CITY  R 

LAKE  PLACID  2  SW 

LAKE  TRAFFOftO 

LIVE  OAK  2  ESE 
LONGBOAT  KEY 
LOXAHATCHEE 
MAO  I  SON 

MARATHON  VACA  KEY 

MARIANNA  CAA  AP 
MARIANNA    [NO  SCHOOL 
MAYO  ^  NX 

MELBOURNE 
MERRITT  ISLAND 


Ml 


11    BAY  FRONT 
MIAMI  BEACH 

MIAMI  WB  AIRPORT  I 
MIAMI  WB  CITY  I 
MILTON  EXP  STATION 

MONTICELLO  2  S 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MOUNTAIN  LAKE 

MT  PLEASANT 

MVAKKA  RIVER  ST  PARK 

NAPLES 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 

NICCVILLC 

NITTAW  1  S 

OASIS  FISHING  LODGE 

OCALA 
OCALA  2  NC 
OREECHOeEE  0  W 
OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
ORLANDO  WATER  PLANT 

ORLANDO  WB  AIRPORT  I 
PALATKA 
PANAMA  CITY  2 
PENSACOLA  CAA  AP 
PtNSACOLA  WB  CITY  i 

PETERS 
PLANT  CITY 
POMPANO  BEACH 
PUNTA  GOROA 
OUINCY  EXP  STATION 

RAIFORO  5T  PRISON 
ROYAL  PALM  RANGER  STA 
SAINT  AUGUSTINE 
SAINT  LEO 
SAINT  HARKS  6  SE 


RECORD  MISSING 


1.36 
.76 
2.54 


.03  .01  T 
.11  .18 


.03      .24  T 

.03  1*86 

RECORD  MISSING 
T  .OS 

RECORD  MISSING 


RECORD  HISSING 


4.60 
5.83 
3.63 


RECORD  MISSING 


3.0O 
.89 
1.4« 


.00  .58 
•16  1.62 


.12 
.02 
.57 

3.17 

.  14 


13 


14  15 


16     17  18 


22     23  24 


25    26  27 


28    29  30 


.05 
.01  .70 


2*01 
1«B> 


2.47 
1.31 


1.13 
1*27 
1.23 


•  01  T 
•14  104 


•  20  aU 

•  13  T 


■02     •OB  •O? 


•  22  (l? 
.02  T 


Sm  B«Ur*nc«  Note*  FoUowtng  SUUod  Indax 
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DAILY  PRECIPITATION 

FLOOIDA 

Table  3-Continued  fesruahy  1956 


Station 

0 

Day  of  month 

O 

'  1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  1   8  1  9 

10 

"1 

12 

13  1  14  1  15 

16  1  17  1  18 

19 

20  21 

22  1  23  1  24 

25  1  26  1  27 

ZB 

29  30 

31 

ST  PETERSBURG 
SANFORO 
SARASOTA 
SECOTAN 

SOUTH  MIAMI    3  W 

1.20 
1.41 
1.34 
4.63 

1.02 

•  0* 

•  33 

.03 

•  31 

•  09 

•  02 
.12 

.<>o 

•  06 
.1« 
.26 
.69 
.02 

•  01 

.97  .19 

•  03 

.02 
.36 

•  74 

•  62 

•  96 

•  46 

.04 
.34 

i.n 

•  26 

T 

•  10 

•  02 

•  >7 
.01 

•  12 

STUART 
SUNN I LAND 
TALLAHASSEE  WB  AP 
TAMIAMI    TRL  <>0  MI  BEND 
TAMPA  MB  AIRPORT  R 

2.60 

1.87 
5.*7 

1«37 

.37 

T 

•  01 

•  03 

•  «7 

.82 
.18 
.0^ 

T 

•  06 

T 

2.20 
.10 

.99 

.07 

.92 
.23 

•  02 
.08 

.68 
•  45 

1.40 

T 

•  14     T  T 

.01 

T 
T 

.04  tit 
•  04 

.01 
•  24 

TARPON  SPRINGS 
TAVERNIER 
TITOSVILLE  2  W 
VENICE 

VERO  BEACH  CAA  AP 

2.81 

•  74 
1.47 

•  85 
1,77 

1.09 
.95 

•  03 

T 

•  34 

.08 
.06 

.26 

T 

.19 

.01 

.12 

.  93 
.74 
.14 
•  93 
.60 

1.63 

.03 
.06 

•02 

•  16 

•  02 

•  03 

.02 

MAUCMULA  2  NW 

WEST  PALM  BEACH 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP  R 

WINTER  HAVEN 

1.2» 

•  51 

•  91 

RECORD 

MISSING 
•  02 

.22  T 

■  Ok 

T 

.2t 

.17  T 

T 

.60 

.21 
.33 

.06 

.04 
.09 

T 

T 

T 

.99 

•  10 

REFERENCE  NOTES 

The  four  digit  identif Icatlon  Duobers  In  tbe  Index  number  colunn  of  the  Station  Index  &re  assigned  od  m  state  basis.     There  will  be  no  duplication  of  numbers  within  a  state. 
Figures  and  letters  follovlag  tbe  station  naae.  such  as  12  SSW,   indicate  distance  Id  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  tlaes  given  in  tbe  station  Index  are  In  local  standard  tine. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  tbe  June  and  Decenber  Issues  of  thin  bulletin. 
Heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  tbe  Index,   but  for  which  data  are  not   listed  In  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  Issue, 

.ted,  dimensional  units  used   In  this  bulletin  are:      temperature  In  'F.,   precipitation  and  evaporation  In  Inches,   and  wind  moveDeot    In  miles.     Degree  days  are  based  on  a  dal 

Evaporation  Is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  follovlog  Table  6. 
Amouots  In  Table  3  are  froa  non-recording  gages,  unless  otherwise  Indicated. 

Data  in  Tables  3,  5  and  6  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 
Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Ions  (those  shovo  In  tbe  Station  Index  as  United  States  Weather  Bureau  Stations)  are  based  on  the  period  1921-1950.   adjusted  to  represent 

-  So  record  In  Tables  3.  6  and  the  Station  Index,     Mo  record  In  Tables  2  and  5  Is  Indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•  Amount   Included  In  following  measurenent,    time  distribution  unknown. 

<C  Data  In  the  column  formerly  headed  No.  of  Days   .01  or  more  have  been  changed  to  No.  of  Days   .10  or  more  effective  January  1,  1954. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,   however,   the  reference  Indicates  that  the  thermoneters  are  exposed  In  a  shelter  located  on 
the  roof  of  a  building. 

//  Cage  Is  equipped  with  a  windshield. 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  mootb. 

C  In  the  "Refer  to  Tables-  column  In  the  Station  Index  the  letter  "C"    Indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  In 
Hourly  Precipitation  Data. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of   1   Inch  water  equivalent   to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

H  One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data.   If  carried  for  this  station,  have  be«D  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

B  Amounts  from  recording  gage  <These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  tbe  amounts  to  be  published  later  In  Hourly  Precipitation  Data). 

T     Includes  total  for  previous  month. 

Z    Observation  time  is  1:30  a.m.,    E.S.T.   of  tbe  following  day. 

Additional  inforMtion  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  any  Weather  Bureau  Office  or  to  the  Slattf  Cllmatologist  at  Weather  Bureau  Office,  Box  4158,  Jacksonville  1. 
Florida. 

Subscription  Price;     20  cents  pei  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintend 

of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents.  Government  Printing  Office.  Washington  25,  D.  C, 
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DAILY  TEMPERATURES 

Tabu  5    .  


Day  Of  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7  j   8  1  9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avsi 

APALACHICOLA  tfB  CITY 

MAX 

«2 

68 

«S 

68 

69 

63 

63 

62 

62 

60 

64 

6« 

68 

71 

71 

74 

74 

75 

69 

64 

67 

70 

74 

62 

73 

71 

63 

67  •  1 

MIN 

52 

58 

58 

62 

63 

50 

46 

49 

60 

56 

47 

42 

48 

52 

60 

61 

63 

56 

66 

56 

44 

1 

46 

58 

60 

92 

61 

47 

43 

>4«2 

ARC AO I A 

81 

83 

84 

83 

82 

83 

76 

84 

79 

72 

73 

78 

82 

84 

75 

85 

72 

B0«6 

MIN 

^8 

57 

60 

66 

65 

63 

58 

50 

59 

96 

62 

91 

37 

46 

54 

56 

51 

59 

64 

62 

58 

1  36 

34 

44 

47 

47 

57 

52 

43 

93>9 

AVON  PARK 

80 

82 

85 

83 

84 

66 

83 

78 

70 

72 

79 

85 

85 

MIN 

58 

60 

61 

65 

66 

66 

60 

52 

91 

60 

62 

53 

40 

90 

96 

54 

64 

62 

65 

63 

58 

44 

41 

47 

52 

53 

55 

57 

43 

55.8 

BARTOW 

79 

79 

82 

82 

83 

83 

80 

78 

82 

73 

68 

72 

78 

81 

65 

86 

66 

83 

77 

80 

78 

60 

82 

84 

84 

82 

65 

79*9 

MIN 

56 

56 

59 

64 

65 

62 

56 

42 

56 

59 

59 

47 

36 

42 

95 

60 

62 

64 

64 

60 

54 

36 

35 

39 

50 

49 

54 

62 

39 

93.2 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

80 

79 

79 

77 

79 

84 

78 

82 

81 

77 

69 

72 

76 

86 

86 

84 

72 

70 

73 

82 

94 

84 

§4 

79  » 

MIN 

56 

57 

58 

69 

61 

60 

60 

55 

99 

58 

63 

55 

42 

46 

93 

56 

58 

57 

59 

54 

50 

43 

38 

43 

46 

52 

92 

60 

47 

M.9 

BIG  PINE  KEY    I NN 

MIN 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

58 

66 

76 

76 

70 

74 

6* 

64 

65 

63 

60 

62 

71 

71 

76 

79 

78 

83 

81 

64 

66 

72 

74 

79 

70 

80 

»6 

70.9 

MIN 

43 

52 

55 

55 

65 

63 

39 

38 

44 

55 

53 

35 

37 

36 

47 

56 

51 

64 

67 

67 

39 

34 

34 

38 

46 

4« 

47 

61 

32 

48.7 

BRAO£''^TON  EXP  STATION 

77 

as 

83 

85 

81 

79 

82 

82 

80 

67 

68 

73 

80 

61 

79 

60 

60 

81 

78 

73 

70 

75 

77 

78 

78 

80 

77 

78.2 

MIN 

57 

57 

59 

64 

65 

63 

56 

53 

99 

62 

61 

90 

40 

48 

54 

59 

53 

60 

64 

59 

59 

41 

38 

43 

51 

6» 

58 

64 

43 

»».7 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

76 

80 

81 

81 

78 

78 

68 

78 

67 

64 

70 

79 

79 

81 

76 

4^ 

76  3 

MIN 

53 

59 

60 

65 

69 

64 

54 

48 

59 

63 

57 

46 

44 

52 

55 

63 

63 

64 

62 

64 

50 

44 

44 

47 

56 

58 

58 

68 

40 

>«.2 

BUSHNELL   2  E 

79 

80 

82 

82 

78 

80 

70 

78 

83 

80 

73 

66 

70 

76 

62 

84 

65 

66 

84 

74 

72 

76 

83 

79 

89 

76 

63 

77  .8 

MIN 

53 

58 

58 

54 

65 

65 

52 

47 

55 

59 

58 

46 

36 

44 

52 

59 

63 

61 

64 

66 

57 

33 

33 

36 

51 

98 

58 

64 

40 

93.6 

CAMP  BLANOING 

MAX 

67 

79 

84 

78 

80 

77 

70 

87 

79 

68 

62 

74 

75 

78 

81 

80 

80 

66 

71 

79 

76 

69 

78 

74 

69 

79.3 

MIN 

50 

51 

60 

63 

65 

64 

40 

37 

52 

51 

61 

39 

41 

41 

91 

62 

58 

64 

67 

62 

42 

36 

40 

48 

51 

53 

52 

52 

36 

91.3 

CANAL   POINT  USDA 

MAX 

78 

80 

62 

80 

85 

85 

75 

76 

78 

79 

75 

70 

70 

76 

84 

82 

68 

78  .7 

MIN 

5A 

54 

52 

55 

53 

52 

55 

56 

59 

57 

60 

56 

46 

47 

54 

56 

57 

60 

62 

60 

55 

41 

41 

43 

47 

53 

57 

61 

50 

93.6 

CAPE   SABLE  RANGER  STA 

MAX 

7fl 

78 

81 

60 

80 

81 

83 

61 

81 

81 

80 

76 

79 

79 

78 

83 

78 

77 

81 

79 

82 

81 

84 

78 

80  4 

MIN 

62 

68 

68 

68 

71 

67 

64 

65 

65 

60 

58 

61 

51 

52 

61 

52 

54 

62 

64 

61 

60 

54 

50 

58 

52 

56 

57 

70 

52 

60.1 

CAPTIVA 

MAX 

80 

78 

81 

61 

80 

80 

79 

79 

79 

73 

70 

71 

78 

60 

60 

78 

79 

71 

75 

75 

79 

79 

70 

77  4 

MIN 

61 

60 

67 

68 

68 

69 

62 

60 

66 

63 

63 

60 

54 

97 

58 

66 

53 

69 

54 

62 

64 

53 

50 

53 

53 

67 

60 

69 

40 

61.7 

CARRABELLE 

60 

71 

70 

67 

69 

67 

68 

68 

67 

65 

63 

61 

69 

68 

71 

74 

72 

76 

75 

81 

69 

69 

68 

71 

77 

70 

74 

73 

65 

MIN 

50 

57 

57 

61 

63 

61 

40 

38 

67 

94 

53 

36 

39 

41 

95 

61 

52 

64 

64 

65 

39 

32 

35 

39 

63 

51 

59 

63 

39 

61 .4 

CCOAR  KEY 

MAX 

70 

79 

79 

80 

74 

79 

70 

7^ 

75 

74 

72 

65 

68 

74 

73 

75 

76 

77 

74 

70 

70 

72 

73 

72 

68 

72 

72 

65 

72  .6 

MIN 

50 

62 

62 

63 

65 

60 

50 

52 

52 

52 

55 

49 

46 

54 

60 

52 

63 

65 

65 

65 

47 

45 

49 

55 

62 

54 

58 

65 

40 

i«.0 

CHIPLEV   3  e 

MAX 

66 

80 

62 

60 

78 

76 

65 

77 

74 

65 

63 

62 

72 

77 

61 

79 

81 

65 

82 

80 

66 

66 

74 

75 

80 

70 

80 

75 

62 

74.3 

MIN 

50 

48 

60 

65 

66 

54 

38 

39 

57 

54 

47 

32 

37 

45 

55 

59 

65 

69 

67 

65 

38 

33 

36 

SO 

55 

43 

55 

56 

30 

90.6 

CLEARWATER  BEACH 

MAX 

80 

80 

70 

80 

78 

79 

77 

64 

67 

77 

78 

76 

79 

74 

66 

79  .4 

MIN 

56 

63 

64 

67 

66 

64 

55 

55 

64 

64 

61 

59 

51 

54 

61 

64 

69 

66 

59 

66 

55 

SO 

SO 

56 

59 

67 

63 

65 

45 

60.1 

CLERMONT  6  S 

MAX 

60 

73 

79 

63 

80 

71 

64 

71 

77 

81 

70 

78 

74 

87 

77.8 

MIN 

56 

57 

60 

65 

66 

66 

54 

50 

58 

62 

58 

49 

40 

47 

53 

99 

61 

60 

65 

62 

52 

39 

39 

44 

50 

60 

99 

69 

40 

64.9 

CLEWISTON  U  S  ENG 

MAX 

77 

80 

81 

83 

82 

86 

68 

75 

78 

63 

65 

76 

69 

68 

79 

82 

65 

71 

70 

70 

76 

83 

■7 

88 

85 

80.6 

MIN 

62 

63 

65 

66 

55 

64 

64 

56 

63 

59 

67 

57 

49 

92 

60 

60 

51 

61 

63 

59 

62 

57 

95 

49 

53 

51 

58 

99 

49 

99.3 

COCONUT  GROVE  7  S 

MAX 

78 

78 

81 

79 

80 

61 

61 

79 

69 

73 

76 

81 

74 

74 

60 

62 

82 

86 

76  8 

MIN 

64 

70 

71 

71 

71 

71 

64 

55 

70 

67 

69 

60 

50 

52 

68 

70 

59 

71 

66 

60 

62 

53 

93 

52 

67 

58 

98 

69 

50 

63^2 

CROSS  CITY  CAA  AP 

MAX 

73 

SI 

83 

77 

75 

69 

69 

77 

72 

64 

63 

71 

77 

78 

61 

80 

60 

79 

76 

66 

68 

72 

74 

76 

69 

76 

77 

73.9 

MIN 

50 

54 

54 

64 

65 

55 

40 

35 

52 

58 

48 

38 

33 

43 

90 

62 

52 

63 

59 

57 

39 

29 

32 

37 

51 

52 

55 

46 

33 

4e.9 

OAYTONA  BEACH 

MAX 

64 

69 

74 

73 

76 

80 

82 

66 

72 

83 

79 

69 

56 

64 

73 

77 

84 

64 

89 

84 

83 

63 

62 

66 

75 

81 

66 

76 

78 

73.9 

MIN 

56 

62 

59 

63 

66 

66 

51 

51 

56 

63 

64 

46 

41 

45 

51 

64 

59 

61 

65 

62 

49 

40 

42 

41 

55 

58 

91 

64 

41 

99.0 

DAYTONA    BEACH  WB  AP 

MAX 

73 

80 

79 

60 

83 

77 

68 

59 

69 

72 

77 

63 

84 

77 

82 

65 

63 

67 

74 

81 

68 

62 

61 

74.4 

MIN 

57 

60 

56 

64 

65 

64 

45 

44 

54 

60 

53 

42 

36 

41 

46 

63 

56 

59 

61 

60 

39 

35 

36 

40 

52 

57 

54 

52 

37 

61.4 

OE  FUNIAK  SPRINGS 

MAX 

62 

77 

78 

77 

76 

73 

67 

62 

62 

64 

71 

70 

77 

83 

73 

56 

69 

73 

75 

78 

72 

76 

72 

63 

73  .4 

MIN 

48 

50 

62 

54 

53 

58 

37 

41 

54 

52 

44 

35 

40 

47 

54 

95 

62 

65 

66 

62 

36 

38 

41 

51 

59 

42 

59 

93 

33 

91.0 

DE  LAND 

MAX 

B2 

83 

80 

82 

68 

75 

83 

61 

66 

64 

70 

72 

84 

89 

84 

81 

63 

67 

71 

71 

80 

63 

82 

81 

79  .7 

MIN 

56 

57 

58 

61 

66 

64 

54 

47 

55 

61 

65 

46 

36 

42 

90 

56 

60 

59 

65 

60 

50 

35 

35 

41 

49 

57 

97 

63 

39 

93.3 

DRY  TORTUGAS 

MAX 

60 

62 

82 

77 

78 

60 

76 

76 

74 

78 

76 

78 

62 

83 

70 

72 

79 

78 

79 

79 

80 

75 

77.9 

MIN 

68 

68 

73 

72 

72 

73 

69 

69 

72 

71 

55 

66 

64 

66 

69 

70 

71 

72 

72 

72 

69 

65 

64 

67 

70 

70 

69 

70 

61 

•6.9 

EUSTIS  2  S 

MAX 

72 

62 

77 

66 

72 

76 

84 

72 

78 

84 

80 

76 

79.4 

MIN 

56 

59 

60 

64 

66 

66 

54 

49 

46 

49 

62 

47 

45 

48 

54 

62 

62 

61 

65 

62 

50 

38 

40 

48 

54 

57 

97 

62 

41 

64.7 

EVERGLADES 

MAX 

63 

81 

81 

82 

84 

81 

61 

81 

84 

80 

80 

76 

77 

82 

84 

63 

83 

84 

83 

77 

75 

77 

79 

79 

80 

al 

64 

76 

MIN 

63 

62 

66 

66 

66 

68 

63 

62 

61 

53 

63 

67 

49 

52 

61 

62 

62 

64 

63 

62 

54 

46 

47 

40 

55 

98 

90 

70 

49 

60.1 

FEDERAL  POINT 

MAX 

70 

79 

62 

76 

76 

66 

73 

77 

70 

65 

70 

73 

76 

82 

61 

83 

84 

59 

66 

69 

75 

79 

7* 

80 

MIN 

51 

58 

56 

62 

64 

65 

51 

43 

53 

60 

62 

49 

42 

42 

50 

60 

59 

52 

61 

46 

39 

36 

40 

54 

53 

53 

92.9 

FELLSMERE 

MAX 

80 

82 

83 

67 

87 

61 

84 

72 

66 

69 

85 

85 

85 

86 

67 

86 

85 

80 

70 

71 

76 

82 

84 

63 

82 

MIN 

58 

64 

63 

64 

62 

61 

60 

46 

51 

59 

63 

56 

40 

50 

61 

51 

62 

59 

57 

44 

39 

45 

49 

57 

55 

54 

41 

>4.4 

FERNANOINA  BEACH 

MAX 

63 

73 

74 

74 

75 

77 

66 

69 

78 

66 

72 

68 

6« 

67 

74 

80 

84 

83 

77 

66 

65 

66 

71 

82 

78 

61 

76 

66 

72.8 

MIN 

50 

58 

57 

61 

62 

60 

45 

45 

54 

58 

59 

40 

42 

44 

94 

62 

59 

53 

63 

61 

46 

41 

41 

41 

57 

40 

92 

62 

36 

62.6 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 

60 

60 

82 

78 

79 

82 

80 

82 

72 

73 

78 

80 

82 

82 

84 

83 

67 

76 

75 

76 

77 

79 

88 

64 

90 

80 

60.2 

fclS 

6» 

70 

70 

71 

63 

71 

64 

70 

69 

61 

61 

59 

46 

64 

69 

70 

62 

65 

62 

58 

52 

51 

52 

52 

68 

56 

62 

56 

48 

62.2 

FT   LAUDERDALE   BAHIA  MAR 

MAX 

75 

77 

80 

79 

78 

71 

70 

76 

80 

81 

79 

60 

61 

81 

77 

71 

73 

76 

77 

80 

79 

86 

83 

78  .0 

MIN 

70 

70 

VI 

72 

72 

72 

64 

71 

70 

65 

67 

60 

92 

67 

70 

72 

71 

72 

68 

64 

64 

54 

57 

66 

69 

63 

63 

65 

50 

•9.9 

FT  LAUDERDALE   EXP  STA 

MAX 

77 

80 

76 

76 

80 

81 

77 

70 

72 

74 

61 

84 

83 

86 

75 

74 

72 

74 

80 

63 

63 

84 

78  . 1 

MIN 

64 

64 

69 

70 

70 

68 

63 

61 

60 

57 

64 

58 

45 

48 

65 

65 

56 

64 

99 

95 

99 

46 

44 

45 

58 

52 

54 

60 

43 

66.1 

FOOT  MYERS  we  AP 

MAX 

63 

83 

84 

79 

82 

80 

82 

73 

72 

72 

79 

84 

83 

62 

83 

84 

81 

71 

74 

76 

80 

81 

82 

82 

68 

79.3 

MIN 

59 

57 

61 

66 

64 

65 

58 

57 

58 

93 

44 

49 

99 

60 

61 

62 

60 

59 

51 

42 

41 

47 

54 

96 

96 

60 

55  ^  B 

FO«T  PIERCE 

MAX 

76 

77 

79 

60 

81 

81 

71 

79 

79 

80 

72 

67 

69 

73 

77 

60 

60 

86 

80 

84 

70 

67 

«9 

73 

82 

89 

63 

83 

69 

76.7 

MIN 

70 

65 

64 

63 

67 

64 

60 

56 

52 

48 

64 

64 

99 

62 

67 

62 

62 

52 

49 

43 

47 

53 

97 

96 

96 

44 

66.8 

FOUNTAIN  3  S 

MAX 

65 

78 

79 

78 

76 

77 

66 

79 

70 

72 

62 

62 

72 

79 

80 

79 

79 

62 

81 

80 

68 

67 

73 

74 

79 

73 

67 

79 

61 

74.0 

MIN 

60 

52 

56 

65 

64 

56 

40 

40 

56 

58 

49 

33 

36 

43 

94 

60 

65 

56 

67 

66 

36 

36 

35 

44 

62 

44 

52 

57 

34 

91.0 

GAINESVILLE  UNI   OF  FLA 

MAX 

64 

70 

79 

61 

79 

76 

73 

70 

70 

82 

72 

66 

63 

72 

76 

79 

62 

83 

62 

83 

79 

66 

66 

74 

77 

78 

69 

76 

77 

74.6 

MIN 

50 

55 

60 

62 

65 

64 

47 

46 

50 

58 

61 

40 

38 

44 

90 

57 

60 

61 

65 

61 

45 

41 

39 

45 

51 

52 

93 

58 

39 

92.3 
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Table  5  -  Continued 


Station 


SAINESVILLE  3  WSW 
6LEN  ST  MARV  NURSERIES 
HIALEAH 
HIGH  SPRINGS 
HILLIARD 

HOMESTEAD  EXP  STA 


JACKSONVILLE   WB  AP 
JACKSONVILLE  BEACH 
JACKSONVILLE   WB  CITY 
JASPER  9  eSE 
KEY  WEST  WB  CITY 
KISSlmEE 
LA  BELLE 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 
LAKE  CITY  2  E 
LAKE  HIAWASSE 
LAKELAND  WB  CITY 
LAKE  PLACID  2  SW 
LIVE  OAK  2  ESE 
LOXAHATCHEE 
MADISON 

MARATHON  VACA  KEY 
NARIANNA  CAA  AP 
MARIANNA   IND  SCHOOL 
MAYO  »  MM 
NeLBOURNE 
MERRITT  ISLAND 
MIAMI  BAY  FRONT 
MIAMI  BEACH 
MIAMI  WB  AIRPORT 
MIAMI  WB  CITY 
HILTON  EXP  STATION 
MONT  I  CELLO  2  S 
MOORE  HAVEN   LOCK  1 
MOUNTAIN  LAKE 
MT  PLEASANT 
MYAKKA  RIVER  ST  PARK 


Day  Oi  Month 


IS 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


65  79 
48  54 


77  77 
68  70 


65  80 

50  57 


65  78 
47  53 


78  78 
5B  68 


77  78 
69  70 


82  80 
55  63 


78  I  79 
70  70 


77  7* 
63  64 


70     64  64 


75  79  75 
34     50  55 


80     78  75 


80 

70  70 


79  80 
71  72 


81 
64  62 


82     82  79 


79  80 
67  63 


75  79 
39  54 


72  76 
33  46 


80  82 
63  59 


78  81 
70  71 


70  67 
51  34 


80  70 
59  48 


67  63 
60  38 


71  62 
56  32 


80  79 
64  60 


84  69 

65  57 


72  7S 
33  41 


71  75 
33  40 


72  75 
51  66 


16 


17 


79  83  81 
46     61  55 


81  80 
61  69 


22     23     24     25     26     27  28 


84  80 
59  61 


78  68 
58  39 


72  74  79 
35     44  53 


70  73 
34  37 


75  77 
47  48 


82  81 
61  60 


81  82  77 
57     61  51 


82 

62  i  60 


82  I  82 

60  t  57 


85  84 

5  7  56 


78  66 
59  40 


67  72 
32  33 


74  73 
50  52 


69  72 

33  35 


65  70 
30  32 


75  75 
51  45 


50  52 
80  79 


78     84  82 

58     59  65 


79  73  78 
55     52     56  , 


72  80  I  75 
45     44  I  61 


72  75  81  I  81  82 
45      65      69      71  63 


68  78  82  79  77  77     68  71  80     69  71  62     70  72  78 

51  51)  58  64  65  60  |  43  39  55  '  59  52  38     40  43  57 

63  69  70  71  74  78     66  64  83  I  66  72  61  '  62  66  73 

52  54  56 


79     61     66  70 
59     41     38     39  45 


68  77  80 
51      62  62 


60  80  SO 
45      55  49 


80  61  77 
70      72  71 


80     82      84     76  61 

60      69      67     46      40      55  i  58     60      38  :  39      43      54  j    61      57      61  :    64  60 


82  83  84 
57     54  59 


78     78  83 

57     57  62 


66  78  81 
48     58  68 


72  77  77 
56     56  99 


77  77  81 
56     61  62 


83  S3  84 
56     57  57 


80  80  81 
54     64  62 


58  80  80 
49     56  58 


79  76 
67  69 


64  78  80 
50     48  58 


66  80  82 
50     68  51 


72 
60 


73  75  76 

69  62  64 

78  75  77 

69  70  69 

75  74  7S 

70  70  71 

77  77  78 

66  70  71 


75  74 
67  69 


7S  73 
55  63 


59  78  78 
48     53  53 


79  79  81 
60     60  62 


78  84 
58  63 


64  77  78 
49     61  56 


78  76  75  69  71  80  !  68  72  61  j  69  73  79 
65     55     61     52     46     61  i  61     54     43     44     52  99 


80  90  80 
60     64  50 


82     S3  83 


S3  ,  81 
60  64 


66     66  61 


84     SO  83 


68     64  67 


82  SI  81 
65     65  65 


al  81 
67  62 


87  87 
64  63 


82     84     85  76 

61     62     66  61 


80     81  SI 

70     72  71 


78  76 
66  66 


SO  76  75 
66  66 


78  80 
63  66 


68     66  66 


77  81  80 
66     64  66 


67 
42 


78  77  80 
71     71  70 


69  65 
63  48 


70  73  67 
63     66  66 


82  82  83 
66     66  64 


82  81  89 
6«     67  64 


64     67  66 


70  I  70 
50  50 


70  60  70  69  75 
68     30  !  29     38  40 


77  83  84  I  82  78  73  72 
69     71     71     67     66     66  63 


SO  83 
65  71 


84     81     78     62  I  66  71 
64     67     62     46  |  42     46  53 


80  80  70  66  76  75 
66     60     36     29     30  35 


82  83  82  84  S3  78  73  76  79 
71      71      72      71      71      69      66     63  64 


74  76  81 
56     48  57 


82  86 
62  59 


56     48  68 


69     75  74 


76  64 
62  47 


75  I  76 
64  i  40 


74  67  !  71  77  82 
60     47  I  36     43  55 


86  !  82 
62 


85     79  I   70  69 


60     58  60 


84     85  85 

60     67  61 


70     70     63  I  72     74     SO  '   82     81  86 
41     38     53  I  57     60     35  I  36     48     53  '   62     60  63 


60     69  59 


37  36  40 

76  77  81 

37  36  42 

68  73  76 

35  34  41 


87  83 
53  64 


89  S6 

63  52 


65     60  54 

81     80  79 
67     60     42  1  36     36  42 


82 
63 


84  70  77  I  81  81  67  |  66  70  75 
56     4«     56  I  61     63     50  !  38     44  90 


80     82     84  I  86 

61     60     58  ,  64 


70  77  82  79  66  66  68  75  79  83  84  84  !  82 
55     53     62     62     54     52  ,  48     52     97  j   63     64     64  I  54 


80  84  I  84  76  72 
53     62  ■  96  90 


80  83 
61  58 


81  81 

54  66 


66     67  64 

96     47  37 


80  86  86  87  88  |  87 
44     96  ,   62     61  61 


74  77  8} 
45     45  92 


70  76  SO  I  81  76  82  78  77  65 
40     46     93     60     62     66     66     64  40 


82  80 
71 


78     73  7S 

66     66  '  61 


80  81  S2  81  83 
64     69      72      71  72 


74  66  99  61 
40      56      94  38 


61      66      74      SO      76      80  82 


66  72  74  i 
37     41     45  1 


77  68  76  72 
56     46     66  48 


81 
69 


69     74  68 

39     41  97 


67     74  70 

40     38  95 


64     62  61 

99     48  39 


68     67  64 

57     57  34 


SO 
93 


76     69  66 

63  j  62     64  92 


SO  82 

65  69 


79  S3 
61  66 


78     64  I  66     73     75  ' 


&e  74  82  i  79  72 
60     52     61  I  61  66 


69  65 
52  48 


73  I  84  82  89 
60  I   62     62  62 


83  81  84 
64     62  63 


76     77  79 


7»     76  78 

65     71  72 


79  80 
69  69 


80  79  69 
69     67  60 


78  79  72 
72     67  61 


80  79  71 
65     66  58 


71  76 
53  67 


84 

71 


67     64  3S 


60  79  68 
66     62  41 


79  82  81 
63     61  59 


79  82  79 
64     63  55 


79  80  74 
69     65  64 


79  76  74 
72     72  66 


68  68 
49  42 


79  78  69  77 
41     53     50  56 


76     SO  1  80     80     62     Bl  81 
99     70     '0     **     ^0  *1  56 


72  73  77 
93     96  63 


72  74  72 
56     99  67 


74  73  74 
53     94  97 


82  77  84 
54     69  65 


82  74  84 
63     62  97 


68     65  64 


79     75     76  74 

71     72     71  69 


77  79 
71  71 


79  67  70 
66     60  92 


76  76  78  I  76  78  71  70 
71     71     72     70     67     69  53 


72  72 
57  65 


79  78  74 
68     67  66 


61  66  64 

36  37  94 

67  73  68 

40  42  52 

Se  74  78 

62  55  61 


61  62 
52  43 


69  71 
38  49 


69  64  65  72  74 
59     66     34     39  43 


81  81  73 
57     59  99 


98     65  67 


80  77  80 
59    62  65 


84     84  84 

59     61  61 


73  69  I  69 
56     39  S  33 


78     78  67 


84 

59     60  62 


67  69  76  81 
48     36     46  58 


85  86  67  89  83  78 
62     64     61     61     60  68 


71  70  71 
41     42  44 


70  72  77 
34     34  40 


65  72  67  68  60  62  70  72  78  I  78  76  84  80  74  67  69  72  74 
38      44      55      94     50     33  I  39     42      94  I    59     63     67     66      62      36      33      38  45 


79  74  78 
60     49  66 


FLORIDA 
FEBRUARY  1956 


79     75  70 


48     48     51     55  33 


67     84     SB  81 

53     53     58  48 


63  83  92 
55     56  62 


80  72  60  77  64 
67     50     50     58  38 


60  83  82  86 
69     66     69  71 


83     80  66 


80  73  78  I  76  66 
56     49     54     67  36 


83  82  I  69  67  71  76  82  66  83  79 
69     53  ;   37     37     41  I  49     59     53     65  41 


80  68  68  71  76  I  79  60  82  76  62 
63     50     46     49     51  i   57     60     57     54  42 


73  I  73  76  79  83  86  85  83  70 
58  i  39     36     42     49     57     55     63  42 


64  65  88  I  89  85  80  73  74  76  84  86  87  87  78 
59     56     56     64     53     59     47     40     61  |  47     49     60     60  46 


66  72  73  80  69  79  70  62 
36     37     49     67     44     58     42  32 


78     73  60 


37     38     46     62     43     54     56  34 


83  80 
63  44 


70 
50 


76  60  78  I  78  82 
69     66     68     68  57 


77  S3  61  B« 
67     62     62  64 


70     73     78     68     79     79  62 

35     50     58     41     56  I  52  30 


70  76  I  72  70 
46     55     62  32 


76  61  83  I  83  64 
51     53     58     99  43 


89    81  74 


79.9 
48>3 


7e«3 
61*0 


75.5 
91.6 


74.2 
47.7 


81.0 
97.4 


79.7 
62.6 


74.0 
92.0 


73.9 
95.0 


73.7 
46.6 


80.0 
68.7 


78.6 
93.7 


82.8 
94.1 


76.6 
94.6 


79.1 
92.4 


76.9 
94.0 


76.4 
97.0 


61.4 
94.0 


61.2 
93.9 


72.3 
91.4 


79.5 
67.6 


71.3 
49.4 


72.7 
51.1 


74.0 
91.1 


79.9 
98.6 


76.2 
S7.0 


77.1 
69.6 


76.0 
67.9 


76.1 
63.8 


74.8 
6«.0 


70.2 
49.S 


72.1 
91 .3 


79.3 
99.8 


79.9 
94.9 


72.2 
90.8 
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FLORIDA 
FEBRUARY  1956 


TabI*  5  ■  ConHnnxl  

Slation 

NAPLES 

NEW  SMYRNA  BEACH   <•  N 
NICEVILLE 

OASIS   FISHING  LODGE 
OCALA 

OCALA   2  NE 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

ORLANDO  WATER  PLANT 

ORLANDO  wa  AIRPORT 

PALATKA 

PANAMA  CITY  2 

PENSACOLA  CAA  AP 

PENSACOLA  KB  CITY 

PLANT  CITY 

POHPANO  BEACH 

PUNTA  GORDA 

OUINCY  EXP  STATION 

RAIFORO  ST  PRISON 

ROYAL   PALM  RANGER  STA 

SAINT  AUGUSTINE 

SAINT  LEO 

SAINT  MARKS  A  SE 

ST  PETERSBURG 

SANFORO 

SARASOTA 

SECOTAN 

SOUTH  MIAMI    3  W 

STUART 

SUNNILANO 

TALLAHASSEE  WB  AP 

TAMIAMI    TRL   tO  MI  BEND 

TAMPA  MB  AIRPORT 

TARPON  SPRINGS 

TAVEHNIER 

TITUSVILLE  2  W 

VENICE 

VERO  BEACH  CAA  AP 
VAUCHULA   2  NN 
WEST   PALM  BEACH 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


72  76  80 
57     58  66 


80  80 
67  55 


73  79 
52  60 


73  79 
51  55 


78  77 
63  64 


76  78 
67  58 


75  76 
58  56 


70  76 

52  60 


62 

52 


65  76 
49  52 


82  78 
57  67 


««  76 

52  66 


77  78 

56  69 


70  69 
49  66 


79  81 
67  60 


74  78 
56  68 


SO     72  73 

57     57  56 


77  79 
66  69 


77  76 
61  67 


64  76 

50  63 


82  80 
61  62 


78  81 

57  60 


75  80 
66  69 


76  77 
60  64 


76  78 
66  61 


82  80 
58  67 


75  76 
63  68 


81  81 
57  56 


84  83  83 

69  68  68 

81  82  84 

61  63  66 


85  87 
62  61 


78  79 

67  65 


78  80 
66  64 


76  78 

69  70 


70  65 
57  49 


84     81  84 

65     66  65 

72     74  69 


80  76 
64  64 


81  81 
65  63 


79  82 
62  62 


79  80 
66  66 


66  66 

60  61 


80  80 
67  66 


81  83 
63  63 


80  82 
66  65 


76  70 
66  63 


80  82 
69  69 


80  80 
66  67 


73  67 

65  47 


80  81 
65  66 


77  78 

66  62 


80  81 
67  67 


78  79 
69  70 


81  86 
64  63 


82  80 
66  66 


81  SI 
69  66 


82  S6 
66  64 


Day  Of  Month 


80  83  80 

64  60  64 

68  74  83 

55  45  54 


80  87 
50  58 


73  SO  80 
56     57  64 


76  82 

60  66 


83  82 
51  61 


76  74 
36  48 


78  79  81 
63     69  67 


77  79 
66  66 


83  S6 
57  60 


73  66 

40  56 


84  79 

62  63 


80  79 

52  61 


80  81 
72  73 


77  84 
45  66 


82  80 
63  62 


73  78 
64  63 


82  84 
49  57 


80  74  68 
69     63  46 


76  84 

45  57 


79  86 
39  51 


73  76 
69  69 


76  82 
50  56 


50     44  66 


69  73  64 
34     33  48 


72  70 
40  51 


80  83 

60  58 


7*  83 

40  52 


79  82 
48  59 


70  68 

40  62 


84  78 
57  62 


80  75 
62  60 


80  68 
60  63 


83  70  66 
62     61  61 


62  56  58 
64     44  39 


81  74  74 
62     69  54 


65  60 
55  52 


76  69 
57  60 


82  79 
68  62 


77  72 
59  60 


79  69 
62  55 


80  67 
64  65 


81  79 
61  62 


80  69 
61  69 


66  6  7 
49  55 


82  80 
64  64 


79  79 
65  64 


66  60 
55  44 


84  84 

61  62 


78  69 

63  66 


79  80 
63  62 


82  79 
72  67 


82  76 
62  63 


80  73 
61  63 


76  76 
60  62 


81  75 
66  61 


IS 


74  78 
40  50 


79  84 
48  53 


76  81 
43  64 


76  83 
37  48 


71  75 
62  55 


63  72  77 
40     45  54 


69  75 
66  61 


72  77  83 
3a     47  54 

72     77  80 


80  84 
51  57 


71  76 
40  51 


75  80 
42  49 


76  79  82 
44     48  59 


71  77 
42  52 


76  80 
48  55 


65  70 
44  50 


70 
47 


76  81 
43  48 


75 
59 


67  72 
48  36 


79  82 
48  55 


74  76 
38  48 


78  81 
55  67 


75  80 
55  66 


80  86 
49  56 


71  73 
42  51 


75  80 
53  60 


77 
50  60 


69  77 
42  48 


77  80 
69  72 


76  78 
43  49 


78  81 
48  57 


74  77 
49  56 


IS 


17 


82  81  81 
64     65  65 


86  86 

66  61 


84  83 
61  62 


86  89 
57  60 


79  79 

63  63 


84  85 
64  62 


83  84 

66  61 


82  81 
63  58 


73  74 

61  57 


75  74 
61  66 


72  71 
62  64 


86  87 
59  65 


83  82 
61  61 


76  76 

59  62 


83  83 
61  58 


83  82 

59  59 


32  81 
63  68 


S3  84 

62  63 


76  71 
60  60 


62  66  67 

84  85 

63  59 

80  80  82 

60  62 

80  72 

60  62 

80  84 
67  63 

81  82 
67  62 

87  86 

59  69 

76  74 

60  62 

81  79 

61  60 

78  79 

60  65 

79  79 

69  62 

80  82 
72  72 

84  85 

64  60 

80  80 

61  61 

SO  81 

59  64 

S6  86 

65  60 


82  84  75 
61     59  49 


75     78     79     80  81 

51     47  \  66     59  59 


64  70  74  82  76  85  I  83  77 
37     40     40  I  61     52     54     66  40 


78  69 
51  42 


BS     84     79  I  70 


85  88 
45  56 


89  85 

53  62 


67     63  48 


73  78 
39  42 


89  81 
66  59 


84  83 
64  63 


84  82 
63  62 


83  81 
64  62 


80  71 
67  39 


82     79     S2     S2  64 


68  !  69  74 
47  I   31     32     33     49     64     53     64  39 


82  71 

60  I  46 


80  I  67 
53  41 


70  ,  69 
40  ,  37 


69  71 

45  48 


72  76 
40  45 


70  76 
40  44 


69  68 
37  39 


71  75 
58  66 


64  64 
42  43 


68  71 

45  63 


65  63 

81  S2  76 

64  68  62 

S3  S3  75 

64  62  61 

79  75  69 

66  63  38 

84  80  71 

65  61  44 

83  84  80 

67  56  56 


72  75 
48  49 


78  80 
45  48 


71 
36  40 


73  77 
35  39 


49     42  42 


86  82 
62  60 


68  I  66  68  73  i 
45  !   38     37  41 


85  82  72  68 
66     64     52  42 

71 


71  78 
63  63 


79  77 
67  65 


85  S3 
62  60 


80  80 
65  62 


81  80 
65  67 


80  S3 
65  65 


73  77 
45  46 


68  69 
39  44 


74  76 

60  57 


74  80 
36  39 


76  77 
39  46 


73  72 
33  36 


52     60  61 


71  74 
44  46 


74  75  79  I  82 
43      35      41  i  48 


66      64  40 


64     58  61 


79  79  70 
62     62  50 


82  81 

61  61 


84  S3 

59  60 


80  78 
63  63 


70 
63 


S7  SO 
65  61 


76 

57 

67 
40 

73 
41 

67 
47 

70 


71  72 
37  39 


76  7S 
46  48 


72  76 

42  50 


«8  72 
40  44 


75  76 

61     62  i 


67  76 

37     40  ' 


72  76 
41  47 


69  73 

43  47 


73  76 
35  40 


76  79  84 
65     69  46 


S3  78  84  ,  S3  76 
53     69     64  ,  66  41 


84  79 

53  59 


S2     74  82 


79  70 
66  39 


76  72  69  68  69  73  77  69 
67     49     41     40     45      69      54  48 


84     83     79     70     74     76     81  83 


53     37     37     44     51  62 


79  T3 
48  '  54 


7B  70 
63  42 


74  I  69 
63  I  49 


84  80 
66  66 


79  S4 
67  6* 


80  SI 

53  61 


79  75  76  , 
58     44     53  j 


89  SO 
62  48 


79  61 
60  39 


80  77 

53  52 


80  86 

52  53 


78  78 

53  I  69 


87  80 
58  45 


80  80 
45  67 


75  69 
61  49 


59     67  61 


83  73  S4 
54     5  8  52 


79  79 

53  69 


80 
58 

75  I  79 


58     48  55 


65     57  56 


83  84  S3 
61     59  69 


79  67 
68  47 


77  82 

66  59 


78 
63 


77 
97 


84     80  85 


78  79 

64  66 

82  82  89 
66  69 

83  86 

51  57  55 


72 
39 


81  74  82  76  64 
55     62     56     61  41 


72  73  68 
58     63  33 

76  63 


80  65 
64  43 


70  60 
43  35 


7«  «S 
98  41 


48     59  60 


76  82  82  I  82  79 
64     66     71     73  57 


84  73 
66  41 


79  70 
68  43 


84  64 

98  44 


79.4 
60>5 


77.4 
52.7 


81.6 
93.6 


78.1 
94.4 


77.4 
50.6 


79.9 
60.5 


78.9 
95.6 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  S- Continued 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29  1  30 

31 

NESr  PALM  BEACH  WB  AP 

MAX 

79 

79 

SO 

80 

80 

80 

7S 

78 

81 

79 

82 

70 

71 

75 

80 

81 

81 

83 

82 

87 

73 

71 

72 

79 

78 

82 

81 

88 

69 

78  •3 

HIN 

69 

68 

71 

71 

71 

66 

64 

68 

65 

62 

64 

56 

48 

62 

69 

67 

62 

67 

62 

60 

58 

52 

50 

52 

59 

55 

59 

61 

49 

61.6 

WINTER  HAVEN 

MAX 

72 

76 

78 

81 

82 

80 

84 

73 

79 

83 

80 

66 

67 

70 

77 

81 

84 

89 

86 

83 

82 

71 

69 

73 

77 

82 

81 

84 

80 

78.1 

MIN 

57 

59 

62 

66 

66 

6<. 

57 

51 

60 

62 

63 

50 

42 

50 

96 

63 

65 

62 

66 

62 

56 

43 

42 

47 

54 

63 

57 

65 

42 

57.0 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  oi  month 


aranon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

BAY  LAKE 

EVAP 

.11 

.09 

.16 

.15 

.12 

.02 

.15 

.16 

.15 

.12 

.10 

■ 

.11 

.12 

.08 

.14 

.16 

.19 

.15 

.20 

.20 

.18 

.15 

.17 

.15 

.21 

.16 

.22 

4.18 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

.09 

.18 

.04 

•  18 

.14 

.12 

.18 

.15 

.09 

.12 

.08 

.07 

.13 

.15 

.14 

.13 

.10 

.19 

.14 

.14 

.15 

.14 

.17 

.14 

.15 

.05 

.23 

.18 

.33 

4.10 

CLEWISTON  ns  ENGRS  (a) 

EVAP 

.09 

.10 

.08 

.06 

.09 

.06 

.09 

.10 

.08 

.09 

.12 

.06 

.10 

.14 

.10 

.06 

.09 

.14 

.09 

.12 

.13 

.24 

.20 

.18 

.15 

.13 

.12 

.12 

.26 

3.39 

HAX 

75 

76 

73 

76 

75 

78 

79 

73 

75 

76 

76 

70 

73 

69 

74 

79 

79 

81 

82 

80 

80 

75 

70 

67 

77 

76 

80 

80 

77 

75.9 

HIN 

65 

65 

65 

64 

60 

67 

67 

65 

65 

66 

65 

56 

59 

58 

60 

63 

65 

66 

67 

68 

67 

62 

56 

57 

58 

53 

83 

66 

57 

62.6 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 

.13 

.24 

.18 

.09 

.10 

.10 

.12 

.14 

.11 

.17 

.14 

.07 

.11 

.14 

.14 

.15 

.16 

.18 

.20 

.13 

.15 

.22 

.17 

.16 

.18 

.18 

.18 

.19 

.27 

4.50 

WIND 

48 

122 

94 

84 

54 

58 

51 

94 

46 

35 

67 

49 

32 

50 

55 

49 

35 

56 

29 

31 

23 

115 

63 

41 

57 

40 

40 

59 

85 

1662 

GAINESVILLE  3  WSW 

EVAP 

.09 

.07 

.09 

.10 

.16 

.00 

.12 

.17 

.13 

.15 

.16 

.08 

.16 

.12 

.16 

.15 

.20 

.11 

.10 

.26 

.14 

.14 

.18 

« 

.19 

.21 

.27 

.29 

B4.14 

WIND 

81 

70 

40 

65 

35 

40 

60 

46 

54 

45 

108 

86 

16 

37 

48 

50 

45 

86 

59 

65 

100 

40 

25 

45 

100 

79 

63 

148 

115 

1851 

MAX 

68 

79 

79 

79 

77 

75 

75 

76 

80 

78 

71 

69 

75 

78 

77 

83 

83 

83 

81 

79 

82 

71 

74 

76 

79 

74 

78 

78 

75 

77.0 

MIN 

51 

59 

61 

65 

66 

65 

52 

47 

56 

60 

61 

43 

41 

48 

54 

63 

64 

64 

67 

64 

49 

40 

41 

46 

53 

58 

56 

68 

36 

55.1 

BIALKAH 

EVAP 

.22 

.17 

.11 

.12 

.10 

.11 

.13 

.02 

.19 

.17 

.15 

.11 

.18 

.16 

.14 

.17 

.14 

.19 

.18 

.17 

.21 

.19 

.15 

.22 

.15 

.22 

.19 

.26 

.22 

4.74 

WIND 

137 

116 

93 

62 

53 

40 

81 

46 

31 

59 

34 

28 

34 

76 

54 

37 

55 

43 

24 

30 

65 

57 

38 

69 

48 

30 

58 

87 

65 

1650 

LAKE  PLACID  2  SW 

EVAP 

.16 

.17 

.10 

.11 

.13 

.13 

.17 

.08 

.11 

.13 

.14 

.03 

.15 

.14 

.09 

.14 

.16 

.15 

• 

* 

.47 

.17 

.15 

.17 

.15 

.14 

.17 

.15 

.23 

4.09 

WIND 

44 

66 

10 

33 

26 

23 

36 

28 

11 

17 

33 

13 

23 

30 

20 

14 

20 

20 

* 

67 

31 

15 

26 

31 

21 

26 

61 

43 

788 

LOXAHATCEEE 

EVAP 

.11 

.15 

.10 

.11 

.11 

.11 

.02 

.09 

.08 

.11 

.13 

.09 

.13 

.14 

.12 

.12 

.15 

.14 

.14 

.14 

.17 

.18 

.16 

.27 

.06 

.12 

.15 

.17 

.07 

3.64 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

.19 

.17 

.15 

.14 

.13 

.12 

.21 

.20 

.13 

.13 

.16 

.05 

.15 

.14 

.17 

.15 

.13 

.21 

.17 

.19 

.19 

.21 

.23 

.20 

.16 

.22 

.19 

.20 

.20 

4.89 

WIND 

123 

82 

60 

60 

46 

46 

68 

104 

69 

37 

100 

57 

42 

56 

68 

37 

25 

56 

39 

30 

49 

112 

56 

66 

45 

81 

46 

105 

90 

1855 

OKEECHOBEE  HRN  GATE  6 

EVAP 

.14 

.19 

.19 

.16 

.22 

.18 

.28 

.15 

.17 

.14 

.16 

.14 

.18 

.17 

.22 

.13 

.18 

.21 

.24 

.23 

.23 

.25 

.21 

.22 

.20 

.25 

.17 

.17 

.30 

5.68 

ORLANDO  WATER  PLANT 

EVAP 

.06 

.11 

.06 

.09 

• 

.20 

.14 

.13 

.08 

.12 

.07 

.11 

.12 

.13 

.08 

.11 

.13 

.14 

.12 

.13 

.23 

.11 

.05 

.09 

.21 

.09 

.09 

.09 

.23 

3.32 

WIND 

70 

69 

11 

« 

34 

40 

39 

23 

27 

36 

51 

31 

34 

23 

23 

21 

27 

17 

33 

40 

80 

24 

23 

68 

12 

40 

65 

74 

1036 

SUKNILAND 

ETAP 

« 

.64 

.12 

.11 

• 

* 

* 

.51 

.07 

.17 

* 

.19 

.06 

.18 

.14 

.17 

.16 

.13 

« 

.29 

.19 

.16 

.15 

.17 

.22 

« 

.35 

.16 

B4.S0 

WIND 

* 

365 

97 

115 

* 

164 

• 

216 

44 

76 

• 

190 

70 

78 

62 

45 

70 

61 

• 

113 

107 

114 

60 

70 

96 

• 

142 

111 

B2554 

TAVIAHI  TRL  40  HI  BD 

EVAP 

.14 

.15 

.12 

.08 

.12 

.11 

.04 

.15 

.08 

.10 

.13 

.05 

.10 

.16 

.19 

.11 

.14 

.11 

.10 

.12 

.17 

.20 

.16 

.14 

.18 

.12 

.16 

.12 

.12 

3.67 

VERO  BEACH  CAA  AIRPORT 

EVAP 

.14 

.19 

.08 

.09 

.04 

.18 

.22 

.21 

.20 

.10 

.06 

.24 

.30 

.24 

.21 

.14 

.12 

.15 

.16 

.11 

.26 

.21 

.21 

.16 

.29 

.25 

.18 

.22 

.37 

5.33 

MAX  and  HIN  In  Table  6  refer  to  extremes  of 
temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 


(a)  Evaporation  measured  In  pan  36  x  36  Inches. 
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STATION  INDEX 

FLORIDA 
FEBRUARY  1956 


SUboc 



6 
Z 

SI 
3 



County 

** 

a 

-i 

M 

M 

Latitude 

Longitude 

5 

31 

> 
M 

Obear- 
vation 
time 

Observer 

to 
tables 

Station 

z 
9 

J 

County 

£. 
« 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

 1 

Obeerver 

Refer 

to 
tables 

Temp.  1 

a. 

■ri 

8 

[Temp.  ' 

Precip. 

APALACHICOtA  WB  CITY 

021 1 

FRANKLIN 

39  44 

84  59 

13 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

C 

LONGBOAT  KEY 

5124 

MANATEE 

5 

27  25 

02  39 

10 

6P 

G.  W.  HERRINGSHAW 

3 

ARC AO I* 

022B 

Dt  SOTO 

6P 

BAOlO  STATIOJ  WAPG 

LOXAHATCMEE 

5192 

PALM  BEACH 

6P 

6P 

C.   A.  KING 

AVON  PARK 

HIGHLANDS 

27  36 

81  30 

145 

BP 

J.  WILEY  COTHRAN 

2  3  5 

C 

LYNNE  4  SE 

5237 

MARION 

8 

29  10 

91  52 

90 

MIO 

OTIS  6.  FORT 

C 

BARTOW 

POLK 

27  54 

81  50 

125 

9P 

5P 

CITY  OF  BARTOW 

2  3  5 

MADISON 

5275 

MADISON 

10 

30  20 

03  25 

145 

7P 

7P 

T.  C.  MERCHANT 

2  3  5 

BAT  LAKE 

0S2O 

HILLSBOROUGH 

28  04 

82  30 

51 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

3  6 

MARATHON  VACA  KEY 

5351 

MONROE 

5 

24  43 

81  06 

6P 

6P 

U.S.  PUB. HEALTH  SVC 

2  3  5 

BELLE  OLADE  EXP  STA 

0«11 

PALM  BEACH 

26  40 

80  39 

16 

OA 

EVERGLADES  EXP  STA 

2  3  5  6 

MARIAWA  CAA  AP 

5367 

JACKSON 

1 

30  50 

85  11 

110 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

BELLE  OLAOE  WN  OATE  4 

PALM  BEACH 

31 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MARIANMA   IND  SCHOOL 

5372 

JACKSON 

1 

5P 

FLA,   IND. S. FOR  BOYS 

BIG  0|NC  KCv  lt9i 

0747 

MONROE 

24  40 

81  21 

6 

6P 

6P 

WALTER  2IEGNER 

2  3  5 

MARINELAND 

5391 

FLAGLER 

2 

29  40 

81  13 

10 

MID 

MARINE  STUDIO  INC 

c 

BITMLO 

OTSQ 

ORANGE 

28  33 

81  06 

65 

MID 

MRS. MILDRED  M.GROSE 

C 

MAYO  5  NW 

5539 

LA  FAYETTE 

5 

30  06 

83  14 

6P 

6P 

ROBERT  L.  AMJIN 

2  3  5 

BLACPIMAN  4  HNW 

0765 

OKALOOSA 

30  57 

86  42 

200 

HID 

MRS.  S.  V0UNG6L00D 

c 

MELBOURNE 

5612 

BREVARD 

2 

28  05 

80  36 

5 

5P 

SP 

RADIO  STATION  WH-IB 

2  3  5 

c 

BLOUNTSTOWN  2  %l 

0904 

CALHOUN 

30  26 

85  02 

51 

7A 

JOHN  PURIFOY 

2  3  5 

MERRITT  ISLAND 

5643 

BREVARD 

2 

20  21 

80  42 

25 

6P 

6P 

RICHARD  E,  DEWEY 

2  3  5 

BOCA  RATON 

064  5 

PALM  BEACH 

15 

MID 

HAROLD  A .  TURNER 

MIAMI   BAY  FRONT 

5653 

DADE 

2 

5P 

CITY  OF  MIAMI 

6RAOEMT0N  EXP  STA 

MANATEE 

27  29 

82  33 

10 

OA 

8A 

GULF  COAST   EXP  STA 

2  3  5 

MIAMI  BEACH 

5658 

DADE 

2 

25  47 

80  06 

9 

5P 

5P 

LIFE  GUARD  PATROL 

2  3  5 

BRANFOftO 

SUWANNEE 

10 

29  58 

82  56 

MID 

MRS.  BEULAH  STANLEY 

c 

MIAMI  WB  AIRPORT 

5663 

DADE 

2 

25  49 

80  17 

8 

MID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

BRISTOL 

1020 

LIBERTY 

30  26 

84  39 

160 

MISS  ELMA  SHULEfi 

# 

MIAMI  WB  CITY 

5668 

DADE 

2 

25  47 

90  11 

MIO 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

BR0OK5VILLE  CHIN  HILL 

1  046 

HERNANDO 

29  37 

82  22 

275 

5P 

W-CENT   FLA  EXP  STA 

2  3  5 

c 

MILTON  EXP  STATION 

5793 

SANTA  ROSA 

5 

30  47 

07  09 

217 

5P 

5P 

AGR.  EXP,  STATION 

2  3  5 

BUSWCLL  2  C 

1 163 

SUHTER 

75 

6P 

MRS.  A.   H.  NELSON 

MONTKELLO  2  S 

5879 

JEFFERSON 

5 

5P 

A.   M.  PHILLIPS 

CAMP  BLAND ING 

121Q 

CLAY 

29  59 

81  59 

190 

5P 

TOMMY  F.  EDWARDS 

2  3  5 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

5895 

GLADES 

7 

26  50 

81  05 

22 

8A 

SA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6 

c 

CAKAL  POINT  GATE  S 

1271 

PALM  BEACH 

26  52 

80  30 

36 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNTAIN  LAKE 

5973 

POLK 

7 

27  56 

81  36 

160 

5P 

5P 'MOUNTAIN  LAKE  CORP 

2  3  5 

CANAL  POINT  USDA 

12  76 

PALM  BEACH 

26  52 

80  38 

25 

MID 

SUGAR  PLANT  FLD  STA 

2  3  5 

MT  PLEASANT 

5990 

GADSDEN 

30  40 

8A  42 

301 

6P 

6P 

A.  N.  HUBBARD 

2  3  5 

CAPK  SABLE  PAWGCn  STA 

1305 

MONROE 

25  11 

80  5* 

5P 

NATIONAL  PARK  SVC 

2  3  5 

MYAKKA  RIVER  ST  PAB< 

6065 

SARASOTA 

27  15 

82  19 

20 

9A 

OA 

STATE  PARK  SERVICE 

2  3  5 

CAPTIVA 

1310 

LEE 

3 

5P 

ALLEN  T.  WEEKS 

NAPLES 

6079 

COLLIER 

5 

5P 

CITY  OF  NAPLES 

CARRABCLLE 

1356 

FRANKLIN 

29  51 

84  40 

30 

6P 

EDGAR  E.  SMITH 

2  3  5 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 

6210 

VOLUSIA 

2 

29  05 

80  57 

10 

6P 

A    B  NORDMAN 

2  3  5 

CARrVILLC 

138S 

WASHINGTON 

30  46 

85  49 

65 

CHESTER  R.  DAVIS 

3 

NICEVILLE 

6240 

OKALOOSA 

5 

30  31 

86  30 

60 

BA 

8A 

JACKSON  GD, FOR. STA. 

2  3  5 

c 

CCDAR  KEY 

1432 

LEVY 

29  08 

83  02 

19 

C.  C.  WHIDDON 

2  3  5 

NITTAW  1  S 

6251 

OSCEOLA 

9 

27  56 

81  00 

60 

*WS, ANNIE  M. STEVENS 

3 

CHATTAHOOCHEE  I  W 

1502 

GADSDEN 

30  42 

84  52 

90 

GEORGE  P.  HAM 

N  NEW  RIVER  CANAL  1 

6316 

PALM  BEACH 

7 

26  34 

SO  45 

15 

MIO 

U.  S,  GEO,  SURVEY 

c 

CHIPLEY  3  E 

1544 

WASHINGTON 

130 

5P 

5P 

A.  W.  O'STEEN 

2  3  5 

N  NEW  RIVER  CANAL  2 

6323 

PALM  BEACH 

MID 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

CLEARWATER  BEACH 

163S 

PINELLAS 

27  59 

82  50 

9 

6P 

6P 

CITY  OF  CLEARWATER 

2  3  5 

OASIS  FISHING  LODGE 

POLK 

27  49 

81  12 

60 

5P 

2  3  5 

c 

CLERMONT  6  S 

1641 

LAKE 

28  29 

01  46 

140 

6P 

6P 

ED  OLIVENBAUM 

2  3  5 

OCA  LA 

6414 

MARION 

5 

29  11 

82  08 

86 

5P 

5P 

STEPHEN  JEWETT 

2  3  5 

CLCWISTON 

HENDRY 

26  45 

80  55 

18 

ep 

GERVIN  N.  PITZEN 

3 

OCALA  2  NE 

6419 

MARION 

5 

29  13 

82  07 

68 

8P 

BP 

AIRWAY  OBSERVER 

2  3  5 

CLEWISTON  U  S  ENGINEEfiS 

1654 

HENDRY 

26  45 

80  55 

20 

OA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6 

c 

OKEECHOBEE  9  W 

6480 

OKEECHOBEE 

7 

27  14 

90  59 

30 

5P 

U.  5.  GEO.  SURVEY 

COCONUT  GROVE  7  S 

1716 

DADE 

10 

OA 

BUREAU  PLANT  INO. 

OKEECHOBEE  W)CN  GT  6 

6485 

OKEECHOBEE 

OA 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6 

^ 

CRESCENT  CITY 

197a 

PUTNAM 

29  25 

81  30 

40 

6P 

J.   TMURMAN  MC  CAMEY 

3 

ORANGE  CITY 

6584 

VOLUSIA 

8 

29  57 

91  18 

39 

CITY  OF  ORANGE  CITY 

c 

CRESTVIEW 

1983 

OKALOOSA 

30  46 

86  34 

736 

MIO 

SOIL  CONSERV.  SVC 

c 

ORLANDO  WATER  PLANT 

6633 

ORANGE 

9 

29  33 

91  21 

111 

5P 

5P 

ORLANDO  UTILI .  COMM 

2  3  5  6 

CROSS  CITY 

2006 

OJXIC 

29  38 

83  07 

45 

MIO 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

6638 

ORANGE 

9 

29  33 

91  20 

106 

MIO 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

CROSS  CITY  CAA  AIRPORT 

2011 

DIXIE 

29  38 

83  06 

42 

HID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

ORTONA  LOCK  2 

6657 

GLADES 

7 

26  47 

81  19 

21 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

O'NIA  «  WNW 

2114 

BROWARD 

MID 

FLA.   POWER  6  LIGHT 

PALATKA 

6753 

PUTNAM 

9 

6P 

6P 

CITY  OF  PALATKA 

2  3  5 

OAYTOKA  BEACH 

2150 

VOLUSIA 

29  13 

81  02 

9A 

NEWS-JOURNAL  CORP 

2  3  5 

PANACEA 

6628 

WAKULLA 

5 

30  02 

84  24 

5 

c 

DAVTONA  BEACH  WB  »P 

2158 

VOLUSIA 

29  11 

01  03 

31 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

PANAMA  CITY 

6S36 

5 

30  10 

85  40 

10 

5P 

5P 

COMBINED  WITH  STA  NC 

.  6841  2/56 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

WALTON 

30  43 

06  07 

255 

5P 

5P 

H.  C.  STORRS 

2  3  5 

PANAMA  CITY  2 

6941 

BAY 

5 

30  10 

85  40 

5P 

5P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

c 

DE  UNO 

2229 

VOLUSIA 

8 

29  02 

01  18 

30 

9A 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

2  3  5 

PARISH 

6880 

MANATEE 

5 

27  35 

82  25 

44 

MID 

CHARLES  W.  PARRISH 

c 

COWLING  PARK 

2391 

SUWANNEE 

10 

MID 

MRS,  MATTIE  TOOLE 

J. 

PEI«SUCO  4  NW 

6988 

DADE 

2 

MID 

U,  S.  GEO.  SURVEY 

DRY  TORTUGAS 

2418 

MONROE 

5 

24  38 

82  52 

3 

6P 

6P 

JOHN  R.  DEWEESE 

2  3  5 

PENSACOLA  CAA  AP 

6997 

ESCAMBIA 

5 

30  28 

87  12 

110 

MID 

HID 

CIVIL  AERO.  ADH. 

2  3  5 

EUSTIS  2  S 

2927 

LAKE 

a 

29  SO 

91  41 

85 

6P 

6P 

HOWARD  J.  DICK 

2  3  5 

PENSACOLA  W8  CITY 

7002 

ESCAMBIA 

5 

30  25 

87  13 

13 

HID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

EVERGLADES 

2850 

COLLIER 

5 

25  51 

81  23 

MANHATTAN  MERC.CORP 

2  3  5 

PETERS 

7033 

DADE 

2 

25  36 

80  21 

16 

Dl  GIORGIO  FRUIT 

3 

FEDERAL  POINT 

2915 

PUTNAM 

e 

29  44 

91  32 

5 

6P 

8fiUCE  GRAY 

2  3  5 

PLANT  CITY 

7205 

HILLSBOROUGH 

5 

28  01 

02  00 

121 

5P 

5P 

D.  A.  STORMS 

2  3  5 

FELOA 

2923 

HENDRY 

18 

MID 

H.   GREGORY  ATCHLEY 

POMPANO  BEACH 

7254 

BROWARD 

2 

5P 

ST.    FARMERS'  MARKET 

2  3  5 

f ELLSMERE 

3936 

INDIAN  RIVER 

2 

27  46 

80  36 

25 

4P 

SUGAR  PROD.  ASSN. 

2  3  5 

PORT  MAYACA  S  L  CNL 

7293 

MARTIN 

7 

26  59 

00  37 

34 

MIO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

fERNANOINA  8EACH 

2944 

NASSAU 

2 

30  40 

81  20 

30 

5P 

5P 

LEWIS  K.  NOLAN 

2  3  5 

PUNTA  GORDA 

7395 

CHARLOTTE 

5 

26  56 

82  03 

6 

5P 

5P 

E.  J.  MC  CANN 

2  3  5 

FORT  DRUM 

3137 

OKEECHOBEE 

' 

27  32 

SO  49 

60 

MID 

MPS.HURSEY  LFE  CROSS 

c 

QUINCY  EXP  STATION 

7424 

GADSDEN 

6 

30  35 

84  35 

250 

5P 

5P 

N.FLA.   EXP.  STATION 

2  3  5 

FORT  LAUOCROALE 

3163 

BROWARD 

2 

26  06 

80  09 

10 

6P 

F.  P.  MEDFORD,  JR. 

2  3  5 

RAIFORD  STATE  PRISON 

7440 

UNION 

10 

30  04 

82  11 

120 

FLA.   STATE  PRISON 

2  3  5 

c 

FT  LAUDERDALE  8AHIA-HAR 

3168 

BROWARD 

2 

26  07 

80  06 

7 

5P 

5P 

6AH1A-MAR  YACHT  HRBR 

2  3  5 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

7760 

DADE 

2 

5P 

5P 

NATIONAL  PARK  SVC 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

3171 

BROWARD 

2 

26  06 

80  14 

OA 

8A 

U  Of   F  PLANTATION  LAB 

2  3  5  6 

SAINT  AUGUSTINE 

7812 

ST  JOHNS 

2 

29  54 

81  19 

15 

6P 

6P 

CTY  OF  ST. AUGUSTINE 

2  3  5 

FORT  MYERS  we  AIRPORT 

3186 

LEE 

5 

26  35 

01  52 

15 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

SAINT  LEO 

7951 

PASCO 

5 

28  20 

82  15 

178 

7P 

GEORGE  E.  MONT PET  IT 

2  3  5 

c 

FORT  PIERCE 

3207 

ST  LUCIE 

2 

27  25 

80  19 

10 

MID 

MID 

CITY  OF  FT.  PIERCE 

2  3  5 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  I 

7859 

MARTIN 

2 

27  05 

80  IB 

15 

HID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

FOUNTAIN  3  S 

3230 

BAY 

5 

30  26 

95  26 

140 

5P 

6P 

FLA.   FOREST  SERVICE 

2  3  5 

SAINT  MARKS  6  SE 

7967 

WAKULLA 

5 

30  05 

84  10 

17 

4P 

4P 

FISH  t  WLOLIFE  SVC 

2  3  5 

GAINESVILLE  UNI  OF  FLA 

3316 

ALACHUA 

8 

82  21 

165 

SA 

H.   E.  BRATLEY 

ST  PETERSBURG 

7896 

PINELLAS 

5 

5P 

CITY  OF  ST  PET -BURG 

2  3  5 

c 

GAINESVILLE  3  WSW 

3321 

ALACHUA 

8 

29  38 

92  22 

96 

4P 

AGRONOMY  DEPT  U  OF  f 

2  3  5  6 

SANFORO 

7977 

SEMINOLE 

8 

29  49 

81  15 

12 

5P 

SP 

E.  J.  MOUGKTON,  JR. 

2  3  5 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

3470 

BAKER 

9 

30  15 

82  10 

140 

G.ST.  M.  NURSERIES 

2  3  5 

SARASOTA 

0021 

SARASOTA 

5 

27  21 

82  32 

30 

5P 

5P 

CITY  OF  SARASOTA 

2  3  5 

GRACEVILLE 

3539 

JACKSON 

3 

30  59 

85  30 

160 

MID 

CHARLES  C.LIDDON.JR 

c 

SeCOTAN 

0O94 

TAYLOR 

5 

30  12 

83  39 

6P 

6P 

FLA.    FOREST  SERVICE 

2  3  5 

KART  LAKE 

3840 

ORANGE 

7 

28  23 

81  14 

70 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

3 

SOUTH  MIAMI   3  W 

8396 

DADE 

2 

25  45 

80  20 

13 

5P 

5P 

DONALD  W,  MORGAN 

2  3  5 

HIALCAH 

3909 

DADE 

2 

25  50 

80  17 

0 

8A 

MIAMI  WATER  PLANT 

2  3  5  6 

c 

STUART 

6620 

MARTIN 

2 

27  13 

80  15 

10 

6P 

RADIO  STATION  WSTU 

2  3  5 

HIGH  SPRINGS 

3956 

ALACHUA 

10 

29  SO 

82  36 

75 

5P 

5P 

GEO.  T.  ALEXANDER 

2  3  5 

SUNN I LAND 

COLLIER 

26  16 

81  21 

13 

5P 

SE  FOREST  EXP  STA 

2  3  5  6 

c 

MILLIARD 

3978 

NASSAU 

9 

30  42 

81  56 

70 

6P 

6P 

BRUNO  SCHROBBACH 

2  3  5 

TALLAHASSEE  WB  AP 

9759 

LEON 

5 

30  26 

84  20 

64 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 

3986 

HILLSBOROUGH 

5 

28  09 

82  14 

50 

9A 

STATE  PARK 

3 

TAMIAMl  CANAL 

8775 

DADE 

2 

25  46 

80  27 

13 

MID 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

c 

HOLOPAW  3  WW 

4075 

OSCEOLA 

8 

28  11 

81  05 

70 

MIO 

TRIPLE  E. DEVELOP. CO 

c 

TAMIAMI  TRL  40  Ml  BEND 

8780 

DADE 

25  46 

80  50 

12 

lOA 

lOA 

NATIONAL  PARK  SVC 

2  3  5  6 

c 

HOMESTEAD  EXP  STATION 

4091 

DADE 

2 

25  30 

80  30 

11 

SUBTROPICAL  EXP  STA 

2  3  5 

c 

TAMPA  WB  AIRPORT 

HILLSBOROUGH 

5 

27  59 

82  32 

19 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

HYPOLUXO 

4198 

PALM  BEACH 

2 

26  33 

80  03 

12 

6P 

J.  L.  GARNETT 

2  3  5 

TARPON  SPRINGS 

8024 

PINELLAS 

5 

28  09 

82  45 

8 

SA 

8A 

CITY  OF  TARPON  SPGS 

2  3  5 

INCLIS 

4273 

LEVY 

5 

29  02 

82  41 

12 

MID 

FLA.  POWER  COMPANY 

c 

TAVERN I ER 

0841 

MONROE 

2 

25  01 

80  30 

5 

6P 

6P 

CAPT.  EUGENE  LOWE 

2  3  5 

INVERNESS 

4289 

CITRUS 

5 

2S  50 

82  20 

70 

5P 

5P 

CITY  OF  INVERNESS 

2  3  5 

TITUSVILLE  2  W 

8942 

BREVARD 

2 

28  37 

80  SO 

40 

6P 

6P 

FRANK  B,  ROOF 

2  3  5 

ISLEWORTH 

4332 

ORANGE 

8 

28  28 

81  33 

115 

6P 

CHASE  0  COMPANY 

TURKEY  HAMMOCK 

9048 

OSCEOLA 

7 

27  48 

81  11 

.66 

5P 

COMBINED  WITH  STA  N< 

.  6404  7/55 

JACKSONVILLE  WB  AP 

4358 

DUVAL 

8 

30  25 

81  39 

24 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

VENICE 

9176 

SARASOTA 

5 

27  06 

82  27 

10 

5P 

5P 

e.    RAYMOND  WATSON 

2  3  5 

c 

JACKSONVILLE  BEACH 

4366 

DUVAL 

2 

FIRE  DEPARTMENT 

VENUS  3  SE 

9184 

GLADES 

7 

HID 

VAN  T.  OXER 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

4371 

DUVAL 

30  20 

81  39 

16 

HID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

VERNON 

9206 

WASHINGTON 

3 

30  38 

85  43 

46 

HID 

JAMES  D.  PARISH 

c 

JASPER  9  ESf 

4394 

HAMILTON 

10 

30  30 

82  40 

140 

5P 

5P 

FLA.    FOREST  SERVICE 

2  3  5 

VERO  BEACH  CAA  AP 

9214 

INDIAN  RIVER 

2 

27  39 

80  25 

24 

HID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5  6 

c 

KENDALL  2  E 

4518 

DADE 

2 

25  41 

80  17 

18 

7A 

DADE  CO.  NURSERIES 

3 

WAUCKULA  2  NW 

9401 

HARDEE 

5 

27  34 

81  49 

120 

6P 

6P 

H.  L.  CARLTON 

2  3  5 

KEY  WEST  WB  CITY 

4575 

MONROE 

5 

24  33 

61  40 

9 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

0 

WEST  PALM  8EACH 

9520 

PALM  BEACH 

2 

26  43 

80  03 

15 

6P 

6P 

POST-TIMES 

2  3  5 

KISSIWEE 

4620 

OSCEOLA 

2B  18 

81  25 

69 

6P 

6P 

MRS.   MABEL  L.  LAKE 

2  3  5 

0 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

9525 

PALM  BEACH 

2 

26  41 

60  06 

15 

MID 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

KISSIHHCC  2 

4625 

OSCEOLA 

7 

20  IB 

81  24 

60 

MID 

MRS.  MABEL  L.  LAKE 

c 

WINTER  HAVEN 

9707 

POLK 

5 

20  01 

81  44 

175 

9A 

9A 

U.S.CITRUS  PRODUCTS 

2  3  5 

LA  BELLE 

4662 

HENDRY 

5 

26  46 

81  26 

13 

6P 

6P 

MRS.   ALICE  E.  HALL 

2  3  5 

NEW  STATIONS 

LAKE  ALFRED  EXP  STATION 

28  06 

81  43 

5P 

5P 

CITRUS  EXP  STATION 

2  3  5 

LAKE  CITY  2  E 

4731 

COLUMBIA 

10 

30  12 

82  35 

205 

5P 

5P 

FLA,  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

BA6S0N  PARK 

0390 

POLK 

7 

27  50 

81  31 

150 

5P 

HARRY  M.  TOLSON 

3 

LAKE  HIAWA55E 

4771 

ORANGE 

28  32 

01  28 

115 

9A 

9A 

SUBTROP  FRT  FLO  STA 

2  3  5 

OE  SOTO  CITY  4  SW 

2298 

HIGHLANDS 

27  26 

01  20 

68 

OA 

CHESLEV  A.  SKIPPER 

LAKELAND  WB  CITY 

4797 

POLK 

5 

28  02 

01  57 

214 

MIO 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

FORT  GREEN  12  WSW 

3153 

MANATEE 

5 

27  34 

82  00 

120 

7P 

OWEN  J.  KEEN 

3 

LAKE  PLACID  2  SW 

4845 

HIGHLANDS 

7 

27  17 

01  23 

90 

6P 

6P 

COLE  DANLEY,  JR. 

2  3  5  6 

ISLAND  GROVE  2  WNW 

4327 

ALACHUA 

9 

29  27 

82  00 

60 

U,  S.  GEO.  SURVEY 

3 

COHNWELL  4  NW 

1869 

HIGHLANDS 

27  24 

81  10 

SA 

U,  S.  GEO,  SURVEY 

3 

LAKE  TRAFFORO 

4866 

COLLIER 

26  26 

01  29 

27 

7A 

JAMES  H.  PEPPER 

3 

LAMONT  a  W 

4092 

JEFFERSON 

5 

30  24 

83  55 

190 

MIO 

TUN6ST0N  PLANTATION 

c 

LEESBURC 

LAKE 

8 

28  49 

81  52 

65 

MID 

EDDIE  C.  BUTLER 

c 

LIGNUMVITAE  KEY 

5035 

MONROE 

2 

24  54 

80  42 

0 

MID 

DR.  E.  C.  LUNSFORD 

c 

LIVE  OAK  2  ESE 

5099 

SUWANNEE 

10 

30  17 

82  58 

120 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WNER 

2  3  5 

J      I-APf.LACHICOLA,      2-ATLANT ICi      3-CHOCTAWHATCHEE i      4-EVEfiGLACF ,      5-GULF i      6-OCHLOCKONEE ,      7-OKEf CHOSE E ,      8-Sl  ,   JOHNS,      9-ST .   MARY,  lO-SuWANNFF 


Soo  Pago  19  for  Rororoocb  Notoa 
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FLORIDA  -  MARCH  1956 
WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

Intensifying  drought  conditions  over  all  but  the 
panhandle  section  constituted  the  worrisome  head- 
line news  of  Florida's  weather  for  March  1956. 
Frost  occurrences  were  noted  southward  to  the 
Everglades  on  both  the  18th  and  21st,   and  over 
scattered  areas  of  the  north  and  central  portions 
the  morning  of  the  26th,   the  resulting  damage  to 
truck  being  of  enough  consequence  to  rate  special 
mention. 

Temperatures  averaged  near  the  25-year  long-term 
mean  over  the  northern  half,  but  were  a  degree  or 
two  cooler  than  usual  over  most  of  the  southern 
half.     The  mid-month  warm  spell  produced  the 
warmest  weather,   Bushnell  2  NE,   Loxahatchee,  and 
Eustis  2  S  all  sharing  the  92°  high.     An  unwelcome 
20°   low  at  Jasper  9  ESE  the  morning  of  the  21st 
proved  to  be  the  lowest  reading  of  the  month, 
and  this  station  also  had  the  somewhat  dubious 
distinction  of  having  11  days  with  early  morning 
temperatures  of  32°  or  below.     Royal  Palm  Ranger 
Station,    in  the  extreme  southern  portion,  recorded 
a  surprising  32°   low  on  the  2ist .     90°  readings 
were  confined  to  a  limited  number  of  stations  in 
the  south  and  central  portions,  Fellsmere  having 
the  most  with  6. 

Precipitation  presented  a  sorry  picture,  as  evi- 
denced by  the  map  which  appears  on  Page  27.  Of 
the  stations  for  which  25-year  long-term  means 
have  been  established,  only  three  showed  plus 
departures  for  the  month,  while  fully  two-thirds 
of  them  measured  less  than  a  quarter  of  the  usual 
monthly  expectancy.     De  Funiak  Springs  recorded 
6.90  inches  to  take  top  honors  with  Chipley  3  E 
and  Milton  Experiment  Station  also  in  the  exclusive 
6-inch  set.     Five  stations,  located  in  the  south 
and  central  portions,  failed  to  record  a  single 
drop  of  rain  during  the  entire  month,  while  four 
others  could  muster  only  a  trace.     Of  the  stations 
reporting  measurable  totals,   21  showed  monthly 
totals  less  than  a  tenth  of  an  inch. 

As  might  be  expected,  sunshine  averaged  about  10% 
greater  than  normal  while  cloudiness  was  noticeably 
less  than  usual . 

WEATHER  DETAILS 

The  State  was  under  the  influence  of  an  area  of 
high  pressure  at  the  beginning  of  the  month  with 
the  result  that  daily  mean  temperatures  were  no- 
ticeably below  seasonal  levels  and  skies  were 
mostly  clear.     This  situation  was  short-lived 
however,   and  on  the  2nd  a  weak  cold  front  made  its 
way  southward  to  the  central  portion  of  the  Pen- 
insula.    Temperatures  moderated  and  for  the  next 
day  there  was  moderately  heavy  precipitation  over 
the  extreme  west  portion,   shading  off  to  insig- 
nificant amounts  over  the  northern  portion  of  the 
Peninsula  proper.     The  frontal  system  gradually 
disintegrated  over  the  southern  portion  of  the 
Peninsula  and  for  the  next  several  days  tempera- 
tures were  near  normal.     A  few  light  showers  were 
noted  along  the  Alabama  and  Georgia  borders  on 
the  5th  and  6th  as  a  strong  southwesterly  circu- 
lation was  established,  raising  daily  mean  tempera- 
tures to  above  normal  levels.     A  strong  cold  front 
swept  across  the  State  on  the  8th,  dropping  tem- 
peratures sharply  and  producing  mostly  light 
showers  over  the  northern  half  of  the  Peninsula. 
Light  shower  activity  was  noted  over  much  of  the 
northern  and  central  portions  on  the  10th,  and 
there  were  quite  heavy  falls  over  the  Panhandle 


on  the  11th,  with  lighter  falls  persisting  over 
this  area  for  the  next  several  days.     Daily  mean 
temperatures  were  well  above  normal  from  the  llth 
through  the  15th  as  a  rather  complex  frontal  system 
dawdled  over  the  southeastern  States.     A  definite 
low  pressure  system  emerged  over  southwestern 
Alabama  on  the  16th,  and  moved  very  rapidly  north- 
eastward.    The  cold  front  associated  with  this 
system  rushed  across  Florida  so  rapidly  that  only 
light  falls  of  rain  were  noted.  Temperatures 
plunged  to  subnormal  levels,   and  were  mostly  cooler 
than  usual  for  the  remainder  of  the  month.  Tempera- 
tures moderated  somewhat  on  the  18th,  but  on  the 
19th  a  weak  cold  front  crossed  the  State  and  brought 
a  return  of  cold  weather.     There  was  but  little 
shower  activity  with  this  front,  however.  Tempera- 
tures moderated  briefly  on  the  23rd,  but  cool 
weather  returned  on  the  25th  as  another  weak  cold 
front  crossed  the  State,   again  producing  only 
scattered  light  precipitation.  Temperatures 
moderated  to  near  normal  on  the  27th.     The  final 
frontal  passage  of  the  month  occurred  on  the  30th, 
and  resulted  in  precipitation  over  the  northern 
third  of  the  State  with  a  few  substantial  totals 
over  the  Panhandle. 

WEATHER  EFFECTS 

At  the  beginning  of  the  month,  citrus  groves  were 
in  generally  good  condition  with  much  bloom  open, 
but  extensive  irrigation  was  necessary  and  rain 
was  badly  needed  to  sustain  growth  and  set  new 
fruit.     Hardy  vegetables  continued  to  be  marketed 
in  quantity,  but  the  movement  of  tender  crops  was 
slow.     Pastures  were  fair  to  locally  good.  Straw- 
berry picking  in  the  Plant  City-Dover  area  increased 
sharply  toward  mid-month,  but  otherwise  conditions 
did  not  change  materially.     Lack  of  rain  necessi- 
tated continued  extensive  irrigation,  but  most 
crops  continued  in  fair  to  good  condition.  Pas- 
tures were  an  exception,   however,  and  were  deteri- 
orating due  to  the  lack  of  rain.     Frost  was  noted 
as  far  south  as  the  Everglades  on  the  18th  and 
21st,   and  caused  considerable  damage  to  tender 
truck.     Both  tung  bloom  and  tobacco  suffered,  and 
tung  prospects  in  the  Tallahassee  area  were  esti- 
mated at  only  25%.     The  drought  situation  assumed 
serious  proportions  with  available  supplies  of 
water  dwindling  and  many  irrigation  canals  practi- 
cally dry,  particularly  over  the  southern  half  of 
the  Peninsula.     Groves  and  fields  under  irrigation 
were  in  good  condition  at  the  end  of  the  month, 
but  those  not  irrigated  were  in  fair  to  poor  con- 
dition and  becoming  progressively  worse.  Grass 
and  forest  fires  were  becoming  increasingly  numer- 
ous and  the  situation  was  critical.     Fish  were 
having  trouble  surviving  in  some  areas  due  to  the 
low  level  of  the  lakes  and  in  some  cases  all  fishing 
bag  limits  were  removed.     The  situation  was  so 
serious  in  some  sections  that  lake  swimming  was 
but  a  fond  memory. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

Other  than  purely  local  minor  damage  from  high 
winds  which  accompanied  some  showers  there  were 
no  reports  of  destructive  storms  during  the  month. 

FLOODS 

There  was  some  minor  lowland  flooding  in  the  Blounts- 
town  area  from  the  17th  to  the  27th,  but  there  was 
little  or  no  significant  damage.     Otherwise  there 
was  no  flooding  during  the  month. 

V.  D.  Steves 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


FLORIDA 
VARCB  1958 


Wind  direction 

Wind 

speed 

P  h. 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  vtitii  precipitation 

c 

SutioD 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevail]  r  i 

ti 

0* 

S 
o 
> 
< 

Faalest 
mile 

Direct  1 
ol 

fastest  miie  , 

Date  of 
fastest  mile 

1:30  a 
EST 

m 

o  t- 
n  to 
..  [d 
t* 

1:30  p 
EST 

7:30  p 
EST 

Trace 

60-10' 

.10-49 

<!, 

tn 

LOO-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
aky  cover 
sunrise  to  s) 

APALACHICOLA  WB  CITY 

" 

~ 

8.7 

30 

NW 

8 

2 

2 

3 

2 

0 

0 

9 

66 

4 . 0 

DAYTONA  BEACH  WB  AIRPORT 

ssw 

16 

11.0 

37* 

SW 

16 

82 

85 

52 

70 

4 

6 

0 

0 

0 

0 

10 

4 .  5 

FORT  MYERS  WB  AIRPORT 

- 

9.4 

25* 

SW 

16 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

4 

2 . 9 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

swt 

17t 

9.7 

36t 

NWt 

16 

76t 

82t 

41t 

58t 

1 

1 

3 

0 

0 

0 

5 

69t 

4  .  6t 

KEY  WEST  WB  CITY 

8.8 

19 

E 

22 

78 

0 

82 

LAKELAIfD  WB  CITY 

7.4 

4 

1 

0 

0 

1 

0 

6 

82 

3.6 

MIAMI  WB  CITY 

SEt 

17t 

12.7 

33 

NE 

25 

79t 

Bit 

51t 

65t 

5 

1 

1 

0 

0 

0 

7 

86 

2.6 

MIAMI  BEACH 

- 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

S 

17 

9.8 

38» 

NW 

8 

83 

47 

44 

57 

5 

2 

1 

0 

0 

0 

8 

3.5 

PENSACOLA  WB  CITY 

11.4 

27 

SW 

16 

82t 

84t 

58t 

71t 

0 

6 

4 

2 

0 

1 

13 

61 

TALLAHASSEE  WB  AIRPORT 

s 

13 

7.5 

84 

85 

48 

63 

7 

3 

2 

2 

0 

0 

14 

5.0 

TAMPA  WB  AIRPORT 

s 

12 

10.6 

43* 

WNW 

16 

84 

85 

49 

69 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

4 

87 

2.8 

WEST  PALM  BEACH  WB  AIRPORT 

SE 

16 

11.7 

28* 

HNE 

25 

80 

82 

52 

69 

7 

2 

1 

0 

0 

0 

10 

4.1 

^  Airport  Data 
•  This  datum  Is  obtained  by 
visual  observation  since  record- 
ing equipment  is  not  available. 
It  is  not  necessarily  the  fast- 
est mile  occurring  during  the 
period. 
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TABLE  2 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
from  Long- 
Term  Mean 

Highest 

Date 

Lo  wrest 

Date 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Total 

Departure 
from  Long- 
Term  Mean 

Greatest  Day 

Date 

Snow 

,  Sleet 

No.  of  Dayi 

Max 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

<D 
0 

S 

0 

o 
1 

.SO  or  Morel 

1.00 
1  ox  More 

3  i 

o  i 

Geo 

NORTHERN  DIVISION 

APALACHICOLA  WB  CITY 

R 

67.8 

53.4 

60.6 

-  .3 

76 

30 

38 

21 

163 

0 

0 

0 

0 

2.29 

-  2.63 

•  «8 

11 

.0 

0 

s 

2 

0 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

AM 

72.6 

47,0 

59.8 

-  1.1 

86 

16 

31 

1+ 

212 

0 

0 

4 

0 

2.36 

-  2.85 

1.26 

12 

•  0 

0 

4 

2 

1 

CARRABELLE 

71. 2M 

48.  5M 

59. 9M 

-  1.4 

82 

24 

28 

21 

190 

0 

0 

3 

0 

2.37 

-  1.63 

.72 

3 

.0 

0 

6 

2 

0 

CHIPLEY  3  E 

74.9 

49.  1 

62.0 

83 

14+ 

28 

21 

159 

0 

0 

3 

0 

6.68 

1.82 

11 

.0 

0 

10 

5 

2 

CROSS  CITY  CAA  AP 

7*. 7 

45,2 

60.0 

83 

5 

27 

1  + 

196 

0 

0 

4 

0 

1.47 

.60 

3 

.0 

0 

3 

1 

0 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

7*.l 

48.7 

61.4 

-  .3 

85 

12 

31 

20+ 

150 

0 

0 

2 

0 

6.90 

.54 

2.38 

11 

.0 

0 

6 

5 

2 

FERNANOINA  BEACH 

74.4 

49.7 

62,1 

-  .6 

89 

14 

34 

1 

15b 

0 

0 

0 

0 

1.25 

-  2.18 

.92 

3 

.0 

0 

3 

1 

0 

FOUNTAIN  3  S 

75.0 

48.5 

61.8 

84 

15 

32 

20 

160 

0 

0 

1 

0 

3.76 

1.40 

11 

.0 

0 

5 

3 

z 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

77.9 

45.1 

61.6 

-     .  5 

88 

15 

26 

21 

157 

0 

0 

5 

0 

1.23 

-  2.65 

.69 

3 

.0 

0 

4 

1 

0 

MILLIARD 

74.9 

44.4 

59.7 

87 

14+ 

28 

1 

210 

0 

0 

4 

0 

1.42 

.99 

3 

.0 

0 

3 

1 

0 

JACKSONVILLE  WB  AP 

R 

75.2 

49.3 

62.3 

•  0 

80 

14 

34 

1 

155 

0 

0 

0 

0 

.81 

-  2.61 

.57 

3 

.0 

0 

2 

1 

0 

JACKSONVILLE  BEACH 

73.5 

50,4 

62.0 

88 

14 

37 

26 

153 

0 

0 

0 

0 

.61 

.26 

3 

.0 

0 

3 

0 

0 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

R 

74.4 

52,6 

63.5 

.  1 

87 

14+ 

37 

21 

130 

0 

0 

0 

0 

.59 

-  2.92 

.28 

3 

.0 

0 

3 

0 

0 

JASPER  9  ESE 

76.1 

42.8 

59.5 

85 

7  + 

20 

21 

206 

0 

0 

11 

0 

3.05 

2.00 

3 

.0 

0 

5 

2 

1 

LAKE  CITY  2  E 

77. 3M 

48,5 

62, 9M 

.0 

88 

14 

29 

21 

144 

0 

0 

2 

0 

1.35 

-  2.30 

.52 

3 

.0 

0 

4 

1 

0 

LIVE  OAK  2  ESE 

74. 8M 

47,  5M 

61.2M 

84 

7 

28 

21 

167 

0 

0 

3 

0 

1.55 

•  96 

3 

.0 

0 

4 

1 

0 

MADISON 

73.6 

49,7 

61.2 

-  l.O 

85 

15 

28 

21 

168 

0 

0 

1 

0 

2.06 

-  2.67 

1.23 

3 

.0 

0 

4 

1 

1 

MAR  I  ANNA  CAA  AP 

72.7 

48.6 

60.7 

83 

14 

28 

21 

194 

0 

0 

3 

0 

3.68 

1.59 

11 

.0 

0 

5 

4 

1 

MARIANNA    IND  SCHOOL 

74.2 

49.0 

61.6 

•  0 

83 

13+ 

30 

21 

161 

0 

0 

2 

0 

4.83 

-  1.01 

1.90 

11 

.0 

0 

7 

S 

1 

MAYO  6  NW 

74.9 

47,4 

61.2 

84 

15 

27 

21 

172 

0 

0 

4 

0 

1.74 

.62 

3 

.0 

0 

5 

2 

0 

MILTON  EXP  STATION 

72.1 

47,4 

59. « 

81 

12 

30 

9+ 

202 

0 

0 

4 

0 

6.22 

2.95 

11 

.0 

0 

7 

4 

2 

MONTICELLO  2  S 

73.8 

49.5 

61,7 

1.1 

84 

5 

29 

21 

154 

0 

0 

1 

0 

2.37 

-  3.23 

.66 

3 

.0 

0 

1 

0 

MI  PLEASANT 

73.6 

48.5 

61,1 

.2 

84 

15 

28 

21 

171 

0 

0 

1 

0 

3.33 

-  2.31 

1.45 

29 

.0 

0 

5 

3 

2 

NICEVILLE 

AM 

69.5 

44.  5 

57,0 

79 

14  + 

29 

1  + 

264 

0 

0 

5 

0 

5.77 

.35 

2.40 

12 

.0 

0 

PANAMA  CITY  2 

72.9 

47.2 

60.1 

-  1.7 

84 

7+ 

34 

9+ 

191 

0 

0 

0 

0 

2.40 

-  2.79 

1.50 

11 

.0 

0 

4 

2 

1 

PENSACOLA  CAA  AP 

69.8 

51.4 

60.6 

7? 

15 

35 

20 

174 

0 

0 

0 

0 

2.89 

11 

.0 

0 

3 

1 

PENSACOLA  WB  CITY 

R 

67.5 

51.9 

59.7 

-  .6 

78 

24 

36 

20 

183 

0 

0 

0 

0 

5.37 

-  .63 

2.64 

11 

.0 

0 

7 

3 

1 

QUINCY  EXP  STATION 

73.6 

47.6 

60.6 

.0 

82 

5  + 

30 

21 

180 

0 

0 

2 

0 

2.68 

-  2.58 

1.36 

11 

.0 

0 

5 

1 

1 

SAINT  MARKS  6  SE 

70.7 

49.4 

60. 1 

79 

30  + 

29 

21 

173 

0 

0 

1 

0 

1.77 

.85 

3 

.0 

0 

4 

1 

0 

SECOTAN 

73.4 

47.1 

60.3 

80 

5+ 

21 

1 

171 

0 

0 

4 

0 

2.26 

.90 

3 

.0 

0 

6 

2 

0 

TALLAHASSEE  WB  AP 

72.1 

47.2 

59.7 

-     •  P 

82 

7  + 

29 

21 

200 

0 

0 

2 

0 

2.00 

-  3.07 

.68 

3 

.0 

0 

4 

2 

0 

WEWAHITCHKA 

DIVISION 

60.8 

2.81 

.0 

See  Reference 
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Station 


Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  ■  CONTINUED  MARCH  1956 


Station 

Temperatme 

Piecipilation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
from  Long- 
Term  Mean 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

No.  of  Days 

— 

0 
H 

Departure 
from  Long- 
Term  Mean 

Gieatest  Day 

Snow , 

Sleet 

No.  of  Day! 

Q 

Max. 

Min. 

% 
Q 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

a 

.10  or  More 

s 

0 

0 
tn 

1.00 

or  More 

% 

\ 
Q 

°  > 

0  i 
o£ 

MIDDLE  DIVISION 

BARTOW 

AM 

81.2 

49.4 

65,3 

-  2.1 

SO 

15 

34 

1 

82 

1 

0 

0 

0 

.63 

- 

2.73 

.63 

10 

.0 

0 

1 

1 

0 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

79.2 

52.5 

65,9  . 

,  7 

88 

14 

35 

21 

88 

0 

0 

0 

0 

T 

3,67 

T 

3+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

BUSHNELL  2  E 

80. BM 

48. 2M 

64.  5M 

92 

14+ 

30 

1 

118 

4 

0 

3 

0 

.23 

.13 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

CAMP  BLANDING 

76.7 

49.0 

62.9 

87 

15 

31 

21 

130 

0 

0 

1 

0 

.68 

•  41 

.0 

0 

2 

0 

0 

CEDAR  KEY 

73.7 

55.4 

64.6 

,2 

82 

15 

35 

21 

87 

0 

0 

0 

0 

.40 

- 

2.68 

.33 

3 

.0 

0 

1 

0 

0 

CLEARWATER  BEACH 

7'.. 6 

57.7 

66.2 

32 

14 

41 

21 

49 

0 

0 

0 

0 

.25 

.14 

16 

•  0 

0 

1 

0 

0 

CLERMONT  6  S 

51.7 

66  .  2 

1.1 

90 

14 

36 

1 

73 

1 

0 

0 

0 

.15 

3.14 

.10 

11 

.0 

0 

1 

0 

0 

DAYTONA  BEACH 

AM 

75.6 

55,1 

65.4 

89 

15 

41 

1 

91 

0 

0 

0 

0 

.40 

.15 

12 

.0 

0 

3 

0 

0 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

R 

76.2 

49.4 

62.8 

- 

■  9 

88 

14+ 

35 

1 

137 

0 

0 

0 

0 

•  25 

- 

3,37 

.08 

8+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

DE  LAND 

AM 

77.5 

51.4 

64.5 

1,5 

88 

15+ 

35 

1 

111 

0 

0 

0 

0 

1.18 

- 

2.15 

.36 

11 

.0 

0 

4 

0 

0 

EUSTIS  2  S 

80.9 

52.8 

66.9 

I  1 

92 

15 

38 

1+ 

72 

4 

0 

0 

0 

.76 

2.68 

.73 

11 

.0 

0 

1 

1 

0 

FEDERAL  POINT 

13+ 

26 

115 

0 

0 

0 

0 

.49 

2.86 

.28 

3 

.  0 

0 

GAINESVILLE  UNI   OF  FLA 

AM 

76.3 

51.5 

63.9 

_ 

,2 

87 

14 

34 

21 

120 

0 

0 

0 

0 

.88 

_ 

2.81 

.35 

3 

.0 

0 

3 

0 

0 

GAINESVILLE  3  WSW 

77.2 

48.7 

63.0 

86 

13 

31 

1+ 

130 

0 

0 

2 

0 

•  84 

.55 

.0 

0 

3 

1 

0 

HIGH  SPRINGS 

77.8 

47.4 

62.6 

86 

16 

29 

21 

136 

0 

0 

2 

0 

.76 

.36 

2 

.0 

0 

3 

0 

0 

INVERNESS 

81.3 

49.4 

65.4 

_ 

,  2 

90 

14 

33 

1 

94 

1 

0 

0 

0 

.  00 

3,76 

.0 

0 

0 

0 

0 

KISSIMMEE 

_ 

.  5 

72 

1 

0 

0 

0 

.58 

10 

Q 

1 

Q 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

80. IM 

51. OM 

65. 6M 

_ 

1.5 

88 

15 

34 

1 

94 

0 

0 

0 

0 

.45 

- 

2,85 

.36 

10 

.0 

0 

2 

0 

0 

LAKE  HIAWASSE 

AM 

78.5 

51.3 

64.9 

88 

8+ 

35 

1 

102 

0 

0 

0 

0 

U14 

.0 

0 

2 

1 

1 

LAKELAND  WB  CITY 

R 

78.2 

54.7 

66.6 

.  1 

87 

14  + 

39 

21 

73 

0 

0 

0 

0 

1.01 

- 

2.79 

1.00 

10 

.0 

0 

1 

1 

1 

MOUNTAIN  LAKE 

81 

51.3 

66.4 

- 

.9 

90 

7  + 

35 

18 

79 

3 

0 

0 

0 

.33 

2.95 

.16 

11 

.0 

0 

2 

0 

0 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 

•  2 

1 

88 

1 

0 

0 

0 

.49 

2.60 

12 

.  0 

2 

Q 

OASIS  FISHING  LODGE 

82.9 

51.4 

67.2 

91 

8 

39 

18 

55 

3 

0 

0 

0 

.38 

.24 

11 

.0 

0 

1 

0 

0 

OCALA 

79.5 

51.7 

65.6 

89 

7 

35 

1 

85 

0 

0 

0 

0 

.37 

.0 

0 

5 

0 

0 

OCALA  2  NE 

79.5 

46  ,  9 

63.2 

89 

7 

28 

1 

140 

0 

0 

5 

0 

.51 

.  16 

16 

0 

ORLANDO  WATER  PLANT 

56 

0 

0 

0 

0 

.33 

.  18 

11 

.  0 

Q 

0 

0 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

R 

79.2 

52,2 

65.7 

_ 

1  •  0 

8>< 

7  + 

40 

1+ 

85 

0 

0 

0 

0 

.16 

- 

3.10 

.11 

16 

.0 

0 

1 

0 

PALATKA 

79.6 

51,5 

65.1 

,  3 

91 

14  + 

36 

26 

102 

4 

0 

0 

0 

.52 

3.01 

.33 

3 

0 

PLANT  CITY 

81.4 

51.2 

66.3 

•  0 

90 

14  + 

34 

1 

78 

2 

0 

0 

0 

- 

2.90 

.38 

10 

.0 

0 

2 

0 

0 

RAIFORO  ST  PRISON 

78.1 

47.1 

62.6 

- 

,4 

87 

13  + 

29 

21 

144 

0 

0 

3 

0 

1.06 

- 

2.55 

.69 

3 

.0 

0 

2 

1 

0 

SAINT  AUGUSTINE 

75.8 

49.8 

62.8 

,  8 

89 

14 

33 

26 

134 

0 

0 

0 

0 

- 

2.78 

.34 

26 

.0 

0 

2 

Q 

0 

SAINT  LEO 

79.5 

52,8 

66.2 

.  6 

89 

14+ 

35 

21 

80 

0 

0 

0 

0 

.33 

- 

3.38 

.18 

11 

•  0 

0 

2 

0 

0 

O 1    r  C 1 CK  OOUKO 

76.3 

58.2 

67.3 

1.0 

84 

13+ 

42 

2 1 

50 

0 

0 

0 

0 

•  03 

3.16 

.02 

16 

.  0 

0 

SANFORD 

80.4 

51,7 

56.1 

91 

14 

36 

1 

71 

3 

0 

0 

0 

.17 

_ 

3.10 

.10 

30 

.0 

0 

I 

0 

0 

76.5 

53.6 

65.1 

- 

.9 

84 

15 

40 

21 

76 

0 

0 

0 

0 

.06 

- 

3.06 

.06 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

TARPON  SPRINGS 

76.4 

51.5 

53.5 

3 » 1 

84 

8+ 

36 

21 

0 

.34 

- 

3.18 

.14 

17 

.0 

0 

2 

0 

0 

WINTER  HAVEN 

AM 

79.1 

54,4 

66.8 

89 

16 

40 

1 

68 

0 

0 

0 

0 

.30 

.30 

11 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

65.1 

.50 

.0 

SOUTHERN  DIVISION 

ARCADIA 

82. 4M 

50, 7M 

66. 6M 

1.6 

90 

15 

33 

18 

74 

1 

0 

0 

0 

.02 

2.65 

.02 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

AVON  PARK 

8  2.7 

53,5 

68.1 

.  6 

91 

41 

2 

0 

0 

0 

1.54 

1.27 

14 

.0 

if 

2 

0 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

AM 

79.2 

51.6 

65.4 

1  •  8 

88 

9 

38 

21 

84 

0 

0 

0 

0 

1.37 

- 

1.54 

1.30 

11 

.0 

0 

1 

1 

1 

BIG  PINE  KEY  INN 

BRAOENTON  EXP  STATION 

AM 

77.4 

52.6 

65.0 

1.5 

84 

16 

39 

1+ 

79 

0 

0 

0 

0 

.13 

- 

2.83 

.05 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

CANAL  POINT  USDA 

80.2 

53,4 

66.8 

90 

14 

43 

27 

54 

1 

0 

0 

0 

.03 

.03 

31 

.0 

0 

( 

I 

0 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

80.3 

58,2 

69.3 

86 

8 

2 1 

23 

0 

0 

0 

0 

.01 

•  0 1 

13 

•  0 

0 

0 

CAPTIVA 

78.5 

60,1 

69.3 

84 

9 

46 

21 

16 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

23+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

CLEWISTON  U  S  ENG 

AM 

80.0 

55.5 

67.8 

91 

14+ 

43 

19 

56 

3 

0 

0 

0 

.15 

.13 

11 

.0 

0 

1 

0 

0 

COCONUT  GROVE  7  S 

AM 

79.9 

68.9 

69.4 

1.3 

88 

17 

37 

21 

35 

0 

0 

0 

0 

.01 

- 

2.31 

.01 

15 

•  0 

0 

0 

0 

0 

DRY  TORTUGAS 

77.5 

67.9 

72.7 

83 

12  + 

57 

21 

4 

0 

0 

0 

0 

.33 

.16 

23 

.0 

0 

2 

a 

0 

EVERGLADES 

81.2 

55.7 

68.5 

_ 

1.9 

86 

11  + 

2 1 

27 

0 

0 

0 

0 

.09 

2.12 

.07 

10 

,  0 

0 

( 

0 

FELLSMERE 

82.4 

51.6 

67.0 

_ 

.  6 

91 

8 

39 

1  + 

57 

6 

0 

0 

0 

.16 

- 

3.09 

.10 

11 

.0 

0 

1 

c 

0 

FORT  LAUDERDALE 

81.0 

59.1 

70.1 

- 

•  8 

88 

30 

44 

18 

22 

0 

0 

0 

0 

.55 

- 

2.26 

.30 

30 

.0 

0 

2 

c 

0 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

78.2 

63.8 

71.0 

85 

17 

48 

21 

12 

0 

0 

0 

0 

.20 

.20 

30 

.0 

0 

1 

c 

0 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

AM 

78.2 

63.2 

65.7 

89 

17 

37 

21 

71 

0 

0 

0 

0 

.09 

.04 

31 

•  0 

0 

C 

c 

0 

FORT  MYERS  WB  AP 

R 

80,3 

53.0 

66.7 

1 .  9 

13  + 

2 1 

53 

0 

0 

0 

0 

.05 

2*13 

.  04 

10 

•  0 

0 

1 

0 

FORT  PIERCE 

77.1 

55.4 

66.3 

_ 

2.6 

89 

16 

42 

21 

63 

0 

0 

0 

0 

.53 

- 

2.83 

.30 

30 

,0 

0 

1 

c 

0 

HIALEAH 

AM 

79.6M 

57. IM 

66. 4M 

88 

16 

44 

18 

30 

0 

0 

0 

0 

.  0] 

,01 

13 

,0 

0 

c 

c 

0 

HOMESTEAD  EXP  STA 

82.4 

52.5 

67.5 

- 

1.8 

89 

8 

36 

21 

40 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

2.17 

.0 

0 

c 

c 

0 

HYPOLUXO 

79,9 

59.6 

69.8 

_ 

a  6 

91 

16 

43 

21 

26 

1 

0 

0 

0 

2.51 

.87 

1,07 

24 

.0 

0 

2 

2 

KEY  WEST  WB  CITY 

R 

80.8 

67.3 

74.1 

,4 

86 

13+ 

56 

21 

2 

0 

0 

0 

0 

.01 

,01 

30 

•  0 

( 

( 

0 

LA  BELLE 

83,6 

51.1 

67.4 

90 

8+ 

35 

21 

53 

2 

0 

0 

0 

2.78 

.22 

1.32 

10 

,0 

0 

3 

1 

LAKE  PLACID  2  SH 

83, 2M 

53. 3M 

68. 3M 

91 

13  + 

40 

21 

45 

4 

0 

0 

0 

2.3c 

1.80 

10 

,0 

0 

; 

1 

LOXAHATCHEE 

82,0 

52.0 

67.0 

92 

16 

39 

18+ 

45 

2 

0 

0 

0 

.38 

.13 

13+ 

.0 

0 

1  ( 

0 

MARATHON  VACA  KEY 

79.8 

66.1 

73.0 

84 

13+ 

58 

18+ 

0 

0 

0 

0 

0 

.22 

.22 

24 

.0 

0 

( 

0 

MELBOURNE 

78,0 

56  .  Ih 

2  ] 

51 

0 

0 

0 

0 

.03 

.03 

16 

.0 

0 

< 

I 

0 

MERRITT  ISLAND 

78,8 

55.5 

67.2 

.  1 

By 

8+ 

43 

1+ 

59 

c 

0 

c 

0 

.OC 

- 

3,47 

.0 

0 

( 

)  ( 

0 

MIAMI   BAY  FRONT 

MIAMI  BEACH 

77,2 

66.2 

71.7 

.5 

85 

30 

50 

21 

6 

c 

0 

c 

0 

.15 

2.14 

.15 

30 

.0 

0 

I  ( 

0 

MIAMI   WB  AIRPORT 

R 

79,9 

60.6 

70.3 

1.0 

86 

16  + 

42 

21 

23 

c 

c 

c 

c 

.02 

2.23 

.01 

\2* 

.0 

0 

3  ( 

0 

MIAMI   WB  CITY 

R 

75,5 

63.6 

69.6 

1.2 

84 

16+ 

44 

21 

3C 

c 

c 

c 

c 

.1« 

2.01 

.11 

13 

.0 

0 

I 

0 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

AM 

79,8 

52.5 

66.2 

1.9 

88 

9+ 

3e 

21 

73 

c 

c 

c 

c 

.4C 

- 

2.11 

.40 

11 

.0 

0 

1 

1  0 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

AM 

79.8V 

49,  5N 

64.7f< 

8e 

12 

34 

18+ 

at 

c 

c 

c 

c 

.08 

.07 

17 

.0 

0 

3 

3  0 

NAPLES 

79,0 

57,3 

68.2 

85 

13 

42 

21 

27 

c 

c 

c 

c 

.0; 

.05 

30 

.0 

0 

3 

3  0 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

AH 

76,7 

59,2 

68.0 

87 

9 

43 

21 

48 

c 

c 

c 

c 

.2C 

.20 

11 

•  0 

0 

1 

3  0 

POMPANO  BEACH 

79. 3 

57,8 

68.6 

St 

16 

42 

18+ 

34 

c 

c 

c 

c 

1.01 

.87 

30 

•  0 

0 

2 

L  0 

PUNTA  GORDA 

81.2 

55,6 

68.4 

l.C 

87 

13 

41 

21 

23 

c 

c 

c 

c 

.OC 

- 

2.41 

23 

•  0 

0 

3 

3  0 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

82.2 

51,2 

66.7 

9C 

16 

35 

21 

56 

1 

c 

1 

c 

.04 

.03 

.0 

0 

3 

3  0 

SARASOTA 

77,8 

53.1 

65.5 

84 

16 

3£ 

1  + 

6e 

c 

c 

c 

c 

.2f 

.22 

19 

.0 

0 

<\ 

A  ° 

See  Reference  Notes  Following  StaUon  Index 
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TABLE  2  ■  CONTINUED 


FLORIDA 
MARCH  1956 


Temperature 


_ 

Suuoo 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
from  Long- 
Term  Mean 

Highest 

« 
% 
Q 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
from  Long- 
Term  Mean 

Greatest  Day 

Date 

Snow 

,  Sleet 

No.  of  Dan 

Mas 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

c 

0 
0 

o 
1 

.50  or  More] 

1  or  Mor* 

S; 

0  t 

5  * 

Offi 

SOUTH  MIAMI   3  W 

STUART 

79.3 

55.7 

67.5 

90 

8 

42 

21 

37 

1 

0 

0 

0 

1.15 

.80 

10 

.0 

0 

2 

1 

0 

SUNN  I  LAND 

Si,'. 

50.9 

67.2 

90 

8  + 

38 

19 

48 

.04 

.03 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

TAMIAMI  TRL  <iO  MI  BEND  AM 

ei  .8 

53.6 

67,7 

89 

15 

38 

21 

46 

0 

0 

0 

0 

.87 

,55 

13 

.0 

0 

2 

1 

0 

TAVERNIER 

79.6 

67,4 

73.5 

85 

16 

44 

21 

7 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

13 

,0 

0 

0 

0 

0 

TITUSVILLE  2  W 

eo.7 

60.5 

65.6 

-  1.1 

91 

16 

35 

1 

82 

2 

0 

0 

0 

■  18 

-  3,10 

,16 

19 

,0 

0 

1 

0 

0 

VENICE 

78.7 

54.2 

66.6 

84 

10+ 

37 

21 

51 

0 

0 

0 

0 

.10 

,07 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

VERO  BEACH  CAA  AP 

77.2 

55.6 

66.4 

88 

8+ 

42 

21 

72 

0 

0 

0 

0 

.09 

,09 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

MAUCHULA  2  NW 

80, 9M 

51. OM 

66.  OM 

90 

14 

36 

1+ 

86 

1 

0 

0 

0 

.94 

,81 

10 

.0 

0 

1 

1 

0 

WEST  PAU4  BEACH 

76.9 

62.1 

69.5 

-  .7 

90 

16 

44 

21 

24 

1 

0 

0 

0 

.08 

-  3.40 

.05 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP  R 

78.8 

69.1 

69.0 

-  1.0 

90 

16 

44 

21 

32 

1 

0 

0 

0 

.33 

-  2,89 

,27 

23 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

68.1 

.42 

.0 

Precipitation 


t  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED   IN  DIVISION  AVERAGES 
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DAILY  PRECIPITATION 


iToble  3 


.PALACHICOLA  WB  CITY R 
mRCAOM 

iVON  PARK 
'tASSON  PARK 

lARTOW 

(AY  LAKE 

)ELLE  GLADE  EXP  STA 
no  PINE  REV  INN 
iLOUNTSTOWN   Z  SE 
JBAOENTON  EXP  STATION 

JftOORSVILLE  CHIN  MILL 

jusmnell  2  £ 
:amp  blanoing 
:anal  point  usoa 

:aPE  SABLE  RANGER  STA 

;apti vA 

:*RRAeeLLE 

:*RyviLLE 

CEDAR  K.EY 
CNATTAMOOCMEE    I  W 

CMIPLEY   3  6 
CLEARWATER  8EACM 
CLERMONT  t  S 
CLEWISTON 
CLEWISTON  U  S  ENG 

COCONUT  GROVE  7  S 
COPN*ELL  *  NW 
CRESCENT  CITY 
CROSS  CITY  CAA  AP 
DAN  I  A  4  WNW 

DAYTONA  BEACM 

OAVTONA  BEACH  MS  AP  R 

D£  FJNIAK  SPRINGS 

DE  LAND 

DE    SOTO  CITY  4.  SW 

DRY  TORTUGAS 
£USTtS  2  S 
EVERGLADES 
FEDERAL  POINT 
=ELLSMERe 

FERNANOINA  BEACH 

FORT  GREEN  12  WSW 

FORT  LAUDERDALE 

FT   LAUDERDALE   BAHIA  MAR 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

FQRT  MYERS  WB  AP  R 
FQR"^  PIERCE 
FOUNTAIN  3  S 
GAINESVILLE  UNI   OF  FLA 
GAINESVILLE   3  WSW 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

HART  LAKE 

MI ALEAM 

HIGH  SPRINGS 

HlLLl ARO 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 
HOMESTEAD  EXP  STA 
HYPOLUXO 
INVERNESS 

ISLAND  GROVE  2  MNH 
I  SLEWORTM 

JACK.SONVILLE  WB  AP  R 
JACKSONVILLE  BEACH 
JACKSONVILLE  WB  CITY  R 
JASPER  9  esE 

KENDAL  2  E 

KE--  WEST  WB  CITY  R 
K  I  SSIMMEE 
LA  BELLE 

LAI-E  ALFRED  EXP  STA 

LA«:E  CITY  2  E 

LAKE  HIAMASSE 

LAKELAND  MB  CI TY  R 

LAKE  PLACID  2  SW 

LAKE  TRAFFORO 

LIVE  OAK  2  ESE 
LONGBOAT  KEY 
LO»AMATCHEE 
MAD  I  SON 

MARATHON  VACA  KEY 

MAR  I  ANNA   CAA  AP 
MARIANNA    IND  SCHOOL 
MAYO   ^  NM 
MELBOURNE 
MERRITT  ISLAND 

MIAMI   BAY  FRONT 
MIAMI  BEACH 

MIAMI  MB  AIRPORT  R 
MIAMI  WS  CITY  R 
MILTON  exP  STATION 

MONTICELLO  2  S 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MOUNTAIN  LAKE 

MT  PLEASANT 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

NAPLES 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 

NICevILLE 

NITTAW  1  S 

OASIS  FISHING  LODGE 

OCA  LA 
OCALA  2  NE 
OKEECHOBEE  9  M 
OKEECHOBEE  MRCN  GATE  6 
ORLANDO  WATER  PLANT 

ORLANDO  N8  AIRPORT  f 
PALATKA 
PANAMA  CITY  2 
PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA  WB  CITY  ( 

PETERS 
PLANT  CITY 
POMP A NO  BEACH 
PUNT A  GOROA 
OUINCY  EXP  STATION 

RAIFORD  ST  PRISON 
ROYAL  PALM  RANGER  STA 
SAINT  AUGUSTINE 
SAINT  LEO 
SAINT  HARKS  6  SE 


Day  of  month 


1«37 
2«36 


RECORD  MISSING 


■07  ,26 
•18  .92 


1.35 
1.2B 
1.01  I 


•26  .96 
■36  1.23 


RECORD  MISSING 


•08  li23 
•36  .86 


»a37 

T 

•  59 
I.Ol 

.00 
2.68 

1.06 

•  04 

•  76 

•  33 


•OS  .25 

•30  •as 


13     14  15 


2(25 

i.ao 


li»0 
2*89 
2*M 


1.45  .72 


■01      .93  .70 


16     17  18 


19     20     21     22    23  24 


25    26  27 


28  29 


1*26 
•37  .33 
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DAILY  PRECIPITATION 


TabI*  3-ContinuKl 


3 
O 

Day  of  month 

Station 

1       2  3 

•1  5 

6 

7  8 

9 

10  1 

11  1 

12 

13  1  14  1 

15 

16  1  17  1  18 

19 

20  1  21 

22  1  23  1 

24 

25  1  26 

27 

28  1  29  1  30 

31 

ST  PCTCBSeuRS 
SANfOAD 
SARASOTA 
SECOTAN 

SOUTH  MIAMI    J  M 

■  09 
•  17 

.2a 

2*26 

T 

•iO  .«0 

RECORD  NISSINC 

•  01 

■  03 

•  01 

•  02 

•  03 

•  12 

T 

.IB 

•  02 
.10 

•  02 

•  16 

T 

•  22 

T 

.10 

STUART 
SUNN  I  LAND 
TALLAHASSEE  KB  AP 
TAMIAMI  TRL  AO  Ml  BEND 
TAMPA  MB  AIRPORT  R 

1.19 
.OA 

2.00 
.87 
.06 

.24  .68 

T 

T 

T  .0» 

T 

•  BO 
.03 

T 

.07 

.99 
.29 

•  01 

T  •Oft 
■  99 

T 

T 

•  32  T 

•  06 

.09 

■  20 
.02 

.01 

.06 

.09  T 

•M 

TARPON  SPRINGS 
TAVERNIER 
TITUSVILLE  2  t* 
VENICE 

VERO  BEACH  CAA  AP 

•  3A 

T 

.IB 

.10 
.09 

.02 

•  OB 

.09 

T 

.14 

•  07 

T 

.18 

.11 

.01 

MAUCHULA  2  NW 

MEST  PALM  BEACH 

HEST  PALM  BEACH  HB  AP  R 

MEMAHITCHKA 

WINTER  HAVEN 

.«« 

.OS 
.33 

•  30 

RECORD  HISSING 

•  OA 

T 

•  01 

T 

T 

.81 
T 

T 

.03 

T 

.30 

•  09 

.03 
T 

T 

T 

T 

•  06 

T 

.05 
.27 

T 

T 

T 

T 

Tb«  (our  digit  ideotlf Icktlon  nuabera  Id  the  index  susber  column  of  the  S' 
rigurea  aad  letters  followiag  tbe  station  nane,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance 
Observation  tlses  given  in  tbe  station  Index  are  in  local  standard  time. 
Delafed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  tbe  June  and  December  issues 
Beating  degree  days  for  tte  preceding  12  aontbs  *ill  be  carried  In  tbe  June  Issue 
Stations  appearing  In  tbe  Index,  but  for  vbicb  data  are  not  listed  In  the  tables, 
ilts  used  in  this  bulletin  are:  tempera 


REFERENCE  NOTES 
Index  are  assigned  on  a  state  b&Bls.     Tbere  will  be  : 
e  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 


:>f  tbla  bulletin, 
of  tblo  bulletin. 


precipit. 


elved  too  late  to 


Evaporation  is  seasured  io  tbe  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise 
AaouDts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  Indicated. 

Data  in  Tables  3,  5  and  6  are  for  tbe  24  hours  ending  at  time  of  observation.  See  the  Station  Index  for  obs< 
Long-ters  seans  for  all  stations  except  full-time  feather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1953. 

Wea 


by  footnote  following  Table  6. 


Bureau  Stat 


s)  are  based  < 


the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent 


I  Table 


indicated  by 


.  are  exposed 


-  No  record  In  Tables  3,  6  and  the  Station  Index.     No  rec< 

*  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•  Amount  Included  In  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

O  Data  In  the  column  formerly  headed  No.   of  Days  .01  or  more  have  been  changed  to  No.  of  Days   .10  or  more  effective  January  1,  1954. 

»  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   tbe  reference  indicates  that 
the  roof  of  a  building. 

//  Cage  Is  equipped  with  a  windshield. 

AJI  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

C  In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  tbe  letter  "C"   Indicates  recorder  stations.     Tbese  stations  are  processed  for  special  purposes  and  i 
Hourly  Precipitation  Data. 

0  Vater  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  I  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

H  One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,   If  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for 

■  Amounts  from  recording  gage  (Tbese  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  sligbtly  from  tbe  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data). 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

T  Includes  total  for  previous  month. 

Z  Observation  time  Is  1:30  a.m.,  K.S.T.  of  tbe  following  day. 


published  lati 


regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  apy  Weather  Bureau  Offli 


Subscription  Price:  20  ceats  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should  be  made  p«yabl< 
of  Documents.     Remittaocea  and  correspondence  regardlag  subscriptions  should  be  sent  to  tbe  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 


be  Statt  Climatologist  at  Weather  Bureau  Office.  Box  4158,   Jacksonville  1, 

be  Superintendeat 
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DAILY  TEMPERATURES  «arch°?«6 

Day  Of  Month  |  |^ 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

APALACHICOLA  WB  CITY 

MAX 

65 

66 

66 

66 

72 

74 

75 

60 

62 

^6^ 

72 

Ih 

71 

57 

56 

60 

65 

75 

60 

69 

72 

73 

67 

76 

66 

67  16 

MIN 

*4 

59 

55 

59 

61 

66 

67 

48 

42 

49 

60 

62 

67 

67 

49 

42 

51 

47 

40 

36 

46 

49 

50 

42 

47 

69 

61 

61 

55 

49 

63  (4 

ARCADIA 

MAX 

76 

79 

82 

85 

88 

86 

88 

68 

82 

86 

87 

89 

89 

90 

86 

70 

74 

79 

64 

72 

83 

87 

62  •4 

MIN 

40 

45 

51 

54 

53 

56 

59 

64 

48 

57 

57 

60 

58 

52 

65 

49 

33 

42 

42 

35 

44 

51 

51 

52 

42 

40 

47 

48 

58 

50i7 

AVON  PARK 

MAX 

77 

81 

85 

82 

68 

89 

68 

89 

79 

86 

66 

66 

88 

90 

91 

88 

80 

73 

75 

72 

71 

77 

78 

62 

76 

79 

84 

63 

62  a  7 

MIN 

51 

53 

56 

59 

61 

64 

65 

46 

49 

62 

53 

61 

64 

65 

67 

50 

42 

50 

45 

41 

36 

62 

50 

58 

45 

48 

52 

56 

64 

40 

53<6 

BARTOW 

MAX 

80 

82 

63 

88 

88 

66 

79 

85 

69 

73 

62 

59 

69 

66 

86 

82 

81«2 

MIN 

58 

53 

53 

54 

53 

60 

60 

42 

53 

53 

60 

61 

62 

51 

64 

45 

37 

43 

40 

35 

41 

48 

40 

41 

37 

42 

49 

50 

52 

50 

40.4 

BELLE  GLA06  EXP  STA 

MAX 

69 

73 

60 

63 

60 

65 

66 

86 

88 

77 

79 

86 

87 

86 

87 

87 

87 

66 

70 

77 

66 

70 

73 

66 

79 

72 

77 

79.2 

MIN 

** 

45 

51 

51 

54 

57 

56 

62 

56 

69 

56 

60 

60 

60 

60 

60 

55 

42 

40 

46 

38 

44 

51 

46 

65 

42 

45 

45 

47 

59 

56 

51.5 

BI6  PINE   KEY  INN 

MAX 

MIN 

BLOUNTSTOWN   2  SE 

MAX 

61 

66 

66 

71 

76 

83 

81 

84 

60 

72 

70 

69 

79 

80 

84 

86 

74 

62 

73 

63 

66 

63 

65 

77 

78 

68 

78 

80 

72.6 

MIN 

31 

32 

56 

51 

51 

56 

63 

45 

31 

32 

62 

69 

68 

65 

68 

68 

38 

39 

45 

33 

34 

36 

42 

44 

40 

37 

40 

52 

55 

51 

30 

47.0 

BRADENTON   EXP  STATION 

MAX 

66 

76 

77 

76 

61 

81 

82 

82 

80 

83 

83 

81 

83 

83 

83 

84 

81 

64 

72 

76 

51 

71 

76 

79 

75 

75 

73 

76 

79 

80 

79 

77.4 

MIN 

39 

48 

56 

54 

56 

61 

59 

69 

45 

57 

56 

61 

60 

61 

63 

64 

53 

39 

49 

49 

39 

44 

49 

49 

53 

41 

44 

50 

47 

62 

51 

62.6 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

MAX 

72 

79 

82 

62 

65 

84 

86 

61 

76 

80 

63 

87 

67 

88 

87 

64 

66 

72 

75 

65 

67 

71 

78 

79 

58 

74 

82 

86 

84 

66 

80 

79.2 

MIN 

39 

52 

58 

60 

62 

60 

62 

52 

40 

52 

63 

65 

60 

65 

65 

60 

42 

44 

55 

38 

36 

41 

50 

63 

45 

44 

42 

53 

59 

51 

51 

62.6 

BUSHNELL   2  E 

MAX 

74 

83 

83 

82 

88 

87 

90 

86 

76 

82 

66 

88 

90 

92 

88 

66 

73 

75 

60 

66 

73 

77 

60 

77 

78 

64 

66 

63 

61 

60»e 

MIN 

30 

61 

56 

51 

66 

53 

60 

52 

36 

51 

60 

56 

67 

61 

58 

62 

42 

31 

46 

38 

35 

41 

47 

43 

46 

32 

39 

47 

57 

41 

46i2 

CAMP  BLANOING 

MAX 

72 

77 

66 

77 

82 

83 

84 

86 

69 

; 

79 

80 

83 

85 

83 

87 

86 

61 

73 

70 

62 

69 

67 

76 

79 

77 

75 

79 

60 

82 

79 

70 

76.7 

MIN 

33 

56 

57 

64 

53 

61 

50 

51 

33 

49 

54 

63 

64 

62 

66 

38 

44 

41 

51 

37 

31 

34 

44 

47 

39 

40 

49 

52 

61 

61 

44 

49.0 

CANAL  POINT  USDA 

MAX 

75 

82 

82 

82 

66 

86 

87 

88 

78 

63 

65 

85 

86 

90 

86 

87 

73 

72 

76 

68 

68 

66 

69 

81 

70 

75 

78 

62 

83 

65 

86 

60.2 

MIN 

48 

45 

50 

55 

54 

56 

56 

63 

57 

61 

57 

62 

60 

60 

52 

62 

47 

46 

45 

50 

47 

46 

55 

56 

54 

48 

43 

45 

47 

60 

67 

63.4 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

MAX 

78 

78 

82 

62 

82 

82 

63 

66 

84 

82 

82 

64 

83 

84 

83 

85 

76 

76 

75 

72 

75 

75 

78 

83 

79 

75 

77 

79 

60 

64 

64 

80.3 

MIN 

50 

52 

56 

57 

60 

67 

66 

70 

62 

64 

60 

61 

64 

68 

59 

68 

64 

47 

53 

52 

43 

48 

57 

60 

67 

47 

49 

61 

56 

55 

61 

56.2 

CAPTIVA 

MAX 

7't 

75 

78 

79 

60 

8 1 

80 

81 

84 

83 

82 

81 

62 

82 

76 

72 

76 

72 

72 

78 

76 

77 

77 

76 

77 

79 

79 

80 

79 

78.5 

MIN 

52 

57 

60 

56 

62 

67 

68 

69 

55 

64 

67 

64 

63 

71 

71 

72 

60 

52 

59 

52 

45 

52 

68 

56 

59 

51 

52 

67 

60 

66 

62 

60.1 

CARRABELLE 

MAX 

65 

71 

67 

70 

75 

76 

76 

71 

66 

69 

69 

75 

73 

78 

76 

66 

76 

70 

62 

61 

64 

71 

62 

74 

71 

74 

74 

68 

71.2 

MIN 

29 

45 

55 

55 

56 

65 

65 

48 

31 

45 

54 

57 

63 

64 

66 

62 

37 

42 

50 

34 

28 

37 

44 

40 

37 

33 

49 

56 

63 

66 

48.5 

CEDAR  KEY 

MAX 

70 

70 

70 

75 

72 

79 

76 

74 

75 

76 

75 

75 

75 

79 

62 

77 

65 

70 

77 

64 

65 

68 

77 

78 

69 

70 

74 

76 

76 

60 

75 

73.7 

HIN 

4* 

57 

55 

60 

64 

65 

66 

53 

40 

67 

65 

65 

66 

66 

66 

63 

42 

49 

60 

40 

36 

45 

51 

54 

45 

50 

60 

50 

50 

66 

60 

65.4 

CHIPLEY  3  E 

MAX 

71 

69 

70 

74 

82 

81 

81 

78 

60 

76 

74 

82 

62 

83 

81 

78 

63 

75 

72 

67 

61 

67 

77 

78 

77 

76 

81 

63 

78 

71 

76 

74.9 

MIN 

32 

52 

55 

48 

51 

64 

65 

41 

30 

41 

57 

62 

68 

66 

66 

57 

37 

44 

46 

34 

26 

40 

41 

47 

36 

37 

57 

62 

61 

49 

43 

49.1 

CLEARWATER  BEACH 

MAX 

75 

75 

74 

75 

79 

79 

80 

74 

79 

78 

76 

77 

78 

78 

69 

69 

72 

65 

69 

73 

78 

71 

69 

70 

73 

75 

74 

74 

72 

74.6 

MIN 

46 

57 

63 

53 

63 

66 

66 

55 

47 

60 

64 

64 

66 

67 

68 

63 

53 

50 

63 

48 

41 

47 

67 

56 

52 

46 

56 

68 

56 

67 

69 

57.7 

CLERMONT  6  S 

MAX 

74 

79 

61 

84 

66 

88 

89 

84 

79 

82 

86 

86 

89 

90 

89 

84 

69 

74 

75 

65 

67 

74 

80 

80 

71 

77 

82 

66 

62 

69 

83 

60.7 

MIN 

36 

46 

56 

56 

60 

62 

62 

55 

46 

63 

62 

62 

60 

63 

63 

61 

45 

39 

51 

41 

39 

46 

50 

49 

50 

41 

44 

50 

54 

52 

48 

51.7 

CLEWISTON  U  S  EN6 

MAX 

66 

74 

82 

85 

79 

87 

88 

88 

66 

78 

85 

88 

87 

91 

91 

91 

88 

70 

59 

79 

54 

67 

71 

70 

78 

70 

74 

78 

82 

67 

64 

80.0 

MIN 

50 

50 

54 

56 

57 

61 

56 

62 

60 

66 

67 

62 

64 

62 

65 

61 

56 

48 

43 

46 

44 

49 

57 

64 

49 

54 

49 

52 

53 

51 

51 

56.5 

COCONUT  GROVE   7  S 

MAX 

71 

74 

60 

82 

80 

82 

83 

86 

88 

76 

75 

79 

69 

73 

75 

76 

81 

78 

75 

77 

79 

81 

87 

79.0 

HIN 

50 

54 

55 

55 

64 

69 

69 

72 

63 

65 

69 

69 

69 

73 

74 

73 

61 

45 

47 

46 

37 

50 

61 

67 

53 

46 

51 

53 

58 

62 

57 

58.0 

CROSS  CITY  CAA  AP 

MAX 

73 

74 

74 

60 

63 

8  1 

82 

72 

70 

60 

77 

76 

61 

77 

62 

72 

70 

58 

64 

67 

76 

78 

60 

72 

76 

60 

77 

70 

80 

74.7 

MIN 

27 

42 

56 

56 

54 

58 

65 

40 

29 

48 

54 

60 

62 

66 

64 

50 

36 

33 

47 

35 

29 

33 

41 

40 

35 

27 

42 

46 

44 

47 

37 

45.2 

OAYTONA  BEACH 

MAX 

65 

70 

79 

62 

74 

6  1 

60 

87 

84 

70 

84 

88 

86 

62 

74 

73 

58 

61 

67 

70 

72 

62 

71 

74 

77 

64 

71 

75.6 

MiN 

41 

54 

56 

57 

57 

64 

64 

67 

44 

61 

64 

62 

57 

67 

66 

67 

45 

43 

52 

42 

43 

49 

50 

50 

63 

42 

46 

53 

57 

60 

52 

55.1 

OAYTONA  BEACH  WB  AP 

MAX 

67 

79 

81 

72 

81 

64 

87 

83 

70 

76 

85 

86 

84 

86 

86 

87 

60 

72 

73 

60 

60 

66 

71 

81 

59 

76 

79 

78 

85 

74 

70 

75.2 

MIN 

35 

49 

55 

54 

54 

61 

61 

48 

41 

52 

60 

58 

58 

66 

63 

54 

43 

37 

48 

40 

38 

44 

48 

46 

42 

36 

42 

47 

51 

53 

46 

49.4 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

MAX 

71 

66 

70 

78 

81 

79 

79 

74 

73 

75 

73 

86 

83 

78 

73 

65 

77 

69 

57 

64 

69 

70 

75 

74 

76 

81 

82 

71 

71 

80 

74.1 

MIN 

36 

53 

54 

46 

56 

65 

64 

36 

34 

43 

54 

59 

62 

64 

62 

53 

34 

44 

44 

31 

31 

43 

41 

54 

37 

44 

53 

60 

56 

58 

43 

48.7 

DE  LAND 

MAX 

64 

72 

80 

60 

79 

84 

84 

87 

82 

71 

68 

85 

76 

76 

74 

60 

61 

67 

72 

80 

60 

74 

81 

63 

63 

61 

77.5 

MIN 

35 

49 

54 

58 

55 

62 

61 

67 

41 

60 

62 

59 

59 

67 

64 

66 

45 

36 

50 

42 

38 

43 

49 

47 

50 

36 

42 

42 

54 

59 

48 

51.4 

DRY  TORTUGAS 

MAX 

74 

78 

60 

83 

78 

58 

74 

71 

66 

73 

74 

74 

71 

74 

77 

78 

81 

62 

76 

77.5 

HIN 

58 

69 

70 

70 

71 

72 

72 

71 

66 

72 

72 

72 

73 

75 

74 

74 

63 

51 

61 

51 

57 

50 

66 

68 

65 

54 

56 

69 

70 

70 

59 

57.9 

EUSTIS   2  S 

MAX 

73 

79 

87 

67 

82^ 

67 

66 

73 

77 

57 

64 

72 

77 

82 

74 

77 

83 

63 

91 

82 

82 

60.9 

HIN 

38 

51 

54 

56 

59 

64 

62 

59 

40 

64 

63 

61 

62 

66 

65 

64 

46 

40 

63 

45 

38 

42 

51 

45 

48 

45 

46 

52 

47 

61 

51 

52.8 

EVERGLADES 

MAX 

78 

78 

79 

83 

86 

86 

86 

86 

85 

79 

76 

77 

69 

73 

78 

77 

83 

77 

78 

80 

82 

02 

86 

82 

61  .2 

HIN 

47 

53 

54 

56 

57 

61 

62 

63 

67 

60 

Ti 

63 

64 

66 

67 

67 

52 

44 

50 

49 

41 

48 

50 

54 

54 

47 

50 

52 

57 

54 

57 

65.7 

FEDERAL  POINT 

MAX 

78 

77 

76 

64 

83 

85 

82 

67 

78 

88 

87 

82 

67 

72 

70 

69 

60 

66 

73 

79 

72 

76 

81 

82 

62 

81 

76 

77.2 

HIN 

35 

51 

56 

55 

51 

59 

58 

52 

45 

49 

K 

66 

66 

64 

63 

61 

41 

37 

63 

39 

40 

43 

48 

48 

44 

34 

42 

41 

62 

59 

48 

49.6 

FELLSMERE 

MAX 

72 

87 

87 

76 

90 

84 

76 

81 

79 

67 

73 

74 

81 

79 

76 

64 

85 

66 

86 

61 

82.4 

MIN 

39 

48 

51 

51 

55 

59 

56 

64 

46 

66 

60 

60 

63 

69 

66 

67 

48 

41 

44 

43 

39 

41 

47 

60 

53 

41 

44 

60 

50 

61 

48 

51  .5 

FERNANDINA  BEACH 

MAX 

82 

67 

75 

70 

66 

64 

62 

67 

81 

78 

76 

78 

80 

81 

76 

74 

74.4 

MIN 

34 

52 

55 

53 

45 

58 

62 

55 

42 

50 

63 

56 

63 

64 

65 

60 

40 

37 

50 

39 

40 

39 

42 

42 

41 

37 

47 

60 

51 

50 

46 

49.7 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 

83 

67 

64 

78 

82 

76 

72 

75 

75 

83 

76 

75 

79 

60 

60 

86 

64 

61.0 

MIN 

50 

57 

56 

56 

68 

65 

69 

65 

64 

71 

66 

62 

64 

72 

73 

59 

59 

44 

48 

45 

46 

62 

65 

57 

52 

46 

50 

61 

54 

50 

66 

69.1 

FT   LAUDERDALE   BAHIA  MAR 

MAX 

76 

81 

85 

74 

76 

75 

70 

72 

74 

77 

74 

73 

76 

70 

70 

79 

62 

76.2 

MIN 

54 

66 

62 

61 

72 

71 

73 

72 

66 

72 

71 

66 

70 

74 

74 

77 

60 

49 

54 

50 

48 

53 

66 

61 

56 

63 

56 

67 

52 

66 

58 

53.6 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

MAX 

80 

81 

81 

87 

78 

81 

83 

89 

74 

75 

76 

66 

72 

74 

72 

60 

73 

69 

76 

77 

70 

63 

76.2 

MIN 

46 

50 

53 

51 

56 

56 

66 

61 

60 

61 

68 

59 

58 

65 

70 

65 

58 

39 

41 

42 

37 

44 

58 

54 

49 

41 

46 

49 

48 

66 

62 

53.2 

FORT  MYERS  WB  AP 

MAX 

87 

83 

71 

73 

75 

65 

71 

76 

75 

83 

75 

77 

81 

63 

63 

62 

64 

80.3 

MIN 

43 

52 

53 

56 

55 

59 

58 

59 

51 

60 

60 

62 

59 

62 

64 

54 

50 

42 

43 

45 

40 

46 

54 

51 

49 

44 

47 

49 

51 

61 

53 

53.0 

FORT  PIERCE 

MAX 

71 

79 

69 

66 

66 

78 

64 

68 

70 

74 

74 

68 

72 

75 

77 

70 

82 

77 

77.1 

MIN 

50 

53 

52 

55 

58 

59 

59 

63 

64 

57 

64 

63 

66 

55 

54 

64 

48 

45 

44 

46 

42 

61 

64 

55 

52 

45 

60 

52 

56 

60 

51 

55.4 

FOUNTAIN   3  S 

HAX 

70 

72 

73 

76 

80 

79 

82 

77 

69 

74 

73 

60 

80 

82 

84 

77 

65 

73 

69 

67 

62 

65 

77 

79 

77 

75 

79 

62 

61 

80 

77 

75.0 

HIN 

33 

54 

55 

47 

52 

63 

64 

42 

34 

42 

51 

67 

66 

66 

58 

69 

36 

39 

46 

32 

38 

39 

42 

45 

37 

36 

49 

60 

69 

57 

37 

46.5 

GAINESVILLE   UNI    OF  FLA 

MAX 

64 

74 

77 

75 

78 

84 

83 

66 

74 

72 

80 

79 

62 

87 

85 

65 

60 

63 

72 

72 

60 

64 

68 

78 

78 

66 

75 

80 

82 

83 

80 

76.3 

MIN 

40 

50 

55 

55 

58 

60 

64 

65 

39 

46 

63 

60 

62 

53 

57 

66 

40 

40 

53 

38 

34 

42 

60 

50 

41 

39 

45 

49 

51 

60 

49 

51  .5 
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DAILY  TEMPERATURES 

Tabu  i  Continued 


Day  Of  Monlh 


Slatlon 

7 

'  1 

10 

11 

12 

13 

M 

15 

16 

17! 

18  1 

19 

20  1 

i  L 

21 

.  L 

22  ! 

1 

23 

24 

25 

1 

26] 

27 

28 

29 

 X. 

30 

31 

> 
< 

MAX 

72 

76 

75 

77 

84 

82 

e» 

82 

70 

78 

78 

81 

86 

84 

as 

^9" 

81 

2 

MIN 

31 

46 

55 

5S 

58 

58 

64 

50 

36 

51 

62 

57 

61 

63 

64  I 

64 

39 

34  ' 

50 

37 

34 

43 

50 

42 

41 

31 

41 

47 

46 

59 

39 

46  1 

7 

GLEN  ST  HARV  NURSEMIES 

MAX 

71 

71 

78 

64 

83 

66 

79 

61 

87 

84 

67 

76 

70 

69 

62 

68 

76 

79 

79 

77 

81 

81 

62 

79 

83 

77  • 

MIN 

2a 

44 

56 

62 

46 

64 

57 

62 

30 

42 

53 

64 

62 

60 

62 

60 

35 

36 

46 

34 

26 

32 

36 

40 

36 

32 

43 

48 

47 

59 

35 

46. 

1 

H 1  ALLAH 

MAX 

62 

88 

83 

76 

78 

77 

72 

72 

73 

60 

77 

73 

76 

78 

79 

87 

63 

79  • 

() 

MIN 

53 

66 

66 

62 

61 

68 

68 

61 

62 

60 

63 

71 

70 

70 

60 

53 

44 

46 

48 

46 

49 

55 

51 

45 

50 

63 

53 

61 

67 

68 

57  • 

1 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

78 

82 

74 

73 

70 

67 

62 

68 

■76 

78 

74 

75 

79 

60 

62 

60 

79 

77  • 

8 

HIN 

32 

46 

60 

56 

65 

69 

64 

51 

33 

46 

49 

51 

63 

61 

67 

39 

37 

36 

53 

37 

29 

41 

42 

46 

33 

34 

46 

60 

47 

61 

37 

47  ■ 

4 

H  t  LL 1 ARO 

MAX 

81 

64 

73 

66 

57 

59 

66 

74 

78 

72 

70 

79 

80 

78 

76 

78 

74  • 

f) 

MIN 

20 

44 

63 

61 

42 

To 

57 

53 

30 

40 

60 

53 

61 

60 

60 

69 

36 

35 

44 

35 

29 

30 

34 

42 

36 

33 

48 

44 

47 

47 

36 

44* 

4 

HOMESTEAD  txp  STA 

MAX 

86 

83 

77 

81 

76 

76 

75 

76 

82 

80 

76 

79 

62 

83 

86 

87 

82  • 

4 

MIN 

46 

48 

49 

62 

54 

65 

59 

60 

60 

59 

65 

55 

58 

64 

64 

58 

62 

44 

47 

46 

36 

41 

67 

56 

46 

43 

44 

45 

49 

65 

67 

52. 

5 

HYPOLUXO 

MAX 

91 

80 

73 

81 

73 

74 

73 

70 

78 

75 

73 

76 

79 

80 

65 

82 

79. 

9 

MIN 

»2 

57 

66 

62 

70 

71 

72 

67 

65 

71 

71 

61 

66 

73 

73 

72 

67 

46 

47 

44 

43 

62 

62 

63 

63 

50 

50 

56 

54 

60 

54 

69. 

6 

I NVERNESS 

MAX 

81 

83 

87 

86 

86 

82 

76 

61 

69 

70 

79 

76 

77 

78 

83 

62 

86 

83 

85 

81a 

3 

MIN 

33 

48 

60 

64 

64 

61 

6^ 

61 

41 

67 

61 

62 

63 

64 

62 

62 

60 

36 

39 

35 

37 

42 

50 

38 

36 

34 

42 

47 

60 

54 

45 

49. 

JACKSONVILLE  H8  AP 

MAX 

76 

73 

76 

82 

6  1 

74 

68 

66 

57 

65 

72 

80 

61 

74 

80 

83 

83 

78 

77 

76  . 

^ 

MIN 

3* 

66 

56 

61 

50 

60 

6b 

43 

38 

47 

63 

56 

66 

66 

67 

63 

40 

41 

60 

37 

36 

36 

42 

47 

41 

37 

47 

52 

55 

52 

43 

49. 

3 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

68 

78 

74 

64 

64 

83 

61 

73 

64 

58 

56 

63 

66 

60 

70 

76 

73 

76 

85 

78 

66 

73  • 

5 

MIN 

38 

63 

64 

66 

49 

66 

61 

61 

41 

62 

63 

67 

60 

63 

63 

69 

38 

40 

50 

38 

40 

50 

45 

46 

46 

37 

48 

50 

64 

56 

46 

50. 

4 

JACKSONVILLE  W8  CITY 

MAX 

71 

72 

60 

61 

61 

73 

66 

64 

64 

63 

72 

79 

61 

75 

79 

61 

81 

78 

78 

74 

MIN 

43 

57 

66 

67 

58 

11 

66 

45 

42 

51 

66 

64 

65 

66 

67 

52 

40 

46 

61 

40 

37 

44 

46 

61 

41 

44 

53 

54 

60 

59 

46 

62. 

6 

JASPER  9  ESE 

MAX 

70 

74 

75 

75 

83 

82 

65 

79 

70 

60 

75 

80 

82 

85 

86 

65 

73 

72 

62 

62 

65 

75 

75 

80 

78 

75 

80 

80 

75 

78 

76 

I 

MIN 

40 

40 

50 

50 

45 

52 

60 

46 

28 

50 

68 

55 

65 

55 

60 

66 

32 

32 

32 

30 

20 

30 

30 

30 

36 

28 

40 

45 

46 

66 

32 

42 

8 

KEY  WEST  WB  CITY 

MAX 

78 

81 

64 

65 

84 

84 

83 

65 

85 

84 

85 

86 

86 

66 

76 

73 

76 

70 

69 

77 

77 

78 

76 

76 

82 

83 

84 

63 

79 

60 

8 

MIN 

63 

65 

65 

66 

71 

72 

73 

74 

71 

72 

71 

71 

73 

74 

75 

74 

63 

61 

59 

60 

56 

62 

66 

66 

66 

62 

60 

66 

69 

71 

70 

67 

3 

KI5SIMMEE 

MAX 

72 

83 

84 

81 

85 

85 

91 

89 

78 

62 

88 

69 

74 

81 

72 

69 

75 

78 

64 

75 

77 

61 

65 

87 

86 

82 

81 

3 

MIN 

33 

47 

62 

50 

56 

63 

63 

69 

41 

56 

68 

59 

63 

63 

64 

6B 

46 

36 

47 

42 

38 

43 

48 

46 

48 

38 

48 

47 

63 

57 

47 

60 

8 

LA  BELLE 

MAX 

79 

83 

66 

88 

86 

89 

84 

69 

90 

86 

79 

76 

79 

69 

72 

78 

76 

86 

76 

80 

64 

88 

88 

85 

85 

63 

MIN 

39 

46 

48 

66 

54 

57 

54 

62 

63 

59 

69 

63 

60 

61 

64 

60 

60 

38 

41 

41 

35 

42 

51 

53 

50 

41 

44 

46 

60 

69 

49 

61 

1 

LAKE  ALFRED  tXP  STA 

MAX 

74 

76 

60 

82 

86 

86 

78 

66 

86 

86 

68 

72 

77 

70 

68 

73 

78 

80 

66 

80 

80 

1 

MIN 

34 

48 

45 

63 

69 

69 

64 

67 

37 

55 

60 

60 

60 

66 

62 

62 

46 

35 

54 

41 

35 

41 

46 

46 

48 

51 

0 

LAKE  CITY   2  E 

MAX 

71 

75 

78 

85 

64 

66 

69 

76 

60 

65 

75 

70 

62 

63 

66 

79 

80 

72 

77 

81 

84 

81 

60 

80 

77 

MIN 

33 

44 

56 

64 

64 

65 

54 

34 

47 

69 

58 

65 

62 

68 

66 

37 

36 

48 

36 

29 

39 

41 

45 

40 

32 

48 

48 

46 

61 

42 

46 

5 

LAKE  HIAWASSE 

MAX 

64 

73 

80 

62 

61 

64 

86 

88 

75 

82 

85 

88 

86 

64 

71 

75 

61 

65 

73 

77 

61 

63 

76 

81 

63 

64 

82 

78 

,5 

MIN 

36 

47 

66 

64 

66 

60 

60 

64 

42 

51 

62 

56 

62 

66 

63 

65 

46 

38 

52 

43 

41 

41 

47 

47 

49 

37 

42 

47 

53 

57 

50 

61 

3 

LAKELAND  WB  CITY 

MAX 

72 

76 

78 

82 

66 

66 

85 

82 

75 

80 

84 

87 

62 

66 

71 

74 

61 

66 

70 

75 

78 

64 

76 

82 

85 

83 

81 

80 

76 

2 

MIN 

46 

54 

68 

61 

61 

66 

65 

50 

46 

58 

62 

It 

65 

66 

67 

57 

46 

47 

51 

43 

39 

47 

53 

64 

50 

46 

52 

65 

58 

57 

54 

54 

7 

LAKE   PLACID   2  SW 

MAX 

77 

81 

83 

64 

66 

88 

69 

88 

66 

91 

00 

91 

66 

76 

74 

79 

65 

72 

77 

79 

63 

78 

64 

86 

86 

87 

83 

83 

2 

MIN 

4S 

50 

51 

53 

66 

67 

63 

64 

50 

60 

65 

59 

57 

63 

65 

65 

42 

43 

46 

40 

45 

52 

45 

43 

47 

52 

60 

53 

53 

■  3 

LIVE  OAK   2  ESE 

MAX 

71 

72 

67 

76 

83 

62 

64 

77 

69 

76 

77 

76 

82 

76 

65 

72 

68 

60 

63 

65 

76 

60 

73 

75 

79 

60 

76 

77 

74 

18 

MIN 

31 

43 

64 

63 

55 

58 

63 

48 

34 

46 

55 

58 

65 

60 

65 

60 

37 

37 

48 

36 

28 

37 

39 

42 

33 

31 

48 

52 

61 

59 

47 

■  5 

LOXAHATCHEE 

MAX 

75 

82 

85 

87 

86 

85 

86 

90 

78 

87 

92 

65 

76 

80 

73 

71 

76 

68 

78 

77 

76 

61 

84 

86 

86 

8 1 

62 

.0 

MIN 

46 

46 

50 

61 

56 

56 

56 

62 

58 

58 

69 

57 

62 

61 

62 

62 

48 

39 

39 

43 

41 

64 

62 

51 

61 

44 

44 

45 

47 

69 

54 

52 

.0 

MADISON 

MAX 

j\ 

69 

69 

75 

82 

61 

70 

69 

73 

78 

61 

76 

60 

66 

66 

63 

64 

77 

80 

64 

75 

79 

81 

79 

MIN 

36 

49 

55 

50 

64 

60 

64 

43 

34 

47 

56 

59 

66 

60 

67 

61 

37 

43 

47 

33 

28 

39 

42 

47 

36 

39 

60 

56 

64 

65 

42 

48 

.7 

MARATHON  VACA  KEY 

MAX 

72 

76 

62 

81 

83 

63 

82 

63 

83 

81 

83 

78 

75 

76 

72 

72 

76 

78 

78 

79 

77 

79 

82 

61 

82 

80 

79 

MIN 

59 

66 

66 

65 

69 

71 

72 

72 

67 

70 

69 

71 

72 

73 

73 

73 

66 

66 

61 

58 

61 

61 

65 

63 

63 

69 

60 

64 

66 

69 

67 

66 

!i 

MARIANNA  CAA  AP 

MAX 

68 

64 

69 

73 

62 

8 1 

61 

73 

68 

73 

73 

64 

75 

60 

55 

62 

66 

77 

65 

MIN 

31 

53 

56 

50 

52 

66 

65 

38 

31 

44 

57 

63 

66 

67 

69 

45 

39 

45 

42 

35 

28 

40 

40 

49 

38 

37 

63 

60 

69 

47 

43 

48 

.6 

HARIANNA    IND  SCHOOL 

MAX 

70 

65 

70 

60 

61 

8 1 

62 

76 

68 

75 

83 

77 

6  1 

73 

68 

55 

61 

66 

76 

77 

74 

76 

76 

70 

MIN 

33 

60 

55 

46 

60 

6} 

64 

41 

33 

44 

57 

63 

67 

65 

66 

58 

37 

45 

46 

32 

30 

40 

41 

48 

38 

37 

63 

61 

58 

51 

44 

49 

.0 

MAYO   5  NW 

MAX 

71 

74 

69 

78 

82 

82 

63 

68 

78 

76 

82 

60 

63 

74 

6^ 

58 

62 

65 

75 

61 

66 

78 

81 

76 

78 

79 

74 

MIN 

28 

44 

55 

65 

56 

60 

63 

50 

30 

46 

56 

59 

65 

60 

62 

62 

36 

39 

60 

34 

27 

37 

42 

41 

40 

30 

46 

51 

61 

68 

37 

47 

•  4 

MELBOURNE 

MAX 

69 

81 

64 

75 

78 

78 

65 

77 

68 

83 

69 

79 

71 

63 

71 

71 

78 

69 

72 

78 

76 

62 

81 

74 

78 

.0 

MIN 

51 

53 

55 

66 

60 

63 

64 

65 

61 

64 

63 

65 

65 

67 

66 

49 

44 

48 

45 

41 

53 

54 

57 

45 

49 

55 

56 

60 

51 

56 

•  1 

MERRITT  ISLAND 

MAX 

7X 

81 

83 

76 

81 

83 

67 

69 

73 

78 

89 

72 

73 

61 

62 

65 

69 

74 

80 

65 

74 

81 

81 

64 

82 

76 

78 

.8 

MIN 

43 

53 

54 

59 

69 

64 

67 

60 

50 

56 

60 

63 

66 

66 

68 

68 

50 

47 

51 

45 

43 

47 

64 

53 

54 

48 

49 

54 

53 

61 

55 

56 

•  5 

MIAMI    BAY  FRONT 

MAX 

MIN 

MIAMI  BEACH 

MAX 

71 

75 

77 

79 

76 

79 

80 

79 

76 

79 

79 

60 

81 

81 

79 

75 

75 

70 

71 

73 

77 

74 

72 

74 

76 

76 

65 

80 

MIN 

57 

68 

69 

65 

71 

73 

72 

73 

67 

73 

74 

74 

74 

74 

75 

74 

61 

53 

56 

64 

60 

64 

64 

63 

66 

64 

62 

69 

70 

70 

62 

66 

.2 

MIAMI   WB  AIRPORT 

MAX 

74 

77 

84 

82 

81 

8 1 

82 

82 

6G 

75 

76 

8] 

69 

74 

76 

78 

78 

80 

87 

68 

79 

MIN 

51 

59 

60 

60 

69 

70 

72 

71 

63 

66 

67 

65 

68 

74 

74 

65 

47 

49 

51 

42 

60 

62 

59 

64 

49 

64 

61 

58 

66 

60 

60 

.6 

MIAMI   WB  CITY 

MAX 

72 

73 

77 

79 

77 

76 

78 

79 

74 

76 

77 

78 

76 

72 

73 

76 

66 

67 

70 

7  3 

77 

70 

72 

74 

76 

84 

83 

MIN 

62 

66 

66 

64 

71 

72 

72 

70 

63 

72 

72 

73 

73 

73 

74 

72 

56 

48 

60 

50 

44 

62 

66 

69 

54 

66 

69 

66 

69 

69 

60 

63 

.6 

HILTON   EXP  STATION 

MAX 

66 

62 

71 

76 

76 

80 

78 

75 

67 

73 

67 

61 

78 

73 

65 

75 

64 

55 

60 

67 

73 

77 

73 

78 

7 1 

76 

MIN 

31 

50 

55 

49 

66 

66 

67 

36 

30 

37 

59 

62 

65 

66 

57 

52 

33 

45 

43 

31 

30 

39 

41 

46 

36 

37 

48 

63 

56 

45 

36 

47 

•  4 

MONT  I CELLO  ;  S 

MAX 

70 

67 

70 

79 

64 

60 

62 

63 

70 

66 

77 

78 

76 

81 

74 

64 

76 

69 

60 

66 

63 

77 

81 

66 

75 

78 

81 

78 

79 

MIN 

33 

48 

56 

51 

62 

66 

60 

45 

44 

56 

60 

60 

61 

68 

68 

66 

44 

46 

46 

36 

29 

39 

39 

34 

36 

39 

48 

52 

55 

63 

42 

49 

.6 

MOORE   HAVEN  LOCK  1 

MAX 

77 

72 

80 

84 

63 

65 

87 

86 

86 

76 

83 

85 

88 

67 

70 

73 

78 

63 

69 

81 

70 

^2 

60 

83 

65 

63 

79 

.8 

MIN 

44 

46 

52 

56 

61 

61 

57 

61 

52 

57 

61 

63 

62 

61 

65 

61 

62 

40 

43 

43 

38 

44 

49 

55 

49 

41 

48 

62 

53 

62 

47 

62 

.6 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

73 

81 

84 

81 

66 

89 

«0 

88 

78 

82 

84 

87 

88 

90 

90 

67 

70 

72 

79 

68 

68 

72 

77 

63 

77 

78 

82 

85 

66 

86 

83 

81 

MIN 

39 

45 

64 

62 

69 

60 

64 

64 

43 

56 

60 

61 

61 

63 

62 

67 

45 

35 

45 

42 

38 

45 

49 

46 

60 

38 

40 

46 

53 

62 

46 

51 

.3 

MT  PLEASANT 

MAX 

67 

66 

71 

75 

81 

81 

63 

79 

70 

66 

72 

75 

79 

62 

74 

67 

64 

64 

76 

73 

73 

76 

MIN 

33 

50 

54 

61 

61 

62 

64 

41 

34 

41 

56 

60 

66 

64 

67 

58 

37 

43 

46 

33 

28 

41 

43 

44 

37 

37 

60 

60 

66 

63 

44 

4e 

.5 

HYAKKA   RIVER   ST  PARK 

MAX 

79 

79 

60 

81 

84 

84 

84 

64 

65 

84 

86 

65 

65 

85 

70 

74 

76 

66 

69 

76 

83 

73 

76 

81 

64 

84 

79 

.8 

MIN 

42 

62 

64 

64 

60 

66 

58 

64 

60 

60 

61 

56 

60 

49 

34 

40 

46 

34 

43 

44 

49 

46 

40 

46 

46 

41 

49 

.5 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5 -Continued 


Station 

Doy  Oi  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NAPLES 

MAX 
MIN 

77 

48 

77 
54 

80 

57 

80 
56 

ei 

62 

83 
6i 

82 
63 

82 
69 

83 

83 
63 

83 
63 

62 
64 

85 
65 

66 

84 

67 

82 

68 

60 

58 

71 
46 

76 
49 

72 

51 

72 

42 

77 

49 

74 

57 

77 

56 

75 

58 

75 
47 

78 

53 

60 

52 

80 

55 

78 

63 

76 
56 

79*0 
57.3 

NEW   SMYRNA  BEACH  *  N 

MAX 
MIN 

73 
35 

81 
46 

84 

75 
54 

82 
55 

84 
60 

87 
64 

86 

62 

75 
42 

79 
55 

87 
61 

66 
58 

82 
60 

89 
63 

90 
67 

87 

63 

73 
39 

77 
48 

68 
40 

62 
40 

71 
49 

73 
56 

62 
46 

77 

53 

77 
36 

78 
42 

60 
46 

66 
62 

75 
56 

72 
49 

78.7 
51.6 

NICEVILLE 

MAX 
MIN 

67 

29 

69 

35 

68 
49 

68 

48 

70 
51 

72 

52 

71 
49 

76 
40 

59 

29 

60 
36 

70 
61 

67 
63 

75 
64 

79 
65 

79 
64 

76 
59 

67 
34 

63 
43 

74 

33 

59 
32 

55 
30 

59 

69 

37 

69 
43 

79 
36 

65 
32 

69 
44 

75 
54 

76 
53 

75 
44 

74 
34 

69.5 
44.6 

OASIS  FISHING  L0B6E 

MAX 
MIN 

76 
41 

83 
44 

86 

52 

83 
51 

87 
65 

89 

58 

90 
60 

91 
59 

76 
48 

84 

56 

87 
61 

88 
59 

89 
59 

89 
59 

90 
64 

86 
66 

76 

50 

75 
39 

81 
45 

75 
43 

68 

40 

76 
41 

76 
49 

60 

45 

78 

52 

80 
42 

85 
41 

67 
49 

86 

48 

87 
56 

81 
49 

82.9 
51.4 

OCALA 

MAX 
MIN 

73 
35 

80 
52 

80 
58 

80 
56 

85 
60 

85 

63 

89 
64 

85 

51 

74 

39 

80 
50 

82 
63 

85 
60 

87 
63 

86 
66 

86 
67 

82 
63 

71 
42 

72 
40 

75 

53 

68 
39 

66 
36 

69 
41 

79 
49 

80 
49 

74 

45 

77 
38 

82 
46 

84 
48 

83 
52 

83 
62 

81 
48 

79.5 
51  .7 

OCALA  2  NE 

MAX 
MIN 

7A 

28 

79 
44 

80 

55 

81 
52 

87 

57 

86 
60 

89 

61 

85 

50 

74 

30 

80 
45 

83 
60 

86 

56 

88 
60 

88 
64 

67 
65 

83 
61 

65 
41 

75 
32 

75 
60 

61 
31 

66 
34 

70 
36 

79 
43 

82 
42 

65 
44 

78 
29 

84 

37 

66 
42 

86 
46 

84 

60 

82 
39 

79.5 
46.9 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  4 

MAX 
MIN 

67 
48 

72 
64 

73 
61 

82 

58 

77 

58 

SO 

63 

82 
70 

81 
71 

87 
52 

77 
66 

78 
67 

80 

70 

82 
67 

62 
73 

84 
74 

84 

86 

53 

68 
49 

68 
60 

76 
47 

62 
43 

69 

52 

72 
66 

72 

67 

79 
56 

70 
49 

70 
52 

75 
57 

76 
66 

80 
68 

84 
54 

76.7 
59.2 

ORLANDO  WATER  PLANT 

MAX 
MIN 

72 
41 

81 
51 

82 

57 

81 

57 

86 

59 

87 

63 

68 
63 

87 

56 

75 
44 

81 
55 

85 
61 

87 
61 

88 
64 

89 
66 

89 
66 

87 

72 

72 
44 

75 
54 

71 
44 

64 

40 

72 
46 

77 
52 

80 

50 

80 
49 

76 
44 

82 
46 

85 
52 

85 
56 

83 
61 

82 
59 

80.7 
54.2 

ORLANDO   WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

71 
40 

81 
49 

82 

55 

80 

55 

86 

59 

66 

63 

89 
62 

86 

51 

74 
44 

80 
52 

85 
60 

86 
60 

68 
63 

89 
64 

89 
64 

88 

66 

72 
42 

75 
51 

61 
43 

64 
41 

71 
46 

76 

52 

80 
49 

63 
46 

76 
40 

81 
47 

84 
51 

84 

56 

82 

58 

79 
53 

79.2 
52.2 

PALATHA 

MAX 
MIN 

69 
37 

75 
52 

78 
57 

76 

55 

85 
56 

85 
61 

90 

62 

82 

53 

69 
44 

75 
49 

84 

63 

87 

59 

90 
60 

91 
67 

91 
67 

85 

68 

75 
40 

69 

62 

60 
39 

61 

38 

67 
46 

74 
48 

80 
48 

75 
46 

79 
36 

84 

47 

85 
51 

66 

55 

83 
61 

79 
47 

78.6 
51.5 

PANAMA   CITY  2 

MAX 
MIN 

70 
42 

69 
46 

65 
48 

69 

43 

76 

45 

73 
54 

84 

57 

71 
43 

67 

34 

70 
44 

76 
48 

75 
48 

73 
65 

78 
67 

77 
67 

64 

61 
39 

68 
39 

63 
39 

59 
34 

64 

39 

65 
40 

79 
43 

80 
46 

78 

38 

77 
37 

79 
46 

84 
61 

63 
68 

82 
56 

78 
38 

72.9 
47.2 

PENSACOLA  CAA  AP 

MAX 
MIN 

67 
41 

65 

59 

69 
56 

71 
54 

74 

63 

75 
67 

77 
58 

59 
40 

62 
40 

69 
45 

67 

63 

78 
65 

76 

68 

77 
61 

79 
61 

65 

73 
50 

60 
42 

57 
36 

58 
41 

64 

47 

68 
48 

78 
46 

68 
43 

72 
46 

76 

56 

77 
65 

68 

57 

73 
49 

70 
44 

69.8 
51.4 

PENSACOLA  WB  CITY 

MAX 
MIN 

64 

43 

66 

58 

67 

56 

67 

55 

71 
63 

72 

65 

74 

57 

57 
40 

60 

42 

67 
48 

67 
62 

72 
64 

74 
66 

77 
61 

76 
61 

71 
43 

62 

38 

72 

51 

59 
42 

55 

36 

55 
43 

62 
48 

65 

50 

78 

51 

61 
43 

69 
47 

73 
57 

72 
65 

67 
58 

72 

50 

66 
47 

67.6 
51.9 

PLANT  CITY 

MAX 
MIN 

75 
34 

80 
49 

eo 

56 

83 

53 

87 
60 

88 
64 

89 
62 

85 

59 

79 

37 

82 
54 

87 
60 

66 
61 

89 
57 

90 
64 

90 
64 

84 

68 
45 

75 

36 

77 
47 

70 
41 

69 

35 

72 
43 

78 
61 

63 
46 

70 
49 

79 
39 

84 
44 

65 
50 

87 
53 

67 
60 

65 
49 

81.4 
51.2 

POMPANO  BEACH 

MAX 
MIN 

74 

49 

77 
57 

83 

55 

80 

53 

60 

68 

80 
65 

82 
69 

85 

65 

79 
65 

79 
72 

82 
60 

63 
60 

82 
62 

83 
73 

84 

72 

89 

69 

85 

75 
43 

79 
47 

75 
46 

70 
43 

73 
46 

72 
54 

78 
58 

74 

53 

74 
45 

78 
69 

79 
57 

79 
53 

83 
58 

83 
55 

79.3 
57.8 

PUNTA  GORDA 

MAX 
MIN 

79 
48 

78 
52 

81 
54 

84 

60 

84 

60 

85 
61 

85 
61 

84 

61 

86 

51 

86 
61 

85 
61 

64 
65 

67 
61 

86 
61 

65 
66 

82 

75 

77 
45 

78 
51 

70 
48 

73 
41 

80 
48 

76 

57 

83 
56 

77 
66 

77 
48 

80 
50 

83 
49 

83 
55 

82 
64 

82 
64 

81.2 
55.6 

QUINCY  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

66 

31 

67 
47 

70 
54 

76 

50 

62 
50 

60 
61 

62 
62 

79 
42 

69 

33 

67 
40 

72 
54 

76 
60 

77 
66 

82 
62 

82 
67 

79 

64 

73 
40 

68 
46 

58 
33 

62 
30 

64 

37 

75 
39 

77 
43 

74 

38 

77 
35 

79 

50 

60 
59 

75 
54 

74 
54 

77 
40 

73.6 
47.6 

RAIFORD   ST  PRISON 

MAX 
MIN 

71 
30 

77 
44 

74 
55 

79 
55 

84 
51 

64 

57 

86 
62 

83 
52 

69 

35 

79 
45 

79 
61 

83 

55 

67 
64 

87 
63 

87 
64 

86 

70 

75 

35 

73 
49 

69 

36 

60 

29 

67 

34 

75 

38 

80 
41 

77 
41 

77 
32 

60 
42 

81 
46 

82 
47 

80 
60 

80 
37 

78.1 
47.1 

ROYAL   PALM  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

75 
43 

79 
44 

84 

51 

84 

52 

85 

55 

83 

55 

69 
63 

86 

62 

82 
58 

64 
59 

85 
55 

86 
56 

85 
59 

86 
64 

90 
64 

86 
52 

79 
61 

77 
38 

79 
38 

75 
47 

75 

32 

75 
43 

77 
55 

63 
53 

82 
47 

77 
40 

79 
40 

82 
40 

63 
49 

86 
57 

89 
56 

82.2 
51.2 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 

69 

35 

79 

52 

77 

56 

68 

55 

79 
50 

83 

59 

66 

61 

79 

51 

65 
41 

76 
49 

82 
63 

86 
58 

83 

59 

89 
64 

86 
65 

84 

61 

67 
40 

74 

37 

69 
51 

60 

38 

58 

37 

65 
44 

70 
46 

60 
47 

75 
48 

75 
33 

76 
42 

80 
47 

63 
53 

76 

56 

70 
44 

75.8 
49.6 

SAINT  LEO 

MAX 

73 
40 

79 

52 

79 
58 

84 

58 

87 
60 

87 
65 

67 
63 

82 
55 

77 
40 

83 

55 

76 
62 

87 
62 

88 

58 

89 
65 

89 
65 

84 

62 

66 
44 

73 
40 

77 

52 

61 
41 

66 

35 

73 

43 

78 
51 

79 

52 

67 
47 

77 
42 

82 
47 

85 
53 

86 
54 

63 
62 

61 
53 

79.5 
62.6 

SAINT   MARKS   6  SE 

MAX 
MIN 

65 
34 

68 
50 

65 

50 

71 

52 

75 
56 

72 

63 

73 
64 

70 
45 

66 

34 

67 
45 

70 
58 

72 
59 

70 
63 

74 

62 

78 
65 

74 
64 

66 

37 

71 
46 

68 
48 

67 

33 

66 

29 

65 
39 

72 
40 

71 
46 

75 
37 

70 
40 

72 
55 

72 
55 

69 
54 

79 
63 

79 
54 

70.7 
49.4 

ST  PETERSBURG 

MAX 
MIN 

75 
47 

76 

58 

75 

63 

80 
61 

81 

63 

82 

66 

81 

65 

77 

69 

79 
46 

81 

62 

61 

63 

81 
67 

84 

65 

83 
67 

84 
68 

79 
66 

62 

52 

70 
48 

73 

59 

56 
48 

69 
42 

73 
60 

77 

57 

77 
55 

73 
57 

72 
49 

75 
53 

78 
59 

78 
57 

77 
66 

76 
56 

76.3 
58.2 

SANFORO 

MAX 

73 
36 

80 
52 

82 
53 

78 
53 

85 
58 

85 
62 

87 
60 

67 
55 

74 
46 

61 
49 

85 
59 

88 
58 

90 
59 

91 
65 

90 
62 

87 

65 

47 

72 
39 

76 

51 

72 
43 

64 

42 

74 
45 

75 

50 

80 
48 

76 
49 

76 

39 

82 
43 

87 
47 

87 
54 

80 
61 

81 
53 

80.4 
61.7 

SARASOTA 

MAX 

77 

38 

77 
50 

77 
57 

80 

55 

80 

56 

82 
62 

82 

59 

80 
58 

82 
43 

82 

57 

82 
59 

81 
64 

83 
59 

83 

63 

84 

63 

81 
63 

67 

52 

72 

39 

76 

61 

65 

45 

70 

38 

76 

45 

76 
64 

77 
51 

73 
54 

73 
41 

76 
46 

78 
50 

79 
49 

60 
67 

78 
49 

77.6 
53.1 

SECOTAN 

MAX 

72 
21 

68 
42 

67 
55 

78 

55 

80 
52 

76 

56 

60 
65 

70 
47 

70 
29 

74 

55 

72 

55 

79 
47 

74 

63 

78 
56 

80 
68 

74 

62 

74 

35 

69 
46 

67 
35 

60 
25 

65 
45 

73 
46 

77 
45 

66 

30 

60 
36 

75 
46 

80 
51 

76 
55 

80 

60 

79 
53 

73.4 
47.1 

SOUTH  MIAMI   3  W 

MAX 

STUART 

MAX 

73 
51 

81 

52 

64 

54 

79 

54 

83 

58 

62 

58 

84 

61 

90 

68 

76 

63 

76 
64 

81 
62 

84 
65 

82 
65 

85 
69 

85 
63 

89 

82 

71 
45 

79 
44 

73 
46 

73 
42 

73 
50 

74 
54 

74 

54 

73 
64 

73 
46 

78 
49 

78 
51 

80 
64 

85 
64 

78 
52 

79.3 
55  .7 

SUNNILAND 

MAX 

75 
43 

82 
44 

85 
48 

84 

50 

68 
52 

68 

56 

67 

53 

90 
61 

83 
55 

88 
59 

88 
67 

89 
58 

90 

58 

88 
58 

89 
59 

66 
60 

80 

78 
39 

79 
38 

72 
45 

73 
40 

79 
47 

74 

52 

84 

51 

75 
45 

80 
44 

84 
42 

87 
43 

87 
45 

86 
59 

84 
50 

63.4 
50.9 

TALLAHASSEE  WB  AP 

MAX 
MIN 

67 

32 

69 
46 

70 
54 

75 

52 

81 

53 

79 
63 

82 

63 

72 
40 

67 
34 

68 
42 

75 
53 

74 

59 

75 
62 

82 
64 

82 
67 

74 
48 

60 
38 

74 

39 

63 
44 

56 
36 

61 

29 

63 
43 

75 
40 

77 
43 

64 

39 

75 

35 

76 
49 

79 

65 

67 
56 

74 
47 

76 
39 

72.1 
47.2 

TAMIAMI  TRL  40  MI  SEND 

MAX 

47 

75 

52 

62 

53 

85 
53 

87 
67 

65 

59 

85 

62 

86 

64 

66 
60 

85 
61 

65 
58 

85 
59 

87 
60 

86 
61 

89 
65 

61 

88 
61 

76 
43 

78 
42 

79 
46 

70 
38 

75 
43 

77 
54 

73 
54 

84 

50 

73 
43 

78 
48 

80 
49 

85 
50 

86 
56 

85 
54 

81.8 
53.6 

TAMPA   WB  AIRPORT 

MAX 

74 
41 

75 
54 

75 

58 

79 

56 

81 

59 

61 
66 

79 
64 

79 
49 

78 
44 

80 
57 

81 
64 

82 
63 

63 
62 

82 
6« 

84 
64 

82 

64 

69 
42 

75 
56 

59 
45 

66 
40 

72 
45 

77 
55 

77 
60 

69 

50 

73 
42 

76 
48 

80 
53 

79 
52 

SO 
57 

77 
» 

76.5 
63.6 

TARPON  SPRINGS 

MAX 

59 
38 

73 
40 

76 
56 

77 
54 

80 
61 

61 
61 

81 
60 

84 

66 

76 
41 

78 
43 

81 
58 

80 
64 

81 
62 

81 
64 

64 

66 

82 

67 

80 
57 

73 
41 

69 
44 

73 
46 

57 

35 

68 

36 

72 
47 

76 
48 

74 

50 

69 
43 

70 
44 

73 
63 

77 
49 

76 

60 

77 
53 

75.4 
51  .5 

TAVERNIER 

MAX 

MIN 

73 

58 

67 

82 
70 

79 

67 

82 

73 

82 

73 

82 
74 

83 
74 

79 
64 

83 
74 

82 
73 

83 
74 

63 
72 

84 

75 

84 

75 

85 

79 

74 

66 

77 

59 

75 
68 

71 
44 

74 
64 

76 

68 

79 

65 

77 
64 

75 
59 

77 
66 

79 
69 

60 
71 

83 
72 

63 
68 

79.6 
67.4 

TITUSVILLE  2  W 

MAX 

73 

35 

82 
48 

85 

51 

76 

54 

84 

57 

87 

62 

87 
63 

89 

51 

74 
41 

81 
54 

87 
57 

89 

56 

69 

60 

90 
63 

89 
66 

91 

65 

74 
44 

73 
38 

81 
47 

71 
42 

63 
40 

70 
40 

73 
50 

61 
46 

78 
54 

75 
40 

83 
41 

85 
46 

89 
49 

SO 
54 

73 
SO 

80.7 
50.5 

VENICE 

MAX 

MIN 

77 
41 

76 
51 

78 
55 

60 
56 

82 
58 

82 
61 

80 
62 

79 
61 

83 
47 

84 
58 

83 
61 

62 
62 

84 

58 

S3 
64 

84 
63 

82 

72 

72 
38 

76 
61 

70 
48 

72 
37 

78 
44 

83 
55 

76 
54 

75 
54 

74 

42 

77 
47 

78 
54 

60 

50 

79 
66 

79 
49 

78.7 
64.2 

VERO  BEACH  CAA  AP 

MAX 
MIN 

70 
49 

80 

53 

84 

56 

78 

57 

80 

57 

80 
62 

85 

63 

88 

63 

74 

63 

80 
66 

81 
64 

85 
64 

83 
66 

63 
62 

84 

88 
65 

66 
49 

67 
44 

79 
46 

62 
46 

65 
42 

70 
47 

72 
52 

76 
56 

67 

51 

72 
47 

76 
47 

76 
54 

81 
64 

85 
63 

72 
60 

77  .2 
55.6 

WAUCHULA   2  NU 

MAX 
MIN 

75 

35 

81 
45 

84 

52 

84 
64 

87 
65 

86 
60 

62 
56 

80 
45 

82 
56 

85 
58 

86 
59 

89 

57 

90 
63 

89 
63 

86 
65 

68 
47 

72 

36 

80 
42 

62 
42 

69 

36 

75 
42 

75 
49 

82 
59 

72 
52 

78 
40 

83 
4 1 

86 
49 

87 
49 

86 

67 

82 
44 

80.9 
51.0 

WEST   PALM  BEACH 

MAX 
MIN 

70 
65 

75 
58 

85 
78 

80 
58 

79 
71 

79 
67 

80 
72 

80 
68 

73 
64 

80 
71 

80 

71 

81 
65 

80 
68 

80 
73 

82 
71 

90 
73 

71 
57 

70 
48 

78 
53 

75 
48 

69 
44 

70 
62 

71 
64 

75 
61 

72 
55 

70 
50 

75 
55 

76 
58 

77 
59 

84 
63 

78 
54 

76.9 
62.1 

I 
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DAILY  TEMPERATURES 


Tabl»  5  Conllnued 


Slalion 

Day  Oi  Month 

« 

0 

1 

3 

10 
lU 

j2 

12 

13 

j4 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

1 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

e 
> 
< 

VEST  PALM  BEACH  WB  AP 

MAX 

MIN 

73 
51 

78 

54 

ss 

82 

5S 

81 
66 

81 
62 

82 
b9 

88 
66 

7» 
65 

82 
69 

83 
65 

83 
63 

83 
66 

84 

73 

84 

72 

69 

71 

74 

79 

'1 

70 

74 
61 

71 
62 

76 
61 

73 

55 

73 
49 

78 

53 

79 

55 

80 

55 

84 

61 

81 
55 

78.8 
59  •  1 

WEWAHITCHKA 

MAX 

MIN 

HINTER  HAVEN 

MAX 

65 

74 

78 

ei 

81 

86 

87 

88 

81 

78 

83 

85 

85 

87 

88 

89 

85 

67 

72 

76 

62 

67 

72 

77 

79 

66 

76 

82 

83 

85 

83 

79.1 

MIN 

'•O 

51 

66 

56 

61 

6^ 

6J 

66 

46 

57 

61 

62 

62 

64 

65 

67 

48 

42 

52 

45 

41 

46 

53 

51 

51 

44 

47 

53 

56 

63 

54 

54.4 

EVAPORATION  AND  WIND 

Table  6 


Day  of  month 


otanoD 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

3s? 

BAY  LAKE 

BVAP 

.17 

.15 

.20 

.19 

.14 

.19 

.20 

.24 

.14 

.18 

.14 

.15 

.20 

.21 

.21 

.25 

.19 

.19 

.16 

.21 

.24 

.  20 

.18 

.17 

.28 

.23 

.19 

.19 

.23 

.13 

.21 

5.96 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

.19 

.19 

.20 

.23 

.16 

.21 

.20 

.22 

.28 

.15 

.16 

.21 

.20 

.23 

.25 

.22 

.27 

.27 

.21 

.27 

.17 

.28 

.16 

.02 

.24 

.40 

.07 

.22 

.35 

.11 

.06 

6.40 

CLEWISTON  US  ENGRS  (a) 

EVAP 

.23 

.16 

.18 

.11 

.11 

.11 

.13 

.13 

.18 

.16 

.08 

.09 

.12 

.16 

.10 

.16 

.31 

.27 

.18 

.20 

.28 

.20 

.15 

.07 

.20 

.11 

.27 

.17 

.19 

.15 

.15 

5.11 

UAX 

69 

74 

77 

78 

80 

80 

82 

81 

80 

79 

78 

62 

83 

85 

84 

85 

82 

76 

74 

75 

70 

68 

74 

67 

79 

73 

76 

79 

82 

82 

78 

77.8 

UIN 

56 

56 

59 

57 

65 

66 

68 

68 

65 

64 

61 

68 

69 

70 

70 

72 

66 

55 

60 

58 

54 

54 

58 

62 

55 

60 

60 

63 

64 

66 

65 

62.4 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 

.  19 

.19 

.19 

.21 

.19 

.19 

.20 

.  21 

.17 

.  14 

.  22 

.21 

.11 

.33 

.19 

.  26 

.28 

.  21 

.22 

.23 

.26 

.21 

.22 

.19 

.15 

.  13 

.19 

.18 

.25 

.24 

.  13 

6.29 

WIND 

88 

71 

36 

36 

33 

36 

67 

43 

69 

92 

40 

35 

38 

50 

65 

61 

94 

43 

44 

55 

75 

83 

23 

54 

69 

69 

34 

28 

34 

35 

45 

1645 

GAINESVILLE  3  WSW 

EVAP 

.16 

.07 

.27 

.03 

.18 

.20 

.24 

.23 

.18 

.14 

.09 

.17 

.15 

.25 

.20 

.20 

.22 

.20 

.20 

.28 

.24 

.15 

.20 

.28 

.26 

.16 

.22 

.18 

.26 

.29 

.24 

6.14 

WIND 

40 

75 

73 

35 

47 

50 

75 

110 

65 

55 

42 

53 

40 

70 

50 

100 

85 

55 

65 

95 

90 

55 

55 

67 

91 

42 

50 

20 

50 

60 

45 

1905 

HAX 

75 

76 

72 

85 

85 

85 

87 

85 

75 

78 

81 

82 

87 

88 

87 

87 

75 

75 

75 

72 

69 

68 

82 

82 

71 

83 

82 

86 

83 

82 

83 

80.1 

UIN 

35 

50 

59 

57 

59 

62 

66 

60 

38 

51 

65 

61 

65 

67 

69 

68 

41 

40 

50 

40 

31 

42 

49 

51 

43 

39 

49 

55 

55 

62 

47 

52.5 

BIALEAB 

EVAP 

.18 

.20 

.19 

.19 

.19 

.20 

.21 

.16 

.31 

.24 

.20 

.17 

.21 

.22 

.28 

.27 

.20 

.22 

.24 

.22 

.19 

.16 

.12 

.27 

.17 

.18 

.25 

.23 

.18 

.25 

6.30 

WIND 

6S 

45 

34 

30 

37 

60 

72 

66 

• 

113 

37 

42 

66 

63 

71 

92 

48 

35 

62 

60 

82 

82 

54 

38 

83 

39 

42 

43 

46 

60 

37 

1707 

LAKE  PLACID  2  SW 

EVAP 

.18 

.15 

.18 

.13 

.18 

.19 

.19 

.20 

.24 

.15 

.20 

.18 

.21 

.23 

.23 

.22 

.20 

.26 

.18 

.16 

.13 

• 

.44 

.18 

.21 

.22 

.23 

.26 

B6.12 

WIND 

35 

26 

32 

12 

7 

29 

25 

32 

49 

28 

IS 

11 

16 

21 

20 

48 

46 

15 

31 

55 

43 

39 

34 

* 

59 

31 

16 

18 

24 

22 

22 

861 

LOXABATCBEE 

EVAP 

.16 

.16 

.17 

.16 

.09 

.31 

.15 

.20 

.16 

.19 

.14 

.13 

.17 

.17 

.19 

.19 

.21 

.19 

.26 

.24 

.20 

.15 

.06 

.12 

.16 

.20 

.16 

.23 

.26 

.14 

.06 

5.38 

yOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

.23 

.17 

.23 

.20 

.18 

.17 

.21 

.25 

.30 

.19 

.05 

.21 

.22 

.19 

.25 

.26 

.32 

.27 

.19 

.22 

.26 

.24 

.22 

.08 

.21 

.29 

.20 

.20 

.27 

.22 

.21 

6.71 

WIND 

98 

62 

50 

70 

20 

29 

44 

69 

100 

99 

30 

30 

25 

40 

55 

60 

121 

70 

28 

48 

80 

122 

83 

35 

40 

127 

32 

28 

34 

60 

59 

1848 

OKEECHOBEE  HRN  GATE  6 

EVAP 

.23 

.27 

.20 

.26 

.16 

.24 

.22 

.31 

.28 

.29 

.15 

.21 

.31 

.25 

.32 

.24 

.39 

.26 

.29 

.27 

.32 

.16 

.21 

.15 

.26 

.34 

.20 

.30 

.24 

.28 

.28 

7.89 

ORLAKDO  WATER  PLANT 

EVAP 

.16 

.17 

.15 

.13 

.19 

.18 

.19 

.20 

.13 

.20 

.12 

.18 

.18 

.21 

.18 

.22 

.11 

.27 

.16 

.13 

.30 

.18 

.15 

.21 

.30 

.20 

.22 

.16 

.25 

.15 

.31 

5.89 

WIND 

36 

36 

43 

29 

26 

30 

33 

68 

66 

38 

21 

26 

19 

37 

37 

65 

83 

82 

13 

88 

81 

51 

40 

35 

84 

39 

30 

16 

30 

42 

47 

1371 

SUNNILAND 

EVAP 

.37 

.17 

.14 

.17 

.17 

.19 

.20 

.19 

.15 

.10 

.16 

.23 

.19 

.19 

.19 

.23 

.34 

.14 

.24 

.24 

.19 

.22 

.13 

.17 

.23 

.22 

.24 

.43 

.02 

.31 

.30 

6.46 

WIND 

271 

64 

75 

43 

46 

91 

88 

87 

139 

71 

86 

50 

59 

91 

80 

110 

144 

49 

70 

143 

107 

127 

92 

84 

98 

115 

31 

62 

66 

121 

83 

2S43 

TAHIAUI  TRL  40  III  BEND 

EVAP 

.17 

.16 

.15 

.16 

.16 

.18 

.16 

.17 

.20 

.16 

.14 

.17 

.09 

.14 

.19 

.17 

.20 

.17 

.16 

.20 

.17 

.16 

.04 

.14 

.16 

.16 

.20 

.24 

.18 

.19 

85.10 

VERO  BEACH  CAA  AIRPORT 

EVAP 

.19 

.22 

.22 

.27 

.17 

.17 

.16 

.14 

.09 

.28 

.19 

.06 

.19 

.17 

.26 

.15 

.21 

.23 

.20 

.29 

.23 

.23 

.21 

.14 

.41 

.20 

.21 

.20 

.23 

.24 

.25 

6.41 

UAX  and  UIN  In  Table  6  refer  to  extremes  of 
tenperature  of  water  In  pan     as  recorded  during 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 


(a)   Evaporation  measured  In  pan  36  x  36  Inches. 
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STATION  INDEX 


FLORIDA 
MARCH  19M 


Station 

No. 

County 

*3 

i 

Longitude 

on 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Station 

County 

• 

i 

1 

Obser- 
vation 
time 

Refer 

Index 

(S 

1 
J 

1 

j  Temp. 

1 

Index  1 

<5 

1 

1 

> 
« 

Q 

Temp.  1 

Predp. 

tables 

APALACHICOLA  WB  CITY 

ARCADIA 

AVON  PARK 

eARTOW 

BAY  LAKE 

0211 
0226 

0478 
C520 

FRANKLIN 
DE  SOTO 
HIGHLANDS 
POLK 

HILLSBOROUGH 

5 
5 
7 
5 
5 

29  44 

27  14 
27  36 

27  54 

28  04 

84  59 

81  52 

81  50 

82  30 

13 

145 
12S 
51 

MIO 
6P 

5P 

MID 

6P 
5P 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

RADIO  STATION  WflPG 
J.  WILEY  COTHRAN 
CITY  OF  BARTOW 
U.  5.  GEO.  SURVEY 

2  3 
2  3 

2  3 
3 

5 
5 

5 

6 

C 

LONGBOAT  KEY 
LOXAHATCHEE 
LYNNE  4  SE 
MADISON 

MARATHON  VACA  KEY 

5124 
5182 
5237 
5275 
5351 

PALM  BEACH 
MARION 
MADISON 
MONROE 

5 
7 
8 
10 
5 

27  25 
26  41 

29  10 

30  28 
24  43 

62  39 

80  16 

81  52 

63  25 
81  06 

10 
14 
90 

145 

6P 

7P 

6P 

6P 
6P 
HID 

6P 

C.   A.  KING 
OTIS  B.  FORT 
T.  C.  MERCHANT 
U.S.  PUB. HEALTH  SVC 

3 

2  3  5  6 

2  3  5 
2  3  5 

C 
C 

BELLE  GLAOE  EXP  STA 
BELLE  GLADE  MRN  GATE  ft 
BIG  PINE  KEY  INN 
BITMLO 

BLACKMAN  *  WNW 

0611 
0616 

0758 
0765 

PALM  BEACH 
PALM  BEACH 
MONROE 
ORANGE 
OKALOOSA 

7 

5 
8 
5 

26  40 
26  42 
24  40 
2B  33 
30  57 

80  38 
60  43 

81  06 
86  42 

16 

65 
200 

BA 

BA 

6P 
MID 
MID 

EVERGLADES  EXP  STA 
CORPS  OF  ENGINEERS 
WALTER  ZIEGNEB 
MRS. MILDRED  M.GROSE 
MRS.  S.  YOUNGBLOOO 

2  3 
2  3 

5  6 

5 

C 

C 
C 

MARIANNA  CAA  AP 
MAR  I ANNA    IND  SCHOOL 
MARINELAND 
MAYO  5  NW 
MELBOURNE 

5367 
5372 
5391 
5539 
5612 

JACKSON 
JACKSON 
FLAGLER 
LA  FAYETTE 
BREVARD 

1 
1 
2 
5 
2 

30  50 
30  45 

29  40 

30  06 
2e  OS 

85  11 
B5  17 
61  13 
B3  14 
60  36 

no 

120 
10 

5 

MID 
5P 

6P 

SP 

MID 
5P 

HID 
6P 
5P 

C  IVIL  AERO.  ADH. 
FLA.    IND. S. FOR  BOYS 
MARINE  STUDIO  INC 
ROBERT  L.  ANN  IN 
RADIO  STATION  WMMB 

2  3  5 
2  3  5 

2  3  S 
2  3  5 

c 
c 

BLOUNTSTOWN  2  SE 
BOCA  RATON 
BRADENTON  EXP  STA 
BRAN FORD 
BRISTOL 

0804 
OB'tS 

0975 
1020 

CALHOUN 
PALM  BEACH 
MANATEE 
SUWANNEE 
LIBERTY 

1 
2 
5 
10 
1 

26  21 

27  29 

29  58 

30  26 

85  02 
80  05 

B2  56 
84  59 

51 
15 
10 

160 

7. 

7A 
MID 

8A 
MID 
MID 

HAROLD  A.  TURNER 
GULF  COAST  EXP  STA 
MRS.  BEULAH  STANLEY 
MISS  ELMA  SHULEH 

2  3 
2  3 

5 

5 

C 

C 
C 

• 

MERRITT  ISLAND 
MIAMI   BAY  FRONT 
MIAMI  BEACH 
MIAMI  WB  AIRPORT 
MIAMI  WB  CITY 

5643 
S653 
5658 
5663 
5668 

BREVARD 

DADE 

DADE 

DADE 

DADE 

2 
2 
2 
2 
2 

28  21 
25  47 
25  47 
25  49 
25  47 

60  42 
80  11 
80  08 
60  17 
60  11 

25 
8 
9 
8 
8 

6P 
5P 
5P 
MID 
MIO 

6P 
5P 
5P 
MID 
HID 

RICHARD  E.  DEWEY 
CITY  OF  MIAHI 
LIFE  GUARD  PATROL 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 
2  3  S 
2  3  9 
2  3  5 
2  3  5 

c 
c 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 
BUSWELL  2  E 
CAMP  BLAND ING 
CANAL  POINT  GATE  5 
CANAL  POINT  USDA 

1046 
1163 
1218 
1271 
1276 

HERNANDO 
SUMTER 

CLAY 

PALM  BEACH 
PALM  BEACH 

5 

e 

7 

2B  40 
29  59 
26  52 
26  52 

82  22 
82  05 

80  38 
80  38 

275 

190 
36 
25 

5P 
6P 

MID 

5P 

5P 
MID 

MRS.  A.  H.  NELSON 
TOMMY  F.  EDWARDS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SUGAR  PLANT  FLD  STA 

2  3 
2  3 
2  3 

2  3 

5 
S 

5 

5 

C 
C 

MILTON  EXP  STATION 
MONTKELLO  2  S 
MOORE  HAVEN  LOCK  1 
MOUNTAIN  LAKE 
MT  PLEASANT 

5793 
5879 
5895 
5973 
5990 

SANTA  ROSA 

JEFFERSON 

GLADES 

POLK 

GADSDEN 

5 
5 

7 
1 

30  47 
30  32 

26  50 

27  56 
30  40 

6  7  09 

63  52 
61  05 
61  36 

64  42 

217 
209 
22 
160 
301 

SP 
5P 
8A 
5P 
6P 

5P 

5P 

5P 

AGR.  EXP.  STATION 
A.  M.  PHILLIPS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MOUNTAIN  LAKE  CORP 
A.  N.  HUBBARD 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  9  6 
2  3  S 
2  3  9 

c 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

CAPTIVA 

CARRABELLE 

CAHYVILLE 

CEDAR  KEY 

1305 
1310 
1356 
1386 
1432 

MONROE 
LEE 

FRANKLIN 

WASHINGTON 

LEVY 

5 
5 
5 
3 
5 

25  11 

26  32 

29  51 

30  46 
29  08 

80  54 

82  11 

85  49 

83  02 

30 
6S 
19 

5P 
5P 

6P 

5P 

6P 
7A 
6P 

NATIONAL  PARK  SVC 
ALLEN  T.  WEEKS 
EDGAR  E.  SMITH 
CHESTER  R.  DAVIS 
C.  C.  WHIDDON 

2  3  5 
2  3  5 

CLOSED  9/56 
3 

2  3  5 

NAPLES 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 

NICEVILLE 

NITTAW  1  S 

606S 
6078 

6240 
6251 

SABASOTA 
COLLIER 
VOLUSIA 
OKALOOSA 
OSCEOLA 

5 
S 
2 
5 
8 

27  15 

26  09 

29  05 

30  31 

27  56 

82  19 
61  47 

80  57 
66  30 

81  00 

20 

10 
60 
60 

84 
5P 
6P 
8A 

6A 
5P 
6P 
6A 

STATE  PARK  SERVICE 
CITY  OF  NAPLES 
A.   B.  NORDMAN 
JACKSON  GD. FOR. STA. 
MRS. ANNIE  M.STEVENS 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 
3 

c 

CHATTAHOOCHEE  1  W 
CHIPLEY  3  E 
CLEARWATER  BEACH 
CLERMONT  6  S 
CLEW IS TON 

1502 
1544 

1641 
1649 

GADSDEN 

WASHINGTON 

PINELLAS 

LAKE 

HENDRY 

1 
3 
5 

a 

7 

30  42 
30  47 
27  59 
2B  29 
26  45 

84  52 
as  29 

81  46 
80  55 

S 

140 

18 

SP 
6P 

6P 
6P 
8P 

GEORGE  P.  MAM 
A.  W.  O'STEEN 
CITY  OF  CLEARWATER 
EO  CLIVENBAUM 
GERVIN  N.  PITZEN 

3 

2  3 
2  3 
2  3 
3 

5 
5 
5 

N  NEW  RIVER  CANAL  1 
N  NEW  RIVEB  CANAL  2 
OASIS  FISHING  LODGE 
OCALA 

OCALA  2  NE 

6318 
6323 
6404 
6414 
6419 

PALM  BEACH 
PALM  BEACH 
POLK 
MARION 
MARION 

7 
5 

26  20 

27  48 
29  11 
29  13 

80  32 

81  12 

82  08 
82  07 

IS 
22 
60 
66 
68 

SP 
SP 
BP 

MID 
MID 

5P 
SP 

U.  S.  GEO,  SURVEY 
U.  5.  GEO.  SURVEY 
PAUL  G.  BRYAN 
STEPHEN  JEWETT 
AIRWAY  OBSERVER 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

c 
c 
c 

CLEHtSTON  U  S  ENGINEERS 
COCONUT  GROVE  7  S 
CRESCENT  CITY 
CRESTView 
CROSS  CITY 

1654 
1716 

1983 
2006 

HENDRY 

DADE 

PUTNAM 

OKALOOSA 

DIXIE 

2 
8 
5 
5 

26  45 
25  39 

29  25 

30  46 
29  38 

80  55 
80  17 

86  34 
83  07 

20 

236 
45 

BA 
BA 

BA 

6P 
MIO 
MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 
BUREAU  PLANT  IND. 
J.   THURMAN  MC  CAMEY 
SOIL  CONSERV.  SVC 
COUNTY  AGENTS  OFFICE 

2  3 
2  3 
3 

5  6 
5 

C 

C 
C 

OKEEChtOBEE  9  W 
OKEECHOBEE  HRCN  GT  6 
ORANGE  CITY 
ORLANDO  WATER  PLANT 
ORLANDO  WB  AIRPORT 

6480 
6485 
6584 
6633 
6638 

OKEECHOBEE 

OKEECHOBEE 

VOLUSIA 

ORANGE 

ORANGE 

7 
8 
8 
8 

27  13 

28  57 
26  33 
28  33 

60  46 
81  16 
81  21 
81  20 

34 
38 
111 
106 

BA 

5P 
MID 

5P 
8A 

HID 
5P 

HID 

U.  S.  GEO.  SURVEY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CITY  OF  ORANGE  CITY 
ORLANDO  UTILI  .  COW 
U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5  6 

2  3  5  6 
2  3  5 

c 
c 

c 

CROSS  CITY  CAA  AIRPORT 
DAN  I A  1,  WNW 
DAYTONA  BEACH 
DAYTONA  BEACH  WB  AP 
OE  FUNIAK  SPRINGS 

2011 
2114 

2158 
2220 

BROWARD 
VOLUSIA 
VOLUSIA 
WALTON 

2 
2 
2 
3 

26  04 
29  13 

29  11 

30  43 

83  06 

eo  12 

81  03 
86  07 

42 

31 
255 

MID 

MID 

5P 

MID 

MID 
5P 

FLA.  POWER  6  LIGHT 
NEWS-JOURNAL  CORP 
U.S.  WEATHER  BUREAU 

H.  C.  STOBRS 

2  3 
3 

2  3 
2  3 
2  3 

5 

5 
5 
5 

C 

ORTONA  LOCK  2 
PALATKA 
PANACEA 
PANAMA  CITY 
PANAMA  CITY  2 

66S7 
6753 
6828 
6836 
6841 

GLADES 

PUTNAM 

WAKULLA 

BAY 

BAY 

7 
8 
5 
5 
5 

26  47 

29  39 

30  02 
30  10 
30  10 

81  18 
Bl  36 
B4  24 
65  40 
65  40 

21 
15 
S 
10 
37 

6P 

5P 
5P 

HID 
6P 

HID 
SP 
SP 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CITY  OF  PALATKA 
MR.  OTIS  L.  VAUSE 
COMBINED  WITH  STA  NC 
FLA.  FOREST  SERVICE 

.  6841  2/56 
2  3  5 

c 

DE  LAND 
DOWLING  PARK 
DRY  TOBTUGAS 
EUSTIS  2  S 
EVERGLADES 

2229 
2391 

2827 
2850 

VOLUS lA 

SUWANNEE 

MONROE 

LAKE 

COLLIER 

10 
5 
8 
5 

30  15 

24  38 
28  50 

25  51 

ai  IS 

83  13 

81  41 
81  23 

38 

3 
85 
3 

6P 
6P 

9A 

6P 
6P 
6P 

MBS.   HATTIE  TOOLE 
JOHN  R.  DEWEESE 
HOWARD  J.  DICK 
MANHATTAN  MERC. CORP 

2  3 

2  3 
2  3 

5 

5 
S 
3 

C 

0 

PEWJSUCO  4  NW 
PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA  WB  CITY 
PETERS 

6880 
698B 

7002 
7033 

MANATEE 
DADE 

ESCAMBIA 
ESCAMBIA 
DADE 

5 
2 
5 
5 

2 

27  35 
25  56 
30  28 
30  25 
25  36 

82  25 
60  27 
87  12 
87  13 
80  21 

7 

no 

13 
16 

MID 
MIO 

HID 
MID 
MID 
MID 

8A 

Charles  w.  parrish 
u.  s.  geo.  survey 
civil  aero.  adm. 
u.s.  weather  bureau 
01  giorgio  fruit 

2  3  5 
2  3  5 
3 

c 
c 

c 

FEDERAL  POINT 
FELDA 
FELLSMERE 
FEflNANOI(*A  BEACH 
FORT  DRUM 

2915 
2923 

2944 

3137 

PUTNAM 
HENDRY 
INDIAN  RIVER 
NASSAU 
OKEECHOBEE 

2 
2 
7 

26  32 

27  46 
30  40 

27  32 

81  32 
81  26 

81  28 
80  46 

5 

25 
30 

6P 
SP 

6P 

4P 
5P 
MIO 

BRUCE  GRAY 
H.  GREGORY  ATCHLEY 
SUGAR  PBOO.  ASSN. 
LEWIS  K.  NOLAN 

MRS.MURSEY  LFE  CBOS 

2  3 

2  3 
2  3 

S 

5 
5 

c 
c 

PCMPANo' BEACH 
PORT  MAYACA  S  L  CNL 
PUNT A  GORDA 
OUINCY  EXP  STATION 

7205 
7254 

7395 

H I LLSBOROUGH 

BROWARD 

MARTIN 

CHABLOTTE 

GADSDEN 

2 
5 

26  14 
26  59 
26  56 
30  35 

80  09 
eo  37 
82  03 
64  35 

22 
34 

250 

5P 
5P 

5P 
5P 

5P 
5P 

5P 
5P 

D.  A.  STORMS 

ST.  FARMERS'  MABKET 
CORPS  OF  ENGINEEBS 

E.  J.  HC  CANN 
N.FLA.  EXP.  STATION 

2  3  5 

2  3  S 
2  3  5 

c 

FORT  LAUDERDALE 
FT  LAUDERDALE  BAHIA-MAB 
FT  LAUDERDALE  EXP  STA 
FORT  MYERS  WB  AIRPORT 
FORT  PIERCE 

3163 
3166 

3186 
3207 

BROWARD 
BROWARD 
BROWARD 
LEE 

ST  LUCIE 

2 
2 
5 
2 

26  07 
26  06 

26  35 

27  25 

80  09 

80  06 

81  52 
aO  19 

10 

7 
IS 
10 

6P 
5P 

MID 
MID 

6P 

MID 
MID 

BAHIA-MAB  YACHT  HBBf 
U  OF   F  PLANTATION  LA 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
CITY  OF  FT.  PIERCE 

33 
2  3 
B  2  3 
2  3 
2  3 

5 
5 

5  6 

5 

5 

C 

BOYAL  PALM  RANGER  STA 
SAINT  AUGUSTINE 
SAINT  LEO 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 

7440 
7760 

7851 
7859 

DADE 

ST  JOHNS 

PASCO 

MARTIN 

^2 
2 
S 
2 

25  22 
29  54 

26  20 

27  05 

60  35 
81  19 
62  15 
80  18 

10 
IS 
178 
15 

4P 
5P 
6P 
7P 

SP 
6P 
7P 
MID 

FLA.  STATE  PBISON 
NATIONAL  PABK  SVC 
CTY  OF  ST. AUGUSTINE 
GEORGE  E.  MONTPETIT 
CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

c 
c 

FOUNTAIN  3  S 
GAINESVILLE  UNI  OF  FLA 
GAINESVILLE  3  WSW 
GLEN  ST  WARY  NURSERIES 
GRACEVILLE 

3230 
3316 

3538 

ALACHUA 
ALACHUA 
BAKER 
JACKSON 

a 

8 
9 

29  39 

29  38 

30  15 
30  59 

85  26 
82  21 

82  10 
as  30 

140 

140 
160 

5P 

5P 

4P 
4P 
MID 

FLA.  FOREST  SERVICE 
H.  E.  BRATLEY 
AGRONOMY  DEPT  U  OF  F 
G.ST.  M.  NURSERIES 
CHARLES  C.LIDDON.JR 

2  3 
2  3 
2  3 
2  3 

5 

S  6 
S 

c 

ST  PETERSBURG 
SANFORD 
SARASOTA 
SECOTAN 

7867 
7886 

8021 
3094 

PINELLAS 
SEMINOLE 
SARASOTA 
TAYLOR 

5 
8 
5 
5 

27  47 

26  49 

27  21 
30  12 

82  38 
81  15 
62  32 

83  39 

35 
12 
30 
50 

5P 
5P 
5P 
6P 

5P 
5P 
5P 
6P 

FISH  (r  WLDLIFE  SVC 
CITY  OF  ST  PET'BURG 
E.  J.  MOUGMTON,  JR. 
CITY  OF  SABASOTA 
FLA.  FOBEST  SERVICE 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

c 

MIALEAH 
HIGH  SPRINGS 
MILLIARD 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PR 

3840 
3909 
3956 
3978 
39B6 

OAOE^^ 
ALACHUA 
NASSAU 
HILLSBOROUGH 

2 
10 
9 
5 

25  50 

29  50 

30  42 
28  09 

ai  14 

80  17 
82  36 

81  56 

82  14 

70 
8 
75 
70 
50 

8A 
5P 
6P 

BA 
BA 
SP 
6P 
BA 

MIAMI  WATER  PLANT 
GEO.  T.  ALEXANDER 
BRUNO  SCKROBBACH 
STATE  PARK 

3 

2  3 
2  3 
2  3 
3 

5 

c 

STUART 
SUNN I  LAND 
TALLAHASSEE  WB  AP 
TAMIAMI  CANAL 

8396 
6620 
8671 
8758 
8775 

MARTIN 
COLLIER 
LEON 
DADE 

2 

5 

2 

27  13 
26  16 
30  26 
25  46 

80  15 
61  21 
64  20 
60  27 

10 
13 
64 
13 

SP 
6P 
SP 
MID 

5P 
6P 
SP 
HID 
MID 

RADIO  STATION  WSTU 
SE  FOREST  EXP  STA 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
U.  S.  GEO.  SURVEY 

2  3  5 
2  3  5  6 
2  3  5 

c 
c 

HOMESTEAD  EXP  STATION 

HYPOLUXO 

INGLtS 

INVERNESS 

4075 
4091 
4198 
<.273 
4299 

DADE 

PALM  BEACH 

LEVY 
CITRUS 

2 
2 
5 
5 

25  30 

26  33 
29  02 
28  50 

61  05 
80  30 
80  03 
82  41 
82  20 

70 
11 
12 
12 
70 

4P 
6P 

5P 

HID 
4P 

MID 
SP 

TRIPLE  E .DEVELOP .CO 
SUBTROPICAL  ^XP  STA 
J.  L.  GABNETT 
FLA.  POWER  COMPANY 
CITY  OF  INVEBNES5 

2  3 
2  3 

2  3 

5 
S 

5 

c 
c 

c 

TAMIAMI  TRL  40  MI  BEND 
TAMPA  WB  AIRPORT 
TARPON  SPRINGS 
TAVERNIER 
TITUSVILLE  2  W 

8780 
8788 
8824 
8641 
8942 

HILLSBOROUGH 
PINELLAS 
MONROE 
BREVARD 

5 
5 
2 
2 

27  SB 

28  09 
2S  01 
28  37 

82  32 
82  45 
BO  30 
80  50 

19 
6 
5 

40 

lOA 
M'O 
8A 
6P 
6P 

lOA 
HID 
BA 

6P 
6P 

U.s!  WEATHER  BUREAU 
CITY  OF  TARPON  SPGS 
CAPT.  EUGENE  LOWE 
FRANK  8.  ROOF 

2  3  5  6 
2  3  5 
2  3  S 
2  3  S 
2  3  5 

c 
c 

ISLEWORTH 

JACKSONVILLE  WB  AP 
JACKSONVILLE  BEACH 
JACKSONVILLE  WB  CITY 
JASPER  9  ESE 

4332 
4358 
4366 

4394 

ORANGE 
DUVAL 
DUVAL 
DUVAL 
HAMILTON 

6 
S 
2 

e 

10 

28  2B 
30  25 
30  17 
30  2Q 
30  30 

81  33 
81  39 

81  24 

82  48 

US 
24 
10 
18 

140 

MIO 
7P 

5P 

6P 
MIO 

7P 
MID 

5P 

CHASE  t  COMPANY 
U.S.  WEATHEB  BUBEAU 
FIBE  DEPARTMENT 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
FLA,  FOREST  SERVICE 

3 

2  3 
2  3 
2  3 
2  3 

5 
5 
5 
5 

c 
c 

TURKEY  HAMMOCK 
VENICE 
VENUS  3  SE 
VERNON 

VERO  BEACH  CAA  AP 

9048 
9176 
9184 

9214 

OSCEOLA 
SARASOTA 
GLADES 
WASHINGTON 
INDIAN  RIVER 

7 
3 
7 
3 
2 

27  4a 
27  06 
27  02 
30  36 
27  39 

81  11 
62  27 
61  21 
85  43 
60  25 

66 
10 
70 
46 
24 

5P 
5P 

MID 

SP 
SP 
MID 

HID 

COMBINED  WITH  STA  NO 
E.   RAYMOND  WATSOM 
VAN  T.  OXER 
JAMES  D.  PARISH 
CIVIL  AERO.  ADM. 

.  6404  7/55 
2  3  5  C 

C 

2  3  5  6  C 

KENDALL  2  E 

KEY  WEST  WB  CITY 

KISSIMMEE 

KISSIMMEE  2 

LA  BELLE 

LAKE  ALFRED  EXP  STATION 

LAKE  HIAWASSE 
LAKELAND  WB  CITY 
UKE  PLACIO  2  SW 

LAKE  TRAFFORD 
LAMONT  a  W 
LEESBURG 
LIGNUMVITAE  KEY 
LIVE  OAK  2  ESE 

.51. 
4575 
4620 
4625 
4662 

4707 
4731 
4771 
4797 
4B45 

4866 
4892 
4980 
5035 
5099 

DADE 

MONROE 

OSCEOLA 

OSCEOLA 

HENDRY 

POLK 

COLUMBIA 

ORANGE 

POLK 

HIGHLANDS 

COLLIER 

JEFFERSON 

LAKE 

MONROE 

SUWANNEE 

2 
5 
7 

5 

5 

8 
5 
7 

4 
5 
8 
2 
10 

25  41 
24  33 
28  18 
28  18 

26  46 

28  06 

28  32 
2B  02 

27  17 

26  26 
30  24 
2B  49 
24  54 
30  17 

80  17 

81  48 
81  2S 
Bl  24 
81  26 

81  43 

82  3S 
81  26 
81  57 

81  23 

ai  29 
63  55 
31  52 
80  42 

82  58 

18 

69 
68 
13 

lao 

205 
115 
214 
90 

27 
190 
65 
8 

120 

MID 

6P 

6P 

SP 
SP 
9A 
MID 

6P 

6P 

7A 
MID 

6P 
MID 

6P 

SP 
SP 
9A 
MID 
6P 

7A 
MID 
MID 
MID 

6P 

DADE  CO.  NURSERIES 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
MRS.  MABEL  L.  LAKE 
MBS.  MABEL  L.  LAKE 
MRS.  ALICE  E.  HALL 

CITRUS  EXP  STATION 
FLA.  FOREST  SERVICE 
SUBTBOP  FRT  FLD  STA 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
COLE  OANLEY,  JR. 

JAMES  M.  PEPPER 
TUNGSTON  PLANTATION 
EDOIE  C.  BUTLER 
OB.  E.  C.  LUNSFORD 
BADIO  STATION  WNER 

2  3 
2  3 

2  3 

2  3 
2  3 
2  3 
2  3 
2  3 

3 

2  3 

5 
5 

5 

5 
5 
5 
5 

5  6 

5 

c 
c 

c 

c 
c 
c 

0 

M 

WAUCHULA  2  NW 
WEST  PALM  BEACH 
WEST  PALM  BEACH  WB  AP 
WINTER  HAVEN 

NEW  STATIONS 

DE  SOTO  CITY  4  SW 
FORT  GBEEN  12  WSW 
ISLAND  GBOVE  2  WNW 
CORNWELL  <•  NW 

WEWAHITCHKA 

9401 
952  0 
9525 
9707 

0390 
2288 
3153 
4327 
1869 

95«6 

HARDEE 
PALM  BEACH 
PALM  BEACH 
POLK 

HIGHLANDS 
MANATEE 
ALACHUA 
HIGHLANDS 

GULF 

5 
2 
2 
5 

5 
8 

1 

27  34 
26  43 

26  41 
2B  01 

27  2° 
27  34 

29  27 
27  24 

30  09 

61  49 

80  03 
SO  06 

81  44 

81  26 

82  06 
82  06 
81  10 

89  12 

120 
15 
15 

175 

68 
120 
60 
bO 

4S 

6P 
6P 
MIO 
9A 

5P 

6P 
6P 
MID 
9A 

5P 
BA 

9A 

8A 

5P 

H.   L.  CARLTON 

POST-TIMES 

U.S,  WEATHER  BUREAU 

U.S.CITRUS  PRODUCTS 

HARRY  M.  TCLSON 
CHE5LEY  A.  SKIPPER 
OWEN  J.  KEEN 
U.  S.  GEO.  SU>VEY 
U.  S.  GEO.  SURVEY 

JOSEPH  R.  HUNTER 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 
2  3  9 

3 
3 
3 
3 
3 

2  3  5 

c 

J     1-APALACHlCOLA,     2-ATLANT IC .     3-CHOCTAWHATCHEE i     4-EVERGLACE i     5-GULF ,     6-OCmLOCKONEE i     7-0KEtCH06E£ ,     8-ST .  JOHNS i     9-ST .  MARY,  10-SUWANNEf 


3«e  Pkce  32  for  Reforeoce  Notes 


MWBC.  ,  A»h«vllle,  M.  C-  4/30/58    935 
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FLORIDA  -  APRIL  1956 
WEATHER  SUHHART 


GENERAL 

April  was  a  cool  month,  punctuated  only  twice 
by  brief  periods  with  daily  aean  temperatures 
higher  than  usual  for  the  time  of  year.  In- 
creasingly severe  drought  conditions  were  tempo- 
rarily relieved  by  the  rains  of  the  10th,  and 
apparently  broken  by  the  generous  rains  of  the 
last  week. 

Stations  for  which  25-year  long-term  means  have 
been  established  were  unanimous  in  shoving  nega^ 
tive  departures  for  the  month,  the  -3.6°  at 
Blountstown  2  SE  being  the  greatest.     A  95°  read- 
ing at  Coconut  Grove  7  S  on  the  8th  proved  to  be 
the  highest  temperature  for  the  month,  while 
Jasper  9  BSE  reported  a  chilly  34°  on  the  21st 
for  the  lowest  of  the  month.     Lake  Placid  2  SW 
reached  the  90°  mark  on  ten  days  during  the  month 
to  lead  the  field  in  that  respect. 

Areas  visited  by  the  heaviest  thunderstorm  ac- 
tivity showed  precipitation  excesses  for  the 
month,  while  most  other  stations  showed  monthly 
totals  that  failed  to  come  up  to  the  25-year 
long-term  mean.     Departures  ranged  between  +3.20 
inches  at  Madison  and  -3.33  inches  at  Defuniak 
Springs.     Monthly  totals  were  topped  by  6.74 
inches  at  Madison,  while  Key  West  WB  City  trail- 
ed the  pack  with  a  scant  0.12  inch.  Everglades 
reported  3.19  inches  on  the  10th  for  the  great- 
est 24-hour  amount. 

Daytime  cloudiness  was  noticeably  greater  than 
usual  and,  except  for  the  Keys,  sunshine  was 
slightly  less  than  usual. 

WEATHER  DETAILS 

The  month  opened  with  fair  weather,  and  with 
dally  temperatures  near  the  seasonal  expectancy. 
A  general  southerly  circulation  became  estab- 
lished on  the  2nd,  and  from  the  3rd  through  the 
6th  temperatures  were  higher  than  usual  for  the 
time  of  year.     The  remnant  of  a  cold  front  be- 
came stationary  over  extreme  southern  Georgia. 
Alabama  and  Mississippi  on  the  5th,  and  produced 
some  light  to  locally  moderate  showers  over  the 
Panhandle.     A  wave  disturbance  on  this  front 
developed  into  a  low  pressure  center  over  south- 
eastern Texas  on  the  5th,  deepened  and  moved 
rapidly  northeastward  on  the  6th,  with  the  re- 
sult that  Florida  experienced  the  passage  of  a 
primary  and  a  secondary  cold  front  on  the  7th. 
Neither  of  these  fronts  produced  appreciable 
precipitation,  but  they  did  return  daily  mean 
temperatures  to  normal  levels.     On  the  10th  a 
strong  Low  swept  eastward  scross  the  northern 
portions  of  Mississippi,  Alabama,  and  Georgia, 
with  a  secondary  center  moving  eastward  over 
the  northern  Gulf.     This  system  produced  general 
heavy  rainfall  over  the  northern  and  central 
portion,  and  light  to  moderate  amounts  over  the 
southern  portion,  except  that  heavy  falls,  high 
winds,  and  some  intense  thunderstorm  activity 
attended  the  passage  of  a  squall  line  along  the 
lower  coastal  areas.     Temperatures  dropped 
sharply  following  the  passage  of  this  system 
and  about  half  of  the  temperature  stations  ex- 
perienced the  lowest  temperatures  of  the  month 
during  this  "cold  snap". 


Temperatures  moderated  on  the  11th  and  12th, 
and  were  near  normal  until  the  passage  of  an- 
other cold  front  on  the  16th,  when  they  again 
dipped  to  below  normal.     The  relatively  cold 
weather  became  even  more  noticeable  for  the 
next  few  days,  and  most  of  the  stations  that 
had  not  had  their  monthly  minima  in  the  previ- 
ous cool  spell  reported  it  at  this  time.  Light 
to  insignificant  rainfall  accompanied  this 
frontal  system.     Temperatures  continued  below 
normal  for  the  most  part  luitil  the  26th,  and 
were  near  or  slightly  above  normal  for  the  rest 
of  the  month.     On  the  24th  a  weak  frontal  sys- 
tem moved  in  from  the  north,  slowly  made  its 
way  southward  across  the  State  until  it  dis- 
integrated across  the  extreme  southern  portion 
on  the  26th.     This  system  was  preceded  and  at- 
tended by  moderate  to  heavy  rainfall  and  con- 
siderable thunderstorm  activity,  with  some  of 
the  storms  becoming  a  bit  obstreperous.  The 
remainder  of  the  month  saw  scattered  light 
convective  shower  activity. 

WEATHER  EFFECTS 

Drought  conditions  of  March  intensified  during 
the  first  week  of  April.     Citrus  and  truck  were 
in  good  condition  where  extensive  irrigation 
was  possible,  but  were  suffering  elsewhere. 
Lakes  and  streams  were  very  low,  and  shallow 
wells  were  failing.     There  was  severe  fire  haz- 
ard, except  in  the  extreme  northwest.  Parched 
farm  and  pasture  land  were  afforded  temporary 
relief  in  the  general  rain  of  the  10th,  but  the 
dry  air  mass  and  high  winds  which  followed  these 
rains  removed  much  of  the  moisture.     Dry  weather 
the  following  week,  except  for  scattered  con- 
vective showers,  further  aggravated  the  situ- 
ation.    The  generous  rains  of  the  last  week  were 
a  welcome  boon,  and  boosted  truck  crop  prospects 
greatly.     Even  the  hard-hit  pasture  lands  were 
showing  improvement  at  the  end  of  the  month,  and 
potato  prospects  were  particularly  good. 

DESTRDCTIVE  STORMS 

The  thunderstorms  of  the  10th  along  the  Lower 
East  Coastal  area  generated  vicious  high  winds 
in  the  Princeton  and  Dania-West  Hollywood  sec- 
tions, with  velocities  estimated  at  well  in  ex- 
cess of  100  mph  in  these  storms.     Tornado  ac- 
tivity was  suspected,  but  could  not  be  verified 
due  to  the  extremely  heavy  rain  in  the  area  of 
greatest  activity.     First  reports  of  property 
damage  were  grossly  exaggerated,  but  even  so 
damage  was  extensive  locally.     For  a  brief  time 
on  the  25th  thunderstorm  winds  in  the  Zephyr 
Hills  area  were  anything  but  zephyr-like  and 
combined  with  marble-sized  hail  to  produce 
moderate  damage  to  crops  and  trees. 

FLOODS 

All  streams  were  well  below  the  usual  levels 
for  the  time  of  year.     Thunderstorm  deluges 
overtaxed  drainage  facilities  locally,  but  the 
resulting  high  water  was  purely  temporary  and 
of  little  or  no  consequence. 

V.  D.  Steves 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 
p.  h. 

HeUtive  humidity  averages  ■ 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Station 

Pievailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

1  « 

?  1 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile  j 

1:30  a 
EST 

7:30  a 
EST 

1:30  p 
EST 

7:30  p 
EST 

Trace 

60-10 

10-49 

i 

661-001 

2  00 
and  over 

,2 

Percent  of 
possible 

Average 
sky  cover 

4PALACHIC0LA  WB  CITY 

34 

£ 

24 

4 

0 

2 

2 

1 

0 

9 

65 

5.1 

lOAYTONA  BEACH  WB  AIRPORT 

11 . 7 

39» 

WSW 

11 

78 

78 

45 

63 

1 

2 

1 

1 

1 

0 

6 

5.5 

TORT  irfERS  WB  AIRPORT 

35 

WNW 

11 

6 

0 

2 

1 

0 

1 

10 

4.4 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

SEt 

13t 

10,6 

39t 

SEt 

10 

75t 

77t 

43t 

57 1 

0 

1 

1 

3 

0 

0 

5 

69t 

5.5t 

KEY  WEST  WB  CITY 

9 . 6 

22 

W 

12 

79 

61 

72 

1 

4 

0 

0 

0 

0 

5 

71 

4.2 

iLAIELAND  WB  CITY 

7 . 6 

- 

4 

4 

0 

1 

2 

0 

11 

72 

5.0 

tlAHI  WB  CITY 

SSEt 

15t 

13.4 

50 

SW 

10 

80t 

77t 

51 T 

67t 

4 

1 

2 

0 

0 

1 

8 

75 

3.7 

■lAMI  BEACH 

- 

2 

1 

3 

0 

0 

1 

7 

QBLAMDO  WB  AIRPORT 

wrra 

12 

10.8 

50* 

MNE 

25 

84 

81 

43 

58 

4 

1 

2 

0 

2 

0 

9 

5.5 

PEHSACOLA  WB  CITY 

11.0 

29 

SE 

10 

82t 

81t 

55t 

71t 

2 

3 

0 

1 

1 

0 

7 

61 

TALLAHASSEE  WB  AIRPORT 

NW 

13 

7.2 

86 

83 

47 

62 

0 

3 

4 

1 

0 

0 

8 

6.2 

TAMPA  WB  AIRPORT 

w 

11 

10.8 

29« 

S 

11 

82 

81 

48 

68 

5 

4 

2 

0 

1 

0 

12 

73 

5.6 

(EST  PALM  BEACH  WB  AIRPORT 

ESE 

18 

12.8 

46» 

W 

11 

78 

75 

55 

70 

4 

1 

2 

1 

0 

0 

8 

4.9 

f  Airport  Data 
*  This  datum  Is  obtained  by 
fisual  observation  since  record— 
[ng  equipment   Is  not  avallE.ble. 
It  Is  not  necessarily  ttie  fast- 
'98t  mile  occurring  during  ttie 
period . 
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Station 

Temperal 

ure 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

1 
X 

Dale 

LoweL^.t 

1 

Degree  [.viys 

No  of  Days 

Total 

Deporlure 
From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

Dale 

Snow,  Sleel 

No 

ol  Days 

Max 

Min 

Tolal 

Max  Depth 
on  Ground 

4) 

1 

2 

0 

2 

0 

1  00 

or  More 

S  i 

NORTHERN  DIVISION 

APALACHICOLA  WB  CITY 

R 

73.4 

59.1 

66.3 

-  1,2 

80 

30 

50 

12+ 

35 

0 

0 

0 

0 

2.92 

1.36 

1.19 

24 

.0 

0 

f 

3 

1 

8L0UNTST0WN  2  SE 

AM 

7«.8 

51.7 

64.3 

-  3,6 

89 

29 

39 

21 

93 

0 

0 

0 

0 

2.06 

2.96 

.96 

11 

•  0 

0 

I 

1 

0 

CHIPLEY  3  E 

78.2 

53.4 

65.8 

87 

27+ 

39 

21 

67 

0 

0 

0 

0 

1.93 

1.02 

10 

.0 

0 

4 

1 

1 

CROSS  CITY  CAA  AP 

79<3 

51.4 

65.4 

88 

29 

39 

1 

62 

0 

0 

0 

0 

3.87 

1.01 

24 

.0 

0 

4 

3 

2 

OE  FUNIAK  SPI^INSS 

79.8 

54.5 

67.2 

-  1,3 

90 

28+ 

43 

8 

41 

2 

0 

0 

0 

2.36 

3.33 

1.38 

10 

.0 

0 

1 

1 

1 

FERNANOINA  BEACH 

77.8 

56.5 

67  4  2 

-  1,6 

88 

6 

42 

1 

33 

0 

0 

0 

0 

2.29 

.85 

1.28 

21 

.0 

a 

1 

1 

1 

FOUNTAIN  3  S 

79.3 

52.2 

65.8 

90 

28 

39 

9 

58 

1 

0 

0 

0 

2.13 

.98 

24 

.0 

0 

1 

3 

0 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

81.5 

52.3 

66.9 

-  ,7 

94 

28 

35 

21 

58 

1 

0 

0 

0 

2.68 

.29 

1.76 

29 

.0 

0 

( 

2 

1 

HILLIARD 

78.6 

50.7 

64.7 

88 

29 

37 

1 

91 

0 

0 

0 

0 

3.82 

1.58 

29 

.0 

0 

6 

3 

1 

JACKSONVILLE  WB  AP 

R 

79.6 

56.7 

68.2 

-  ,2 

88 

3+ 

45 

1 

38 

0 

0 

0 

0 

2.33 

1.01 

1.18 

2» 

.0 

» 

4 

2 

1 

JACKSONVILLE  BEACH 

76.3 

55.9 

66.1 

89 

6 

45 

1 

50 

0 

0 

0 

0 

3.09 

1.58 

29 

•  0 

0 

5 

2 

1 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

R 

78.* 

58.5 

68. S 

-  ,6 

86 

6+ 

48 

12 

27 

0 

0 

0 

0 

2.64 

.40 

1.73 

29 

,0 

0 

1 

2 

1 

JASPER  9  ESE 

79.6 

47.6 

63.6 

90 

29 

34 

21 

102 

1 

0 

0 

0 

4.43 

2.50 

25 

,0 

0 

4 

3 

2 

LAKE  CITY  2  E 

81. 

53.9 

67.7 

-  ,9 

90 

29 

42 

1 

41 

1 

0 

0 

0 

2.71 

•  58 

1.22 

24 

.0 

0 

4 

2 

1 

LIVE  OAK  2  ESE 

79.8 

53.4 

66.6 

89 

29+ 

40 

20 

47 

0 

0 

0 

0 

3.12 

1.73 

25 

•  0 

0 

4 

2 

1 

MAOI SON 

76.4 

54.1 

66.3 

-  2,0 

88 

30 

44 

8+ 

60 

0 

0 

0 

0 

6.74 

3.20 

2.70 

24 

.0 

0 

4 

3 

3 

MARIANNA  CAA  AP 

76.4 

53.9 

65.2 

88 

28 

39 

21 

77 

0 

0 

0 

0 

2.99 

1.17 

10 

.0 

0 

« 

1 

1 

MARIANNA   IND  SCHOOL 

77.7 

53.8 

65.8 

-  1,9 

88 

28 

41 

8 

62 

0 

0 

0 

0 

2.12 

2.81 

1.07 

10 

,0 

0 

3 

2 

1 

MAYO  5  NW 

79.8 

54.0 

66.9 

87 

2+ 

40 

1 

91 

0 

0 

0 

0 

3.76 

1.31 

25 

,0 

0 

7 

2 

2 

MILTON  EXP  STATION 

76.4 

54.4 

65.4 

86 

6 

40 

8 

79 

0 

0 

0 

0 

2.01 

1.24 

10 

,0 

0 

3 

1 

1 

MONTICELLO  2  S 

79.2 

53,0 

66.1 

-  1.0 

89 

16 

41 

8 

56 

0 

0 

0 

0 

1.86 

2.32 

1.10 

25 

,0 

0 

3 

2 

1 

MT  PLEASANT 

77.6 

54.0 

65.8 

-  1.1 

87 

28 

41 

8 

58 

0 

0 

0 

0 

1.83 

2.93 

.55 

24 

.0 

0 

4 

2 

0 

NICEVILLE 

AM 

74.6 

52.3 

63.5 

82 

30 

37 

8 

94 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

PANAMA  CITY  2 

7S.9 

54.0 

65.0 

-  3.0 

84 

29+ 

45 

8 

48 

0 

0 

0 

0 

1.69 

2.83 

.65 

29 

.0 

9 

3 

2 

0 

PENSACOLA  CAA  AP 

75.1 

58.1 

66.6 

84 

6 

47 

8+ 

41 

0 

0 

0 

0 

2.37 

1.66 

10 

.0 

0 

a 

2 

1 

PENSACOLA  WB  CITY 

R 

72.6 

58.8 

65.7 

-  1.3 

81 

6 

47 

10 

43 

0 

0 

0 

0 

2.60 

2.30 

1.94 

10 

,0 

0 

2 

2 

1 

OUINCY  EXP  STATION 

77.7 

53.8 

65.8 

-  ,9 

87 

4 

41 

21 

60 

0 

0 

0 

0 

2.23 

2.60 

.89 

11 

.0 

0 

4 

1 

0 

SAINT  MARKS  6  SE 

75.8 

54.7 

65.3 

84 

7 

43 

20+ 

54 

0 

0 

0 

0 

2.90 

1.80 

29 

,0 

0 

9 

1 

1 

SECOTAN 

76.9 

51.5 

64.2 

85 

30 

35 

20 

33 

0 

0 

0 

0 

4.00 

1.75 

29 

.0 

0 

4 

3 

2 

TALLAHASSEE  WB  AP 

76.1 

53.2 

64.7 

-  2.9 

85 

28 

42 

1  + 

72 

0 

0 

0 

0 

1.90 

2.59 

.90 

10 

,0 

0 

9 

1 

0 

WEWAMITCHKA 

77.5 

53.5 

65.5 

87 

28 

39 

21 

65 

0 

0 

0 

0 

1.51 

•  90 

24 

,0 

0 

4 

1 

s 

WOODRUFF  DAM 

76. 6M 

56. IM 

66. 4M 

86 

28 

42 

8 

53 

0 

0 

0 

0 

1.13 

•  98 

16 

■  0 

0 

4 

I 

0 

DIVISION 

65.9 

2.70 

.0 

S*a  R«l«r«iic«  Nolaa  FoUowtng  Station  Index 
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CUMATOLOGICAL  DATA 

APRIL  1956 


TABLE  2 .  CONTINUED 


Temperotxire 

Precipi 

tation 

SUtlon 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

E 
< 

Departure 

From  Long 
Term  Means 

Highest 

1 

Lowest 

1 

Degree  Days 

No.  oi  Days 

Tola) 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

ID 

Snow,  Sleet 

No.  ol  Days 

Max 

Min, 

Total 

Max,  Depth 
on  Ground 

5 
u 

1    .10  or  More 

j    50  or  More  j 

£ 

o 

o2 

—  0 

•II 

°  o 

ocS 

MZOOLS  DIVISION 

BARTOW  AM 

84a7 

55.S 

70.1 

- 

1.8 

91 

27+ 

46 

21 

9 

• 

0 

0 

0 

4.T» 

1«M 

19 

•  0 

0 

9 

1 

> 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

82.0 

59.3 

70.7 

•  3 

92 

j2 

1 

0 

0 

0 

.57 

I^IO 

2f 

«  0 

g 

2 

BUSHNCLL  2  E 

82.8 

55.1 

69.0 

93 

4+ 

40 

12 

26 

5 

0 

0 

0 

2.50 

1.12 

10 

.0 

s 

1 

< 

1 

CAMP  8LAM0IN0 

80.7 

55.8 

68.3 

88 

28+ 

43 

1 

12 

0 

0 

0 

0 

3.17 

1«M 

29 

.0 

0 

1 

1 

CEDAR  KEY 

77.3 

61.2 

68.1 

1.3 

85 

28+ 

90 

12+ 

11 

0 

0 

0 

0 

1.86 

■  92 

•  •« 

29 

•  0 

0 

4 

2 

g 

CLEARWATER  BEACH 

77.5 

64.2 

70.9 

88 

28 

57 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

2.08 

.04 

1<90 

10 

•  e 

0 

1 

1 

1 

CLERMONT  6  S 

8B.0 

58.0 

70.5 

- 

1.5 

91 

4+ 

48 

20 

5 

2 

0 

0 

0 

3.47 

- 

1^17 

10 

•  0 

0 

• 

1 

1 

OAYTONA  BCACH  AM 

78.3 

»«.7 

M.5 

90 

9+ 

49 

1 

21 

2 

0 

0 

3.34 

1.18 

26 

•  0 

0 

1 

1 

2 

DAYTONA  BCA01  WB  AP  R 

78. <i 

54.8 

67.1 

1.9 

90 

4+ 

42 

1 

40 

1 

0 

0 

0 

2  •42 

.51 

1*1-1 

10 

.0 

0 

1 

2 

DB  LANO  AM 

81.1 

56.9 

68.1 

1.1 

89 

5+ 

45 

21 

27 

0 

0 

0 

0 

3.41 

•  03 

l.SS 

10 

.0 

0 

1 

1 

^ 

■USTIS  2  S 

85.7 

68.1 

70.9 

- 

.7 

91 

10 

49 

9 

17 

6 

0 

0 

0 

1.62 

- 

1.51 

•  94 

10 

.0 

0 

1 

2 

0 

FEDERAL  POINT 

80.2 

55.9 

M.l 

88 

3+ 

42 

1 

27 

Q 

4.15 

.96 

1«94 

29 

.0 

0 

1 

1 

1 

OAINESVILLE  UNI  OF  FLA  AM 

80.8 

56.2 

68.5 

- 

1.1 

89 

4 

47 

12 

23 

0 

0 

0 

0 

i^ae 

25 

.0 

0 

1 

GAINESVILLE  3  WSW 

81.1 

53.7 

67.4 

88 

3+ 

39 

1 

40 

0 

0 

0 

0 

2.78 

2.02 

29 

•  0 

0 

1 

2 

1 

nlQH  SPRINGS 

82.0 

54.5 

68.3 

91 

29 

40 

1 

34 

1 

0 

0 

0 

3.08 

2.13 

29 

.0 

0 

1 

2 

X 

INVERNESS 

82.1 

55.0 

68.6 

- 

2.0 

91 

6 

49 

1+ 

15 

1 

0 

0 

0 

3.16 

•  09 

1.10 

10 

.0 

0 

9 

1 

2 

KISSIfMEE 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

82.4 

56.9 

69.7 

- 

1.8 

90 

4+ 

45 

21 

16 

2 

0 

0 

0 

1.87 

- 

1^80 

1.41 

10 

•  0 

0 

1 

1 

* 

LAKE  niAWASSE  AM 

81.6 

5C.8 

69.2 

90 

7 

46 

21 

16 

1 

0 

0 

0 

2.42 

1.10 

11 

•  9 

0 

♦ 

2 

1 

LAKELAND  WB  CITY  R 

81.4 

58.8 

70.7 

.9 

89 

29 

50 

12 

7 

0 

0 

0 

0 

3.26 

•  19 

1.24 

27 

•  0 

* 

1 

1 

2 

MOUNTAIN  LAKE 

83.6 

57.1 

70.4 

- 

1.2 

82 

6 

45 

20 

12 

3 

0 

0 

0 

4.19 

.97 

2.40 

29 

•  s 

0 

1 

2 

2 

NEW  SMYRNA  BCACH  4  N 

81.8 

56.6 

68.1 

.2 

92 

6 

45 

1 

18 

3 

0 

0 

0 

2.72 

.43 

i.ie 

24 

•  0 

1 

2 

2 

OASIS  FISHING  LODOE 

82  .  7M 

53  .  8 

68. 3M 

93 

6 

49 

20 

18 

2 

0 

0 

0 

4*  54 

3.00 

27 

•  0 

} 

1 

OCA  LA 

OCALA  2  NE 

83.2 

53.1 

66.2 

91 

6 

38 

1 

32 

5 

0 

0 

0 

3.47 

1.14 

10 

•  0 

4 

3 

1 

OM.ANDO  WATER  PLANT 

83.6M 

58.  IM 

71. 4M 

91 

6 

5 1 

12 

3 

4 

0 

0 

0 

4*23 

1.29 

10 

•  0 

% 

3 

2 

82.3 

58.0 

70.2 

_ 

1.4 

91 

6 

50 

12 

7 

2 

0 

0 

0 

4.03 

1.07 

1^T« 

29 

•  0 

4 

2 

2 

PALATKA 

81.7 

57.6 

69.7 

- 

.9 

92 

6 

46 

1 

16 

1 

0 

0 

0 

5.20 

1>S6 

2^75 

29 

•  e 

9 

1 

1 

1 

PLANT  CITY 

83.7 

5S.7 

69.7 

- 

1.0 

92 

6 

44 

20 

12 

4 

0 

0 

0 

3.11 

- 

•  14 

1>21 

10 

•e 

0 

4 

2 

I 

RAIFORD  ST  PRISON 

81.5 

53.0 

67.3 

- 

1.0 

89 

29+ 

37 

21 

92 

0 

0 

0 

0 

2.23 

- 

1^17 

1^>2 

29 

•  0 

0 

9 

1 

1 

SAINT  AUGUSTINE 

78.4 

55.5 

67.6 

1.5 

9  J 

6+ 

43 

1 

40 

2 

0 

0 

0 

3 . 48 

•  18 

29 

•  0 

2 

t 

SAINT  LEO 

82.3 

68.7 

70. B 

- 

•  9 

90 

4+ 

49 

12 

10 

2 

0 

0 

0 

9.01 

1.52 

1.4S 

10 

•  e 

0 

t 

( 

1 

ST  PETERSBURG 

78.7 

62.8 

71.3 

- 

1.8 

as 

28 

59 

12 

3 

0 

0 

0 

0 

2.28 

.58 

1«9T 

10 

•  e 

0 

2 

1 

1 

SANFORD 

81.4 

56.8 

70.2 

- 

.7 

91 

4+ 

45 

1 

10 

2 

0 

0 

0 

2.68 

- 

•  69 

l.U 

10 

•  0 

e 

9 

1 

1 

TAMPA  WB  AIRPORT  R 

80.3 

58.5 

69.9 

- 

1.6 

88 

27+ 

51 

20+ 

5 

0 

0 

0 

0 

2.08 

- 

.41 

l^Sl 

10 

•  0 

9 

1 

1 

1 

TARPON  SPRINGS 

78.5 

59.  5 

69.0 

2.3 

86 

2  + 

1^  ^ 

20 

0 

0 

0 

0 

1  ■  }9 

1  •  42 

11 

^ 

1 

WINTER  HAVEN  AM 

82.0 

58.6 

70.8 

89 

28+ 

92 

12 

8 

0 

0 

0 

0 

2.52 

1^50 

11 

•  • 

e 

1 

I 

1 

DIVISION 

69.4 

3.12 

•  0 

SOUTHERN  DIVISION 

ARCADIA 

85.6 

54.0 

68.6 

- 

2.4 

82 

3 

42 

1+ 

9 

5 

0 

0 

0 

2.98 

- 

•  09 

ItOT 

27 

•  0 

e 

4 

1 

1 

85.6 

58.4 

72.0 

•  8 

83 

6 

90 

12 

2 

6 

0 

0 

0 

2.29 

- 

1«>1 

i>ae 

10 

•  e 

0 

1 

2 

1 

BELLE  GLAOE  EXP  STA  AN 

BliB 

55.3 

68.6 

- 

2.2 

89 

7 

49 

13 

8 

0 

0 

0 

0 

.77 

- 

2<«8 

•  17 

11 

•  0 

0 

2 

1 

BRAOENTON  EXP  STATION  AM 

80.0 

57.6 

68.8 

- 

2.2 

89 

2+ 

46 

21 

12 

0 

0 

0 

0 

2.60 

- 

•  01 

1*27 

11 

•  0 

e 

1 

2 

2 

CANAL  POINT  USOA 

81.1 

57.8 

70.5 

90 

6 

90 

16+ 

2 

1 

0 

0 

0 

1.92 

•  S2 

26 

•  0 

e 

1 

2 

0 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

83.3 

63.2 

73.  3 

89 

7 

90 

14 

1 

0 

0 

0 

0 

1.15 

1^01 

10 

•  0 

0 

2 

1 

1 

CArTIVA 

81. 5M 

64. 3M 

72. 8M 

89 

28 

97 

18 

0 

0 

0 

0 

0 

1.26 

•  51 

29 

•  0 

0 

1 

2 

0 

CLEWISTON  U  S  ENG  AM 

82. B 

60.0 

71.4 

91 

7 

90 

13+ 

3 

2 

0 

0 

0 

2.19 

l.*6 

27 

•  0 

0 

% 

1 

1 

COCONUT  GROVE  7  5  AM 

82.3 

64.4 

73.4 

- 

•  a 

95 

8 

48 

13 

2 

1 

0 

0 

0 

2.46 

- 

1^27 

1^12 

11 

•  0 

0 

4 

1 

1 

DRY  TORTUGAS 

78.7 

69.8 

74.8 

8« 

7 

63 

10 

0 

0 

0 

0 

0 

.44 

•  10 

10 

•  0 

0 

2 

0 

0 

EVERGLADES 

84>3 

60.0 

72.2 

1.7 

89 

18+ 

52 

13 

0 

0 

0 

0 

0 

4.67 

2>04 

1^1« 

10 

•  0 

0 

1 

1 

1 

84.8 

56.8 

70.1 

- 

1.6 

93 

6+ 

48 

12+ 

9 

6 

0 

0 

0 

2.61 

- 

•  89 

1^7S 

26 

•  0 

0 

1 

2 

1 

FORT  DRUM 

M 

FORT  LAUDERDALE 

82.3 

63.1 

72.7 

- 

1.5 

89 

7 

47 

13+ 

3 

0 

0 

0 

0 

2.75 

- 

l^ll 

2^90 

10 

•  0 

0 

1 

1 

1 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

80.6 

66.6 

73.6 

88 

7 

63 

13 

0 

0 

0 

0 

0 

2.44 

1«9« 

11 

•  0 

0 

4 

2 

1 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA  AM 

80.4 

59.8 

70.1 

89 

8 

45 

13 

8 

0 

0 

0 

0 

2.98 

2^03 

11 

.0 

0 

1 

2 

1 

84.3 

57.5 

70.9 

- 

2.1 

90 

30 

47 

11 

2 

1 

0 

0 

0 

3.50 

1^13 

2^16 

30 

.0 

0 

4 

2 

1 

FORT  PIERCE 

78.5 

58.8 

68.7 

- 

3.0 

90 

6 

90 

13 

9 

1 

0 

0 

0 

2.76 

- 

1.73 

1^29 

25 

.0 

c 

1 

1 

1 

HIALEAH  AM 

81.1 

63.2 

72.2 

92 

7 

49 

12 

3 

1 

0 

0 

2.59 

1.82 

10 

•  0 

0 

4 

1 

1 

HOMESTEAD  EXP  STA 

84.0 

58.7 

71.4 

- 

1.3 

93 

7 

47 

13+ 

0 

1 

0 

0 

0 

3.06 

- 

•  91 

•  83 

11 

.0 

0 

e 

4 

0 

HYPOLUXO 

81.8 

63.7 

72.8 

- 

1.0 

93 

7 

49 

13 

0 

1 

0 

0 

0 

1.10 

_ 

2a«8 

.48 

26 

.0 

0 

4 

0 

0 

KPY    WFCT    WD    ^ 1  TV  D 

83.3 

70.1 

76.7 

- 

.3 

89 

30 

64 

13+ 

0 

0 

0 

0 

0 

.12 

- 

2<28 

•  05 

10 

•  0 

0 

e 

0 

0 

LA  BELLE 

LAKE  PLACID  2  SW 

86. 2M 

57.  4M 

71i8M 

93 

30 

47 

18 

3 

10 

0 

0 

0 

1.94 

•  72 

10 

.0 

0 

4 

1 

0 

LOXAHATCHEE 

84.6 

56.8 

70.7 

92 

6+ 

47 

13+ 

2 

3 

0 

0 

0 

2.36 

•  (1 

26 

.0 

0 

4 

2 

0 

MARATHON  VACA  KEY 

82.1 

67.8 

75.0 

86 

7+ 

60 

10+ 

0 

0 

0 

0 

0 

.90 

•  »4 

10 

.0 

0 

2 

1 

0 

MELBOURNE 

78.1 

60.7 

69.8 

92 

91 

12+ 

7 

2 

0 

0 

0 

2.81 

l^ll 

10 

.0 

0 

1 

1 

1 

MERRITT  ISLAND 

81. OM 

58.  SM 

70. 3M 

l.B 

93 

6 

49 

1 

8 

2 

0 

0 

0 

2.99 

•  08 

l^ll 

26 

.0 

0 

4 

2 

2 

MIAMI   BAY  FRONT 

M 

89 

7 

53 

13 

0 

0 

0 

0 

2.64 

11 

.0 

0 

MIAMI  BEACH 

78.4 

68.8 

74.1 

1.3 

68 

7 

57 

13 

0 

0 

0 

0 

0 

2.68 

.07 

2.02 

11 

.0 

0 

4 

1 

1 

MIAMI  WB  AIRPORT  R 

81  .8 

66.0 

73.9 

1.0 

93 

7 

63 

13 

0 

1 

0 

0 

0 

2.28 

1.71 

i.ei 

10 

•  0 

0 

3 

1 

1 

ylAMI  wn  rTTV  a 

77.0 

67.1 

72.5 

1.6 

88 

7 

94 

13 

0 

0 

0 

0 

0 

3.21 

.23 

2.57 

1 0 

.0 

0 

1 

1 

1 

MOORE  HAVEN  LOCK   1  AM 

83.3 

37.8 

70.6 

1.4 

90 

7 

47 

13+ 

5 

1 

0 

0 

0 

1.58 

1.60 

.46 

11 

.0 

0 

4 

0 

0 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK  AM 

81. SM 

53  •5H 

e8.5M 

42 

21 

19 

0 

0 

0 

1.84 

1.18 

11 

.0 

0 

4 

2 

1 

NAPLES 

81.2 

61.4 

71.3 

87 

29+ 

92 

13 

1 

0 

0 

0 

0 

2.85 

1.64 

10 

.0 

0 

4 

2 

1 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6  AM 

80.3 

64.7 

72.5 

87 

7+ 

53 

13 

2 

0 

0 

0 

0 

3.37 

1.45 

27 

.0 

0 

4 

2 

2 

POMPANO  BEACH 

80.8 

64.5 

72.7 

88 

7+ 

48 

13 

1 

0 

0 

0 

0 

2.01 

.97 

11 

•  0 

0 

1 

2 

0 

PUNTA  GORDA 

84.1 

58.8 

71.5 

2.2 

91 

29 

91 

19 

0 

3 

0 

0 

0 

2.27 

.67 

1.35 

29 

•  0 

0 

2 

2 

1 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

84.6 

58.0 

71.3 

91 

7 

49 

13 

1 

1 

0 

0 

0 

1.18 

.60 

27 

•  0 

0 

3 

1 

0 

SARASOTA 

78.8 

58.0 

69.0 

86 

29+ 

47 

21 

8 

0 

0 

0 

0 

1.46 

1.15 

10 

•  0 

0 

1 

1 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


FLORIDA 
APRIL  19S6 


Temperature 


Stetioa 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

> 

Deparlure 

From  Long 
Term  Means 

Highesl 

01 

1 

s, 

& 
I 

No  oi  Days 

-g 

o 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

:l  Day 

Snow,  Sleot 

No 

ol  Days 

Max. 

Min 

Tola! 

s 

1    10  or  More  | 

r  50  or  More 

1  00 

or  More 

°l 
S< 

si 

o  > 

SOUTH  MIAMI  i  W 

B2ie 

61.1 

7).0 

89 

7 

90 

11+ 

0 

0 

0 

0 

0 

3.27 

1,«7 

11 

•  0 

0 

STUART 

80.4 

60.9 

70.7 

92 

6 

49 

13 

6 

1 

0 

0 

0 

2.75 

1,»S 

26 

•  0 

0 

SUNN  I LANS 

8S.7M 

53.0M 

70.  4M 

44 

19 

1 

6 

0 

0 

0 

2i39 

1,24 

10 

,0 

0 

TAMIAMI   TRL  WO  M  BENO 

AM 

84.7 

S6.9 

70.8 

91 

19 

45 

13+ 

4 

2 

0 

0 

0 

3.21 

1.20 

27 

.0 

0 

TAVERN I ER 

81.3 

69.3 

75.3 

85 

16+ 

58 

10 

0 

0 

0 

0 

0 

1.64 

1.42 

10 

.0 

0 

TITUSVIU.E  2  W 

82.9 

55.7 

69.3 

1.7 

92 

6 

44 

21 

15 

3 

0 

0 

0 

3.04 

-  ,41 

1.23 

29 

.0 

0 

VENICE 

80.8 

58.3 

69.6 

87 

28+ 

48 

20 

7 

0 

0 

0 

0 

1.46 

1.00 

10 

.0 

0 

VERO  BEACH  CAA  AP 

59.9 

69.7 

91 

6 

50 

19+ 

9 

1 

0 

0 

0 

3.68 

1.47 

26 

.0 

0 

MAUCHOLA  2  NW 

84.3 

55.3 

69.8 

92 

6 

43 

20 

11 

3 

0 

0 

0 

4.25 

2.91 

27 

.0 

0 

MEST  PALM  BEACH 

79.1 

64.6 

72.0 

1.4 

89 

7 

53 

13 

2 

0 

0 

0 

0 

1.10 

-  2.97 

.91 

26 

.0 

0 

0 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

R 

CI. 4 

63.9 

72.7 

1.1 

90 

7 

53 

13 

0 

1 

0 

0 

0 

1.26 

-  2.87 

.67 

29 

.0 

0 

1 

0 

DIVISION 

71.6 

2.29 

.0 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Doy  of  month 


APALACHICOLA  MB  CITV  fl 

ARCADIA 

AVON  PARK 

BABSON  PARX 

SARTOH 

BAY  LAKE 

BELLE  GLAOE  EXP  STA 
BLOUNTSTOWN  2  SE 
BflAOENTOM  EXP  STATION 
BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

BUSHNELL  2  E 
CAHP  BLANDINti 
CANAL  POINT  USDA 
CAPE  SABLE  RANGER  STA 
CAPTIVA 

CARVVILLE 
CEDAR  KEY 
CHATTAHOOCHEE  1  W 
CHIPLEY  3  E 
CLEARWATER  BEACH 

CLERMONT  6  S 
CLEWISTON 
CLEWISTON  U  S  ENG 
COCONUT  GROVE  7  S 
CORNMELL  M  NH 

CRESCENT  CITY 

CROSS  CITY  CAA  AP 

OANIA  (.  MNW 

DAYTONA  BEACH 

OAVTONA  BEACH  WB  AP  f 

D£  FUNIAK  SPRINGS 
OE  LAND 

DE  SOTO  CITV  *  SW 
DRY  TORTUGAS 
EUSTIS  2  S 

EVERGLADES 
FEDERAL  POINT 
FELLSHERE 
FERNANDINA  BEACH 
FORT  DRUM 

FORT  GREEN   12  tfSW 

FORT  LAUDERDALE 

FT  LAUDERDALE  8AHIA  MAR 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

FORT  MYERS  KB  AP  ( 

FORT  PIERCE 
FOUNTAIN  3  S 
GAINESVILLE  UNI  OF  FLA 
GAINESVILLE  3  HSW 
GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

HART  LAKE 
HIALEAH 
HIGH  SPRINGS 
MILLIARD 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 

H0MES1EA0  EXP  STA 

HYPOLUXO 

INVERNESS 

ISLAND  GROVE  2  MNW 
ISLEWORTH 

JACKSONVILLE  MB  AP  I 
JACKSONVILLE  BEACH 
JACKSONVILLE  WB  CITY  I 
JASPER  9  ESE 
KENDAL  2  E 

KEY  WEST  MB  CITY  ( 

KISSIHMEE 

LA  BELLE 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 
LAKE  CITY  2  E 

LAKE  HIAMASSE 

LAKELAND  WB  CITY  | 

LAKE  PLACID  2  SW 

LAKE  TRAFFORD 

LIVE  OAK  2  ESE 

LONGBOAT  KEY 
LOXAHATCHEE 
MAD  I  SON 

MARATHON  VACA  KEY 
MARIANNA  CAA  AP 

MAR  I  ANNA    IND  SCHOOL 
MAYO  5  NW 
MELBOURNE 
MERRITT  ISLAND 
MIAMI   BAY  FRONT 

MIAMI  BEACH 
MIAMI   MB  AIRPORT 
MIAMI    WB  CITY 
MILTON  EXP  STATION 
MONTICELLO  2  S 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MOUNTAIN  LAKE 

MT  PLEASANT 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

NAPLES 

NEW  SMYRNA  BEACH  4,  N 

NICEVILLE 

NITTAW  1  S 

OASIS  FISHING  LOD(>E 

OCALA 

OCALA  2  NE 
OKEECHOBEE  9  W 
OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
ORLANOO  WATER  PLANT 
OftLANOO  WB  AIRPORT 

PALATKA 
PANAMA  CITY  2 
PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA  HB  CITV 
PETERS 

PLANT  CITV 
POMPANO  BEACH 
PUNTA  GORDA 
OUINCY  bXP  STATION 
RAIFOfO  ST  PRISON 

ROYAL  PALM  RANGCR  STA 

SAINT  AUGUSTINE 

SAINT  LEO 

SAINT  MARKS  6  SE 

ST  PETCRSeuilG 


2*06 
2i93 


3.27 
1*92 


2*48 
3.3A 
2t42 


2*2e 
3*21  I 
2.01 


U83 
Z*9» 


RECORD  MISSING 


1«U 
2.01 
2«2T 
2*21 
2*2) 

»«01 
2*90 


1.20 
1*47 


1.03 
1.12 


.72 

1.57 

l.ll 

1*38 

.90 
■  30 


1.10  1.07 
T  1.17 
1.25 


.44 
■  8« 

1.70 
•  48 

1.20 
.64 

1.17 


13     14  15 


•  02 


1.07 

1.16  122 
1.13 
1.13 
.OS  2.46 

.26  2.02 
1.63 
2.57 
1.24 


19     20     21     22    23     24     25     26     27     28     29     30  31 


•  06 
•M 
1.61 


1*07 

•  08 

•  41 


•  04 
2.13 
1.58 


.16  1.70 
•03  1.30 
2.01  .08 


1*87 
1.13 
1.80 
•  02 


•03  .03 
•02  .02 
•  02 


•52  .96 
•  39 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


Station 

■3 

Day  of  month 

1   1  2  {  3 

4      5   1  6 

7  1 

8 

9 

10  1 

11  1  12 

13  1  14  15 

16  j 

17  1  18 

19     20  1  21 

22  1  23  1  24 

25  1 

26  1 

27 

28 

29 

30 

31 

SANFORD 
SARASOTA 
SECOTAN 

SOUTH  MIAMI    3  H 
STUART 

A«00 

>>2T 
2.79 

.09 
.*« 

.02 

■  OA 
.09 

1.11 

1.19 
1.17 
.»! 

.OA 

1.97 
.01 

.la 

•  AO 

.36 

.69 

.A9 

1.T9 

.02 
.*9 
1.99 

.39 
.01 
.10 

.02 

.•■4 
.12 

.06 

.19 

SUNNILANO 
TALLAHASSEE  WB  AP 
TAHIAMI    TRL   *,0   H  BEND 
TAMPA  WB  AIRPORT  R 
TARPON  SPRINGS 

2.}« 
1>90 
3.21 
2>(!S 

i.a2 

.02 

.16 

.03 

.09 

T 

1.2t 
.30 
.77 

1.33 

.02 

1.07 
T 

1.62 

.22 

T 

•  22 

T 

.11 

•  •9 

T 

.39 

.02 
.01 

.06 

T 

.07 

•  21 

U20 
.OA 

■  31 

■  07 

.01 

.86 
.04 

.01 

TAVERNIER 
TITUSVILLE  2  w 
VENICE 

VERO  BEACH  CAA  AP 
WAUCHULA  2  NW 

UM 
3<04 

3«6S 
4*25 

.20 
.02 
.01 

T 

.10 
.02 

T 

l.«2 
1.17 
1.00 
.97 
1.02 

.02 

•  1* 

•  02 

.12 

T 

.lA 

1.23 
1.23 

.29 

1.47 
.19 

2.91 

■  05 

■  02 
.06 

.38 
.26 

WEST  PALM  BEACH 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP  R 

WEWAHITCHKA 

WINTER  HAVEN 

WOODRUFF  0AM 

1.10 
1.2« 
1.51 
2.52 
1.13 

.11 
.03 

T 

.09 

T 

.90 
.A7 
.46 

.12 

.03 

1.50  T 
.16 

T 

.56 

T  .90 

•  le 

T 

.67 
.37 

T 

•  91 

•  02 

•  97 

•  01 

■  02 

T 

T 

T 

■  OA 

■  10 

•  07 

•  02 

T 

.01 

REFERENCE  NOTES 

The  four  digit  Identification  numbers  In  the  Index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.     There  will  be  no  duplication  of  numbers  within  a  stale. 
Figures  and  letters  follovlng  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  tines  given  Id  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  nt  this  bulletin. 
Beating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  Issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  temperature  In  ^F. ,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  moveaent  In  miles.  Degree  days  are  basod  on 
average  of  65°  F. 

Evaporation  Is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 
Amounts  in  Table  3  are  from  con-recording  gages,   unless  otherwise  Indicated. 

Data  In  Tables  3.   5  and  6  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 
Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Long-term  means  for  full-time  Weather  Bureau  stations  (those  shown  In  the  Station  Index  as  United  States  Weather  Bureau  stations)  are  based  on  the  period  1921-1950.  adjusted  to  represent 
observations  taken  at  the  present  location. 

-  No  record  in  Tables  3,   6  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5   Is  Indicated  by  no  entry. 

*■  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*  Amount   Included  in  follovlng  measurement,    time  distribution  unknown. 

ffi  Data  in  the  column  formerly  headed  No.   of  Days   .01  or  more  have  been  changed  to  No.  of  Days   .10  or  more  effective  January  1.  1954. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  loea 
the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AH  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

C  In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data. 

0  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

U  One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent   the  value  for  a  full  mo 

B  Amounts  from  recording  gage   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly  Precipitation  Data). 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:30  a.m.,  E.S.T.   of  the  following  day. 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Florida  may  be  obtained  by  writing  to  any  Weather  Bureau  Office  or  to  the  State  CI Imalologlat  at  Weather  Bureau  Office,  Box  4156,  Jackaonvtl 
Florida. 
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DAILY  TEMPERATURES 


TabU  S 


Day  Of  Month 

o 
g 

Station 

1 

2 

3 

4 

6 

7 

B 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

22 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

3o|  3l| 

Ave 

APALACHICOLA   WS  CITY 

MAX 
MIN 

73 

52 

74 

64 

76 
66 

76 

67 

74 

67 

76 

69 

79 

61 

72 
61 

68 

56 

66 

66 

60 

61 

75 

50 

76 
56 

73 
59 

75 
66 

78 
59 

73 
66 

64 

54 

52 

50 

66 

57 

66 
60 

60 

63 

61 

65 

77 
67 

68  1 

73.4 
59  #1 

ARCAOIA 

MIN 

42 

88 
61 

63 

91 
56 

89 
56 

90 
60 

88 
69 

81 
53 

76 

57 

75 
50 

69 

50 

48 

48 

65 
52 

87 
54 

86 
48 

89 
48 

81 
42 

83 
43 

88 
64 

64 
49 

86 
60 

89 
60 

65 
64 

90 
60 

90 

69 

69 
59 

89 
62 

\ 

89 
64 

85  >6 
54iO 

AVON  PARK 

MIN 

87 
55 

65 

68 

63 

66 

65 

59 

69 

59 

54 

59 

78 
50 

61 

53 

86 
58 

66 
66 

86 

64 

67 
64 

85 
63 

61 

61 

84 

64 

82 
53 

68 
57 

69 

61 

85 
67 

69 

63 

89 
62 

89 
62 

91 
66 

92 
66 

85.6 
56  .4 

BARTOW 

MIN 

51 

56 

55 

66 

56 

62 

66 

55 

57 

49 

59 

48 

50 

62 

85 
56 

84 

55 

85 

63 

66 

51 

85 
60 

64 

47 

64 

45 

63 
46 

80 
56 

85 
56 

84 

62 

87 
60 

91 

62 

91 
66 

91 
65 

91 
64 

84.7 
56  .5 

BELLE  OLAOE  bXP  STA 

MIN 

50 

52 

52 

55 

64 

68 

66 

56 

65 

64 

60 

56 

46 

49 

62 
50 

64 

65 

84 

66 

82 

52 

87 
47 

81 
62 

80 
49 

79 

50 

81 

67 

83 

57 

86 
61 

82 
62 

86 

62 

62 
62 

54 

81 
62 

81.8 
65  .3 

BLOUNTSTOWN   2  SE 

MIN 

itl 

44 

58 

65 

65 

66 

62 

41 

44 

49 

45 

45 

46 

48 

83 
51 

80 
64 

76 
48 

79 
46 

75 
45 

72 
42 

75 
39 

74 
41 

77 
49 

62 

59 

60 

74 

56 

66 

61 

66 

76  .8 
51.7 

sraoenton  exp  station 

MIN 

51 

63 

66 

67 

61 

61 

71 

61 

69 

50 

60 

70 
65 

71 

52 

63 

79 
56 

60 
68 

60 
65 

80 
50 

77 
53 

76 
51 

78 
46 

61 
64 

78 

66 

80 

58 

84 

65 

81 
61 

83 
62 

66 
66 

64 

87 
65 

80 .0 
57  .6 

Q  D^V^y  QUtllr^      THIM  Mill 

MIN 

50 

56 

58 

57 

64 

62 

72 

66 

60 

51 

66 

49 

66 

67 

64 
69 

81 
56 

65 
66 

81 
56 

80 
66 

81 
50 

61 
50 

82 
66 

64 

57 

83 
57 

75 
62 

82 
66 

38 
64 

88 
68 

87 
66 

69 
67 

62.0 
69.3 

6USHNELL  2  E 

MIN 

41 

49 

57 

64 

58 

69 

72 

54 

63 

47 

52 

40 

46 

87 
50 

66 
59 

81 
67 

85 
45 

82 
52 

60 
50 

78 
44 

81 
47 

83 
51 

64 
49 

66 
54 

76 

62 

81 
66 

90 
63 

87 
66 

66 

66 

62.9 
55  .1 

CAMP  BLANDIN(3 

MIN 

43 

63 

69 

60 

66 

63 

71 

50 

49 

46 

50 

47 

54 

65 

62 
64 

84 

69 

81 
47 

79 
49 

76 

53 

76 

62 

77 
60 

79 
47 

83 
44 

62 

57 

65 

59 

76 
62 

87 
62 

86 
66 

64 

66 

80.7 
55  .9 

CANAL   POINT  USOA 

MAX 
MIN 

S4 

62 

64 
52 

65 

62 

86 

56 

68 
56 

90 
56 

69 
66 

83 
63 

76 

57 

72 
56 

75 
62 

76 
51 

80 
55 

60 

84 
50 

65 
63 

86 
60 

82 
68 

76 
66 

82 
56 

61 
63 

60 
50 

86 

57 

87 
68 

82 
62 

86 
64 

85 
66 

66 
64 

85 
64 

87 
66 

83.1 
57  .9 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

MIN 

82 
56 

67 

81 

72 

62 

71 

71 

87 

71 

67 

69 

60 

67 

56 

57 

56 

60 

61 
57 

84 

71 

88 
66 

83 
56 

86 

52 

80 
60 

63 
60 

60 
66 

86 

63 

84 

65 

85 
64 

87 
66 

86 
66 

67 

69 

78 

63.3 
63.2 

CAPT I VA 

MAX 
MIN 

65 
60 

82 
62 

80 

67 

82 
67 

62 
68 

71 

72 

66 

79 
63 

74 
63 

62 

59 

61 

60 

78 
63 

31 
71 

64 
63 

78 
67 

80 
69 

78 
61 

63 
62 

79 
69 

82 

69 

84 

65 

83 
66 

86 
67 

89 
70 

86 
70 

66 
71 

81  .5 
64  .3 

CEOAR  KEY 

MIN 

80 

67 

80 
66 

80 
65 

66 

78 
67 

76 

69 

70 

75 
55 

■jl 
67 

70 
57 

56 

60 

60 

60 

76 
60 

80 
68 

76 

66 

77 
59 

77 
66 

80 
63 

75 

60 

75 
58 

60 
62 

75 
60 

73 

69 

60 
65 

82 
66 

85 
70 

65 
70 

83 
72 

77.3 
61.2 

CNIPLEY   3  E 

MIN 

45 

54 

62 
61 

85 
67 

63 
68 

69 

61 

41 

48 

50 

45 

46 

48 

51 

80 
61 

76 

57 

75 
46 

75 
44 

74 
44 

75 
43 

73 
39 

77 
48 

79 

60 

76 
57 

68 

69 

73 
60 

67 

57 

67 
59 

87 
63 

87 
61 

78.2 
53  .4 

CLEARWATER  BEACH 

MIN 

64 

57 

63 
60 

61 
64 

65 

57 

67 

68 

60 

63 

60 

60 

59 

64 

66 

79 
63 

76 
69 

77 
62 

74 

67 

72 
66 

73 
62 

77 
60 

77 
61 

73 
64 

81 
63 

80 
67 

78 
66 

81 
67 

88 
70 

70 

82 
71 

77.5 
64  .2 

CLERMONT  6  S 

MIN 

65 
49 

57 

5? 

57 

61 

65 

71 

55 

67 

53 

59 

60 

52 

55 

86 
57 

80 
66 

84 

53 

82 
54 

80 
65 

82 
46 

82 
61 

81 

51 

85 
36 

85 
68 

80 
63 

81 
64 

64 

67 

68 

68 

83.0 
96  .0 

CLEWISTON  U  S  ENG 

MAX 
MIN 

60 
60 

33 
61 

84 
61 

86 
59 

69 

59 

90 

62 

91 
66 

58 

77 
59 

75 
58 

72 
02 

76 

65 

74 
50 

54 

60 
52 

66 

63 

85 

61 

82 

57 

89 
50 

60 

53 

60 

59 

79 

57 

82 
59 

83 
63 

87 
66 

81 

65 

B8 
65 

86 
69 

86 
69 

87 
70 

82.6 

COCONUT  GROVE  7  S 

MAX 
MIN 

85 
68 

60 
70 

60 
70 

82 

71 

64 

71 

64 

72 

87 
68 

96 
66 

82 
60 

73 
58 

76 
66 

79 

57 

48 

53 

78 
54 

62 
70 

88 
65 

82 
54 

81 
63 

80 
52 

86 

59 

80 
68 

80 
60 

85 

72 

S3 

73 

83 
72 

S3 
70 

84 

73 

75 

75 

82.3 

CROSS   CITY   CAA  AP 

MAX 
MIN 

86 

39 

87 
66 

63 
55 

82 
57 

82 

59 

63 
64 

63 
53 

75 
47 

75 
44 

65 
43 

62 
51 

74 
47 

79 
47 

63 
48 

80 
54 

81 
49 

76 
41 

77 
49 

77 
46 

78 
42 

80 
43 

79 
46 

82 
46 

74 
47 

68 

59 

SO 
61 

86 
69 

84 
61 

63 
65 

87 
63 

79.3 
91 .4 

DAYTONA  BEACH 

MAX 
MIN 

76 
49 

77 
57 

77 
61 

78 
61 

90 
65 

80 
65 

90 

72 

85 
57 

77 
66 

70 
53 

72 

59 

50 

73 
51 

52 

80 
99 

68 
68 

83 

55 

79 
56 

81 
52 

74 

62 

73 
60 

72 
56 

81 
57 

77 
58 

81 
53 

72 
64 

77 
63 

61 
67 

81 
72 

81 
71 

78.3 
56  a  7 

DAYTONA   BEACH   WB  AP 

MAX 
MIN 

77 
42 

76 
51 

84 

53 

90 
56 

80 
63 

90 
60 

67 

65 

70 
46 

72 
46 

56 

49 

47 

60 

87 
57 

84 
60 

79 
49 

82 

52 

72 
50 

75 
49 

74 

46 

81 

51 

78 
64 

81 

54 

71 

62 

64 

60 

66 

66 

65 

79.4 
94.8 

OE  FUNIAK  SPRINGS 

MAX 
MIN 

82 
47 

83 
54 

81 
64 

66 
66 

82 
67 

85 
70 

77 
60 

74 

43 

80 
51 

73 
50 

59 
44 

46 

51 

52 

80 
58 

76 

69 

81 
46 

77 
45 

74 
46 

78 
46 

76 
46 

78 
61 

83 
53 

74 
59 

78 
68 

75 
60 

88 
58 

90 
62 

90 

58 

89 
64 

79.8 
54.5 

DE  LAND 

MAX 
MIN 

73 
47 

82 
53 

83 
53 

88 

59 

63 

87 
64 

89 

73 

67 

76 

66 

70 
49 

60 

49 

47 

53 

35 

58 

62 
61 

84 

57 

82 

52 

78 
60 

78 
48 

63 
45 

61 

62 

64 

57 

S6 

68 

85 
61 

72 
6* 

32 
62 

67 

67 

65 

81.3 
56  .9 

DRY  TURTUGAS 

MIN 

79 
66 

78 
71 

80 
71 

83 
71 

73 

73 

73 

71 

64 

63 

69 

66 

65 

67 

80 
69 

82 
73 

77 
71 

78 
69 

76 

67 

72 
69 

66 

79 
70 

79 
70 

71 

71 

72 

72 

73 

73 

73 

79.7 
69.8 

EUSTIS  2  S 

MAX 
MIN 

86 

51 

89 

56 

86 
57 

87 
62 

90 
66 

66 

64 

78 
67 

72 
49 

7^ 
50 

62 

50 

54 

55 

63 
59 

65 
54 

83 
66 

80 
56 

78 
61 

62 

53 

55 

88 
59 

74 

51 

83 
64 

90 
63 

89 
66 

91 
66 

68 

93 
70 

83.7 
56.1 

EVERGLADES 

MAX 
MIN 

87 

56 

87 
56 

86 
60 

61 

85 
62 

65 
62 

87 

72 

69 

58 

57 

67 

56 

62 

55 

83 
56 

84 
55 

86 
66 

89 

66 

66 
66 

81 
54 

86 
56 

85 
54 

66 
57 

85 
65 

65 
66 

87 
65 

65 

65 

68 
66 

62 

34.3 
60.0 

FEDERAL  POINT 

MAX 
MIN 

81 
42 

83 
50 

86 

66 

88 
58 

65 
63 

88 
63 

83 
71 

54 

72 

56 

46 

65 

48 

49 

53 

84 
56 

83 
68 

62 
49 

80 
55 

75 
53 

77 
47 

76 

47 

60 

63 
62 

53 

67 
60 

64 

82 

65 

85 
65 

84 
64 

67 
64 

80.2 
95  .9 

FELLSMERE 

MIN 

61 
51 

54 

55 

60 

69 

60 

62 

90 
66 

82 

67 

74 

52 

77 
69 

79 
46 

83 
48 

65 
50 

64 
60 

91 
55 

S3 
52 

49 

69 
50 

60 
49 

60 
49 

62 
46 

56 

89 

55 

81 

70 

86 

62 

66 
64 

65 
64 

87 
67 

86 
64 

84. 6 
99.8 

FERNANDINA  BLACH 

MAX 
MIN 

75 
42 

76 

58 

76 

66 

87 
59 

63 

62 

70 

49 

52 

54 

62 

47 

47 

82 
51 

86 
59 

82 
63 

77 

63 

78 
53 

75 
61 

77 
47 

50 

63 

52 

77 
66 

61 

63 

66 

68 

69 

81 
68 

77.8 
96.9 

FORT  DRUM 

MIN 

68 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 
MIN 

82 
67 

60 

70 

81 
69 

82 

70 

70 

70 

67 

60 

61 

59 

64 

76 
54 

61 
47 

81 
47 

79 
49 

88 
69 

63 
63 

54 

50 

55 

60 

66 

60 

70 

71 

64 

67 

73 

72 

74 

82.3 
63.1 

FT   LAUDERDALE   BAHIA  MAR 

MAX 
MIN 

79 
70 

79 

70 

62 
70 

71 

81 
72 

73 

68 

63 

63 

61 

64 

75 
57 

76 
63 

78 
97 

79 
62 

64 
71 

62 
64 

69 

66 

59 

66 

70 

66 

73 

74 

71 

72 

74 

75 

75 

80.6 
66.6 

FT  LAUDERDALt   EXP  STA 

MAX 
MIN 

61 

57 

79 
66 

76 
65 

79 

65 

63 
63 

62 
66 

66 

58 

57 

66 

63 

62 

45 

81 
49 

79 

52 

81 
66 

66 

60 

51 

47 

62 

56 

56 

57 

60 

67 

66 

63 

70 

73 

72 

60.4 
59.8 

FORT  MYERS  HU  AP 

MAX 
MIN 

87 
52 

87 
52 

86 
66 

65 
56 

60 

60 

67 

57 

58 

57 

63 

55 

79 
47 

62 
50 

64 
55 

85 
65 

66 
54 

49 

50 

52 

54 

81 
54 

87 
54 

66 
64 

65 

87 
62 

61 

69 

6£ 

90 
6» 

84.3 
57.5 

FORT  PIERCE 

MAX 
MIN 

79 

63 

76 
64 

80 
60 

81 
60 

81 
61 

90 
60 

88 
66 

73 
59 

60 

74^ 
66 

68 

70 
62 

50 

53 

86 
56 

86 
66 

77 
56 

64 

51 

53 

56 

52 

98 

61 

11 

63 

70 

72 

70 

73 

79.5 
99.9 

FOUNTAIN   3  S 

MAX 

MIN 

82 

43 

82 
44 

82 

53 

89 
64 

83 
66 

80 
68 

80 
67 

79 
45 

77 
39 

79 
50 

70 
40 

76 
44 

60 
49 

83 
46 

63 

75 
60 

76 
47 

76 
47 

73 
47 

77 
47 

74 
44 

79 
49 

62 
46 

60 
46 

66 
54 

73 
60 

66 

66 

90 
60 

39 

59 

88 
61 

79.3 
52.2 

GAINESVILLE  UNI   OF  FLA 

MIN 

48 

66 

56 

89 

60 

86 

63 

88 

63 

87 

69 

83 

60 

76 
54 

79 

53 

68 

52 

62 

47 

72 
51 

81 
55 

89 

58 

84 
68 

83 
46 

82 
54 

60 
51 

77 
48 

78 
49 

SO 

52 

SI 

93 

84 

56 

79 
68 

66 

61 

82 
62 

67 
66 

86 
67 

68 
66 

80.6 
96.2 

GAINESVILLE   i  WSH 

MAX 
MIN 

8) 
39 

85 
>2 

88 
66 

88 

67 

87 
60 

87 
59 

65 
70 

81 
46 

74 
49 

73 
90 

63 
52 

72 
46 

81 
46 

84 
49 

S3 
54 

84 
69 

62 
44 

81 
50 

7» 

46 

78 
43 

78 
46 

81 
49 

S3 
48 

82 

60 

66 

69 

60 
62 

67 
60 

8« 
66 

86 
67 

86 
68 

81.1 
53t7 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
APRIL  HS6 


GLEN  ST  MARY  NURSERIES 


HIGH  SPRINGS 


HOMESTEAD  EXP  STA 

HYPOLUXO 

INVERNESS 

JACKSONVILLE  WB  AP 
JACKSONVILLE  BEACH 
JACKSONVILLE  KB  CITY 
JASPER  9  ESE 
KEY  WEST  KB  CITY 
KISS IMMEE 
LA  BELLE 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 
LAKE  CITY  2  E 
LAKE  HIAWASSE 
LAKELAND  WB  CITY 
LAKE  PLACID  2  SW 
LIVE  OAK  2  ESE 
LOXAHATCHEE 
MADISON 

MARATHON   VACA  KEY 
MARIANNA  CAA  AP 
MARIANNA    IND  SCHOOL 
MAYO   5  NW 


MERRITT  ISLAND 
MIAMI    BAY  FRONT 
MIAMI  BEACH 
MIAMI    WB  AIRPORT 
MIAMI   WB  CITY 
MILTON  EXP  STATION 
MONTICELLO   2  S 
MOORE  HAVEN  LOCK  I 
MOUNTAIN  LAKE 
MT  PLEASANT 
MYAKKA   RIVER   ST  PARK 


MAX 
MIN 


MAX 
MiN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


Day  0<  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

84 

87 

86 

87 

86 

85 

65 

75 

72 

64 

72 

64 

81 

80 

77 

77 

79 

60 

84 

82 

66 

78 

86 

1 

94 

88 

88 

81  •& 

48 

54 

56 

59 

61 

63 

43 

45 

44 

49 

43 

46 

11 

11 

66 

41 

46 

43 

42 

35 

46 

46 

50 

69 

61 

61 

63 

67 

69 

52 

7B 

79 

81 

81 

85 

92 

82 

71 

75 

77 

74 

80 

78 

60 

66 

81 

84 

64 

83 

79 

78 

84 

62 

82 

83 

83 

63 

84 

64 

81  •  I 

68 

69 

68 

71 

66 

64 

61 

58 

64 

57 

49 

61 

55 

99 

63 

55 

53 

50 

59 

64 

60 

67 

71 

67 

67 

71 

74 

73 

74 

1  63*2 

87 

88 

89 

86 

86 

67 

84 

76 

71 

65 

78 

82 

86 

83 

85 

80 

82 

61 

79 

80 

61 

89 

79 

70 

79 

88 

86 

91 

84 

82  aO 

55 

58 

59 

63 

64 

69 

46 

49 

90 

49 

46 

49 

90 

60 

69 

45 

61 

45 

42 

41 

51 

49 

51 

58 

61 

63 

69 

66 

71 

82 

87 

86 

85 

86 

85 

73 

72 

67 

64 

73 

79 

65 

83 

81 

77 

75 

72 

76 

72 

60 

61 

76 

64 

76 

79 

85 

86 

67 

1    78  ad 

47 

51 

55 

59 

57 

67 

36 

43 

42 

46 

44 

44 

47 

57 

66 

39 

43 

41 

42 

41 

46 

90 

63 

58 

60 

60 

61 

63 

63 

!  50.7 

80 

82 

84 

84 

89 

93 

86 

78 

77 

80 

78 

82 

84 

83 

87 

66 

85 

8« 

89 

86 

81 

86 

89 

86 

88 

89 

85 

85 

66 

84  aO 

66 

63 

60 

59 

65 

63 

64 

69 

56 

65 

55 

47 

49 

49 

67 

64 

50 

47 

50 

66 

62 

56 

61 

63 

63 

62 

64 

70 

66 

58  a  7 

79 

82 

63 

84 

85 

93 

78 

76 

74 

82 

76 

80 

79 

82 

89 

82 

81 

80 

81 

81 

60 

88 

89 

63 

64 

82 

83 

63 

83 

1    81  (9 

70 

70 

71 

71 

73 

65 

59 

60 

58 

61 

56 

49 

62 

52 

69 

61 

66 

50 

55 

57 

69 

60 

72 

73 

67 

67 

73 

73 

74 

63  a  7 

87 

89 

82 

88 

91 

87 

79 

72 

70 

69 

74 

80 

69 

86 

61 

63 

60 

80 

76 

80 

81 

84 

89 

71 

82 

86 

88 

68 

89 

1   82  •  1 

45 

45 

46 

59 

61 

68 

52 

51 

49 

57 

49 

61 

55 

53 

62 

51 

56 

53 

49 

51 

50 

49 

55 

61 

69 

62 

64 

67 

68 

65i0 

82 

88 

87 

86 

88 

86 

74 

72 

69 

62 

74 

60 

86 

86 

84 

78 

76 

74 

76 

72 

80 

62 

80 

66 

77 

82 

85 

86 

88 

79  •  6 

62 

62 

64 

64 

66 

61 

51 

51 

51 

52 

47 

50 

63 

61 

60 

49 

52 

50 

46 

47 

61 

55 

57 

62 

63 

64 

66 

69 

69 

96.7 

7* 

75 

87 

75 

89 

86 

75 

67 

70 

68 

72 

80 

77 

85 

86 

74 

79 

70 

73 

70 

76 

77 

74 

67 

73 

76 

78 

60 

79 

76  •3 

56 

58 

58 

62 

63 

71 

51 

52 

50 

47 

46 

60 

53 

66 

59 

49 

52 

48 

46 

64 

53 

56 

1  60 

64 

65 

68 

69 

66 

96.9 

80 

65 

86 

83 

86 

84 

74 

71 

69 

61 

73 

80 

84 

64 

64 

80 

75 

71 

76 

70 

78 

82 

78 

66 

76 

82 

86 

64 

86 

78  .  4 

61 

62 

66 

64 

65 

60 

54 

53 

69 

52 

48 

53 

55 

60 

61 

53 

56 

52 

51 

49 

56 

56 

63 

61 

64 

64 

69 

69 

69 

58.5 

85 

83 

88 

86 

86 

65 

75 

7S 

70 

60 

74 

60 

85 

60 

80 

60 

75 

74 

75 

76 

79 

62 

79 

66 

80 

89 

85 

90 

65 

79.6 

47 

50 

54 

62 

52 

50 

36 

42 

44 

45 

40 

44 

40 

55 

45 

37 

40 

40 

35 

34 

44 

45 

50 

67 

60 

60 

60 

62 

62 

47  .6 

83 

84 

84 

84 

84 

87 

82 

75 

82 

62 

76 

77 

60 

83 

65 

63 

85 

80 

77 

62 

84 

86 

86 

89 

87 

88 

88 

88 

89 

83  .3 

71 

71 

72 

73 

73 

71 

73 

65 

67 

70 

66 

64 

65 

71 

74 

72 

66 

64 

69 

67 

69 

69 

73 

74 

72 

73 

79 

76 

76 

70.1 

87 

88 

90 

8« 

68 

80 

76 

70 

70 

72 

76 

79 

89 

89 

63 

83 

63 

80 

78 

79 

80 

86 

86 

81 

89 

86 

88 

67 

90 

52 

59 

63 

63 

63 

67 

64 

68 

49 

60 

49 

64 

96 

98 

66 

50 

52 

53 

47 

46 

46 

56 

56 

65 

61 

63 

65 

66 

66 

56.9 

87 

89 

89 

87 

86 

88 

77 

77 

70 

64 

74 

81 

67 

63 

63 

82 

SO 

77 

77 

78 

82 

84 

79 

66 

76 

86 

67 

90 

89 

53 

52 

61 

61 

bi 

67 

44 

50 

51 

48 

46 

47 

46 

60 

66 

45 

48 

49 

45 

43 

49 

47 

51 

58 

61 

64 

65 

66 

67 

53.9 

83 

85 

87 

89 

87 

90 

88 

7S 

72 

72 

68 

72 

81 

64 

86 

83 

83 

82 

78 

79 

80 

80 

82 

62 

78 

81 

87 

86 

87 

51 

54 

57 

61 

62 

72 

58 

67 

49 

59 

51 

54 

55 

56 

66 

50 

54 

56 

46 

46 

49 

56 

55 

63 

62 

62 

63 

64 

66 

56.6 

84 

88 

88 

87 

87 

81 

76 

69 

73 

66 

72 

78 

85 

82 

60 

82 

61 

79 

78 

80 

78 

83 

84 

81 

89 

87 

87 

89 

68 

56 

60 

63 

66 

66 

64 

56 

60 

54 

56 

50 

53 

57 

59 

60 

56 

57 

57 

53 

54 

67 

60 

63 

65 

63 

64 

66 

67 

6b 

59.9 

90 

92 

92 

91 

87 

62 

79 

74 

74 

76 

84 

86 

88 

85 

86 

90 

89 

83 

84 

82 

86 

90 

86 

90 

89 

92 

92 

93 

54 

62 

62 

64 

68 

57 

60 

61 

60 

52 

48 

50 

93 

64 

55 

47 

56 

64 

60 

48 

53 

59 

67 

63 

60 

66 

65 

65 

97.4 

86 

86 

66 

65 

64 

65 

76 

75 

73 

67 

74 

60 

69 

81 

80 

78 

77 

74 

76 

77 

79 

82 

79 

67 

79 

84 

89 

89 

69 

51 

53 

57 

65 

65 

67 

42 

50 

63 

48 

45 

49 

48 

60 

49 

49 

47 

47 

40 

44 

49 

48 

93 

57 

60 

64 

64 

65 

66 

63.4 

83 

84 

88 

67 

92 

92 

81 

80 

73 

76 

75 

61 

86 

89 

88 

64 

68 

87 

85 

83 

82 

as 

90 

69 

88 

86 

86 

85 

87 

65 

54 

56 

56 

60 

62 

60 

58 

56 

60 

66 

47 

90 

90 

66 

60 

51 

47 

91 

64 

50 

56 

57 

63 

61 

63 

64 

65 

65 

96.6 

66 

65 

86 

83 

62 

64 

75 

76 

61 

67 

74 

80 

89 

60 

78 

76 

76 

72 

76 

75 

60 

82 

70 

64 

78 

S3 

89 

67 

68 

60 

58 

60 

65 

64 

64 

44 

49 

62 

46 

44 

49 

51 

60 

57 

47 

47 

46 

45 

45 

60 

51 

56 

58 

58 

60 

64 

66 

67 

>4.1 

80 

83 

84 

82 

82 

66 

84 

77 

78 

79 

73 

76 

78 

80 

S3 

65 

84 

82 

78 

81 

82 

85 

86 

64 

86 

86 

89 

86 

86 

69 

70 

71 

71 

71 

72 

72 

64 

60 

66 

66 

60 

63 

66 

71 

71 

64 

63 

66 

65 

66 

68 

71 

72 

71 

71 

73 

73 

65 

67.9 

81 

82 

66 

80 

81 

73 

70 

75 

64 

56 

74 

78 

84 

62 

73 

74 

74 

71 

76 

73 

74 

80 

68 

67 

74 

86 

68 

86 

85 

55 

61 

65 

6S 

67 

51 

41 

60 

51 

46 

46 

60 

60 

64 

55 

45 

47 

46 

45 

39 

49 

51 

60 

60 

61 

56 

61 

64 

64 

53.9 

82 

82 

86 

83 

62 

79 

71 

76 

75 

56 

73 

77 

64 

81 

76 

79 

73 

72 

75 

72 

75 

60 

78 

66 

73 

86 

88 

87 

86 

54 

60 

65 

68 

68 

60 

41 

48 

60 

45 

47 

49 

61 

60 

56 

46 

46 

47 

47 

43 

54 

51 

58 

59 

61 

57 

60 

63 

62 

93.6 

87 

84 

65 

83 

83 

63 

75 

76 

70 

62 

76 

61 

84 

60 

62 

79 

79 

76 

77 

78 

60 

82 

76 

66 

77 

84 

66 

86 

67 

55 

56 

57 

67 

67 

66 

43 

60 

46 

47 

44 

61 

60 

60 

66 

45 

49 

47 

46 

43 

47 

91 

63 

58 

61 

61 

62 

66 

65 

94.0 

74 

76 

85 

81 

92 

90 

76 

72 

71 

72 

71 

80 

79 

65 

86 

60 

84 

80 

74 

75 

77 

78 

79 

75 

84 

80 

80 

79 

80 

67 

53 

63 

64 

65 

69 

59 

58 

60 

56 

51 

61 

52 

57 

65 

56 

54 

55 

54 

52 

54 

59 

60 

68 

63 

66 

71 

73 

72 

60.7 

81 

89 

93 

92 

77 

70 

73 

73 

71 

62 

82 

86 

86 

77 

64 

80 

76 

76 

80 

83 

83 

76 

82 

83 

83 

64 

64 

59 

58 

59 

65 

69 

60 

68 

62 

61 

51 

52 

54 

59 

67 

58 

56 

57 

55 

54 

52 

66 

59 

65 

63 

64 

70 

70 

71 

99.9 

76 

78 

79 

80 

83 

69 

78 

72 

78 

79 

74 

76 

76 

79 

80 

79 

62 

79 

69 

69 

70 

71 

73 

71 

64 

59 

66 

69 

63 

67 

65 

61 

68 

56 

66 

75 

76 

79 

79 

60 

88 

87 

75 

75 

79 

78 

77 

76 

78 

64 

83 

80 

77 

81 

76 

76 

86 

80 

80 

81 

60 

80 

60 

80  , 

79  4 

70 

71 

72 

72 

73 

74 

67 

63 

62 

67 

60 

57 

60 

66 

72 

66 

67 

61 

61 

69 

70 

69 

74 

74 

75 

75 

75 

76 

76 

68.8 

60 

60 

81 

82 

85 

93 

84 

72 

75 

78 

75 

61 

79 

60 

67 

82 

84 

64 

65 

81 

79 

84 

83 

82 

83 

84 

64 

83 

85 

71 

70 

71 

71 

74 

69 

66 

60 

62 

63 

67 

63 

66 

60 

71 

65 

59 

57 

54 

62 

70 

65 

73 

73 

70 

69 

74 

76 

76 

6«.0 

75 

75 

76 

77 

79 

88 

77 

71 

74 

76 

73 

76 

75 

77 

66 

76 

81 

76 

81 

76 

79 

63 

76 

78 

78 

80 

81 

60 

62 

77  9 

69 

69 

71 

72 

73 

71 

65 

61 

66 

64 

68 

64 

57 

66 

71 

64 

62 

57 

55 

65 

69 

67 

73 

74 

74 

74 

74 

74 

75 

67.1 

61 

86 

62 

76 

60 

79 

76 

73 

77 

74 

72 

74 

74 

70 

80 

73 

66 

76 

83 

64 

85 

85 

76  .4 

61 

67 

66 

69 

68 

60 

40 

48 

50 

46 

44 

46 

93 

65 

51 

47 

43 

46 

44 

44; 

50 

49 

61 

56 

61 

54 

65 

65 

65 

54.4 

81 

80 

65 

62 

78 

63 

76 

77 

73 

69 

77 

81 

84 

77 

89 

60 

77 

76 

79 

76 

62 

84 

70 

65 

77 

84  1 

65 

68 

68 

56 

55 

60 

61 

64 

63 

41 

49 

48 

45 

43 

49 

48 

60 

65 

44 

45 

46 

43 

44 

48 

49 

55 

58 

60 

61 

56 

64 

64 

93.0 

90 

89 

83 

77 

72 

75 

75 

82 

63 

64 

84 

84 

68 

66 

81 

60 

80 

65 

86 

82 

88 

85 

86 

86 

83.3 

59 

59 

58 

58 

61 

67 

56 

58 

57 

60 

52 

47 

51 

53 

60 

55 

56 

47 

46 

49 

53 

56 

63 

67 

64 

65 

67 

57 

69 

97.8 

70 

75 

60 

85 

87 

85 

69 

65 

82 

80 

60 

81 

85 

86 

83 

89 

63  1 

87 

88 

69 

83  .6 

57 

60 

60 

61 

65 

70 

56 

58 

50 

60 

51 

49 

51 

99 

66 

49 

49 

50 

45 

46 

47 

54 

68 

65 

62 

65 

68 

67 

65 

97.1 

76 

80 

66 

81 

62 

80 

71 

76 

75 

66 

76 

79 

64 

63 

73 

78 

75 

72 

76 

72 

77 

80 

78 

65 

73 

84 

87 

83 

84 

77  6 

55 

60 

65 

65 

65 

61 

41 

50 

50 

43 

46 

50 

51 

62 

61 

45 

44 

47 

44 

47 

48 

61 

57 

59 

60 

60 

60 

64 

65 

94.0 

86 

87 

86 

89 

66 

81 

62 

74 

75 

74 

79 

62 

81 

82 

86 

85 

84 

86 

76 

66 

67 

83 

89 

69 

63.9 

52 

53 

54 

60 

64 

60 

56 

50 

62 

47 

46 

51 

68 

45 

45 

45 

42 

52 

52 

60 

64 

59 

60 

69 

66 

93.9 

86 

82 

62 

82 

82 

83 

82 

78 

73 

75 

73 

76 

76 

60 

81 

65 

61 

80 

79 

64 

80 

80 

68 

82 

82 

64 

65 

87 

87 

81.2 

58 

60 

60 

63 

65 

70 

61 

59 

69 

67 

59 

52 

96 

68 

71 

60 

55 

55 

59 

57 

58 

60 

66 

67 

65 

63 

1 

70 

66 

68 

1 
1 

61.4 

S*«  Rafame*  No) 


I  FoDewlng  ! 
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DAILY  TEMPERATURES 


laDI*  3  -  i^niinuBQ   

Day 

Of  Month 

v 

D 

Slotfon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16  1 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23| 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  31 

> 

MEM  SMYRNA  BliACH  «  N 

MAX 
MIN 

SO 

4S 

80 

66 

86 

56 

91 

56 

85 
62 

92 
62 

91 

71 

87 
62 

78 

55 

74 
47 

70 

59 

70 
49 

86 
47 

82 
54 

88 
55 

88 

65 

80 

51 

80 

52 

75 
49 

75 
47 

80 

51 

79 
56 

85 
56 

74 

61 

81 
66 

83 
61 

84 
66 

85 
68 

85 
64 

84 

62 

81i9 
56.6 

NICtVILLE 

MAX 
MIN 

70 
40 

71 
54 

74 
64 

76 

68 

78 
68 

77 
64 

78 

60 

80 

37 

72 
46 

76 
46 

62 
45 

64 

47 

75 
46 

79 
47 

76 
59 

77 
56 

76 

45 

74 
44 

77 
47 

74 
41 

76 
40 

73 
47 

75 

52 

77 

57 

71 

61 

70 

58 

73 

52 

77 
60 

79 
53 

82 
66 

74.6 
52.3 

OASIS  FISnINd  LODGE 

MAX 
MIN 

SA 

iO 

88 
50 

90 
63 

89 

56 

89 

69 

93 

66 

89 
62 

87 
48 

61 

74 

48 

75 
59 

71 
46 

84 
48 

86 
49 

87 
54 

86 
54 

85 
49 

89 
49 

48 

46 

77 
46 

76 
46 

81 
64 

80 
54 

80 
66 

77 
60 

78 
60 

81 
54 

80 
64 

83 
67 

32.7 
53.3 

OCALA 

MAX 
MIN 

OCALA   2  N£ 

MAX 
MIN 

86 

38 

87 
47 

90 

61 

89 

53 

89 

69 

91 
02 

90 

72 

79 
49 

75 

50 

68 
43 

68 

66 

75 
46 

83 
47 

86 
49 

86 

57 

84 

67 

85 
44 

83 
64 

81 
44 

SO 
41 

82 
42 

82 

48 

86 

48 

83 

50 

69 

59 

82 
63 

88 
60 

89 
66 

90 
64 

90 
67 

63.2 
53.1 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

MAX 
MIN 

ei 

63 

81 
63 

79 
67 

79 

70 

81 
68 

82 

72 

87 
70 

87 

59 

80 
69 

76 
64 

72 
63 

74 

55 

72 
63 

76 
58 

77 
67 

77 
69 

84 

61 

82 
63 

85 

68 

82 
56 

81 

59 

80 
66 

76 
61 

86 
68 

83 

68 

79 
72 

82 

72 

83 
73 

86 
74 

80 
73 

80.3 
64.7 

ORLANDO   WATEK  PLANT 

MAX 
MIN 

83 

53 

85 
66 

89 

68 

90 
61 

90 
64 

91 

64 

90 

62 

89 

59 

74 
69 

73 

65 

71 
59 

74 

61 

81 
54 

85 
56 

88 
50 

86 
65 

84 

66 

84 

67 

80 
57 

79 

53 

80 

53 

81 

65 

83 
59 

86 

59 

82 
63 

89 
64 

86 
67 

85 
67 

88 
68 

83.6 
69.1 

ORLANCO   WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

81 

51 

82 
54 

89 
66 

90 
61 

88 
53 

91 
64 

87 
58 

76 

67 

74 

56 

72 
52 

70 
57 

74 

50 

80 
63 

85 
66 

88 
59 

85 
61 

84 

63 

83 
65 

78 
54 

79 

51 

81 
52 

80 

53 

83 

58 

85 

58 

77 

53 

82 
63 

88 

63 

85 
66 

86 
66 

37 
67 

82.3 
98.0 

PALATKA 

MAX 
MIN 

81 

82 
55 

89 
60 

88 
62 

87 
66 

92 
66 

86 

72 

81 

52 

74 
64 

70 
50 

68 
55 

75 
48 

82 
52 

89 
56 

87 
60 

86 
69 

85 
61 

83 
65 

79 

51 

80 
49 

76 

47 

83 
52 

87 
56 

80 
57 

58 
61 

70 
59 

86 
64 

86 
68 

87 
66 

87 
72 

81.7 
57.6 

PANAMA  CITY  2 

MAX 
MIN 

76 
'•9 

78 
49 

71 
61 

78 
67 

77 
67 

80 
60 

75 
59 

76 
46 

76 

51 

70 
53 

59 
47 

74 

50 

76 
51 

77 
68 

79 
58 

76 

52 

74 

49 

73 
51 

72 
48 

75 
50 

76 
52 

76 

53 

78 
48 

75 
49 

78 
60 

76 
66 

76 
56 

80 
58 

34 

59 

84 
62 

76.9 
64.0 

PENSACOLA  CAA  AP 

MAX 
MIN 

72 

55 

74 

65 

78 
68 

82 
68 

79 
69 

84 

69 

75 
56 

73 
47 

72 

55 

69 
47 

59 
47 

76 
50 

77 
52 

76 
69 

77 
68 

77 
54 

80 
53 

75 
60 

73 
52 

76 

52 

71 
49 

72 
56 

75 

56 

65 
60 

70 
61 

76 
62 

78 
61 

60 
68 

82 
69 

81 
68 

76.1 
58.1 

PENSACOLA  WB  CITY 

MAX 
MIN 

69 
38 

72 
64 

72 
67 

77 
68 

76 
68 

81 
69 

74 

56 

71 

60 

69 

55 

66 
47 

60 
48 

74 
49 

74 
54 

73 
69 

74 
58 

76 
56 

77 
66 

74 
51 

72 
53 

75 
54 

69 
51 

69 

58 

73 

65 

65 
60 

68 
51 

72 
63 

76 
61 

77 
69 

78 
69 

77 
68 

72.6 
68.8 

PLANT  CITY 

MAX 
MIN 

87 
50 

88 
55 

90 

57 

91 

58 

89 
62 

92 
61 

88 
67 

80 
56 

72 
55 

70 
51 

72 
69 

74 

47 

81 
49 

86 
61 

84 
57 

81 
51 

84 

60 

85 
50 

82 
49 

81 
44 

82 
45 

79 

50 

83 
54 

84 

57 

83 
65 

87 
60 

89 
62 

89 
62 

90 
55 

89 
61 

83.7 
56.7 

POMPANO  BEACH 

MAX 
MIN 

60 
67 

79 
69 

80 
68 

80 
68 

81 
69 

83 
76 

88 
67 

78 
68 

72 
59 

74 

58 

79 
66 

75 
56 

80 
48 

78 
57 

80 
55 

88 
75 

82 
64 

84 

65 

81 
50 

81 
56 

80 
59 

79 
70 

85 
50 

83 
67 

80 
74 

82 
67 

82 
70 

84 

75 

84 
74 

85 
78 

80.9 
64.5 

PUNTA  GOROA 

MAX 
MIN 

86 
53 

85 

55 

85 

57 

84 

59 

86 
61 

85 
63 

85 

70 

83 

67 

84 

59 

75 
56 

74 

65 

79 
65 

80 
55 

81 
55 

81 

67 

82 
57 

87 

67 

87 

53 

83 

61 

85 
54 

87 

56 

78 

67 

85 

69 

88 
64 

82 

68 

87 
64 

90 
63 

90 
66 

91 
65 

88 
66 

84.1 
58.9 

OUINCY  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

79 
42 

78 
53 

79 

58 

87 
64 

81 
64 

80 
66 

80 
61 

72 
42 

75 
48 

76 
47 

52 
44 

75 
47 

79 
53 

83 
48 

80 
62 

76 
64 

79 
45 

75 
48 

73 
49 

76 
47 

73 
41 

77 

51 

81 

53 

79 

56 

64 

59 

74 

60 

83 

58 

86 
57 

84 
62 

86 
54 

77.7 
63.8 

RAIFORD  ST  PRISON 

MAX 
MIN 

83 
39 

85 
53 

88 
58 

88 
57 

86 
60 

86 
50 

85 
70 

82 
43 

75 
47 

73 
44 

64 

50 

75 
47 

81 
47 

86 
48 

85 
58 

83 
68 

81 
43 

79 
48 

78 
46 

78 
40 

78 

37 

82 
45 

83 
48 

83 
61 

67 

59 

80 
52 

37 
64 

87 
56 

39 
66 

89 
67 

81  .6 
63.0 

ROYAL   PALM  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

82 
50 

81 
58 

82 
61 

84 

61 

84 
61 

37 
65 

91 
61 

88 
63 

81 
58 

77 
56 

79 
65 

80 
56 

82 
45 

83 
47 

82 
57 

87 
67 

86 
64 

88 
63 

89 

52 

88 
48 

86 

52 

83 

52 

88 

57 

85 
61 

86 
62 

86 
61 

86 
62 

36 
62 

36 
67 

87 
67 

84.6 
56.0 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 
MIN 

78 
A3 

77 
52 

82 
53 

88 

59 

81 
53 

90 

63 

85 

70 

78 
49 

73 

52 

71 
45 

69 
54 

70 
48 

82 
49 

84 

63 

85 
67 

86 

68 

77 
46 

81 
53 

74 

50 

75 
47 

73 
45 

80 

51 

79 
53 

79 

53 

66 
61 

78 
64 

86 
68 

83 
62 

82 
65 

90 
70 

79.4 
55.9 

SAINT  LEO 

MAX 
MIN 

85 
51 

87 
55 

88 

58 

90 
60 

89 
65 

90 

52 

84 

70 

76 

67 

73 

57 

69 
52 

69 
57 

72 
49 

79 

55 

85 
55 

83 
59 

81 
67 

64 
66 

81 
57 

80 
55 

79 

52 

82 
52 

80 
55 

85 
56 

83 
56 

79 
62 

83 
65 

88 
64 

88 
67 

83 
67 

88 
67 

82.3 
58.7 

SAINT  MARKS  6  SE 

MAX 
MIN 

73 
45 

74 

58 

73 
60 

76 
52 

74 

65 

76 

66 

84 

53 

74 
46 

75 
50 

71 

53 

62 
46 

77 
45 

78 
50 

76 

51 

76 
65 

80 
66 

80 
48 

77 
48 

76 
46 

80 
43 

77 
43 

76 

50 

75 
52 

72 

55 

68 

68 

76 
61 

78 
60 

80 
69 

80 
65 

81 
66 

75.8 
94.7 

ST  PETERSBURG 

MAX 
MIN 

84 

60 

84 
62 

80 
63 

84 
64 

82 
67 

83 
66 

77 
72 

77 
60 

73 
63 

73 
60 

71 
61 

68 
65 

75 
58 

79 
60 

80 
62 

77 
70 

79 
59 

76 
59 

77 

69 

76 
57 

80 
56 

78 
58 

81 
62 

84 
64 

82 
67 

82 
66 

8« 

66 

38 
70 

87 
68 

87 
70 

79.7 
62.8 

SANFORD 

MAX 
MIN 

84 
45 

84 
51 

89 
64 

91 
56 

88 
60 

91 
60 

89 
73 

88 

68 

73 
56 

76 
47 

72 
59 

72 
60 

80 
47 

84 
52 

87 
68 

86 
67 

82 

57 

83 
59 

82 
55 

77 
50 

79 
48 

82 
60 

84 

68 

86 

54 

79 

62 

82 
65 

89 
61 

86 
64 

89 
65 

88 
65 

83.4 
56.9 

SARASOTA 

MAX 
MIN 

84 

51 

85 
54 

81 
66 

82 
68 

82 
61 

82 
50 

80 
71 

78 
57 

73 
61 

74 

62 

72 
64 

71 

52 

75 
52 

77 
66 

79 
57 

80 

70 

81 

52 

78 

52 

78 
66 

78 

50 

80 
47 

77 
53 

82 
56 

84 

69 

82 
65 

82 
61 

83 

6<; 

84 
66 

86 
65 

86 
65 

79.9 
58.0 

SeCOTAN 

MAX 
MIN 

80 

57 

81 

66 

79 
64 

80 
66 

80 
62 

75 
62 

70 

55 

73 
47 

79 

55 

65 
55 

60 
40 

70 
46 

82 
40 

82 
45 

72 
51 

80 
45 

78 
40 

78 
41 

79 
43 

75 

35 

78 
42 

80 

45 

79 

48 

73 
60 

69 

55 

78 
65 

84 

66 

80 
68 

84 

69 

89 
66 

76.9 
91.9 

SOUTH  MIAMI    J  W 

MAX 
MIN 

81 
60 

79 

70 

82 

68 

8S 
69 

86 

70 

85 
71 

89 

68 

81 
66 

70 
62 

75 

58 

77 
65 

75 
57 

81 
50 

81 

60 

88 
51 

88 
58 

82 
63 

85 
64 

85 
53 

86 

62 

80 
69 

81 
66 

86 

69 

87 
68 

86 

71 

86 

70 

83 
58 

85 
72 

86 
73 

86 

73 

82.9 
63.1 

STUART 

MAX 
MIN 

78 

59 

78 

69 

80 
67 

8* 

66 

83 
60 

92 
69 

88 
69 

74 

68 

75 
57 

72 
55 

76 
63 

70 
53 

79 
49 

80 
54 

81 
56 

86 
67 

80 
66 

83 
52 

78 
51 

76 

53 

78 
50 

79 
62 

80 
61 

84 

61 

80 
71 

85 
65 

83 
68 

33 
72 

83 
71 

84 

72 

80.4 
60.9 

SUNN  I  LAND 

MAX 
MIN 

87 
48 

87 
48 

90 

53 

89 
53 

89 
65 

88 
60 

89 
62 

87 
66 

79 

65 

74 

57 

77 
62 

78 
56 

82 
45 

86 
47 

85 
62 

84 
64 

86 

57 

90 
49 

88 
44 

85 
49 

85 
63 

84 

52 

88 
62 

90 
61 

85 
54 

88 
61 

90 
63 

90 
62 

85.7 
99.0 

TALLAHASSEE  WB  AP 

MAX 
MIN 

79 
42 

78 
56 

77 

57 

84 

66 

79 
63 

81 

66 

78 
62 

71 
42 

74 

60 

64 
49 

56 
46 

76 
44 

78 
48 

84 
47 

79 
61 

73 
65 

79 
47 

74 

48 

72 
47 

76 
44 

73 
46 

77 
61 

80 
49 

68 

56 

65 
69 

76 
60 

81 
60 

85 
67 

84 
65 

84 
66 

76.1 
93.2 

TAMIAMI   TRL  <.0  M  BEND 

MAX 
MIN 

86 
51 

82 
53 

81 

66 

84 

69 

88 
60 

90 
62 

89 
63 

89 

59 

88 
58 

72 
66 

75 
51 

77 
54 

80 
46 

83 
45 

85 
50 

84 
62 

84 
60 

83 
50 

91 
48 

87 
62 

86 
66 

84 

62 

82 

58 

88 
61 

87 
61 

87 
62 

88 
62 

87 
63 

87 
64 

87 
66 

84.7 
96.9 

TAMPA  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

86 
54 

86 

59 

81 
62 

83 
63 

82 
64 

83 
64 

80 
64 

73 

57 

73 
56 

72 

66 

69 
61 

70 
62 

77 
64 

80 
69 

80 
61 

78 
60 

82 
56 

79 
56 

78 

64 

78 
51 

79 

51 

78 
56 

82 
57 

83 
60 

83 
64 

83 
64 

88 
64 

88 
69 

88 
68 

87 
69 

80.3 
99.5 

TARPON  SPRINGS 

MAX 
MIN 

75 
53 

86 

58 

83 
69 

82 
60 

82 
63 

83 
66 

83 
68 

78 

67 

70 

57 

73 
54 

73 
59 

69 

67 

68 
69 

75 
58 

77 
59 

83 
54 

78 
56 

80 
57 

7* 

60 

74 

51 

75 
53 

77 
54 

78 

56 

77 

69 

81 
62 

83 
64 

83 
62 

89 
56 

35 
68 

86 
67 

78.6 
59.5 

TAVERNIER 

MAX 
MIN 

80 
68 

80 

70 

81 

72 

83 

73 

83 
74 

84 

74 

82 
74 

82 
72 

77 
53 

78 

58 

79 
68 

76 
64 

77 
60 

78 
64 

80 
66 

85 
73 

81 

71 

81 
66 

80 
61 

82 
63 

79 
66 

80 

71 

84 

69 

84 

76 

84 

76 

85 
76 

84 

73 

83 
76 

84 

72 

84 

73 

31.3 
69.3 

71TUSVILLE   2  W 

MAX 
MIN 

82 
45 

81 

63 

83 

55 

90 
64 

87 
63 

92 
63 

90 

63 

84 

63 

72 

66 

75 
50 

76 

50 

73 
60 

82 
46 

85 
46 

88 
54 

88 
65 

83 
49 

83 
54 

83 
56 

75 
48 

77 
44 

83 
49 

80 

56 

85 
50 

79 
04 

82 
62 

87 
50 

87 
57 

37 
69 

87 
59 

82.9 
95.7 

VENICE 

MAX 
MIN 

86 
50 

86 

55 

83 
56 

84 
61 

84 
61 

83 
64 

82 
71 

79 

57 

79 

60 

75 
53 

76 
60 

71 
53 

75 
53 

77 
56 

80 
56 

81 

70 

81 
66 

79 
51 

79 

57 

78 
48 

82 
49 

77 
54 

81 
64 

80 
60 

81 
64 

83 
62 

84 

53 

87 
64 

87 
66 

89 
66 

80.8 
58.3 

VERO  BEACH  CAA  AP 

MAX 
MIN 

7« 

56 

78 
68 

80 

60 

84 
64 

82 
64 

91 

62 

87 
67 

74 

61 

70 
60 

73 
56 

75 
50 

69 

53 

78 
51 

81 
54 

84 
57 

85 
67 

77 
56 

80 
64 

76 

50 

75 

53 

76 
60 

78 

51 

78 
66 

82 
59 

79 
66 

84 
64 

81 
67 

81 

70 

82 
70 

33 
71 

79.4 
99.9 

WAUCHULA   2  NW 

MAX 
MIN 

84 
50 

85 
52 

89 

55 

91 

59 

91 
60 

92 
60 

87 
67 

80 
64 

72 

57 

7* 

50 

74 

60 

74 
49 

81 
48 

86 
49 

86 
59 

86 
64 

86 
46 

88 
46 

83 

49 

81 
43 

82 
45 

79 
49 

87 

52 

86 

68 

85 
66 

88 

50 

89 

63 

87 
64 

89 
64 

89 
65 

84.3 
99.3 

WEST  PALM  BEACH 

MAX 
MIN 

76 
60 

76 
69 

78 

70 

79 

71 

80 

72 

82 

72 

89 

67 

84 

7S 

74 

78 

70 

76 

76 

79 

85 
70 

82 
61 

78 

58 

77 
54 

77 

54 

78 

68 

76 

59 

81 

63 

81 

72 

80 
73 

82 
66 

82 
68 

81 
73 

81 

72 

81 
74 

79.1 
64*8 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

MAX 
MIN 

80 
66 

80 
70 

80 
69 

81 
69 

1 

82 

70 

89 
70 

90 
67 

78 
62 

77 
62 

73 
60 

79 
60 

73 
57 

80 
63 

81 
55 

81 
96 

86 
70 

81 
61 

83 
57 

81 
54 

80 

56 

79 
56 

79 
66 

83 
62 

89 
70 

82 

66 

84 

67 

84 

68 

85 

73 

83 

73 

86 
74 

81.4 
63.9 

Sm  R«f*r«Tic«  NolM  Following  Slatioo  '"'I*" 
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Table  5 -Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
APRIL  I9M 


Station 

Day  Oi  Month 

I 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28  1 

29 

30  1  31 

s 

> 

< 

WEWAHITCHKA 

MAX 
MIN 

80 
** 

79 

55 

81 

59 

84 

64 

80 
64 

79 
66 

77 
60 

73 

43 

72 

50 

70 
49 

47 

76 
46 

47 

49 

63 

77 
64 

77 
46 

76 
48 

7S 
48 

77 
43 

78 

39 

77 

52 

81 

51 

70 
52 

67 

53 

76 

62 

ti 

58 

87 
59 

85 
*3 

89 
62 

77<9 
>3<S 

WINTER  HAVEN 

MAX 
MIN 

80 

85 

57 

86 
60 

88 
62 

88 
63 

88 
65 

88 
71 

81 
54 

77 
61 

70 
53 

72 
60 

69 
52 

73 
55 

78 
56 

84 

58 

85 
65 

83 
55 

83 
54 

83 

57 

80 
54 

79 
54 

81 
54 

80 
58 

S3 
61 

83 
66 

82 
63 

85 
65 

89 
67 

89 
67 

an 

67 

»9.6 

MOOORUFF  OAM 

MAX 

MIN 

81 

61 

84 

65 

84 
66 

80 
66 

80 

62 

73 
42 

76 
56 

75 
53 

56 
45 

71 
48 

7« 

51 

81 

53 

80 
63 

76 

57 

73 
49 

73 

52 

72 

62 

71 
50 

72 
49 

75 
50 

80 

55 

80 

59 

66 

59 

74 

(0 

81 

68 

8« 
60 

84 
64 

84 
65 

76.6 

S««l 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


oianon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

.26 

27 

28 

29 

30 

31 

BAY  T.Ain; 

EVAP 

.23 

.18 

.37 

.12 

.33 

.31 

.27 

.13 

.21 

- 

.05 

.17 

.21 

.23 

.24 

.25 

.14 

.26 

.22 

.27 

.28 

.28 

.19 

.25 

.16 

.09 

.19 

.20 

.23 

.30 

B8.S8 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

.33 

.25 

.26 

.24 

.24 

.22 

.24 

.26 

.26 

.11 

.02 

.34 

.26 

.22 

.25 

.22 

.26 

.26 

.28 

.25 

.23 

.27 

.19 

.27 

.18 

.07 

.17 

.12 

.22 

.22 

6.71 

CLEVISTOII  US  EXCBS  (a) 

EVAP 

MAX 

MIN 

.20 
81 
58 

.19 
82 
67 

.22 
83 

66 

.20 
82 

65 

.17 
84 
68 

.18 
85 
70 

.22 
83 
72 

.20 
81 
60 

.23 

76 
65 

.18 
74 
64 

.01 

69 
64 

.28 

72 
56 

.22 

75 
60 

.24 

78 
61 

.15 
80 
58 

.19 
80 

66 

.18 
80 
68 

.20 
82 

66 

.32 
82 

65 

.20 
79 

65 

.23 
81 
64 

.21 
80 

59 

.21 
77 
65 

.14 

82 
73 

.16 
81 
70 

.08 

77 
71 

.12 
85 
71 

.16 
87 
72 

.19 
87 
65 

.17 
85 
74 

5.8S 
80.3 
85. a 

rt  LAODERDALE  EXP  STA 

EVAP 
WIND 

.24 

65 

.31 

65 

.25 
82 

.25 
51 

.25 
71 

.25 
59 

.26 
59 

.24 
42 

.24 
50 

.05 
23 

.19 
112 

.32 
125 

.27 

75 

.23 
36 

.22 

65 

.22 

67 

.28 
97 

.27 
46 

.25 
34 

.23 
36 

.18 

27 

.26 
40 

.25 
41 

.20 
43 

.28 
43 

.14 

43 

.10 
18 

.23 
44 

.30 
96 

.17 
56 

8.91 
1711 

GAINESVILLE  3  WSW 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.30 
44 
85 
49 

.27 

63 
85 
55 

.18 
38 
88 

59 

.27 

60 
89 
61 

.21 

35 
90 
65 

.27 

85 
87 
65 

.35 
136 
87 
71 

.43 

96 
79 
49 

.15 
28 
74 

52 

.07 

25 
75 
52 

.23 

205 
67 
52 

.21 
110 
79 
48 

.23 

50 
83 
52 

.38 
60 
87 
53 

.28 
101 

85 
59 

.15 
149 
82 
85 

.39 
70 
83 
52 

.31 
70 
81 

55 

.30 
70 
80 
50 

.27 
45 
81 

50 

.32 
59 
84 
43 

.27 
39 
81 
56 

.20 
47 
87 
54 

.11 
30 
86 
58 

.08 

70 
70 
59 

.07 
60 
87 
62 

.16 
20 
92 
66 

.24 

SO 
94 
68 

.31 
SO 
98 
69 

.15 
30 
92 
68 

7.16 
1995 
83.9 
57. a 

HIALEAH 

EVAP 
WIND 

.30 

121 

.26 
101 

.22 
73 

.25 
61 

.25 
80 

.24 

69 

.28 

67 

.31 
48 

.02 
24 

.36 
107 

.31 
131 

.26 

62 

.21 
48 

.20 
23 

.24 
113 

.26 
84 

.27 

55 

.23 
36 

.23 
45 

.20 
31 

.33 
78 

.20 
43 

.20 
40 

.22 

57 

.15 
41 

.28 

37 

.25 

77 

.27 
94 

.28 
99 

.24 

92 

7.28 
2037 

LAKE  PLACID  2  SW 

EVAP 
WIND 

.26 

33 

« 
* 

.45 
71 

.21 
22 

.24 

21 

.24 
31 

.17 

31 

.24 
25 

.21 

15 

.08 

37 

.21 
85 

.25 
60 

.20 

21 

.21 
21 

.25 
39 

.18 

59 

.22 
20 

.24 

11 

29 

.27 
31 

.23 
17 

.14 

11 

.19 
14 

.17 
IS 

.12 
17 

.15 
15 

.17 
17 

.23 
24 

.23 
27 

.22 
19 

Be.  19 
838 

LOXAHATCHEE 

EVAP 

.25 

.14 

.20 

.23 

.21 

.16 

.24 

.22 

.23 

.06 

.20 

.25 

.23 

.23 

.22 

.22 

.22 

.11 

.25 

.23 

.28 

.18 

.20 

.24 

.23 

.21 

.04 

.18 

.27 

.15 

8.09 

HOORE  HAVEN  LOCK  I 

EVAP 
WIND 

.27 

59 

.25 
60 

.26 

57 

.25 

56 

.23 
43 

.26 

57 

.27 

55 

.26 
113 

.33 

57 

.23 

55 

.03 
129 

.27 
82 

.27 
68 

.21 

35 

.24 

50 

.30 
141 

.23 
129 

.28 

53 

.31 

36 

.31 

52 

.27 
60 

.31 
58 

.16 
36 

.22 
38 

.17 
38 

.13 

35 

.20 
45 

.17 

35 

.27 
61 

.18 
48 

7.14 
1841 

OKEECHOBEE  HRN  GATE  6 

EVAP 

.33 

.32 

.35 

.24 

.35 

.26 

.35 

.29 

.31 

.27 

.04 

.36 

.37 

.13 

.28 

.22 

.34 

.30 

.42 

.31 

.37 

.30 

.29 

.27 

.30 

.30 

.30 

.30 

.25 

.10 

8.71 

ORLANDO  WATER  PLANT 

EVAP 
WIND 

.27 
39 

.21 
26 

.22 
28 

.25 

32 

.22 

23 

.26 
41 

.21 
90 

.31 
56 

.20 
41 

.09 
34 

.18 
122 

.21 
86 

.22 
37 

.18 
34 

.33 

51 

.20 
87 

.22 
43 

.31 
43 

.28 

52 

.15 
37 

.29 
40 

.22 
26 

.19 
32 

• 
• 

.53 
23 

.09 
68 

.17 
26 

.28 
37 

.23 
28 

.16 
19 

6.66 
1301 

SUNRILAND 

EVAP 
WIND 

.27 
98 

.27 
98 

.29 
102 

.28 

72 

.24 
88 

.26 
87 

.21 

95 

.27 
90 

.12 
44 

.07 
110 

.23 
230 

.31 
192 

.30 

85 

.24 

87 

.32 

125 

.12 
171 

.35 
104 

.20 
42 

.38 
91 

.34 

111 

.24 

116 

.23 

57 

.24 
62 

.23 
78 

.13 
59 

• 

• 

.34 

143 

.30 
78 

* 
• 

.49 
188 

7.27 
2903 

TAVIAMI  TRL  40  MI  BEHD 

EVAP 

.23 

.24 

.25 

.21 

.30 

.30 

.05 

.18 

.22 

.03 

.06 

.26 

.20 

.20 

.21 

.22 

.17 

.27 

.22 

.20 

.22 

.23 

.17 

.17 

.19 

.15 

.18 

.18 

.22 

.24 

5.97 

UAX  and  MIN  in  Table  6  refer  to  extremes  of 
temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 


(a)  Evaporation  measured  In  pan  36  x  36  laches. 
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STATION  INDEX 


FLORIM 


SUtion 

[ 

X 

Uounly 

• 

• 

3 
J3 

Longitud* 

Elevation 

ObMr- 
vation 
Time 

Observer 

Refer 

To 
Tables 

Index  No. 

County 

Drainage  I  1 

Latitude 

Longitude 

Elevation  ! 

Obser- 
vation 
Time 

Refer 

To 
Tables 

Temp. 

Precif 

Temp. 

Precip. 

A^Al.ACHICQl.A  M  CITY 

•4  90 

19 

MID 

■  10 

U*S>  WIATHER  8UIEAW 

2 

»  > 

C 

L0XAHATO«EE 

9182 

PALM  BEACH 

26  41 

80  18 

8P 

C.    A.  KING 

2  3  9  6 

C 

oe  SOTO 

27  14 

KAOlO  STATION  WAPG 

2 

LYIWe  4  SE 

5237 

MARION 

90 

MID 

OTIS  B.  FORT 

HiaHLAIOS 

27  38 

Ji   WILEY  COTHRAM 

1 

MADISON 

9275 

MAOl SON 

10 

30  28 

63  29 

7P 

T,   C.  MERCHANT 

27  90 

HARRY  M,  TOCSON 

MARATHON  VACA  KEY 

5351 

MONROE 

24  43 

81  06 

43 

8P 

6P 

U.S.   PUB. HEALTH  SVC 

•At TOM 

04TB 

pout 

27  »4 

CITY  OP  SARTOW 

2 

HARIAWA  CAA  AP 

9367 

1 

30  50 

89  11 

110 

HIO 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

BAT  uue 

0*30 

MlLLSSOOOUBN 

38  04 

82  90 

»1 

7A 

U*         BCO.  SURVEY 

3  6 

MARIANNA   INO  SCHOOL 

9372 

JACKSON 

1 

30  45 

120 

5P 

z 

FLA.    INO, S. FOR  BOYS 

2  3  5 

BCLLC  W>Oe  EK^  ST  A 

0*11 

PALM  BCAOI 

36  40 

EVCRGLAoeS  RP  STA 

' 

MARINE LA NO 

5391 

FLAGLER 

2 

29  40 

81  13 

MARINE  STUDIO  INC 

iCLLE  ALAOC  HKCN  MTE  « 

PALM  BCACH 

CORPS  OF  EMGINURS 

HAVO  9  NW 

9539 

LA  FAYETTE 

5 

30  06 

6P 

ROBERT  L.  ANNIN 

aiTHU) 

07M 

0«AM«£ 

28  »9 

MRStHlLDREO  H*  GROSS 

HEL BOURNE 

9612 

BREVARD 

2 

26  09 

5P  (RADIO  STATION  WIWB 

•LACKMAM   »  MNH 

07*9 

OKALOOSA 

>0  >7 

NRS>   S*  YOUNOBLOOD 

MERRITT  ISLAND 

5843 

BREVARD 

2 

28  21 

6P  jRICHARD  E.  DEWEY 

BLOUNT STOtm  2  St 

OSO* 

CALHOUN 

90  28 

8*  01 

»I 

7A 

TA 

jam  PWRIPOY 

2 

»  t 

MIAMI  BAY  FRONT 

0AO£ 

29  47 

80  11 

5P 

2  9  5 

•OCA  KATON 

0M9 

PALM  BCAOt 

26  21 

HIO 

HAROCO  A*  TVRN&8 

«  MIAHt  BEACH 

5856  iOAOE 

2 

25  47 

SP 

LIFE  GUARD  PATROL 

WIAOCNTOM  IXP  STATION 

27  29 

8A 

GULP  COAST  CXP  STA 

2 

MIAMI   WB  AIRPORT 

9863  'DADE 

2 

29  49 

HIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

UANPOH) 

00T9 

SUWANNEE 

29  9* 

HIO 

HRS.   BCULAH  STANLEY 

«  MIAMI  WB  CITY 

9888 

DADE 

2 

25  47 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

••tSTOL 

1020 

LIBERTY 

30  2« 

MIO 

Ml  Si  ELMA  SHUL£R 

MILTON  EIP  STATION 

9793 

SANTA  ROSA 

5 

30  47 

5P 

AGR.  EXP.  STATION 

BMOOKSVILLC  CHIN  HILL 

HERNAfAO 

28  37 

«3  22 

279 

9P 

5P 

W-CENT  FLA  EKP  STA 

3 

1  9 

C 

MONTICELLO  2  S 

5879  JEFFERSON 

5 

30  32 

83  52 

209 

5P 

2  3  5 

BtAMlCLL  2  C 

8P 

MRS*    At   Ha  NELSON 

MOORE  KAVEM  LOCK  1 

26  90 

SA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CAMP  BLAMOlMG 

9P 

TOWT  ft  EOHARDS 

MOUNTAIN  LAKE 

7 

27  56 

MOUNTAIN  LAKE  CORP 

CAHAL  POIMT  bATE  9 

12TI 

PALM  BCACH 

26  92 

HIO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

NT  PLEASANT 

1 

30  40 

A.    Nt  HUBBARD 

CAMAL  POIMT  t/SOA 

i3T« 

PALM  BCACK 

26  93 

BA 

SUGAR  PLANT  FLO  &TA 

2 

MTAKKA  RIVER  ST  PARK 

6065 

SARASOTA 

27  15 

STATE  PARK  SERVICE 

CAPE  SABLE  KAMER  STA 

1309 

MONAOE 

29  11 

80  94 

* 

9P 

9P 

NATIONAL  PARK  SVC 

a 

>  » 

NAPLES 

6076 

O  LI  R 

5 

26  OB 

81  47 

43 

5P 

2  3  5 

9P 

ALLEN  T,  WEEKS 

2 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 

2  !29  09 

6P 

At  Bt  NORDMAN 

8P 

EDGAR  E.  8HITH 

NICEVILLE 

30  31 

JACKSON  GO.FORiSTAi 

CARWILLC 

1188 

WASH INS TON 

30  48 

7A 

CHESTER  R.  OAVlS 

NITTAW  I  S 

8 

27  56 

MRS. ANNIE  H.STEVENS 

CCDAII  K£T 

LEVY 

29  06 

8P 

C*  C*  WHIOOON 

2 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  1 

6318 

PALM  BEACH 

26  33 

HID 

Ut   St   GEO.  SURVEY 

CHATTAHOOOCe   1  M 

1902 

GAOSEN 

30  43 

84  92 

80 

7A 

GEORGE  P.  HAM 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  2 

PALM  EACH 

80  32 

22 

c 

CMIPLEY  )  E 

MASHIM6T0N 

30  47 

9P 

A.  N.  0  STECN 

2 

OASIS  FISHING  LODGE 

I 

9P 

PAUL  G*  BRYAN 

CLEARMATea  KACH 

t*l> 

27  b9 

CITY  OP  CLEARWATER 

9P 

STEPHEN  JEWETT 

CLEIWtXT  •  S 

1041 

LAKE 

2S  29 

8P 

a>  OLIVENBAUM 

2 

OCALA  2  NE 

5 

29  13 

6P 

AIRWAY  OBSERVER 

CLEWISTON 

IMS 

HENDRV 

26  49 

8P 

6£RVIN  N.  PITZEN 

OKEEOtOSEE  9  W 

6480 

OKEECHOBEE 

f 

27  14 

5P 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

3  ^ 

CL.EK1ST0N  U  S  ENS 

1894 

HENDRY 

28  49 

80  99 

30 

8A 

8A  CORPS  OF  £NMN££RS 

3 

3  5  8 

c 

OKEECHOBEE  MRCN  GATE  6 

60  48 

SA 

2  3  9  6 

c 

COCONUT  ftaove  T  s 

1T1« 

29  39 

6A 

BUREAO  PLANT  IND* 

2 

ORANGE  CITY  3  S 

38 

MID 

CITY  OF  ORANGE  CITY 

connrELi.  «  Hw 

1889 

HIGHLANDS 

27  24 

8A 

U*  S*  GEO*  SURVEY 

ORLANDO  WATER  PLANT 

5P 

ORLANDO  UTILI.  COHH 

CHE SCENT  CITY 

197B 

29  29 

6P 

J.  TRUMAN  MC  CAMEY 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

8 

28  33 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

CBESTVIEK 

1«S> 

OKALOOSA 

30  48 

HIO 

SOIL  COMSERV.  SVC 

OR TON A  LOCK  2 

6857 

GLADES 

26  47 

MIO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CROSS  CITY 

83  07 

49 

MID 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

PALATXA 

6793 

PUTNAM 

81  38 

15 

8P 

CMSS  CITY  CAA  AP 

2011 

DIXIE 

29  98 

MIO 

CIVIL  AERO.  ADM* 

2 

1 

PANACEA 

MID 

MR.  OTIS  L.  VAUSE 

DANIA   4  WNW 

2114 

BROWARD 

26  04 

HIO  iFLA,  POWER  ♦  LIGHT 

PANAHA  CITY 

9P 

CHAMBER  OF  COWERCE 

•  DAYTON*  BEACH 

2190 

VOLUSIA 

20  13 

9A 

NEWS- JOURNAL  CORP 

2 

PANAMA  CITY  2 

BAY 

5 

30  10 

FLA.   FOREST  SERVICE 

OAYTONA  BEAOI  Se  AP 

2198 

VOLUSIA 

29  11 

MID 

U.S*   WEATHER  BUREAU 

2 

PARISH 

6860 

MANATEE 

5 

2  7  35 

MIO 

CHARLES  W.  PaRRISH 

OE  PUNIAA  SPRtN«S 

2220 

30  43 

88  07 

289 

9P 

9P 

H.  C<  STORRS 

3 

3  9 

PENNSUCO  4  NW 

6968 

DADE 

80  27 

MID 

U     S     GEO  SURVEY 

c 

DC  LAND 

VOL US  1 A 

9A 

CHAMBER  OF  COWERCC 

PENSACOLA  CAA  AP 

110 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  AOM. 

2  3  5 

OE  SOTO  CITY  *  SH 

2ZB8 

HIGHLANDS 

27  25 

8A 

OIESLEY  A.  SKIPPER 

«  PENSACOLA  WB  CITY- 

HID 

U.S. WEATHER  BUREAU 

DOWLIN*  PAIK 

2391 

SUHAIHEE 

10 

30  15 

MID 

MRS.  HATTIE  TOOLE 

PETERS 

2 

29  38 

8A 

Dl  GIORGIO  FRUIT 

OHY  TORTuCAS 

2418 

HONHOE 

24  38 

8P 

JOHN  R.  OEWEESE 

2 

PLANT  CITY 

7205 

HILLSBOROUGH 

5 

28  01 

9P 

Ot  A)  STORMS 

EUSTIS  2  S 

LAKE 

28  90 

•1  41 

85 

8P 

8P 

HOWARD  J.  DICK 

2 

3  9 

POMPANO  BEACH 

BROWARD 

60  09 

22 

5P 

5P 

ST     FARMERS  MARKET 

2  3  5 

EVCROLAOES 

2B90 

COLLIER 

39  91 

6P 

HAHHATTAN  MERCa  CORP 

2 

PORT  MAYACA  S  L  CANAL 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

rcOCRAL  POINT 

2919 

PUTNAM 

39  44 

BRUCE  GRAY 

2 

PUNTA  GOROA 

CHARLOTTE 

9P 

E.  Jt  MC  CANN 

rCLOA  2  N 

2929 

MEMORY 

26  39 

H,  GREGORY  AT01LEY 

QUINCY  EXP  STATION 

UNION^'^ 

6 

30  35 

5P 

N.FLA.  EXP.  STATION 

rCLLSWRE 

29*8 

INDIAN  RIVER 

37  46 

4P 

SU&AR  PROD.  ASSN* 

Z 

RAIFORD  STATE  PRISON 

7440 

10 

30  04 

4P 

FLA.    STATE  PRISON 

PCRNANOINA  BEACH 

2944 

NASSAU 

30  40 

81  28 

22 

5P 

LEWIS  K.  NOLAN 

2 

3  5 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

7  760 

DADE 

60  35 

10 

5P 

NATIONAL  PARK  SVC 

2  3  9 

fO«T  QHiM 

313T 

OKEECHOBEE 

27  32 

5P 

MBS.MUNSEY  LEE  CROSS 

2 

SAINT  AUGUSTINE 

ST  JOHNS 

6P 

CITY  OF  ST. AUGUSTINE 

FORT  GHEEN  12  MSM 

3143 

MANATEE 

27  34 

OWEN  J.  KEEN 

SAINT  LEO 

GEORGE  E.  MONTPETIT 

FORT  LAUOEROALE 

3163 

BROWARD 

6P 

P.   P.   MEDFORO.  JR. 

2 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 

2 

27  05 

MIO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FT  LAUOCROALE  BAHIA  MAR 

3168 

BROWARD 

26  07 

9P 

BAHIA-MAR  YACHT  MRBH 

2 

SAINT  MARKS  6  SC 

7667 

WAKULLA 

5 

30  05 

FISH  ♦  WILDLIFE  SVC 

FT  LAUOCROALE  EXP  STA 

9171 

BROWARD 

26  06 

60  14 

7 

6A 

8A 

U  OF  F  PLANT  LAB 

2 

3   5  6 

ST  PETERSBURG 

7866 

PINELLAS 

27  46 

62  39 

5P 

2  3  5 

c 

FORT  MYERS  MB  AP 

9188 

LE£ 

26  39 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2 

SANFORD 

8 

26  49 

12 

5P 

E.  Ji   HOUGHTON*  JR. 

FORT  PItRCE 

3207 

ST  LUCIE 

2 

27  29 

HIO 

CITY  OF  FT.  PIERCE 

2 

SARASOTA 

5 

27  21 

9P 

CITY  OF  SARASOTA 

FOUNTAIN  J  S 

9290 

BAY 

5 

30  26 

SP 

FLA.  FOREST  SERVICE 

2 

SECOTAN 

5 

30  12 

83  30 

45 

6P 

FLA.   FOREST  SERVICE 

6A 1 NESV 1 LLE  UNI   Of  F LA 

3316 

ALACHUA 

2-3  39 

8A 

H.  E.  BRATLEY 

2 

SOUTH  MIAMI    3  W 

8396 

DADE 

2 

29  45 

5P 

DONALD  Wt  MORGAN 

GAINESVILLE  3  MSM 

3521 

ALACHUA 

e 

29  36 

62  32 

88 

4P 

AGRONOMY  DEPT  U  OF  Fl 

2 

3  5  6 

STUART 

6620 

MART  IN 

2 

2  7  19 

80  15 

10 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WSTU 

2  3  5 

&LEN  ST  MARY  NURSERIES 

3470 

30  19 

4P 

G.ST.  H.  NURSERIES 

SUNN  I  LAND 

8671 

COLLIER 

26  16 

9P 

SE  FOREST  EKP  STA 

GRACE VILLE 

3958 

JACKSON 

3 

30  90 

HID 

CHARLES  C.LIODONtJfi 

TALLAHASSEE  WB  AP 

6756 

LEON 

5 

30  26 

XID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

HART  LAKE 

3840 

ORANGE 

7 

26  23 

70 

8A 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

TAMIAWI  CANAL 

6775 

2 

25  48 

MID 

U.S.  GEO.  SURVEY 

HIALCAll 

3009 

DADE 

2 

29  »0 

SA 

MIAMI   WATER  PLANT 

2 

TAHIAHI   THL  40  MI  BEND 

8700 

DADE 

25  46 

NATIONAL  PARK  SVC 

HI«H  SPRINGS 

3958 

ALACHUA 

79  90 

82  36 

79 

9P 

9P 

GEO.   T.  ALEXANDER 

2 

3  9 

TAMPA  WB  AIRPORT 

6786 

HILLSBOROUGH 

5 

27  56 

82  32 

MID 

HID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

HILLIARO 

3078 

NASSAU 

9 

30  42 

6P 

BRUNO  SCHftOBBACH 

2 

TARPON  SPRINGS 

8824 

PINELLAS 

5 

28  09 

^6 

CITY  OF  TARPON  SPGS 

MILLSBOROUOM  RVR  ST  PK 

3988 

HILLSBOROUGH 

5 

28  09 

8A 

STATE  PARK 

TAVERN I ER 

8841 

MONROE 

2 

25  01 

6P 

CAPT.   EUGENE  LOWE 

HOLOPAV  1 

4079 

OSCEOLA 

8 

26  11 

HID 

TRIPLE  £.  DEVELOP. CC 

TITUSVILLE  2  W 

8942 

BREVARD 

2 

28  37 

FRANK  B.  ROOF 

MOMESTtAO  eiP  STA 

-.OOl 

DADE 

* 

29  30 

SUBTROPICAL  EAP  STA 

2 

VENICE 

9176 

SARASOTA 

5 

27  06 

5P 

E.    RAYMOND  WATSON 

HYPOtUXO 

419R 

PALM  BEACM 

2 

26  33 

80  03 

12 

6P 

6P 

J.  L.  GARNETT 

2 

3  5 

VENUS  3  SE 

0184 

GLADES 

; 

27  03 

81  21 

XID 

c 

INGLlS 

4271 

LEVY 

9 

29  02 

HID 

FLA.   POWER  COHPANV 

VERNON 

9206 

WASHINGTON 

30  37 

46 

HID 

ilCHARD  F.  SASSER 

INVERNESS 

«28« 

:ITRUS 

9 

28  90 

9P 

CITY  OF  INVERNESS 

VERO  BEACH  CAA  AP 

4314 

INDIAN  RIVER 

2 

27  39 

4ID 

CIVIL  AERO.  ADH. 

ISLAM)  Wravc  2  MNW 

4327 

8 

29  27 

SA 

U.   S.  GEO.  SURVEY 

HAUCMULA  2  NN 

9401 

HARDEE 

27  34 

6P 

H.  L.  CARLTON 

ISLtMORTn 

4992 

ORANGE 

" 

28  28 

CHASE  •  COHPANV 

•  WEST  PALM  BEACH 

9520 

PALM  BEACH 

2 

26  43 

6P 

POST- TIMES 

JACKSONVILLE  WB  AP 

4  398 

30  25 

81  39 

34 

HID 

HID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2 

3  5 

c 

8  WEST  PALM  BEACH  WQ  AP 

0525 

PALM  BEACH 

26  41 

80  08 

15 

HID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  9 

c 

JACKSONVILLE  BEACH 

DUVAL 

30  17 

81  24 

10 

7P 

FIRE  DEPARTMENT 

3  9 

WEWAHI TCHKA 

0566 

GULF 

1 

30  05 

85  12 

45 

5P 

9P 

JOSEPH  R.  HUNTER 

2  3  9 

«  JACKSONVILLE  VB  CITY 

4)71 

DUVAL 

81  30 

16 

MID 

HID 

U.   S.  WEATHER  BUREAU 

3  9 

c 

WINTER  HAVEN 

9707 

POLK 

28  01 

81  44 

175 

OA 

9A 

U.S.  CITRUS  PRODUCTS 

2  3  5 

JASPER  0  ESE 

4  394 

HAMILTON 

10 

30  30 

82  48 

140 

5P 

9P 

FWA.  FOREST  SERVICE 

2 

3  3 

KEWOAL  3  e 

4918 

OAOE 

2 

29  41 

80  17 

18 

DADE  CO.  NURSERIES 

NEW  STATIONS 

KEY  «EST  MS  CITY 

4979 

MONROE 

! 

24  33 

81  48 

9 

MID 

HID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2 

c 

8  WOODRUFF  0AM 

9795 

JACKSON 

30  43 

84  52 

lis 

SP 

9P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 

KlSSItMEC 

4820 

OSCEOLA 

7 

28  18 

81  29 

6P 

MRS.  MABLE  L*  LAKE 

3  5 

KISSIMHEE  HO  2 

482!> 

OSCEOLA 

28  16 

81  24 

88 

MID 

MRS.  MABLE  L.  LAKE 

c 

CLOSED  STATIONS 

LA  BELLE 

4662 

MENDBT 

5 

26  46 

81  26 

13 

6P 

ep 

MRS.   ALICE  E.  HALL 

2 

3  9 

LAKE  ALFRED  EIP  STA 

POLK 

9 

28  06 

81  43 

180 

9P 

CITRUS  EKP  STATION 

3  9 

BIG  PINE  KEY  INN 

0  747 

MONROE 

5 

24  40 

81  21 

6 

6P 

6P 

WALTER  2IEGNER 

CLOSED  12/ 

55 

LAKE  CITY  2  t 

4791 

COLUMBIA 

10 

30  12 

82  39 

209 

5P 

5P 

FLA.   FOREST  SERVICE 

2 

LAKE  HIAWASSE 

4771 

ORANGE 

26  32 

81  28 

115 

9A 

9A 

SUBTROP  FRT  FLD  STA 

2 

3  9 

LAKtLANO  VB  CITY 

*797 

POLK 

9 

26  02 

81  97 

214 

HID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2 

3  5 

c 

LAKE  PLACTO  3  SM 

4fl4) 

HIGHLANDS 

27  17 

81  23 

00 

6P 

COLE  OANLEVt  JR* 

2 

3  5  8 

LAKE  TRAP FORD 

4888 

COLLIER 

26  26 

81  29 

27 

7*  .JAMES  M.  PEPPER 

LAMOKT  ■  W 

4892 

JEFFERSON 

9 

30  24 

83  99 

190 

MIO 

TUNGSTON  PLANTATION 

c 

LUSBUM 

4980 

LAKE 

28  49 

61  92 

65 

MID 

EOOIE  C.  BUTLtR 

c 

LISNIMVITAC  KEY 

9099 

MONROE 

2 

24  94 

80  42 

8 

MID 

OR.  E.  C.  LUNSFORD 

Live  OAK  2  ESE 

9099 

SUWANNEE 

10 

30  17 

62  98 

MO 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WNER 

2 

3  9 

LOMMOAT  KEY 

9124 

MANATEE 

9 

27  29 

82  99 

10 

G.  W.  HERRINCSHAW 

3 

I     1-APALACHIC0LA|     2-ATLANTICi     a-CHOCTAWMATCHEE,     4-EVERGLADE.     5-GULF,     6-OCHLOCKONEEi     7-OKEECHOeEE i     8-ST,  J0W*5.     9-ST.  MARYi  lO-SUWAWIEE 
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FLORIDA  -  MAY  1956 
WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

Average  temperatures  were  quite  high  in  all  divisions 
and  indicate  this  month  to  be  well-up  the  list  for 
warmth  in  May.     Maritime  Tropical  air  covered  the  state 
except  for  short  period  invasions  of  modified  Conti- 
nental Polar  air  the  9th-10th  and  17th-18th,  and  modi- 
fied Maritime  Polar  air  the  25th.     Temperatures  ranged 
from  42°  the  17th  to  100°  the  24th,  both  extremes  being 
well  within  the  limiting  extremes  of  37°  and  109°  re- 
corded in  May  during  the  last  66  years. 

Precipitation  totals  ranged  from  9.45  inches  at  Raiford 
State  Prison  to  0.33  inch  at  Tavernier.     The  average 
value  of  precipitation  totals  was  well  above  the  long- 
term  mean  in  the  Northern  Division,  well  below  on  the 
Lower  East  Coast  and  the  Keys,  and  fairly  close  to  the 
long-term  mean  in  the  other  divisions.     (See  map  on 
page  53  -  outlining  new  divisions  in  use  effective  this 
month) .     The  greatest  precipitation  measurement  for  one 
day  was  4.96  inches  at  Wewahitchka  on  the  6th.  One-day 
amounts  in  excess  of  4  inches  were  also  recorded  at 
Eustis  2  S,  Hillsborough  River  State  Park,  and  Isle- 
worth.     Thunderstorms  included  destructive  features  on 
several  dates.     (See  Destructive  Storms  below). 

Average  wind  speeds  recorded  at  Weather  Bureau  offices 
indicate  this  was  a  rather  windy  May  except  in  the 
Northwest  Division  and  on  the  Keys.     The  percentage  of 
possible  sunshine  was  low  at  Pensacola,  near  average  at 
Appalachlcola  and  Jacksonville,  and  well  above  average 
at  Lakeland,  Tampa,  Miami  and  Key  West. 

WEATHER  DETAILS 

Rather  high  minimum  temperatures  and  moderate  maxima 
were  prevalent  the  early  part  of  May  and  the  intrusion 
of  modified  Continental  Polar  air  the  9th  dropped  tem- 
peratures a  little  below  seasonal  values.     Warm  wea- 
ther was  established  again  by  the  11th  and  continued 
through  the  16th.     Minimum  temperatures  were  signifi- 
cantly lower  the  17th-19th  except  that  in  the  three 
southernmost  divisions  seasonal  or  slightly  higher 
temperatures  continued.     Following  the  19th,  the  north 
and  central  portions  of  the  State  experienced  a  warm- 
up  that  produced  the  highest  temperature  of  the  month 
during  the  three-day  period  ending  the  24th  at  most 
stations.     Seasonal  temperatures  returned  the  25th  and 
held  through  the  end  of  the  month.     Temperatures  in 
the  three  southernmost  divisions  were  quite  close  to 
seasonal  values  from  the  19th  through  the  end  of  the 
month . 

Showers  were  frequent  in  the  north,  central,  and  south- 
west coast  portions  of  the  State  during  the  first  week 
of  May.     Showers  keynoted  the  weather  over  the  Ever- 
glades and  Southwest  Coast,  the  Lower  East  Coast,  and 
Keys  Divisions  the  8th-10th.     The  week  ending  the  18th 
was  almost  rainless  except  for  a  few  localized  showers 
in  the  Northwest  and  Lower  East  Coast  Divisions. 
Thunderstorms  produced  some  locally  heavy  showers  dur- 
ing the  week  ending  the  25th,  mostly  along  the  Lower 
East  Coast  and  In  northeast  Florida.     The  period  from 
the  26th  through  the  29th  was  marked  by  considerable 
shower  and  thunderstorm  activity  that  gave  heavy  pre- 
cipitation in  scattered  localities,  but  many  areas  re- 
ceived only  light  amounts.     Dry  weather  featured  the 
closing  days  of  the  month. 

WEATHER  EFFECTS 

A  rather  serious  drought  condition  was  broken  early  in 
May  but  spotty  distribution  of  comparatively  light 
precipitation  the  middle  and  latter  part  of  the  month 
maintained  a  threat  of  returning  drought  over  much  of 
the  State.     Dry  weather  and  hot  days  were  favorable  for 
harvesting  oats,  wheat,  and  lupine.     Flue  tobacco  pros- 
pects continued  poor  because  of  uneven  stands  and 
growth  due  to  wind  and  cold  damage  in  March.  Shade 
tobacco  prospects  were  good  and  harvesting  began  the 
latter  part  of  May.     The  outlook  for  peanuts,  corn,  and 


cotton  in  northwest  Florida  was  good  but  the  crops  were 
late.     Pastures  ranged  from  good  in  the  northwest  to 
only  poor  to  fair  in  the  central  and  southern  areas. 
Harvesting  of  the  1955-56  citrus  crop  was  fast  nearing 
completion  at  the  end  of  May  with  groves  in  good  con- 
dition and  prospects  for  the  new  crop  some  what  better 
than  a  year  ago. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

These  were  limited  to  highly  localized  affairs  associ- 
ated with  thunderstorms  and  were  reported  in  the  follow^ 
ing  instances: 

2nd:     Cloudburst  flooded  streets  and  accompanying  winds 
estimated  at  50  mph  broke  trees  and  wire  lines  in  Fort 
Myers.     A  highway  patrolman  stated  that  it  looked  like 
a  "twister"  about  35  feet  wide  and  500  feet  high  with 
debris  carried  to  a  height  of  200  feet. 

3rd:     Unofficial  measurement  of  4  1/2  inches  of  rain  in 
less  than  2  hours  at  Macclenny.     Lightning  struck  a 
home  and  set  fire  to  living  room  furniture  causing 
$200.00  damage. 

5th:     Tornado  moved  SSE  to  NNW  over    path  50  yards  wide 
and  3/4  mile  long  from  9:31  a.m.  to  9:36  a.m.   in  Pensa- 
cola.    The  storm  apparently  lifted  and  lowered  along  its 
path  as  some  buildings  were  not  disturbed  while  others 
were  nearly  demolished.     One  person  was  critically 
injured  and  property  damage  was  estimated  at  $150,000. 

6th:  Heavy  rain  flooded  streets  and  high  winds  knocked 
down  tree  limbs  and  wire  lines  in  Tallahassee. 

16th:     Newspapers  indicated  a  small  "twister"  visited  in 
the  vicinity  of  Fort  Lauderdale  for  about  3  minutes 
shortly  after  noon  and  lifted  lawn  furniture  200-300 
feet  into  the  air  but  caused  little  other  damage. 

19th:     A  "tornado  like"  wind  at  Palm  Beach  overturned  a 
trailer  injuring  4  persons.     This  storm  occurred  between 
7:00  p.m.  and  7:30  p.m.  and  lifted  2  other  trailers  off 
their  foundations. 

20th:     Hailstones  1/2  to  3/4  inches  in  diameter  fell  at 
Lake  Fern,  Hillsborough  County,   for  about  20  minutes  but 
damaged  only  garden  areas. 

20th:     Winds  were  estimated  at  60  mph  in  a  "twister"  at 
Vanderbilt  Beach,  Collier  County,  that  blew  down  a  wall 
of  a  house  under  construction,  removed  a  garage  roof, 
and  tore  out  an  upstairs  window. 

20tb:     Newspaper  described  a  storm  that  hit  Venice  about 
8:15  p.m.  lasting  about  15  minutes  as  a  "regular  twist- 
er".    One  person  reported  that  while  he  was  shutting  the 
front  door  of  his  house  he  was  pulled  out  into  the  yard. 
Property  damage  was  estimated  at  $3,000. 

24th:     Hail  damaged  tobacco  in  a  small  area  of  Alachua 
County. 

29th:  About  4  p.m.  a  tornado  about  50  feet  across  at 
the  base  of  the  funnel  cloud  affected  2  blocks  in  St. 

Petersburg.     Observers  at  the  Tampa  Airport  reported  a 

waterspout  over  Tampa  Bay  at  about  the  same  time  but 
these  were  separate  centers  of  action. 

FLOODS 

None  occurred.     Directly  opposing  conditions  prevailed 
as  streamflow  and  lake  levels  continued  to  decline, 
becoming  seriously  deficient  by  the  end  of  May,  except 
for  the  upper  Suwannee  River  and  small  adjacent  basins 
where  moderate  to  heavy  rains  in  the  early  part  of  the 
month  caused  considerable  increase  in  flow.  Ground- 
water levels. rose  slightly  in  northern  and  southeastern 
Florida  but  generally  remained  well  below  average. 

J.  T.  B,  Beard 
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NORTHWEST 

APALACMICOLA  WB  CITY 

R 

e2<6 

69.7 

76.2 

1.6 

91 

21 

59 

17 

0 

1 

0 

0 

0 

.69 

- 

2.14 

.53 

6 

.0 

0 

1 

1 

0 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

AM 

88  •  3 

64.  1 

76.2 

.9 

97 

24 

49 

17 

0 

14 

0 

0 

0 

6.28 

1.74 

3.07 

.0 

0 

4 

2 

CHIPLEY  3  E 

BSiO 

64.5 

76.3 

95 

23  + 

47 

17 

0 

14 

0 

0 

0 

4.40 

1.62 

3 

.0 

0 

8 

4 

1 

OE  FUNIAK  SPRINGS 

89*8 

63.9 

76.9 

1.2 

97 

23+ 

50 

17 

0 

19 

0 

0 

0 

2.11 

- 

2.88 

.89 

4 

.0 

0 

6 

1 

0 

FOUNTAIN   3  S 

88i2 

63.4 

76.8 

96 

22  + 

51 

17 

0 

12 

0 

0 

0 

4.92 

1.96 

26 

.0 

0 

7 

3 

2 

MAR  I  ANNA  CAA  AP 

87i4 

65.6 

76.5 

96 

23 

50 

1 7 

0 

13 

0 

0 

0 

4.23 

1.14 

26 

.0 

0 

7 

3 

1 

MAR  1  ANNA    IND  SCHOOL 

88i0 

64.9 

76.5 

1.9 

97 

22 

49 

17 

0 

14 

0 

0 

0 

4  .  84 

.65 

1.36 

6 

.  0 

Q 

4 

2 

MILTON  EXP  STATION 

87*1 

64.4 

75.8 

96 

23 

47 

1 7 

0 

12 

0 

0 

0 

2.57 

1.47 

5 

.0 

0 

4 

1 

1 

MUNI  ICLL1_U    £  ^ 

88(6 

62.6 

75.6 

1.0 

97 

23 

47 

17 

0 

1 7 

0 

0 

0 

4.71 

1.18 

.  0 

MT  PLEASANT 

87.5 

65.4 

76.5 

2.3 

96 

23 

58 

17+ 

0 

14 

0 

0 

0 

5.77 

1.97 

1.70 

6 

.0 

0 

6 

5 

2 

NICEVILLE 

AM 

6&*  1 

62  .6 

74.0 

95 

22 

46 

1 7 

0 

4 

0 

0 

0 

2.24 

- 

1.57 

1.64 

6 

.0 

0 

2 

2 

1 

PANAMA  CITY  2 

86.  1 

65.5 

75.8 

.6 

60 

1  7 

0 

5 

0 

0 

0 

2.03 

- 

•  98 

1.00 

6 

.0 

0 

1 

1 

PENSACOLA   CAA  AP 

84.8 

66.6 

76.6 

92 

21  + 

54 

1  7 

0 

4 

0 

0 

0 

4.64 

1.42 

5 

.0 

0 

6 

4 

2 

PENSACOLA   WB  CITY 

R 

81.8 

69.9 

75.9 

2.1 

89 

21 

56 

1  7 

0 

0 

0 

0 

0 

3.05 

1.31 

1.57 

5 

.  0 

0 

2 

1 

QUINCV  EXP  STATION 

87.4 

64.2 

75.8 

1.6 

95 

23 

51 

17 

0 

13 

0 

0 

0 

3.72 

_ 

.30 

1.46 

4 

.0 

0 

5 

3 

2 

SAINT  MARKS  6  SE 

86.3M 

65. 2M 

75. 6M 

96 

20 

50 

17 

0 

7 

0 

0 

0 

1.78 

1.60 

7 

.0 

0 

2 

1 

1 

SANBORN  TOWER 

88.4 

62. 4M 

75. 4M 

96 

20+ 

48 

17 

0 

1 3 

0 

0 

0 

4.43 

2.36 

7 

■  0 

0 

3 

3 

2 

TALLAHASSEE  W8  AP 

86.9 

64.6 

75.8 

1.6 

94 

21  + 

51 

17 

0 

12 

0 

0 

0 

5.71 

1.95 

3.60 

6 

.0 

0 

5 

2 

2 

WEWAHITCHKA 

87.6 

64.  3 

76  .  1 

94 

21 

54 

17+ 

0 

12 

0 

0 

0 

7.90 

4.96 

6 

.0 

0 

5 

3 

2 

WOODRUFF  0AM 

86.9 

66.  1 

76.5 

96 

21  + 

53 

17 

0 

12 

0 

0 

0 

3.51 

1.91 

4 

.0 

0 

5 

2 

1 

DIVISION 

76.0 

1.5 

3.96 

- 

.08 

.0 

NORTH 

CAMP  BLANOINt 

86.6 

64.0 

76.3 

97 

24 

55 

1  7+ 

0 

12 

0 

0 

0 

4.58 

2.17 

26 

.0 

0 

6 

3 

2 

CEDAR  KEY 

87.7 

71.0 

79.4 

1.9 

92 

14  + 

60 

18 

0 

9 

0 

0 

0 

.58 

- 

1.43 

.58 

6 

.0 

0 

1 

1 

0 

CROSS  CITY  CAA  AP 

89.  1 

63.0 

76.1 

94 

19+ 

49 

18 

0 

16 

0 

0 

0 

3.90 

1.19 

25 

.0 

0 

6 

4 

1 

FEDERAL  POINT 

66.6 

65.  1 

75.9 

93 

23+ 

55 

16 

0 

0 

0 

0 

3.22 

- 

.02 

.96 

26 

.0 

0 

5 

4 

0 

FERNANDINA  BEACH 

83.8 

66.6 

75.2 

- 

.3 

95 

23 

56 

18 

0 

6 

0 

0 

0 

3.96 

1.16 

2.80 

4 

.0 

0 

5 

2 

1 

GAINESVILLE  UNI   OF  FLA 

AM 

89 

66 

78.0 

2.0 

98 

25 

21 

0 

0 

0 

4.12 

1.03 

1.92 

.0 

0 

5 

3 

1 

GAINESVILLE  3  WSW 

88.3 

63.7 

76.0 

49 

16 

0 

14 

0 

0 

0 

4.51 

1.98 

7 

■  0 

0 

3 

3 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

89.1 

61.7 

75.4 

1.4 

96 

23  + 

50 

18 

0 

15 

0 

0 

0 

5.68 

2.76 

2.23 

7 

.  0 

0 

8 

3 

2 

HIGH  SPRINGS 

90.0 

64.  1 

77.1 

93 

24 

51 

18 

0 

17 

0 

0 

0 

4.58 

1.95 

7 

■  0 

0 

6 

3 

2 

HILLIARD 

86.1 

61.5 

73.8 

95 

23 

50 

18 

0 

10 

0 

0 

0 

6.  76 

2.41 

6 

.  0 

0 

8 

4 

2 

JACKSONVILLE  WB  AP 

R 

87.8 

66.9 

77.4 

2.5 

96 

23 

56 

1 7+ 

0 

10 

0 

0 

0 

1.16 

6 

6 

4 

JACKSONVILLE  BEACH 

63.2 

66.7 

75.0 

58 

1  8 

0 

3 

0 

0 

0 

2.46 

1.56 

7 

.0 

0 

3 

1 

1 
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R 

M 

0 

0 

0 

.0 

0 
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73.7 

100 

24 
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1 

15 

0 

0 

0 
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S 
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LAKE  CITY  2  t 
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51 
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0 

Q 

Q 

Q 

3.56 

.65 
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.0 

0 
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4 

0 
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64.1 

75.8 

95 

23  + 

52 

18 

0 

13 

0 

0 

0 

7.58 

6 

7 

5 

MADISON 

88.5 

65.1 

76.8 

1.1 

97 

23 

52 

17 

0 

16 

0 

0 

0 

3.37 

.78 

1.56 

6 

.0 

0 

4 

3 

1 

MAYO  6  NW 

68.0 

63.9 

76.0 

52 

18 

0 

14 

0 

0 

0 

7.16 

3.27 

6 

.0 

0 

3 

3 

PALATKA 

88.3 

67.0 

77.7 

.9 

97 

14  + 

56 

18 

0 

12 

0 

0 

0 

3.21 

.01 

.89 

24 

.0 

0 

7 

3 

0 

88.5 

63.3 

75.9 

1.0 

98 

24 

51 

18 

0 

15 

0 

0 

0 

9.46 

5.94 

3.35 

26 

.0 

0 

7 

5 

2 

SAINT  AUGUSTINE 

86. 4M 

65. 7M 

96 

23 

55 

1 8 

0 

7 

0 

0 

0 

7 

4 

2 

SECOTAN 

68.5 

62.3 

76.4 

95 

20+ 

47 

17 

0 

14 

0 

0 

0 

4.91 

2.90 

7 

.0 

0 

4 

3 

2 

DIVISION 

76.2 

.8 

4.64 

1.56 

•  0 

NORTH  CENTRAL 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

69.5 

66.4 

78.0 

1.3 

93 

14+ 

60 

1  6+ 

0 

16 

0 

0 

0 

4.70 

1.46 

2.20 

5 

.0 

0 

7 

3 

2 

BUSHNELL  2  E 

90.  1 

64.3 

77.2 

51 

18 

0 

21 

0 

0 

0 

2.69 

1.61 

2 

.0 

0 

6 

2 

1 

CLERMONT  6  S 

90.2 

66.2 

78.2 

.  6 

97 

24 

58 

18 

0 

20 

0 

0 

0 

7.69 

4.7^ 

3.13 

7 

•  0 

0 

8 

4 

2 

OAYTONA  BEACH 

84.4 

68.6 

76.5 

95 

16 

52 

18 

0 

2.70 

.85 

if 

.0 

0 

6 

2 

0 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

R 

85.3 

65.4 

95 

15  + 

60 

18 

0 

5 

0 

0 

0 

2.46 

.79 

.97 
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•  0 

0 
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1 
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OE  LAND 

AM 

88  .0 

66  .  6 

95 

25 

64 

16 

0 

10 

0 

0 

0 

3.31 

1.18 

7 

.  0 

0 

7 

1 

1 

EUSTIS  2  S 

90.4 

67.1 

78. B 

1.4 

98 

24 

68 

18+ 

0 

23 

0 

0 

0 

6.48 

3.11 

4.07 

7 

.0 

0 

5 

2 

2 

INVERNESS 

90.6 

64.3 

77.6 

1.3 

95 

24  + 

55 

18 

0 

26 

0 

0 

Q 

3.60 

.22 

.98 

6 

.0 

0 

5 

If 

0 

AM 

89.0 

66.  1 

77.6 

97 

25 

66 

18 

0 

17 

0 

0 

0 

5.17 

2.95 

7 

.0 

0 

6 

2 

1 

MERKITT  ISLAND 

86.5 

69.8 

78.2 

1.1 

56 

18 

0 

5 

Q 

Q 

Q 

1.29 

- 

2.12 

.71 

9 

.0 

0 

3 

1 

0 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 

87.9 

66.0 

2.2 

97 

24 

53 

17 

0 

6 

0 

0 

0 

1.66 

1.30 

1.18 

9 

.  0 

0 

3 

1 

1 

OCALA  2  NE 

90.7 

62.3 

76.5 

100 

24 

47 

16 

0 

22 

0 

0 

0 

1.61 

.65 

26 

.0 

0 

3 

2 

0 

ORLANDO  WATER  PLANT 

89.4 

68.4 

78.9 

50 

18 

0 

18 

0 

0 

0 

5.30 

1.36 

8 

.0 

0 

6 

4 

3 

ORLANDO  W8  AIRPORT 

R 

88.7 

66.9 

77.8 

1.3 

97 

24 

57 

18 

0 

15 

0 

0 

0 

3.70 

- 

.32 

1.41 

28 

.0 

0 

6 

3 

1 

SAINT  LEO 

89.2 

67.0 

78.1 

1.2 

94 

24 

60 

1 9 

0 

3.46 

_ 

.10 

.96 

5 

.0 

0 

7 

3 

0 

SANFORD 

90.4 

65.2 

77.6 

1.2 

98 

24 

51 

18 

0 

22 

0 

0 

0 

2.26 

- 

1.05 

.72 

7 

.0 

0 

6 

2 

0 

TITUSVILLE  2  W 

88.3 

65.9 

77.1 

.7 

97 

15 

56 

19 

0 

8 

0 

0 

0 

.61 

2.49 

.24 

9 

.0 

0 

4 

0 

0 

DIVISION 

77.5 

1.1 

3.48 

.23 

.0 

SOUTH  CENTRAL 

ARCADIA 

9  .9M 

65  .  8M 

76. 4M 

1.4 

97 

24 

56 

23 

0 

22 

0 

0 

0 

5.33 

2.22 

1.24 

1 

.0 

0 

9 

1 

AVON  PARK 

91.2 

67.2 

79.2 

1.6 

97 

24 

64 

19 

0 

25 

0 

Q 

0 

1.95 

1.80 

.55 

6 

.0 

0 

7 

1 

0 

BARTOW 

AM 

91.1 

64.0 

77.6 

.5 

97 

24 

56 

19+ 

0 

23 

0 

0 

0 

6.74 

2.32 

2.00 

4 

.0 

0 

7 

5 

3 

BRADENTON  EXP  STATION 

AM 

69.4 

66.5 

78.0 

1.9 

97 

26 

61 

19+ 

0 

14 

0 

0 

0 

5.62 

3.36 

1.75 

30 

.0 

0 

4 

4 

3 

CLEARWATER  BEACH 

67.4 

71.5 

79.5 

95 

25 

8 

0 

0 

0 

.61 

.21 

28 

.0 

0 

3 

0 

0 

FELLSMERE 

88. 9M 

65. 6M 

77. 3M 

1.  1 

97 

24 

60 

24 

0 

11 

0 

0 

0 

2.81 

1.54 

1.39 

B 

.0 

0 

4 

3 

1 

FORT  DRUM 

90. 6M 

M 

98 

24 

0 

0 

0 

3.44 

1.25 

1 

•  0 

0 

FORT  PIERCE 

64.2 

70.0 

77.1 

.3 

91 

16 

63 

6+ 

0 

1 

0 

0 

0 

2.03 

2.08 

.46 

10 

■  0 

0 

7 

0 

0 

K ISSIMMEE 

90.5 

65.3 

77.9 

1.5 

98 

24 

56 

18+ 

0 

24 

0 

0 

0 

2.73 

.60 

.84 

8 

.0 

0 

6 

3 

0 

LAKE   ALFRED  EXP  ST4 

69.  1 

65.4 

77.3 

.9 

,3 

15+ 

57 

16 

0 

19 

0 

0 

0 

7.69 

3.67 

2.06 

6 

.0 

0 

9 

5 

4 

See  Reference 
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LAiCELAND  WB  CITY 

R 

67.9 

68.7 

78.3 

1.8 

95 

24 

64 

19 

0 

5.08 

.49 

1.73 

.0 

0 

3 

2 

2 

LAKE   PLACID  2  SW 

93. IM 

66. 2M 

79. 7M 

98 

24 

59 

23 

0 

0 

0 

Q 

1.03 

,61 

9 

.0 

0 

2 

I 

0 

MELBOURNE 

83.7 

71.1 

77.4 

92 

15+ 

65 

24 

0 

3 

0 

Q 

0 

1.63 

1.32 

9 

.0 

0 

2 

1 

I 

MOUNTAIN  LAKE 

89.  1 

66.1 

77.6 

1.1 

96 

24 

58 

19+ 

0 

15 

0 

0 

0 

3.20 

-  .74 

.89 

28 

.0 

0 

7 

3 

0 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

AM 

89. OM 

63. 9M 

76.  5M 

94 

16* 

58 

23 

0 

0 

0 

0 

3.53 

1.06 

.0 

0 

8 

3 

1 

OASIS  FISHING  LODGE 

63.8 

M 

57 

23 

0 

0 

0 

2.68 

1.03 

29 

.0 

0 

4 

3 

1 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

AM 

85.3 

74.0 

79.7 

90 

25 

69 

9 

0 

1 

0 

0 

0 

5.22 

1.58 

9 

.  0 

6 

6 

2 

PLANT  CITY 

90,3 

65.0 

77,7 

2.1 

97 

24 

56 

18 

0 

22 

0 

0 

0 

1.12 

—  2. Of 

.30 

5 

■  0 

Q 

4 

0 

0 

ST  PETERSBURG 

89.6 

70.6 

80.1 

1.8 

9« 

25 

66 

18 

0 

19 

0 

0 

0 

l.}9 

—     ^  g4 

.57 

e 

.  0 

3 

2 

0 

SARASOTA 

88.6 

66.5 

77.6 

93 

21  + 

61 

18 

0 

12 

0 

0 

0 

1.25 

.65 

28 

•  c 

0 

3 

1 

0 

TAMPA  WB  AIRPORT 

R 

89.3 

67.  7 

78.5 

2.0 

93 

24  + 

59 

19 

0 

13 

0 

0 

0 

2.15 

-  1.14 

1.89 

8 

.0 

0 

2 

1 

1 

TARPON  SPRINGS 

88.3 

67.7 

78.1 

1.6 

94 

26 

58 

19 

0 

10 

0 

0 

0 

1.74 

-  .44 

.72 

9 

.  0 

0 

4 

2 

0 

VENICE 

89.0 

66.5 

77.8 

93 

25 

62 

18 

0 

12 

0 

0 

0 

3.43 

1.21 

20 

.0 

0 

6 

3 

1 

VERO  BEACH  CAA  AP 

8<>.7 

70.3 

77.5 

92 

24 

63 

23+ 

0 

3 

0 

0 

0 

1.05 

.53 

9 

.0 

0 

4 

1 

0 

WAUCHULA  2  NW 

89.5 

64.5 

77.0 

95 

24 

57 

23 

0 

20 

0 

0 

0 

5.65 

1  .20 

6 

.  0 

0 

10 

i 

1 

WINTER  HAVEN 

AM 

89  .  ^ 

68.1 

78.8 

96 

25 

63 

18 

0 

18 

0 

0 

0 

6.37 

1.69 

4 

.0 

0 

9 

7 

2 

DIVISION 

78.1 

1.4 

3.29 

-  .01 

.0 

EVERGLADES  AND  SW 

COAST 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

AM 

64,  5 

75.6 

.  8 

91 

16+ 

60 

24+ 

0 

2 

0 

0 

0 

1.41 

-  2  i  68 

•  42 

8 

.  0 

0 

5 

0 

0 

CANAL  POINT  USDA 

87,5 

66,6 

77,1 

92 

5+ 

58 

24 

0 

12 

0 

0 

0 

3.04 

.79 

9 

.0 

0 

6 

3 

0 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

87.4 

67,9 

77,7 

89 

8+ 

62 

24+ 

0 

0 

0 

0 

0 

.97 

•  44 

5 

.0 

0 

2 

0 

0 

CAPT IVA 

89,1 

71,9 

80,5 

94 

18+ 

67 

24 

0 

13 

0 

0 

0 

2.53 

1^46 

26 

.0 

0 

6 

1 

1 

CLEWISTON  U  S  EN6 

AM 

88,3 

69.2 

76,8 

93 

5 

62 

24 

0 

10 

0 

0 

0 

2.78 

1.25 

a 

.0 

0 

4 

2 

1 

EVERGLADES 

88.7 

68,3 

78.5 

1.0 

92 

25+ 

65 

3 1 

0 

10 

0 

0 

0 

8.60 

3.97 

2^46 

10 

.0 

0 

10 

6 

3 

FORT  MYERS  WB  AP 

R 

89.3 

67,4 

78.4 

1.5 

92 

21  + 

63 

23 

0 

17 

0 

0 

0 

4.76 

.47 

1^43 

e 

.0 

0 

7 

3 

3 

LA  BELLE 

92, 3M 

65, 5M 

78. 9M 

99 

24 

60 

23 

0 

26 

0 

0 

0 

2.60 

-  1.02 

•  93 

9 

.0 

0 

4 

3 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

AM 

88.0 

68,1 

78.1 

1.9 

92 

16+ 

62 

23 

0 

7 

0 

0 

0 

1.13 

-  3.40 

•  71 

9 

•  0 

0 

3 

1 

0 

NAPLES 

87.7 

69.5 

78.6 

92 

19+ 

66 

31 

0 

6 

0 

0 

0 

7.37 

1.22 

1 

.0 

0 

14 

6 

2 

PUNTA  GORDA 

90.  8M 

68. 3M 

79. 6M 

1.5 

95 

19+ 

66 

1  + 

0 

22 

0 

0 

0 

4.54 

1.40 

1^61 

28 

•  0 

0 

a 

2 

2 

SUNN  I  LAND 

90. OM 

65.5M 

77. 8M 

94 

15  + 

61 

17+ 

0 

19 

0 

0 

0 

4.67 

.90 

9 

.0 

0 

12 

4 

0 

TAMIAMI   TRL  <.0  M  BEND 

AM 

89.5 

64.9 

77.2 

95 

25 

59 

17+ 

0 

13 

0 

0 

0 

1.36 

.42 

22 

•  0 

0 

4 

0 

0 

DIVISION 

78,2 

1.6 

3.52 

-  ,45 

•  0 

LOWER  EAST  COAST 

COCONUT  GROVE   7  S 

AM 

86.1 

71.8 

79,0 

1.6 

90 

17 

64 

24 

0 

1 

0 

0 

0 

3,33 

-  2.43 

2.00 

9 

•  0 

0 

4 

2 

1 

FORT  LAUDERDALE 

86.6 

71.1 

73,9 

1.5 

92 

7+ 

63 

24 

0 

6 

0 

0 

0 

5,75 

.82 

3.00 

8 

•  0 

Q 

8 

3 

1 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

85.2 

73,8 

79.5 

88 

15  + 

67 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

4,24 

2.02 

9 

•  0 

0 

7 

2 

1 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

AM 

84.5 

67,7 

76.1 

92 

17 

59 

24 

0 

3 

0 

0 

0 

7.07 

2.50 

9 

•  0 

0 

7 

4 

4 

HIALEAH 

AM 

85.2 

69.7 

77.5 

91 

16 

63 

23 

0 

3 

0 

0 

0 

7.34 

2.06 

9 

•  0 

0 

7 

4 

4 

HOMESTEAD  EXP  STA 

87,2 

92 

16+ 

59 

24 

0 

6 

0 

0 

0 

5.67 

20 

8 

4 

2 

HYPOLUXO 

85.8 

72.6 

79.2 

2,2 

93 

16 

64 

17+ 

0 

1 

0 

0 

0 

4.31 

-  .05 

2.17 

a 

.0 

0 

6 

3 

1 

LOXAHATCHEE 

88.3 

66,9 

77.1 

95 

24 

58 

24 

0 

9 

0 

0 

0 

4.44 

1.82 

8 

•  0 

0 

a 

2 

2 

MIAMI   BAY  FRONT 

83. 9M 

73, 3M 

78. 6M 

90 

16 

69 

9+ 

0 

1 

0 

0 

0 

1.59 

.45 

19 

•  0 

0 

5 

0 

0 

MIAMI  BEACH 

82.5 

75,5 

79.0 

,6 

89 

16 

70 

27 

0 

0 

0 

0 

0 

1.64 

-  2.29 

.46 

26 

•  0 

0 

5 

0 

0 

MIAMI   WB  AIRPORT 

R 

86.2 

72.4 

79.3 

1,3 

94 

16 

6  7 

24 

0 

3 

0 

0 

0 

5.44 

-  .11 

1.65 

8 

•  0 

0 

6 

MIAMI   WB  CITY 

R 

82.5 

73.4 

78.0 

,9 

90 

16 

67 

9 

0 

1 

0 

0 

0 

1.68 

-  2.59 

.47 

25 

.0 

0 

6 

0 

0 

POMPANO  BEACH 

85,4 

70.4 

77.9 

1 

0 

0 

0 

■  60 

•  0 

0 

2 

0 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

88, 6M 

65.  7M 

77.  2M 

95 

17 

61 

23+ 

0 

9 

0 

0 

0 

1.45 

.81 

8 

•  0 

0 

3 

1 

0 

SOUTH  MIAMI   3  W 

87,3 

71.3 

79.3 

91 

16+ 

68 

22+ 

0 

8 

0 

0 

0 

3.12 

1.66 

8 

•  0 

0 

e 

1 

1 

STUART 

86,0 

71,1 

76.6 

91 

15+ 

64 

24 

0 

3 

0 

0 

0 

5.17 

3.98 

9 

•  0 

0 

i 

1 

1 

WEST  PALM  BEACH 

83,2 

72.0 

77.6 

.7 

83 

15 

66 

8+ 

0 

0 

0 

0 

0 

4.51 

-  .40 

1.90 

8 

•  0 

0 

7 

3 

2 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

R 

86,3 

71.8 

79.1 

2,0 

92 

16 

65 

24 

0 

4 

0 

0 

0 

3.39 

-  1,67 

.70 

9 

•  0 

0 

6 

4 

0 

DIVISION 

78.3 

1,3 

4.03 

-  1,15 

.0 

KEYS 

DRY  T0RTU6AS 

85.4 

75.0 

80.2 

92 

3 

68 

19 

0 

1 

0 

0 

0 

3.34 

2.13 

19 

•  0 

0 

4 

2 

1 

KEY  WEST  WB  CITY 

R 

83.6 

75.2 

81.9 

2.1 

91 

19 

70 

9+ 

0 

2 

0 

0 

0 

2.42 

-  ,40 

1.04 

9 

.0 

0 

6 

2 

1 

MARATHON  VACA  KEY 

86.9 

72.5 

79.7 

89 

18+ 

68 

20 

0 

0 

0 

0 

0 

1.82 

.82 

20 

iO 

0 

3 

2 

0 

TAVERNIER 

86.0 

75,4 

80.7 

89 

16 

70 

10 

0 

0 

0 

0 

0 

•  33 

.25 

8 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

80.6 

.8 

1.98 

-  .52 

•  0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  monlfa 


APALACMlcOtA  MB  CrTV 

ARCADIA 

AVOM  PARK 

BABSON  PARK 

BARTOW 

BAY  LAKE 

BELLE  ftCAOC  EXP  S7A 
BLOUNTSTOMh  2  SE 
BRAOCNTON  EXP  STATIOM 
BR001CSV1LLE  CHIN  HILL 

BUSNNELL  3  E 
CAMP  BLAN0IN6 
CANAL  POINT  WOA 
CAPE  SABLE  RAN«KR  STA 
CAPTIVA 

CARWILLE 
CEDAR  KEY 
CnATTANOOCnEE  1  » 
CMIPLEY  J  B 
CLEARNATER  BEACH 

CLERMONT  0  S 
CLEHtSTOM 
CLEMISTON  u  S  EN6 
COCOMUT  (ROVE  7  s 
COftNWEU.  4  NH 

CRESCENT  cm 

CROS&  CITY  CAA  AP 

OANIA  4  HNW 

OAYTOMA  BEACH 

OAYTOKA  BEACH  MB  AP  R 

DC  FIMIAK  SPRINGS 
0€  LANO 

OE  SOTO  CITY  «  SN 
DRY  TOATUOAS 

EUSTIS  2  S 

EVERGLADES 
PEOERAL  POINT 
PEU.SMERE 
FERNANOINA  ftCACH 
FOfiT  DRUM 

CORT  GREEN  12  MSM 

FORT  LAUDERDALE 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  HAR 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

FORT  HYERS  MB  AP  R 

FORT  PIERCE 
FOUNTAIN  3  S 
GAINESVILLE  UNI  OF  FLA 
GAINESVILLE  i  MSM 
GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

HART  LAKE 
HIALEAfI 
H1«H  SPRINGS 
HILLIARD 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 

HOMESTEAD  EXP  STA 

HYPOLUXO 

INVERNESS 

ISLAND  GROVE  2  WNH 
ISLEMORTH 

JACKSONVILLE  MB  AP  ft 
JACKSONVILLE  BEACH 
JACKSONVILLE  MB  CITY  R 
JASPER  0  ESE 
KENDAL  2  E 

KEY  MEST  MB  CITY  R 

KISSIHMEE 

LA  BELLE 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 
LAKE  CITY  2  E 

LAKE  HIAWASSE 

LAKELAND  MB  CITY  R 

LAKE  PLACID  2  SW 

LAKE  TRAFFORD 

LIVE  OAK  2  ESE 

LONGBOAT  KEY 
LOXAMATCHEE 
MADISON 

MARATHON  VACA  KEY 
HAR I  ANNA  CAA  AP 

MARIANNA    INO  SCHOOL 
MAYO  5  NM 
MELBOURNE 
MERRITT  ISLAND 
MIAMI  BAY  FRONT 

MIAMI  BEACH 

MIAMI   MB  AIRTORT  R 
MIAMI  MB  CITY  ft 
MILTON  EXP  STATION 
MONTICtLL*  2  S 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MOUNTAIN  LAKE 

MT  PLEASANT 

MYAKJCA  RIVER  ST  PARK 

NAPLES 

NEM  SMYRNA  BEACH  4  N 
NICEVIU.E 
MITTAM  1  J 
OASIS  PISHING  L0O«e 
OCALA  2  NC 

OKEECHOBEE  9  M 
OKEECHOBEE  HRCN  GATE  « 
OttLANDO  MATER  PLANT 
OALAWO  MB  AIRPORT 
PALATKA 

PANAMA  CITY  2 
PCNSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA  MB  CITY 
PITERS 
PLANT  CITY 

POMPANO  aCACH 
PUNTA  GOeOA 
OUINCY  EXP  STATION 
RAIFORO  ST  PRISON 
ROYAL  PALM  RANGER  STA 

SAINT  AUGUSTINE 
SAINT  LEO 
SAIMT  MAWS  •  se 
ST  PETERSBUHa 
SAMBOm  TONER 


StlS  1.2A  tOS 
!•«>  f» 
!•«•     124  lie 
•  tT* 

>•>«  .10 

1<*1 
••2a 

>•*]  .o« 


•  «  T 

■  la 

•24  tOS 

3.07 
•  03 

U30 


2<a« 

4a3a 

la04 

•  GT 
>•» 

2^03 

•  >• 
SiSI 

4^40 

•ai 
T^aa 

>^2T 

2.7a 

3.33 
4.00 

j  2.7a 
i.ao 
>•«« 

2(70 
2  (AS 

2^11 
3.31 

1.  a2 
3.34 

a. 4a 
s.ao 

3.22 

2.  B1 

3>Ga 

>^44  1 

1^47 
9.7B 
4.24 
7.07 

4.7a  } 

2.03 
4«G2 
4il2 
4a»l 

3^a« 

!•}« 
7^34 

4.5a 

•  •7«  1 

7.  la  4 

•  •*7 
*>S1 

>.ao 

4.31 

a>2* 

3iGa 


a^2o 

!•»« 
2^*2 

2^ao 


l^al  •!> 


2^73     lOa  T 


.11 
.TG 


*0»  1.2« 
.23  .45 
2,00 


.33  .24 

T        T  T 


13     14  15 


.SI 

.21 


3.0O 
.a<  2.02 
2.50 

1.49 


.14  laOl 
.IG 
1.09 


1.G2 
l.GB 

2.23 


.06 
.24  1.20 


1.5a 

.24 

1.90 


1.03 
7.«2 

T^sa 


l*a0  1>50  l^GO 


>i3T 

i.ai 

4.2S 

4^5« 

7a  1« 

i^at 

la2* 
1<5« 


laST 
*a71 


lal> 
3^20 


•  20 
.17 


.04  .la 

.3*  T 
.48  .90 

.89  2.3G 


•U  1.3« 
•03  3.27 


.90  2. OB 
.GO 

2.G9  .SB 


.01 
1.12 

.05 


I  i.aa 

2.24 
>a>G 

2.aa 

1.  ai 

2.  a« 

3.22 
5.30 
3.70 
3.21 

2.01 
*aM 
SaOa 

laao 

lall 

i^4a 

4.54 
3.72 
•  •49 
1.45 

>^72 
3«4a 

1.7a 
laia 

♦•♦» 


l^U 
•  03 


•  OS  l.*7  .40 


•2«  .07 
.15  1.70 


•  03 

•2a 


•07     •OT  1,00 
•70  1(42 
•93  1^97 

•01  .01 


1.52  l^sa 


I 

T  2>4a 

•OG  .sa 
.»  i.aa 

l.a*  2aS4 


.7G 

2.4a     .02  •ll 

•ai  •» 

1.0> 


16     17  18 


1^50 
1^04 


•04     •O?  .OB' 


•oe  .30 

•  OG  904 

•01     ala  T 


.55     ^12  •SB 


19     20     21     22     23  24 


•  •43  •OS 
.40  .11 


•OS  •oa 
•  30    •ai    •io|  •lo 


25    26  27 


28    29    30  31 


•  S7     ,U  ,0i 
•  11 

•22  ,n 


•09  •33  .OS 

I^IG  .02 

.21  .72  .07 
•  30 

T  .19  .04 

T  .38 

•04  •ll 


•09   ^07  •oa 


•01  •oa 

•  04 

•07  >^39 


I  Notw  Following  SIaUod  Indox 
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DAILY  PRECIPITATION 

t  FLORIDA 

1  I   Table  3-Continued  H*!'  "S* 


Stotion 

Total 

Day  of  month 

24 

25 

26 

27 

1   1  2 

3 

4 

5 

6 

8 

9 

10 

11 

12 

13  1  14  15 

 1  1  

16     17  18 

 1  1  

19 

20 

1 

21 

22 



23 

28  1 

29  1 

30 

31 

SiWFOHO 

2a  20 

a  04 

•  40 

a72 

a  10 

•  23 

aOl 

.17 

.91 

SARASOTA 

1.29 

•  03 

•  02 

• 

.09 

a02 

.69 

SCCOTAN 

*•»! 

al9 

I  SI 

_ 

•  90  • 

SOUTH  MIAHI   3  M 

1<12 

Ia60 

^2 

•  48 

03 

•  10 

•  21 

STUART 

9ilT 

a2T 

•  49 

3^08 

.04 

•  Ifl 

•  10 

•  01 

•  06 

.07 

SUNN  I  LAND 

4a07 

a  t9     a  78 

al7 

a29 

*  _ 

.90 

.90 

a  06 

•  24 

.24 

TALUUIASSEE  M8  AP 

9a7l 

la9* 

a  20 

* 

_ 

•  02 

•  01 

T 

T  • 

TAMIAMI  TRL  40  M  BEND 

li94 

04 

•  Ot 

.39 

•  20 

TAMPA  MB  Alftf^RT  R 

2il9 

T  T 

T 

' 

•  01 

'' 

TARPON  SPRINGS 

li74 

a  01 

a03 

.72 

•  20 

•  68 

•  10 

TAVERNIER 

•  33 

a  09 

•OS 

a24 

T  • 

TITUSVILLE  2  W 

■  •1 

•  11 

•  24 

•  10 

•  16 

VENICE 

>•«> 

a06 

•  11 

.03 

• 

• 

1 

.63 

•  02 

.03 

.00 

.02 

•  17 

•  61 

VERO  BEACH  CAA  AP 

1.09 

a07 

•  11 

•  93 

•  10 

HAUCHULA  2  NW 

9aM 

a2«  a21 

aO« 

a«0 

la20 

•  04 

a77 

•  32 

•  49 

•  04 

•  70 

•  30 

•  19 

•  02 

WEST  PALN  BEACH 

*a91 

T 

1^00 

1^22 

■  u 

•  00 

•  00 

.09 

•  98 

•  24 

•  10 

•  06 

•  13 

MEST  PALM  BEACH  MB  AP  R 

3a» 

T 

•  93 

.70 

•  44 

•  09 

•  01 

T 

•  03 

•  60 

.10 

•  09 

•  07 

HEWAnlTCHKA 

7a90 

a39 

aoe 

a07 

4«M 

laSO 

•  t* 

•  04 

•  29 

T 

T 

WINTER  HAVEN 

«a37 

T 

la>« 

a«e 

•  01 

aTO 

•  U 

a«3 

•  14 

laOO 

T 

•  07 

•  0» 

T 

WOODRUFF  DAM 

3aSl 

a*3 

all 

laOl 

a07 

•  «2 

aO* 

all 

a02 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

P  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

a 

StatioD 

Prevailing 

Percent  of 
hme  iiom 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile  - 

Direction 
of 

fastest  mile 

JO 

_1 

°i: 

o  o 

SI 

1:30  a 
EST 

7:30  a 
EST 

1:30  p 
EST 

7:30  p 
EST 

Trace 

60-10 

.10-49 

.S0-.99 

1.00-1.99 

2  00 
and  over 

Total 

0  S  n 

is  S  0 

<£  8.S 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  su 

APALACHICOLA  WB  CITY 

7.9 

26 

SE 

25 

3 

5 

0 

1 

0 

0 

9 

75 

4.0 

DAYTONA  BEACH  WB  AIRPORT 

ENE 

18 

10.6 

27* 

ENE 

9 

82 

80 

56 

72 

4 

5 

4 

1 

0 

0 

14 

5.3 

FORT  MYERS  WB  AIRPORT 

8.1 

35 

NE 

1 

5 

4 

4 

0 

3 

0 

16 

4.5 

JACKSONVILLE  WB  AIRPORT 

ESE 

14 

9.9 

36 

N£ 

8 

83 

81 

50 

69 

5 

3 

2 

2 

2 

0 

14 

69 

4.9 

KKY  WEST  WB  CITY 

8.7 

20 

N 

9 

75 

62 

72 

8 

4 

4 

1 

1 

0 

18 

78 

4.9 

LAKELAND  WB  CITY 

7.0 

1 

4 

6 

0 

2 

0 

13 

74 

5.3 

yiAMI   WB  CITY 

ENEt 

18t 

13.4 

33 

S 

25 

80t 

79t 

59t 

72t 

8 

3 

5 

0 

0 

0 

16 

76 

4.9 

MIAMI  BEACH 

1 

5 

5 

0 

0 

0 

11 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

E 

IS 

9.1 

40» 

S 

6 

89 

84 

50 

69 

8 

1 

3 

2 

1 

0 

15 

5.2 

PEKSACOLA  WB  CITY 

9.4 

33 

NW 

S 

90t 

^  86t 

62t 

75t 

1 

2 

2 

1 

1 

0 

7 

64 

TALLAHASSEE  WB  AIRPORT 

£ 

11 

5.8 

85 

87 

50 

66 

4 

2 

3 

0 

1 

1 

11 

5.5 

TAMPA  WB  AIRPORT 

ENE 

18 

9.8 

30» 

ENE 

9 

86 

84 

51 

68 

6 

4 

1 

0 

1 

0 

12 

83 

5.2 

WEST  PALM  BEACH  WB  AIRPORT 

ENE 

22 

12.5 

35* 

NNE 

26 

83 

78 

62 

77 

2 

5 

2 

4 

0 

0 

13 

5. 8 

t  Airport  Data 
*  Tbls  datum  is  obtained  by 
visual  observation  since  record- 
ing equipment   is  not  available. 
It  is  not  necessarily  the  fast- 
est mile  occurring  during  the 
period . 

RERBKMCB  nCmS 

The  four  digit  Ideotlf ic&tloo  nuabera  In  ttie  Index  nuMber  coluan  of  tbe  Station  Index  are  assigned  oa  a  state  basis.     There  will  be  no  duplication  of  nuabt^rs  vltbln  a  state. 
Figures  and  letters  following  the  station  najne,  such  as  12  SSW,   Indicate  distance  In  olles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  tiaes  given  In  the  Station  Index  are  in  local  standard  tlae. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  tbe  June  and  Decenber  Issues  of  this  bulletin. 
Beating  degree  days  for  the  preceding  12  nonths  will  be  carried  io  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Statloos  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  Late  to  be  Included  In  this  Issue. 

Unless  otherwise  Indicated,  dlfflensional  units  used  In  this  bulletin  are:  tenperature  In  *P.,  precipitation  and  evaporation  In  Inches,  and  wind  aovenont  In  nllos.  Degree  daytt  arc  based  on  a  daily 
average  of  65*  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 
Amounts  In  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  Indicated. 

Data  in  Tables  3,   5  and  6  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 
Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

(those  shown  in  the  Station  Index  as  United  States  Weather  Bureau  Stations)  are  based  on  the  period  1921-1950.  adjusted  to  represent 

-  No  record  In  Tables  3,   6  and  the  Station   index.     No  record  In  Tables  2  and  5  is   Indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•  Amount  included  In  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  IndlcateH  that  the  thermometern  are  exposed  In  a  shelter  located  on 
the  roof  of  a  building. 

//  Cage  Is  equipped  with  a  windshield. 

AH  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

C  In  the  "Refer  to  Tables"  column  In  the  Station  Index  the  letter  "C"  Indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  publl^hod  later  In 

Hourly  Precipitation  Data. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H  One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  atatloa,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

H  Amounts  from  recording  gage  {These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  la  Hourly  Precipitation  Data). 

nth. 

E.S.T.  Of  the  following  day. 

rlda  may  be  obtained  by  writing  to  any  Weather  Bureau  Office  or  to  the  State  Cllmatologlst ,  P.  O.  Box  365S.   University  Station, 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  SiMary.)  CTbecks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.     Bemlttances  and  correspondence  regarding  subscrlptloBS  should  be  sent  to  the  Superlnteadeot  of  Documents,  GovemMnt  Printing  Office.  Wamhlngtoo  25.  D.  C. 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
MAY  1956 


TobU  S   

Day  Of  Month 


Slalion 

•J 

J.  1 

4 

S 

6 

8 

11  1 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

APALACHICOLA   HB  CITY 

MAX 
MIN 

81 
66 

80 

70 

79 

72 

77 

73 

78 
74 

81 

67 

84 

70 

82 
59 

78 

62 

SO 

70 

80 

72 

71 

83 

70 

87 
70 

86 

71 

84 

67 

77 

59 

84 

53 

83 

59 

85 
67 

91 

70 

83 
73 

86 

71 

88 

73 

83 

73 

82 
73 

80 
70 

82 
70 

86 
73 

65 
70 

66 
72 

S2>6 
69i7 

ARCAOIA 

MAX 

6« 
67 

89 

65 

90 

66 

89 

59 

89 

72 

92 
69 

86 

70 

88 

69 

80 
68 

68 
66 

90 
69 

39 
69 

91 
63 

93 
67 

95 
62 

94 

66 

90 
63 

93 
54 

93 
64 

93 
60 

92 

63 

93 

55 

97 

63 

96 

63 

90 
69 

91 
47 

92 
67 

93 
54 

90>9 
69a8 

AVON  PARK 

MAX 
MIN 

93 
66 

93 
68 

90 

69 

93 
59 

94 

67 

91 

67 

89 

72 

85 
68 

78 

57 

86 
66 

90 
67 

91 
66 

91 
66 

94 

66 

99 
68 

93 
67 

91 
68 

93 
55 

93 
64 

93 

68 

90 

66 

91 

67 

95 
66 

97 

59 

96 

67 

89 
70 

90 

65 

85 
65 

94 

49 

92 

67 

91 
67 

91.2 
67  12 

BARTOW 

MAX 
MIN 

92 
60 

91 
66 

93 
67 

91 
66 

91 
68 

92 
68 

89 
69 

67 
55 

82 
57 

69 
64 

38 
66 

92 
63 

93 
62 

94 
62 

95 
56 

92 
65 

90 
62 

92 

59 

95 
56 

94 

55 

93 

63 

92 
64 

92 

59 

97 
64 

94 

65 

86 

66 

86 
64 

67 
64 

91 
65 

91 
64 

91 
64 

91.1 
64.0 

BELLE  OLAOE  tXP  STA 

MAX 
MIN 

87 
64 

88 

63 

87 
64 

88 

66 

89 
66 

88 
70 

87 

65 

87 

56 

85 

65 

64 

55 

66 
66 

85 
65 

35 
52 

36 
61 

88 
62 

91 

65 

89 

55 

89 
71 

85 
66 

85 

67 

84 

63 

87 

52 

86 
61 

87 
60 

91 

60 

86 
55 

84 
54 

65 
56 

36 
65 

37 
64 

85 
53 

86.7 
64.5 

8L0UNTST0NN  2  SE 

MAX 
MIN 

86 

60 

89 

63 

89 

59 

81 
69 

79 

69 

81 
69 

78 

55 

81 
54 

87 
51 

81 
61 

87 
62 

88 
67 

91 
70 

91 
69 

90 
65 

91 

57 

84 

49 

84 

53 

92 

56 

92 
59 

94 

60 

95 

63 

95 

63 

97 

72 

95 
56 

89 
66 

88 
64 

87 
65 

90 
63 

91 
65 

93 
67 

88.3 
44.1 

BRAOENTON  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

87 
67 

89 
66 

89 
67 

87 
67 

69 
71 

88 

72 

88 
70 

65 
70 

85 
59 

85 
66 

91 
59 

93 
67 

93 
65 

88 
69 

89 
66 

89 
55 

66 
65 

65 
63 

91 
6 1 

93 
65 

91 
64 

90 
64 

92 
61 

87 

53 

66 

97 

66 

92 

67 

90 

59 

90 

66 

91 
67 

90 
65 

39.4 
66.9 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

MAX 
MIN 

88 
68 

89 
67 

36 
67 

69 

59 

39 

59 

87 

70 

85 

69 

87 
56 

61 
56 

68 
53 

89 
67 

90 
52 

90 

67 

93 
69 

92 

73 

90 
67 

87 
61 

91 
60 

93 
50 

92 
64 

92 

68 

91 

66 

89 

67 

93 
70 

93 
66 

88 
67 

88 

63 

90 
64 

93 
66 

92 
67 

91 
67 

89.5 
56.4 

BUSHNELL  2  E 

MAX 
MIN 

91 
67 

90 

6« 

89 
69 

90 
61 

90 
68 

90 

73 

86 
59 

86 
67 

80 

56 

85 
65 

89 
57 

89 
64 

92 

62 

94 
64 

94 

65 

91 

52 

87 
62 

90 
51 

92 

55 

93 
50 

92 
50 

92 

61 

92 

53 

94 

55 

93 

69 

83 

68 

88 
64 

90 

66 

93 
66 

92 
65 

93 
62 

90.1 
64.3 

CAMP  BLANOING 

MAX 
MIN 

90 

65 

86 
57 

68 
66 

86 
66 

66 
57 

85 

71 

85 
66 

80 
55 

79 

62 

65 
57 

37 
63 

88 
66 

39 
64 

93 
61 

91 
69 

88 
68 

64 

65 

90 
55 

92 
51 

94 

68 

92 

65 

88 
60 

94 

63 

97 
71 

94 

54 

88 
61 

86 
60 

67 
63 

86 
61 

90 
63 

92 
64 

88.6 
64.0 

CANAL  POINT  USOA 

MAX 
MIN 

90 
64 

90 
64 

90 
64 

91 
66 

92 

66 

90 

69 

86 

68 

83 
70 

77 

68 

85 
67 

87 
68 

82 
68 

87 
64 

39 
63 

92 
66 

91 

57 

90 
74 

87 
71 

36 

67 

35 

69 

86 

57 

86 

55 

90 

63 

91 

58 

90 

52 

85 
69 

86 

66 

83 
68 

88 

68 

88 
67 

84 
64 

37.5 
66.6 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

86 
70 

86 
74 

86 
74 

87 
70 

8S 
70 

86 

73 

87 
76 

89 

69 

85 
66 

86 
68 

88 
69 

87 
69 

86 
64 

37 
69 

88 
54 

39 
55 

89 
63 

89 
64 

88 

69 

67 
67 

88 
57 

87 
66 

87 

65 

86 

62 

88 

52 

89 
69 

39 

70 

85 
56 

88 
66 

89 

68 

89 
64 

87.4 
67  .9 

CAPTIVA 

MAX 

MIN 

87 
71 

89 

73 

86 

73 

87 
74 

89 

75 

87 

76 

85 
75 

86 

72 

89 

72 

91 

70 

93 
72 

90 
72 

88 
72 

87 
79 

87 
74 

85 
71 

90 
74 

94 

72 

93 

72 

90 
70 

92 
71 

91 

71 

87 

87 
67 

94 

69 

88 

70 

91 

7 1 

89 

72 

91 

72 

93 
72 

67 
71 

89.1 
71.9 

CEDAR  KEY 

MAX 

MIN 

Bi 
70 

66 
74 

83 
75 

85 
74 

84 

75 

85 
70 

83 
70 

65 
70 

83 
65 

89 
65 

87 
70 

87 
74 

88 
70 

92 
74 

90 
74 

89 

74 

89 

62 

89 
60 

90 
72 

92 

75 

88 

73 

87 
66 

90 

75 

92 

75 

90 

70 

87 

70 

88 

70 

92 

70 

90 

70 

89 
73 

88 
75 

87.7 
71  .0 

CHIPLEY  3  E 

MAX 

MIN 

87 
60 

88 
65 

86 
69 

80 

68 

76 
67 

78 
67 

88 
61 

85 
64 

81 
61 

65 
60 

90 
63 

89 
65 

91 
69 

90 
67 

89 
66 

88 

69 

82 
47 

90 
55 

93 
63 

92 
61 

92 

51 

94 

55 

95 

70 

95 

73 

91 
64 

36 

65 

87 
65 

87 
65 

92 
67 

92 
67 

90 
68 

88.0 
44.5 

CLEARWATER  BEACH 

MAX 
MIN 

85 
72 

87 
72 

85 
72 

66 

73 

68 
74 

88 

73 

84 

74 

84 

74 

85 
71 

91 
67 

91 
72 

90 
71 

89 
72 

86 
73 

86 
74 

85 

76 

82 

69 

86 
56 

92 

67 

87 
71 

86 

72 

85 
71 

84 

72 

87 
73 

99 

73 

91 
71 

88 
68 

93 
69 

90 

71 

89 
72 

88 
73 

87.4 
71.5 

CLERMONT  6  S 

MAX 
MIN 

91 

68 

91 
69 

69 
69 

90 
68 

91 

69 

89 

72 

68 
69 

67 

68 

81 
69 

85 
66 

90 
68 

91 
65 

92 
64 

94 

65 

92 
66 

69 
64 

88 
64 

91 

58 

93 

60 

93 
64 

92 
64 

93 

65 

94 

62 

97 

55 

93 
70 

84 

69 

86 

55 

89 

69 

92 
56 

91 
65 

91 

56 

90.2 
46.2 

CLEWISTON  U  S  ENG 

MAX 
MIN 

90 

70 

87 
70 

89 
69 

90 
71 

93 
71 

91 

72 

92 
70 

91 

66 

86 
68 

80 
69 

86 

71 

88 
70 

89 
67 

86 

65 

88 
69 

90 

67 

90 
67 

88 
76 

88 
73 

87 

72 

88 

67 

89 

71 

89 
64 

67 
52 

90 

63 

89 

73 

87 
72 

87 
72 

87 
70 

90 
71 

89 

70 

88.3 
69.2 

COCONUT  GROVE  7  S 

MAX 

MIN 

85 
76 

85 

77 

87 
76 

85 
76 

88 
76 

87 

77 

87 
76 

67 

70 

87 

67 

65 

71 

86 

75 

86 
75 

86 
73 

84 

58 

39 
69 

86 

69 

90 
66 

87 
56 

se 

73 

86 
76 

86 

70 

86 
69 

86 
55 

86 
64 

87 
74 

88 

73 

86 
71 

85 
75 

86 
70 

36 
75 

65 
69 

86.1 
71.8 

CROSS  CITY  CAA  AP 

MAX 
MIN 

88 

63 

90 
66 

87 

55 

87 

69 

66 

58 

87 

70 

84 
67 

87 

65 

82 
54 

88 
59 

90 
65 

91 
64 

90 
61 

91 

62 

90 

59 

69 

62 

35 
54 

92 
49 

94 

57 

94 

61 

93 

60 

92 
60 

90 

63 

93 
64 

92 

66 

83 
65 

87 

62 

89 

52 

91 

65 

91 

53 

89 
67 

69.1 
63.0 

DAYTONA  BEACH 

MAX 
MIN 

82 
67 

83 
72 

65 
71 

86 
70 

84 

73 

84 

74 

81 
71 

88 
68 

84 

69 

76 
70 

80 

73 

82 
68 

82 
65 

87 
66 

91 
69 

95 
66 

93 
67 

78 
52 

82 
64 

85 
66 

84 

57 

84 

68 

83 
66 

90 

70 

93 
72 

89 

72 

81 
67 

81 
74 

82 
70 

33 
71 

83 
59 

84.4 
68  .6 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

MAX 
MIN 

84 

63 

83 

66 

87 
69 

86 

69 

86 

72 

84 

70 

89 
68 

82 
65 

77 
69 

80 
70 

82 
70 

82 
64 

87 
62 

92 
64 

95 
66 

92 

80 
57 

85 
50 

83 

59 

87 
60 

85 
61 

84 

63 

93 

59 

95 
67 

85 
56 

32 
69 

82 
7 1 

83 
72 

84 
66 

84 

67 

85 
65 

85.3 
65.4 

0£   FUNIAK  SPRINGS 

MAX 
MIN 

90 
64 

90 

66 

88 
68 

60 
67 

75 
63 

75 
65 

87 
62 

88 
55 

83 
60 

90 

59 

92 
63 

92 
64 

93 
69 

94 
66 

93 
67 

83 
62 

86 

50 

95 
59 

96 
64 

96 

63 

94 
66 

95 

67 

97 
69 

97 
70 

91 
66 

90 
64 

89 
64 

87 
65 

89 
45 

93 
61 

94 

61 

89.8 
63.9 

D£  LAND 

MAX 
MIN 

89 
65 

89 
76 

88 
70 

90 
71 

90 

72 

90 

73 

87 
70 

87 
67 

84 

67 

78 
54 

84 
67 

86 
69 

87 
64 

91 
45 

93 
66 

92 
55 

90 
67 

86 
54 

88 
52 

85 

70 

93 
59 

89 
65 

88 

62 

93 

68 

95 
69 

88 

69 

85 
67 

84 

63 

86 
67 

89 

67 

85 
66 

68.0 
66  .8 

DRY  TORTUGAS 

MAX 

MIN 

84 
74 

84 

76 

92 

77 

66 
77 

86 
75 

88 
77 

87 
75 

87 
75 

86 

75 

84 

71 

86 
73 

86 
76 

89 
76 

85 
76 

87 
76 

86 
72 

33 
76 

66 
75 

84 
68 

63 
75 

83 

75 

83 

76 

84 
74 

85 

76 

65 

77 

85 
77 

84 

77 

65 
73 

86 
77 

85 
74 

86 
75 

65.4 
75.0 

EUSTIS  2  S 

MAX 

MIN 

91 
66 

95 
68 

93 
68 

71 

93 

71 

92 
74 

90 

70 

8« 

68 

78 
69 

83 
67 

87 
63 

90 
6« 

91 
64 

92 

67 

94 

71 

91 

70 

96 

65 

90 
58 

91 

58 

91 

65 

92 
55 

91 
67 

96 
65 

98 

63 

92 

70 

84 

68 

86 
56 

87 
69 

91 
68 

89 
69 

91 
67 

90.4 
67.1 

EVERGLADES 

MAX 

88 
68 

88 

66 

87 
68 

86 

68 

88 
71 

86 

70 

86 

70 

87 
71 

87 
68 

88 
68 

88 
69 

90 
67 

88 
66 

90 
68 

88 
69 

89 

70 

88 
69 

89 
71 

89 

59 

90 
68 

91 
56 

69 
66 

88 
67 

88 

66 

92 
69 

91 

69 

90 

69 

88 
68 

90 

68 

92 
68 

90 
55 

88.7 
68.3 

FEDERAL  POINT 

MAX 
MIN 

88 
64 

87 
66 

88 
68 

88 
67 

86 
69 

84 

72 

84 

59 

81 
66 

76 
66 

81 
61 

34 

66 

87 
64 

91 
66 

92 
70 

91 

66 

39 
67 

33 
63 

88 
55 

87 
59 

91 

62 

69 

62 

86 
63 

93 
64 

93 

66 

86 

68 

79 

67 

82 
62 

66 
53 

86 
65 

68 
65 

68 
65 

86.6 
65.1 

FELLSMERE 

MAX 
MIN 

89 
65 

89 

67 

88 
66 

90 
65 

90 
69 

89 
69 

90 

70 

88 
66 

79 
69 

80 
70 

84 
68 

89 
65 

88 
63 

90 
64 

96 
65 

95 
56 

93 
63 

86 
62 

90 
64 

89 
64 

89 
65 

91 
61 

97 
60 

94 

54 

86 
64 

86 
64 

88 
69 

89 
67 

67 
67 

83 
66 

86.9 
66.6 

FERNANDINA  BEACH 

MAX 

MIN 

81 

69 

82 
67 

87 

71 

83 
67 

80 

68 

80 

72 

79 

70 

76 

65 

75 
65 

77 
62 

81 
68 

84 
64 

91 
67 

94 

68 

94 

67 

91 

67 

83 
60 

86 

56 

84 

61 

86 

65 

83 

66 

82 

63 

95 

67 

93 

70 

78 
69 

80 

71 

81 

71 

61 
69 

82 
62 

83 
69 

87 
69 

83.8 
66  .6 

FORT  DRUM 

MAX 
MIN 

88 

91 

92 

89 

88 

88 

78 

84 

97 

92 

93 

94 

92 

90 

91 

93 

94 

93 

92 

95 

98 

8J 

88 

90.6 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 
MIN 

86 

76 

87 
76 

85 
75 

87 
75 

87 
77 

87 

77 

92 
75 

90 
67 

82 
66 

85 
72 

36 
75 

86 

75 

86 
70 

87 
66 

92 
65 

90 
70 

90 

66 

83 
71 

83 

70 

86 

76 

86 

71 

87 
70 

86 
65 

91 

63 

87 
66 

84 

48 

84 

72 

89 

73 

86 

73 

89 
75 

87 
70 

84.4 
71.1 

FT  LAUDERDALE  UAHIA  MAR 

MAX 
MIN 

87 
76 

8« 

76 

86 
76 

87 
75 

87 

77 

86 

78 

84 
74 

86 

72 

79 

67 

84 

72 

84 

76 

84 
74 

89 
76 

86 

70 

88 
71 

88 

71 

87 
56 

65 
76 

83 
71 

84 

78 

84 

75 

84 

77 

85 
70 

88 
66 

86 

77 

84 

71 

83 
73 

85 
74 

86 
74 

83 
77 

84 
77 

85.2 
73.3 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

MAX 

MIN 

87 

72 

89 

74 

82 

73 

85 
73 

80 

75 

85 
74 

84 

71 

83 

55 

87 
64 

80 
68 

82 
74 

84 
71 

82 
66 

84 
62 

86 
63 

86 
55 

92 

62 

91 

70 

83 
67 

82 
68 

84 

54 

82 
63 

86 
61 

84 

59 

91 
61 

89 

68 

82 
72 

61 
71 

82 
68 

83 
72 

83 
62 

84.9 
67.7 

FORT  MYERS  WB  AP 

MAX 

MIN 

90 

88 
66 

88 
68 

88 
67 

68 
13 

88 
69 

86 
69 

86 

57 

82 
57 

88 
56 

'88 
69 

91 

68 

90 
67 

90 

68 

91 
69 

88 

59 

91 
69 

90 
67 

90 

66 

89 

67 

92 
56 

90 

65 

92 
63 

92 
66 

92 

68 

89 

70 

68 

67 

90 
68 

90 

66 

91 
68 

91 
66 

89.3 
67.4 

FORT  PIERCE 

MAX 

MIN 

84 
74 

84 
75 

84 

70 

84 

70 

85 
75 

86 

76 

85 
67 

83 
63 

77 
65 

80 
67 

84 

73 

82 
72 

83 
67 

89 

67 

88 
67 

91 

67 

83 
69 

83 
74 

87 

70 

84 

68 

84 
68 

83 
69 

84 

65 

88 
63 

84 

68 

82 

73 

83 
71 

85 
73 

85 
72 

66 
74 

89 
79 

84.2 
70.0 

FOUNTAIN  3  S 

MAX 

MIN 

89 

58 

89 
64 

89 

67 

79 
69 

80 
68 

77 
68 

84 

62 

87 
65 

81 
61 

86 
60 

91 
63 

87 
66 

91 
6« 

91 
69 

89 
46 

84 

67 

84 

51 

94 

52 

94 

62 

92 
60 

93 
61 

94 

60 

94 

68 

99 

69 

89 

63 

87 
65 

84 

64 

85 
62 

87 

63 

91 
44 

92 
67 

88.2 
63.4 

GAINESVILLE  UNI   OF  FLA 

MAX 
MIN 

89 
67 

91 

68 

90 
68 

90 
58 

88 
69 

90 

72 

87 
68 

83 
55 

85 
64 

81 
61 

87 
68 

90 

67 

90 
66 

94 
66 

99 
69 

92 

65 

90 
59 

86 

55 

92 

62 

93 

65 

94 

65 

94 

65 

92 

65 

95 

69 

98 

67 

90 

53 

82 
55 

86 
67 

90 

63 

92 
69 

92 
67 

89.9 
66.0 

GAINESVILLE   3  WSW 

MAX 
MIN 

87 
67 

88 
69 

88 

67 

88 

68 

87 

68 

87 

71 

82 
67 

83 

65 

80 
55 

81 
61 

87 
57 

88 
65 

92 
62 

92 
62 

92 
62 

89 

62 

86 

56 

90 
49 

90 

55 

92 

61 

91 

52 

90 
60 

93 
61 

96 
64 

92 
67 

82 
67 

84 

42 

87 
67 

90 
65 

92 
46 

92 
69 

88.3 
43.7 

8««  Rol«r«nc«  Nolat  Pollowing  Slalion  Inrlex 
-   58  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Table  5 -Continued 


Station 

Day  Oi  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

, 

.8 

19  1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 



28 

29 

30 

31 

6LEN  ST  MARY  NURSERIES 

MAX 

69 

80 

86 

69 

87 

66 

68 

79 

78 

69 

91 

69 

92 

99 

93 

90 

69 

92 

93 

95 

91 

91 

96 

96 

69 

S2 

■9 

69 

90 

91 

92 

89  a  1 

MIN 

62 

66 

63 

65 

66 

66 

66 

63 

63 

95 

60 

62 

61 

69 

63 

61 

52 

50 

58 

59 

55 

61 

63 

65 

65 

6« 

60 

61 

60 

62 

64 

61.7 

HIALEAH 

MAX 

63 

83 

64 

85 

66 

90 

84 

64 

86 

8e 

64 

89 

68 

89 

64 

63 

64 

85 

64 

89 

85  ^2 

75 

74 

74 

75 

76 

75 

69 

66 

68 

72 

73 

70 

69 

65 

70 

65 

70 

66 

71 

67 

66 

64 

63 

65 

69 

68 

71 

71 

74 

75 

70 

69.7 

HIGH  SPRINSS 

MAX 

88 

63 

60 

84 

81 

87 

88 

91 

94 

94 

92 

91 

96 

95 

96 

95 

94 

96 

98 

92 

62 

89 

89 

93 

92 

93 

90*0 

66 

67 

66 

70 

62 

69 

66 

65 

64 

58 

66 

64 

65 

72 

69 

64 

55 

51 

58 

59 

62 

61 

64 

69 

65 

69 

63 

66 

65 

67 

67 

64.1 

MILLIARD 

MAX 

80 

76 

78 

81 

84 

66 

93 

93 

92 

90 

90 

92 

90 

69 

95 

94 

79 

80 

62 

86 

87 

89 

90 

86.1 

60 

64 

65 

63 

63 

66 

68 

63 

62 

56 

62 

60 

69 

67 

64 

65 

52 

50 

54 

60 

59 

60 

64 

65 

65 

68 

56 

56 

58 

62 

62 

61.5 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 

87 

86 

87 

90 

85 

89 

86 

86 

86 

68 

91 

92 

92 

90 

89 

87 

87 

85 

66 

90 

67 

65 

69 

66 

86 

89 

86 

87.2 

MIN 

73 

73 

72 

66 

70 

75 

70 

65 

65 

68 

69 

67 

62 

61 

60 

64 

61 

64 

68 

64 

64 

65 

62 

59 

61 

67 

70 

66 

67 

70 

63 

66.2 

NYPOLUXO 

MAX 

66 

78 

84 

84 

84 

69 

85 

89 

93 

67 

84 

85 

86 

66 

87 

66 

66 

67 

64 

64 

84 

85 

85 

89 

65.6 

MIN 

75 

76 

76 

76 

77 

77 

77 

71 

67 

74 

73 

76 

71 

66 

69 

69 

64 

73 

76 

70 

75 

76 

67 

64 

66 

76 

71 

73 

76 

76 

79 

72.5 

INVERNESS 

MAX 

90 

89 

91 

88 

66 

80 

87 

90 

90 

92 

93 

93 

90 

87 

92 

92 

94 

91 

92 

92 

95 

95 

93 

90 

90 

92 

93 

93 

90.8 

MIN 

67 

68 

68 

68 

68 

70 

69 

68 

66 

62 

6} 

65 

64 

65 

61 

61 

61 

55 

56 

57 

57 

64 

63 

68 

68 

65 

60 

64 

69 

68 

66 

64.3 

JACKSONVILLE   MB  AP 

MAX 

89 

89 

65 

86 

79 

76 

79 

83 

86 

69 

94 

95 

94 

68 

83 

91 

90 

93 

90 

89 

96 

94 

83 

64 

65 

87 

87 

89 

90 

87  .8 

MIN 

70 

70 

69 

70 

70 

71 

69 

64 

66 

60 

65 

65 

68 

70 

69 

67 

58 

58 

64 

67 

67 

63 

69 

70 

69 

71 

69 

69 

64 

66 

70 

66.9 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

80 

80 

83 

63 

80 

80 

81 

77 

77 

78 

80 

81 

66 

91 

94 

81 

65 

82 

83 

95 

67 

82 

81 

82 

82 

83 

84 

66 

83.2 

MIN 

66 

68 

68 

67 

67 

72 

67 

64 

71 

68 

66 

69 

66 

66 

67 

66 

60 

56 

62 

64 

65 

64 

66 

70 

69 

70 

72 

71 

65 

69 

68 

66.7 

JACKSONVILLE  HB  CITY 

MAX 

88 

yl 

87 

64 

64 

79 

75 

78 
76 

80 

83 

67 

93 

94 

93 

MIN 

70 

70 

70 

71 

70 

69 

65 

66 

61 

68 

68 

66 

70 

69 

67 

60 

64 

70 

68 

72 

JASPER  9  ESE 

MAX 

89 

84 

74 

60 

60 

65 

69 

90 

95 

95 

89 

94 

94 

95 

100 

80 

84 

80 

90 

90 

90 

90 

67.9 

MIN 

60 

60 

60 

65 

64 

64 

65 

63 

60 

55 

63 

60 

62 

63 

60 

60 

42 

50 

55 

60 

55 

58 

64 

65 

64 

62 

50 

55 

59 

58 

64 

99.5 

KEY  WEST  WB  CITY 

MAX 

89 

90 

89 

69 

89 

89 

87 

69 

89 

89 

68 

69 

86 

89 

91 

65 

89 

86 

69 

89 

69 

67 

89 

86 

89 

69 

88.6 

MIN 

76 

77 

77 

77 

78 

78 

77 

73 

70 

75 

76 

76 

76 

73 

74 

73 

76 

76 

72 

70 

76 

76 

74 

73 

77 

77 

76 

74 

76 

77 

76 

79.2 

KISSIMMEE 

MAX 

92 

92 

99 

93 

91 

91 

93 

67 

86 

89 

90 

90 

91 

90.9 

MIM 

66 

69 

69 

70 

71 

71 

71 

66 

69 

65 

67 

64 

62 

64 

65 

64 

64 

55 

55 

60 

66 

64 

57 

65 

71 

6« 

63 

68 

66 

66 

64 

69.3 

LA  BELLE 

MAX 

92 

92 

91 

94 

92 

89 

83 

89 

91 

92 

93 

96 

90 

94 

91 

93 

94 

94 

94 

96 

99 

94 

90 

93 

92 

95 

94 

97 

92.3 

MIN 

66 

66 

67 

67 

69 

70 

70 

69 

68 

64 

66 

64 

64 

64 

65 

65 

65 

64 

67 

63 

61 

60 

62 

64 

67 

65 

69 

65 

64 

69 

65.9 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

MAX 

90 

90 

90 

VO 

87 

84 

60 

89 

90 

90 

90 

93 

92 

90 

93 

92 

92 

86 

69 

90 

90 

90 

89.1 

HIN 

66 

69 

69 

69 

70 

73 

71 

68 

68 

64 

66 

64 

63 

65 

69 

65 

63 

57 

58 

64 

63 

64 

60 

67 

67 

63 

61 

69 

66 

69 

64 

65.4 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 

90 

86 

66 

76 

82 

79 

86 

91 

94 

99 

94 

93 

89.3 

MIN 

64 

67 

66 

68 

66 

67 

67 

'6 

62 

58 

65 

65 

66 

65 

64 

63 

55 

51 

58 

62 

63 

61 

64 

67 

69 

69 

62 

62 

64 

66 

66 

63.5 

LAKE  HIAWASSE 

MAX 

B8 

90 

90 

89 

90 

91 

89 

86 

64 

61 

84 

»* 

86 

90 

92 

92 

89.0 

MIN 

65 

6£ 

70 

70 

72 

73 

71 

68 

69 

66 

67 

63 

63 

65 

67 

65 

66 

56 

56 

63 

63 

65 

61 

66 

70 

66 

64 

67 

67 

67 

69 

66.1 

LAKELAND  MB  CITY 

MAX 

90 

90 

88 

90 

90 

88 

86 

82 

79 

84 

86 

88 

89 

92 

92 

87.9 

MIN 

69 

68 

68 

69 

70 

70 

70 

69 

68 

66 

69 

68 

68 

70 

72 

68 

66 

67 

64 

67 

70 

69 

67 

70 

72 

71 

68 

70 

70 

60 

69 

68.7 

LAKE  PLACID  2  SW 

MAX 

93 

94 

94 

95 

95 

95 

90 

93 

60 

86 

93 

94 

92 

95 

97 

93.1 

MIN 

67 

66 

68 

67 

70 

71 

71 

66 

68 

67 

68 

66 

62 

63 

62 

67 

66 

65 

66 

68 

64 

64 

59 

64 

68 

68 

67 

64 

66.2 

LIVE  OAK  2  ESE 

MAX 

87 

89 

84 

85 

63 

73 

77 

83 

60 

86 

87 

90 

92 

92 

90 

85 

92 

93 

91 

95 

99 

87 

69 

90 

91 

67.9 

MIN 

64 

65 

66 

69 

68 

67 

65 

65 

60 

59 

66 

65 

67 

66 

69 

64 

55 

52 

59 

65 

62 

62 

66 

67 

66 

63 

69 

66 

69 

66 

68 

64.1 

LOXAMATCHEE 

MAX 

SB 

88 

88 

89 

89 

89 

86 

90 

77 

66 

87 

88 

69 

90 

94 

91 

91 

86 

90 

88 

90 

99 

69 

64 

88.3 

MIN 

65 

65 

67 

69 

70 

71 

72 

67 

67 

69 

70 

64 

66 

62 

62 

68 

63 

73 

68 

67 

62 

63 

60 

58 

62 

69 

61 

70 

66 

65 

62 

65.9 

MADISON 

MAX 

90 

90 

87 

89 

83 

75 

75 

82 

79 

65 

86 

91 

92 

92 

93 

85 

92 

94 

94 

9} 

94 

97 

96 

89 

65 

86 

69 

93 

90 

S6.5 

MIN 

66 

66 

67 

70 

69 

68 

67 

60 

60 

57 

67 

66 

68 

65 

69 

68 

52 

58 

64 

65 

65 

65 

67 

70 

67 

67 

62 

63 

66 

67 

70 

69.1 

MARATHON   VACA  KEY 

MAX 

87 

BO 

36 

87 

88 

67 

66 
66 

87 

87 

66 

66 

67 

86 

86 

87 

88 

86 

64 

86 

87 

86 

87 

■7 

67 

67 

66.9 

MIN 

73 

74 

74 

75 

74 

73 

76 

73 

72 

69 

75 

71 

73 

71 

70 

70 

74 

73 

76 

68 

70 

73 

72 

70 

74 

74 

70 

72 

73 

74 

73 

72.9 

HARIANNA  CAA  AP 

MAX 

87 

88 

80 

78 

79 

76 

84 

64 

81 

86 

88 

66 

92 

90 

90 

94 

67.4 

MIN 

63 

67 

69 

66 

69 

67 

64 

63 

61 

60 

64 

69 

6B 

66 

67 

63 

50 

58 

65 

65 

64 

68 

71 

71 

66 

67 

66 

66 

69 

68 

69 

69.6 

MARIANNA    INO  SCHOOL 

MAX 

87 

90 

87 

78 

79 

79 

62 

85 

79 

85 

89 

69 

92 

91 

90 

62 

9 1 

94 

91 

68.0 

HIN 

61 

65 

68 

67 

69 

68 

67 

61 

60 

60 

65 

66 

63 

63 

67 

69 

49 

56 

65 

65 

63 

66 

70 

73 

66 

69 

65 

65 

67 

61 

68 

64.9 

MAYO  5  NW 

MAX 

83 

87 

86 

87 

86 

77 

79 

64 

60 

66 

88 

90 

92 

93 

91 

93 

91 

88.0 

MIN 

64 

66 

66 

70 

70 

68 

65 

64 

60 

59 

66 

69 

66 

65 

64 

67 

53 

52 

59 

62 

61 

60 

64 

70 

63 

65 

63 

62 

67 

68 

68 

63.9 

MELBOURNE 

MAX 

81 

81 

81 

81 

83 

62 

65 

83 

78 

80 

81 

61 

84 

86 

92 

83 

82 

63 

85 

84 

83.7 

MIN 

74 

75 

71 

69 

72 

75 

72 

66 

70 

72 

73 

72 

66 

66 

69 

70 

71 

69 

71 

71 

68 

75 

67 

65 

75 

74 

72 

72 

71 

74 

79 

71.1 

MERRITT  ISLAND 

MAX 

85 

86 

85 

87 

86 

61 

90 

64 

60 

61 

82 

63 

68 

93 

97 

66.9 

HIN 

71 

73 

72 

69 

73 

75 

73 

70 

70 

70 

73 

71 

68 

67 

70 

70 

68 

56 

62 

68 

66 

70 

66 

66 

74 

72 

70 

72 

68 

71 

73 

69.6 

MIAMI   BAY  FRONT 

MAX 

83 

83 

64 

84 

64 

62 

82 

83 

63 

83 

64 

89 

90 

65 

84 

65 

63.9 

MIN 

77 

77 

77 

75 

73 

69 

74 

74 

74 

75 

71 

71 

73 

69 

75 

72 

72 

72 

75 

72 

69 

77 

70 

70 

74 

74 

76 

76 

73.3 

MIAMI  BEACH 

MAX 

81 

81 

81 

80 

82 

82 

62 

76 

61 

81 

81 

62 

82 

63 

66 

69 

66 

85 

83 

63 

84 

63 

84 

84 

80 

60 

61 

61 

62.9 

MIN 

76 

77 

76 

77 

76 

78 

77 

74 

71 

74 

72 

76 

76 

76 

76 

79 

72 

78 

74 

76 

75 

77 

76 

72 

78 

78 

70 

74 

76 

77 

77 

75.5 

MIAMI   UB  AIRPORT 

MAX 

85 

SS 

85 

65 

8« 

65 

85 

87 

64 

84 

84 

86 

36 

86 

90 

94 

91 

84 

66 

66.2 

MIN 

76 

77 

76 

77 

78 

77 

76 

68 

68 

71 

74 

76 

73 

68 

69 

73 

68 

74 

70 

74 

70 

69 

68 

67 

69 

72 

71 

74 

79 

77 

70 

72.4 

MIAMI   WB  CITY 

MAX 

83 

81 

80 

80 

81 

80 

81 

83 

61 

82 

62 

82 

83 

85 

63 

90 

67 

65 

82 

62 

82 

62 

83 

86 

63 

81 

79 

82.5 

HIN 

75 

75 

76 

76 

76 

76 

76 

69 

67 

73 

73 

76 

75 

71 

72 

73 

68 

77 

72 

76 

73 

75 

72 

70 

68 

72 

69 

76 

76 

76 

75 

73.4 

MILTON  EXP  STATION 

MAX 

85 

83 

82 

80 

76 

79 

65 

85 

63 

82 

85 

68 

86 

90 

89 

65 

90 

87 

87.1 

MIN 

66 

70 

67 

68 

67 

74 

76 

60 

62 

61 

64 

69 

65 

67 

64 

47 

57 

63 

59 

60 

62 

69 

68 

64 

66 

67 

62 

63 

60 

65 

64.4 

MONTICELLO  2  S 

MAX 

90 

89 

86 

84 

79 

77 

83 

86 

80 

89 

66 

92 

93 

94 

91 

66.6 

MIN 

61 

62 

65 

64 

67 

67 

67 

64 

59 

58 

65 

64 

65 

64 

66 

67 

47 

53 

53 

62 

60 

60 

63 

69 

65 

69 

61 

61 

66 

64 

68 

62.6 

MOORE   HAVEN  LOCK  1 

MAX 

88 

88 

88 

90 

90 

69 

90 

89 

88 

76 

86 

86 

66 

88 

69 

68.0 

MIN 

69 

70 

72 

72 

70 

69 

68 

69 

71 

70 

66 

65 

66 

65 

65 

71 

66 

70 

64 

68 

62 

63 

64 

73 

72 

71 

67 

71 

64 

68.1 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

89 

90 

89 

90 

90 

91 

88 

65 

79 

64 

87 

90 

89 

90 

93 

87 

67 

89.1 

MIN 

70 

7 1 

73 

67 

68 

66 

68 

63 

62 

64 

66 

66 

64 

61 

58 

64 

62 

62 

56 

64 

72 

70 

66 

69 

66 

69 

66.1 

Ml  PLEASANT 

MAX 

88 

84 

83 

SO 

79 

60 

84 

83 

78 

85 

88 

90 

91 

91 

90 

83 

82 

91 

93 

92 

94 

04 

96 

93 

86 

66 

85 

87 

91 

92 

91 

67  .  5 

1  MIN 

64 

67 

66 

67 

67 

67 

65 

66 

60 

59 

65 

68 

70 

65 

67 

69 

58 

58 

64 

64 

62 

67 

70 

72 

66 

65 

64 

64 

68 

66 

68 

65.4 

MTAKKA  RIVER   ST  PARK 

MAX 

87 

88 

88 

87 

69 

91 

88 

87 

86 

79 

90 

82 

91 

94 

93 

69 

91 

92 

93 

93 

93 

92 

94 

69 

89 

67 

64 

86 

69.0 

MIN 

62 

68 

65 

1  " 

63 

66 

70 

67 

67 

65 

66 

61 

65 

63 

64 

60 

59 

62 

60 

61 

58 

61 

65 

65 

67 

67 

64 

66 

63.9 

NAPLES 

MAX 

86 

86 

87 

87 

87 

87 

85 

86 

86 

90 

89 

90 

85 

85 

86 

85 

67 

67 

92 

69 

00 

89 

85 

92 

92 

68 

68 

88 

89 

89 

67 

87.7 

MIN 

69 

70 

70 

1 

71 

73 

71 

72 

69 

70 

70 

69 

66 

70 

71 

71 

71 

69 

68 

66 

68 

68 

67 

70 

70 

68 

69 

70 

69 

69 

66 

69.5 

Sm  R«bram  NoM  FoUoiriiig  SuIOD 
-  59  - 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
MAY  19S6 


Day  0(  Monlh 


Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16  , 

1 

17 

 ^ 

18 

19  1 

1 

20  1 

21  ' 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 



> 
< 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 

MAX 

86 

86 

89 

89 

88 

89 

02 

82 

84 

es 

as 

89 

90 

95 

93 

85 

87 

88 

88 

80 

87 

92 

07 

88 

89 

65 

87 

88 

88 

88 

87  • 

a 

MIN 

70 

71 

69 

70 

65 

65 

67 

66 

63 

53 

58 

60 

62 

63 

66 

63 

69 

70 

70 

N ICEV 1 LL£ 

82 

83 

63 

84 

79 

77 

77 

79 

85 

61 

83 

84 

84 

84 

89 

87 

84 

64 

86 

69 

90 

95 

94 

60 

91 

86 

65 

63 

86 

87 

88 

85  a 

1 

MIN 

67 

67 

66 

68 

65 

67 

61 

62 

60 

58 

68 

59 

61 

61 

46 

51 

62 

62 

63 

63 

62 

70 

64 

66 

67 

63 

64 

65 

n  AC  t  c   c  t  CM  t  uc  1  nr\t^c 
Und  Id  r  1       1  nU  UUWc 

MAX 

MIN 

6& 

65 

66 

67 

68 

69 

69 

63 

69 

65 

64 

64 

60 

62 

60 

62 

66 

59 

59 

63 

62 

61 

57 

60 

63 

67 

6 1 

67 

63 

64 

64 

OCALA   2  NE 

MAX 

01 

91 

90 

90 

90 

89 

87 

81 

80 

85 

89 

92 

94 

95 

94 

91 

89 

93 

94 

95 

94 

93 

06 

100 

94 

60 

86 

91 

92 

93 

92 

90* 

7 

HIN 

6S 

66 

66 

67 

69 

69 

68 

67 

64 

59 

63 

63 

59 

63 

65 

60 

57 

47 

52 

56 

56 

56 

57 

6^ 

6V 

67 

60 

63 

64 

63 

62 

62  • 

3 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

82 

84 

84 

84 

86 

86 

89 

84 

83 

75 

82 

85 

84 

86 

86 

88 

89 

88 

68 

86 

85 

63 

86 

87 

87 

90 

83 

66 

63 

68 

66 

85  « 

3 

MIN 

74 

76 

76 

77 

76 

72 

69 

70 

76 

72 

7^ 

73 

79 

74 

73 

72 

75 

76 

72 

73 

72 

73 

75 

74 

75 

76 

76 

77 

74 

74  « 

Q 

ORLANDO   WATER  PLANT 

90 

90 

90 

90 

90 

91 

88 

87 

81 

63 

87 

89 

91 

92 

93 

93 

91 

90 

92 

92 

92 

69 

04 

97 

91 

66 

85 

82 

89 

88 

86 

89  < 

4 

MIN 

67 

70 

70 

72 

72 

70 

69 

68 

68 

66 

67 

69 

70 

68 

69 

60 

63 

67 

66 

69 

65 

69 

73 

70 

67 

69 

69 

69 

69 

66  • 

90 

86 

90 

92 

90 

90 

89 

66 

61 

63 

87 

aa 

90 

92 

93 

90 

87 

69 

91 

91 

90 

68 

93 

97 

91 

84 

84 

81 

88 

89 

89 

68« 

7 

HIN 

65 

68 

70 

70 

71 

71 

69 

68 

67 

66 

67 

64 

64 

66 

69 

67 

66 

57 

60 

65 

65 

67 

63 

69 

71 

69 

66 

66 

68 

66 

68 

66« 

g 

MAX 

89 

89 

91 

90 

88 

64 

87 

84 

77 

82 

89 

as 

90 

97 

95 

93 

68 

90 

69 

91 

92 

90 

95 

97 

65 

79 

63 

65 

89 

87 

88 

B8i 

3 

MIN 

68 

70 

71 

70 

71 

74 

70 

67 

66 

62 

6-4 

66 

65 

67 

66 

67 

62 

56 

63 

65 

67 

65 

67 

69 

67 

70 

67 

68 

66 

66 

66 

67  1 

0 

PANAMA  C I TY  2 

MAX 

82 

83 

84 

81 

62 

80 

64 

69 

69 

81 

84 

86 

89 

87 

65 

84 

83 

86 

85 

90 

95 

86 

89 

00 

86 

89 

68 

87 

87 

91 

92 

86 « 

1 

MIN 

62 

66 

68 

70 

70 

67 

72 

69 

61 

61 

64 

65 

65 

65 

70 

70 

30 

52 

62 

63 

64 

67 

70 

70 

68 

70 

70 

65 

63 

64 

67 

65  4 

9 

PENSACOLA  CAA  AP 

MAX 

81 

63 

82 

77 

76 

79 

82 

87 

78 

79 

82 

83 

84 

87 

86 

83 

85 

87 

87 

90 

92 

68 

92 

02 

87 

84 

63 

65 

69 

69 

89 

84 

8 

MIN 

70 

72 

70 

71 

73 

68 

70 

66 

65 

69 

67 

69 

71 

70 

70 

62 

54 

64 

68 

64 

65 

69 

74 

74 

72 

70 

73 

71 

69 

71 

71 

66< 

8 

PENSACOLA  HB  CI TY 

MAX 

76 

81 

81 

76 

76 

77 

79 

86 

76 

77 

7» 

81 

80 

82 

63 

80 

82 

85 

83 

66 

89 

84 

87 

a8 

84 

80 

79 

61 

84 

65 

85 

81 

8 

MIN 

69 

72 

73 

69 

69 

68 

71 

69 

64 

71 

69 

70 

74 

71 

71 

62 

56 

65 

71 

67 

69 

70 

75 

75 

72 

71 

75 

73 

70 

72 

73 

69 

g 

PLANT  CITY 

MAX 

89 

90 

89 

90 

90 

90 

67 

85 

82 

88 

90 

89 

90 

93 

94 

91 

68 

90 

92 

91 

92 

90 

03 

97 

94 

92 

90 

86 

93 

92 

91 

90 

3 

MIN 

67 

67 

67 

70 

69 

70 

70 

67 

66 

64 

67 

64 

62 

63 

65 

63 

63 

56 

57 

63 

62 

63 

60 

63 

69 

69 

64 

66 

66 

66 

64 

65 

0 

POHPANO  BEACH 

MAX 

85 

65 

85 

85 

85 

85 

65 

86 

76 

35 

85 

86 

85 

68 

88 

90 

89 

83 

87 

65 

65 

85 

86 

69 

67 

84 

84 

65 

85 

84 

87 

85 

4 

MIN 

72 

74 

75 

75 

75 

76 

75 

68 

70 

66 

73 

74 

70 

65 

65 

67 

64 

71 

68 

76 

67 

67 

64 

60 

65 

71 

71 

74 

74 

75 

76 

70 

4 

PUNTA  GOROA 

MAX 

90 

69 

89 

90 

92 

90 

66 

85 

83 

87 

SI 

91 

93 

93 

92 

86 

02 

94 

95 

92 

95 

94 

91 

92 

95 

92 

92 

93 

89 

90 

90 

8 

MIN 

65 

67 

68 

68 

71 

72 

70 

70 

70 

67 

69 

6e 

67 

67 

69 

66 

69 

66 

69 

66 

67 

66 

65 

66 

68 

70 

66 

66 

69 

69 

68 

3 

QUINCY  EXP  STATION 

MAX 

88 

66 

83 

79 

80 

77 

84 

84 

79 

64 

87 

88 

90 

90 

69 

67 

82 

90 

92 

93 

92 

92 

95 

93 

92 

87 

84 

87 

92 

92 

01 

87 

4 

MIN 

60 

68 

66 

66 

68 

67 

65 

65 

59 

57 

64 

65 

71 

63 

65 

68 

51 

55 

61 

67 

63 

65 

69 

71 

65 

65 

62 

62 

67 

61 

66 

64 

2 

RAJFORD   ST  PRISON 

MAX 

69 

90 

66 

68 

83 

87 

60 

80 

78 

64 

86 

90 

92 

94 

93 

90 

87 

91 

91 

94 

93 

91 

95 

08 

87 

83 

33 

88 

89 

90 

92 

88 

5 

MlN 

65 

67 

66 

68 

66 

66 

67 

64 

64 

58 

63 

62 

63 

65 

63 

64 

56 

51 

57 

62 

62 

62 

64 

66 

66 

66 

61 

64 

63 

64 

65 

63 

3 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

MAX 

87 

62 

87 

88 

86 

87 

86 

89 

86 

65 

88 

89 

89 

91 

93 

93 

95 

91 

90 

86 

90 

86 

90 

93 

87 

87 

86 

67 

89 

86 

»6 

MIN 

66 

71 

71 

70 

70 

73 

71 

65 

62 

66 

66 

66 

6S 

63 

63 

66 

62 

62 

65 

67 

64 

63 

61 

61 

66 

66 

66 

64 

62 

65 

,7 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 

85 

86 

87 

86 

86 

82 

80 

60 

82 

84 

84 

90 

93 

93 

90 

67 

86 

64 

90 

86 

86 

96 

92 

86 

82 

63 

89 

86 

66 

86 

86 

i4 

MIN 

64 

69 

67 

69 

73 

67 

65 

68 

72 

66 

63 

63 

66 

65 

65 

60 

55 

60 

62 

63 

62 

64 

66 

69 

69 

70 

67 

65 

66 

66 

65 

i7 

SAINT  LEO 

MAX 

90 

89 

88 

90 

89 

89 

69 

81 

61 

87 

89 

89 

90 

91 

93 

89 

87 

89 

91 

91 

02 

01 

01 

04 

92 

87 

88 

88 

91 

90 

90 

89 

i2 

MIN 

67 

68 

68 

70 

70 

72 

70 

69 

68 

65 

67 

66 

65 

68 

68 

66 

64 

61 

60 

65 

65 

67 

64 

69 

70 

70 

65 

66 

66 

68 

67 

67 

lO 

SAINT  MARKS  6  SE 

MAX 

82 

81 

82 

64 

62 

81 

77 

64 

82 

85 

84 

84 

85 

92 

90 

88 

66 

92 

65 

96 

93 

87 

68 

91 

91 

88 

86 

87 

89 

86 

■  3 

MIN 

63 

65 

69 

70 

70 

70 

65 

65 

60 

56 

70 

71 

66 

65 

68 

70 

50 

55 

60 

64 

62 

65 

66 

71 

66 

64 

62 

66 

69 

65 

>2 

ST  PETERSBURG 

MAX 

90 

87 

88 

89 

69 

89 

67 

80 

84 

90 

91 

91 

91 

90 

69 

87 

86 

90 

93 

92 

92 

01 

89 

01 

96 

94 

90 

90 

92 

91 

90 

89 

•  6 

MIN 

71 

71 

72 

71 

73 

73 

73 

71 

70 

68 

71 

71 

70 

70 

70 

71 

68 

65 

70 

68 

70 

71 

71 

70 

73 

69 

69 

70 

71 

72 

71 

70 

■  5 

SANBORN  TOWER 

MAX 

90 

85 

83 

81 

62 

80 

63 

88 

82 

86 

87 

88 

91 

94 

90 

87 

85 

92 

93 

96 

94 

90 

96 

05 

69 

68 

86 

90 

91 

89 

89 

88 

•  4 

MIN 

64 

67 

67 

66 

62 

65 

62 

59 

59 

64 

66 

69 

63 

63 

64 

48 

50 

55 

60 

62 

64 

66 

66 

62 

64 

62 

59 

64 

63 

65 

62 

■  4 

SANFORO 

MAX 

90 

90 

90 

94 

94 

92 

89 

85 

60 

89 

87 

88 

91 

93 

94 

93 

91 

90 

91 

92 

93 

91 

94 

08 

94 

67 

68 

68 

90 

90 

91 

90 

•  4 

MIN 

63 

67 

70 

70 

72 

72 

70 

68 

69 

65 

65 

63 

62 

65 

66 

65 

67 

51 

56 

62 

61 

63 

62 

69 

69 

68 

62 

65 

65 

65 

65 

65 

•  2 

SARASOTA 

MAX 

87 

68 

86 

88 

88 

88 

86 

68 

84 

90 

90 

90 

86 

90 

89 

85 

87 

91 

90 

92 

93 

00 

84 

66 

93 

91 

89 

89 

91 

89 

86 

88 

•  6 

MIN 

68 

66 

68 

68 

71 

72 

70 

71 

69 

66 

69 

66 

65 

65 

66 

66 

67 

61 

62 

65 

64 

64 

63 

65 

67 

68 

65 

66 

67 

67 

66 

66 

•  5 

SECOTAN 

MAX 

86 

87 

86 

85 

63 

80 

82 

78 

65 

82 

91 

92 

94 

89 

92 

66 

69 

92 

89 

05 

95 

92 

93 

95 

93 

90 

89 

92 

90 

87 

66 

88 

•  5 

HIN 

66 

56 

64 

68 

68 

69 

70 

64 

65 

62 

58 

65 

68 

60 

60 

62 

47 

49 

53 

55 

56 

59 

56 

66 

68 

69 

65 

63 

66 

63 

66 

62 

«3 

SOUTH  MIAMI   3  W 

MAX 

86 

87 

86 

87 

88 

86 

87 

90 

83 

86 

85 

86 

84 

S6 

90 

91 

90 

86 

86 

87 

67 

67 

90 

91 

90 

87 

65 

67 

67 

88 

90 

87 

•  3 

HIN 

74 

75 

75 

73 

74 

76 

76 

69 

69 

71 

76 

74 

70 

70 

60 

70 

69 

70 

70 

70 

71 

66 

66 

66 

69 

70 

70 

72 

70 

74 

70 

71 

•  3 

STUART 

MAX 

85 

65 

85 

86 

87 

86 

66 

60 

76 

84 

85 

83 

85 

88 

91 

91 

89 

85 

87 

66 

69 

85 

67 

91 

67 

83 

66 

87 

86 

66 

87 

86 

•  0 

HIN 

74 

75 

73 

74 

76 

76 

74 

71 

67 

71 

72 

71 

66 

66 

69 

71 

68 

74 

68 

76 

67 

66 

65 

64 

67 

75 

71 

76 

71 

74 

75 

71 

al 

SUMNILANO 

MAX 

90 

91 

91 

92 

90 

90 

89 

85 

90 

89 

90 

90 

90 

94 

89 

91 

68 

90 

91 

91 

03 

94 

88 

88 

87 

89 

90 

90 

90 

•  0 

HIN 

66 

67 

66 

67 

69 

69 

66 

64 

69 

65 

67 

64 

64 

64 

65 

61 

70 

63 

64 

61 

63 

62 

67 

67 

69 

66 

67 

61 

69 

a9 

TALLAHASSEE  WB  AP 

MAX 

88 

66 

83 

80 

79 

78 

81 

85 

79 

84 

86 

69 

90 

90 

90 

84 

82 

89 

91 

92 

94 

91 

94 

92 

86 

66 

84 

87 

92 

91 

91 

86 

•  9 

HIN 

63 

66 

67 

66 

69 

66 

67 

60 

60 

67 

64 

51 

54 

56 

62 

63 

68 

67 

70 

67 

67 

65 

64 

71 

67 

68 

64 

•  6 

TAMIAMI    TRL  40  M  BEND 

MAX 

87 

88 

89 

69 

90 

66 

68 

87 

93 

66 

87 

86 

88 

90 

92 

94 

92 

94 

88 

89 

90 

00 

89 

04 

99 

90 

88 

80 

86 

80 

90 

89 

•  5 

HIN 

66 

67 

67 

66 

69 

69 

69 

67 

64 

67 

64 

66 

59 

60 

67 

66 

63 

63 

62 

59 

61 

66 

66 

69 

66 

64 

69 

64 

»9 

TAMPA  WB  AIRPORT 

HAX 

89 

89 

87 

69 

91 

89 

88 

83 

84 

90 

91 

91 

89 

89 

91 

86 

86 

89 

92 

69 

92 

02 

86 

03 

93 

90 

69 

88 

02 

01 

60 

89 

•  3 

MIN 

69 

69 

70 

71 

71 

74 

73 

70 

70 

66 

69 

67 

68 

66 

66 

66 

64 

61 

59 

65 

65 

66 

65 

66 

71 

69 

66 

60 

69 

60 

67 

67 

•  7 

TARPON  SPRINGS 

HAX 

87 

88 

88 

86 

88 

90 

89 

87 

86 

85 

91 

90 

91 

86 

88 

89 

87 

82 

90 

93 

88 

69 

87 

87 

89 

94 

90 

90 

89 

91 

38 

88 

•  9 

HIN 

69 

69 

69 

70 

72 

72 

71 

71 

69 

60 

67 

67 

67 

67 

67 

71 

66 

60 

58 

64 

66 

66 

66 

67 

70 

69 

75 

66 

69 

69 

67 

67 

»7 

TAVERNIER 

HAX 

84 

85 

85 

86 

85 

86 

87 

67 

85 

89 

at 

67 

89 

86 

88 

69 

87 

88 

87 

64 

86 

85 

86 

87 

66 

65 

65 

66 

86 

85 

86 

66 

•  0 

HIN 

77 

76 

77 

78 

74 

78 

78 

72 

73 

70 

77 

77 

77 

74 

76 

74 

75 

74 

79 

73 

74 

77 

77 

77 

72 

75 

76 

76 

71 

76 

74 

75 

a4 

TITUSVILLE  2  W 

HAX 

85 

89 

87 

89 

88 

87 

90 

86 

84 

85 

87 

88 

89 

92 

97 

93 

91 

62 

88 

89 

68 

87 

92 

96 

87 

84 

84 

87 

00 

87 

69 

86 

•  3 

HIN 

65 

71 

68 

67 

70 

75 

70 

66 

70 

71 

69 

60 

62 

67 

61 

55 

62 

62 

63 

65 

65 

67 

70 

67 

70 

65 

65 

66 

65 

•  9 

VENICE 

HAX 

89 

68 

88 

88 

89 

90 

89 

88 

86 

92 

90 

86 

89 

86 

86 

88 

91 

86 

69 

00 

65 

87 

93 

91 

90 

90 

00 

69 

68 

69 

•  0 

MIN 

67 

66 

67 

68 

70 

73 

70 

72 

68 

65 

68 

66 

11 

til 

67 

VERO  BEACH  CAA  AP 

HAX 

84 

64 

64 

85 

86 

85 

85 

84 

77 

7S 

83 

82 

84 

87 

91 

90 

83 

83 

86 

85 

85 

84 

65 

02 

85 

63 

63 

65 

87 

89 

85 

84 

•  7 

HIN 

74 

73 

72 

71 

75 

75 

70 

69 

70 

72 

74 

72 

68 

68 

69 

71 

70 

69 

65 

67 

65 

67 

63 

63 

70 

75 

73 

71 

70 

73 

75 

70 

•  3 

WAUCHULA  2  NW 

HAX 

90 

87 

90 

90 

90 

88 

82 

78 

at 

88 

90 

90 

91 

93 

92 

89 

91 

92 

93 

92 

01 

03 

99 

94 

87 

66 

69 

91 

92 

91 

89 

fl5 

HIN 

68 

66 

66 

67 

69 

69 

70 

67 

68 

65 

67 

64 

63 

62 

69 

62 

63 

60 

58 

63 

60 

60 

57 

60 

66 

67 

64 

69 

66 

65 

62 

64 

•  5 

NEST  PALM  BEACH 

HAH 

82 

82 

82 

83 

83 

84 

B3 

85 

76 

81 

82 

82 

85 

se 

62 

85 

84 

65 

64 

64 

83 

64 

66 

84 

01 

62 

84 

64 

82 

84 

83 

•  2 

HIN 

75 

75 

75 

76 

76 

76 

75 

66 

68 

72 

72 

73 

'A 

69 

67 

69 

70 

75 

76 

72 

73 

75 

67 

66 

70 

67 

71 

73 

73 

75 

75 

72 

•  0 

WEST  PALM  BEACH  WH  AP 

HAX 

86 

86 

85 

66 

87 

86 

es 

87 

78 

8S 

86 

86 

85 

69 

91 

92 

90 

85 

88 

85 

67 

86 

66 

90 

87 

83 

84 

86 

66 

89 

86 

86 

•  3 

MIN 

1 

75 

75 

75 

; 

77 

77 

74 

69 

69 

70 

1 

74 

74 

70 

67 

66 

69 

68 

74 

68 

75 

60 

75 

67 

65 

69 

70 

72 

73 

75 

75 

74 

71 

•  6 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
MAY  1956 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16  1 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

1 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

WEWAHITCHKA 

MAX 

89 

88 

84 

69 

80 

81 

77 

84 

89 

89 

88 

90 

89 

87 

84 

83 

91 

91 

^  ' 
90 

86 

87 

69 

89 

92 

91 

87ae 

MIN 

61 

65 

70 

69 

66 

66 

65 

59 

61 

64 

62 

69 

64 

65 

69 

54 

54 

59 

63 

62 

63 

68 

69 

65 

69 

64 

64 

66 

65 

68 

64t3 

WINTER  HAVEN 

MAX 

90 

90 

92 

91 

87 

84 

80 

84 

87 

90 

90 

92 

92 

89 

87 

90 

92 

92 

93 

92 

92 

9« 

93 

8« 

87 

83 

u« 

89 

89  <4 

MIN 

68 

70 

70 

70 

71 

72 

72 

69 

60 

66 

68 

66 

66 

67 

68 

68 

66 

63 

64 

68 

67 

68 

64 

68 

68 

71 

67 

70 

6« 

68 

68 

6aal 

WOODRUFF  0AM 

MAX 

88 

82 

SI 

78 

80 

78 

81 

8> 

79 

8( 

89 

91 

90 

91 

89 

84 

80 

88 

90 

87 

95 

94 

99 

92 

87 

86 

85 

91 

91 

91 

91 

S6«9 

MtM 

63 

67 

68 

6« 

69 

67 

69 

67 

61 

60 

67 

67 

68 

68 

67 

70 

63 

59 

64 

65 

64 

68 

70 

71 

69 

67 

66 

66 

69 

68 

69 

66.1 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


OUDOD 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

(2  °  J' 

BAT  LAKE 

EVAP 

.19 

.19 

.29 

.27 

.25 

.22 

.24 

.21 

.21 

.21 

.28 

.26 

.30 

.24 

.24 

.17 

.28 

.32 

.33 

.33 

.23 

.23 

.30 

.30 

.29 

.33 

.29 

.31 

.27 

.24 

.32 

8.14 

BKLLE  GLADE  EZP  STA 

BVAP 

.24 

.28 

.15 

.28 

.30 

.27 

.26 

.18 

.20 

.07 

.20 

.18 

.32 

.23 

.24 

.27 

.28 

.27 

.18 

.08 

.18 

.23 

.30 

.27 

.28 

.22 

.24 

.23 

.17 

.29 

.25 

7.14 

CLEfflSTOR  US  EHGRS  (a) 

EVAP 

.13 

.15 

.13 

.20 

.19 

.15 

.25 

.05 

.10 

.11 

.14 

.21 

.22 

.23 

.20 

.21 

.25 

.24 

.27 

.12 

.21 

.12 

.28 

.40 

.20 

.33 

.23 

.29 

.12 

.23 

.27 

6.23 

yua 

89 

89 

86 

87 

89 

88 

88 

85 

85 

76 

87 

89 

89 

90 

91 

91 

87 

90 

86 

85 

91 

91 

91 

92 

93 

88 

87 

89 

87 

88 

91 

88.2 

MIN 

75 

75 

73 

75 

75 

68 

76 

75 

74 

71 

73 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

75 

77 

76 

76 

76 

74 

71 

70 

76 

67 

76 

77 

77 

77 

74 . 5 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 

.06 

.31 

.28 

.38 

.31 

.31 

.24 

.24 

.40 

.19 

.24 

.29 

.29 

.29 

.28 

.28 

.30 

.30 

.27 

.20 

.20 

.27 

.30 

.29 

.35 

.31 

.30 

.31 

.19 

.36 

.31 

8.62 

WIND 

54 

77 

80 

66 

82 

42 

124 

40 

26 

82 

60 

52 

50 

54 

24 

25 

18 

26 

37 

43 

43 

58 

52 

31 

37 

78 

103 

57 

38 

64 

63 

1686 

GAINESVILLE  3  WSIT 

BVAP 

.12 

.19 

.21 

.24 

.26 

.23 

.18 

.23 

.46 

.08 

.27 

.29 

.22 

.37 

.29 

.35 

.28 

.38 

.30 

.21 

.25 

.37 

.22 

.55 

.34 

.31 

.17 

.27 

.24 

.31 

B8.46 

WIND 

30 

50 

40 

40 

55 

45 

40 

50 

120 

91 

44 

36 

28 

21 

50 

56 

49 

25 

23 

31 

26 

20 

SO 

30 

60 

72 

54 

44 

30 

25 

15 

1350 

MAX 

92 

95 

96 

95 

92 

90 

83 

89 

84 

90 

94 

97 

99 

99 

97 

91 

92 

95 

95 

92 

94 

94 

96 

100 

95 

92 

91 

92 

97 

99 

98 

93.7 

HIK 

69 

68 

69 

70 

69 

74 

69 

69 

64 

62 

68 

68 

67 

68 

68 

64 

59 

57 

64 

66 

65 

64 

66 

67 

66 

69 

65 

67 

69 

77 

70 

67.0 

HIALEAH 

BVAP 

.26 

.25 

.26 

.25 

.28 

.29 

.18 

.34 

.19 

.31 

.30 

.27 

.28 

.28 

.27 

.26 

.39 

.11 

.21 

.29 

.27 

.30 

.25 

.27 

.28 

.27 

.24 

.32 

.32 

.26 

88.32 

WIND 

96 

98 

79 

79 

114 

87 

46 

37 

87 

88 

109 

71 

51 

39 

39 

42 

40 

57 

65 

69 

87 

80 

47 

29 

95 

132 

81 

64 

112 

77 

55 

2252 

LAKE  PLACID  2  Sf 

EVAP 

.25 

.23 

.22 

.27 

.22 

.19 

.18 

.17 

.09 

.14 

.21 

.25 

.25 

.24 

.27 

.32 

.27 

.36 

.21 

.25 

.31 

.25 

.28 

.30 

B7.40 

WIND 

25 

25 

27 

29 

25 

28 

24 

16 

36 

35 

30 

27 

15 

16 

14 

24 

27 

28 

20 

26 

25 

24 

20 

22 

* 

• 

• 

133 

25 

31 

27 

804 

LOXABATCHEE 

EVAP 

.23 

.28 

.13 

.21 

.28 

.14 

.20 

.10 

.15 

.20 

.19 

.18 

.21 

.29 

.21 

.11 

.21 

.16 

.16 

.24 

.13 

.21 

.23 

.26 

.22 

.05 

.20 

.24 

.21 

B6.02 

MOORE  HATED  LOCK  1 

ETAP 

.21 

.24 

.15 

.27 

.26 

.19 

.25 

.21 

.11 

.10 

.26 

.32 

.29 

.28 

.33 

.31 

.32 

.30 

.35 

.21 

.30 

.35 

.37 

.34 

.36 

.32 

.36 

.36 

.20 

.34 

.37 

8.63 

WIND 

48 

52 

48 

60 

51 

58 

59 

52 

51 

125 

92 

114 

70 

43 

56 

37 

58 

95 

95 

65 

67 

98 

82 

51 

55 

122 

150 

115 

47 

74 

76 

2266 

OEESCEOBEE  HRM  GATE  6 

EVAP 

.18 

.34 

.25 

.35 

.30 

.21 

.36 

.35 

.36 

.11 

.20 

.26 

.25 

.28 

.27 

.35 

.36 

.23 

.40 

.33 

.21 

.30 

.39 

.32 

.41 

.36 

.40 

.27 

.24 

.25 

.30 

9.19 

ORLAMDO  WATER  PLAMT 

EVAP 

.33 

.17 

.24 

.24 

.20 

.23 

.28 

.18 

.16 

.20 

.29 

.24 

.25 

.14 

.30 

.32 

.35 

.35 

.03 

.53 

.20 

.26 

.35 

.34 

.23 

.24 

.13 

.20 

.28 

.19 

B7.70 

WIND 

24 

32 

25 

IS 

19 

37 

19 

33 

83 

49 

45 

35 

20 

20 

22 

43 

50 

32 

32 

26 

19 

30 

24 

24 

44 

43 

47 

36 

20 

30 

18 

999 

SnHNILAND 

EVAP 

.16 

.24 

.23 

.20 

.19 

• 

.41 

.15 

.16 

.18 

.21 

.29 

.14 

.35 

.28 

.37 

.26 

.13 

.88 

.27 

.29 

.35 

.27 

.23 

.25 

.11 

.19 

.33 

.19 

7.31 

WIND 

74 

80 

76 

43 

112 

* 

179 

60 

89 

48 

142 

122 

47 

72 

77 

93 

58 

81 

* 

* 

295 

93 

70 

73 

79 

144 

135 

69 

69 

124 

46 

2650 

TAMIAMI  TRL  40  MI  BEND 

EVAP 

.24 

.21 

.23 

.24 

.25 

.14 

.23 

.13 

.20 

.08 

.26 

.12 

.21 

.21 

.23 

.24 

.31 

.24 

.19 

.21 

.19 

.17 

.20 

.25 

.28 

.27 

.25 

.26 

.14 

.24 

.27 

6.69 

TERO  BEACH  CAA  AIRPORT 

EVAP 

.25 

.23 

.29 

.26 

.24 

.26 

.19 

.14 

.18 

.15 

.29 

.30 

.26 

.26 

.28 

.37 

.26 

.36 

.27 

.31 

.32 

.28 

.18 

.35 

.32 

.43 

.05 

.30 

.33 

.36 

B8.34 

MAX  and  MIN  in  Table  6  refer  to  extremes  of 
teaperature  of  water  In  pan  as  recorded  during 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 
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STATION  INDEX 


SlAtion 

Index  No. 

County 

Drainage  t 

Lalilude 

1  Longitude 

Elevation 

OALACMICOLA  «•  CITY 

0211 

FRAMLIM 

29  44 

ARCAMA 

023B 

DC  SOTO 

9  27  U 

81  52 

70 

AVON  PAM 

03«9 

HI«HLANOS 

7  27  M 

SI  30 

149 

0300 

POLK 

7  27  90 

81  31 

190 

0A7B 

fOLX 

9  27  94 

81  90 

129 

6AV  LAKI 

0S20 

MIU-SBOaOUGN 

2*  84 

82  38 

,j 

eeu-C  G4>oc  ei^  sta 

06X1 

rALM  BEACH 

2*  40 

80  38 

I« 

ULLE  &UU>C  MItCM  MTe  4 

0*1* 

PALM  BCAOI 

2»  42 

80  43 

31 

SITHLO 

OTM 

0«AN«£ 

28  19 

61  06 

•  9 

■LACK MAN  A  WN« 

e7«9 

OKALOOSA 

30  »7 

•6  42 

200 

flLOUNTsrowN  3  se 

OaOA  'CALHOUN 

1 

>0  2* 

•1  02 

eOCA  4AT0M 

0BA9  >ALM  MAO* 

2  120  11 

88  09 

15 

etAOe^lTON  EXP  STATION 

HAHATCE 

27  29 

aa  33 

10 

eBAMPOftO 

0979 

SUWANMEE 

I« 

29  98 

B2  96 

BBISTtX 

1020 

LleffRTT 

SO  20 

•4  99 

uo 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

10A4 

HERMAHOO 

! 

28  >7 

82  22 

378 

BUSHNELL  1  E 

11«S 

SUMTER 

28  40 

82  09 

7» 

CAHP  8LAN0IN« 

121* 

• 

29  99 

81  99 

190 

CANAL  COINT  ftATt  » 

1271 

PALM  BEAOl 

29  92 

ao  >« 

>* 

1276 

PALM  BEACH 

26  92 

SO  3B 

2> 

CAPC  SABLE  RANKER  STA 

1305 

MONROE 

2»  U 

80  94 

CAPTIVA 

1>10 

LEE 

3*  92 

82  U 

1 

CASWILLE 

isas 

30  48 

89  49 

63 

CEDAR  KEY 

1432 

LEVY 

29  OS 

81  02 

19 

CMATTAM00OC£   I  V 

1902 

«ADSEN 

30  42 

64  92 

90 

CHI PLC V  )  e 

1»M 

WASHINGTON 

3 

30  47 

•9  29 

130 

CLEAffVATeR  BCACM 

1«>9 

PINELLAS 

37  99 

82  90 

9 

CLERMONT  «  S 

1*41 

28  29 

81  46 

140 

CLEWISTON 

16A« 

HENDRY 

20  49 

80  99 

18 

CLEWISTON  U  S  ENS 

1694 

HENDRY 

26  49 

80  99 

20 

COCONUT  «ftOVC  T  & 

171« 

DAOE 

29  39 

80  17 

10 

CORN WELL  A  NW 

1S«9 

Hl&HLAMOS 

27  24 

81  10 

40 

CRESCENT  cm 

107S 

PUTNAM 

20  29 

Bl  10 

40 

CBESTVIEW 

1909 

OKALOOSA 

38  4« 

a«  34 

236 

CROSS  CITY 

2006 

DIXIE 

29  38 

S3  07 

49 

CROSS  CITY  CAA  AP 

2011 

DIXIE 

5  !29  38 

83  06 

OANIA  A  MN« 

2114 

2  2*  04 

60  12 

7 

POAVTONA  OAOt 

21»0 

VOLUSIA 

2  29  13 

81  02 

DATTONA  9EA01  HB  AP 

2198 

VXUSIA 

3  29  11 

81  03 

31 

OE  FUNIAK  SPRINGS 

2220 

VALTON 

3  30  4] 

66  07 

299 

OE  I  AND 
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WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

Temperatures  were  moderate  by  day  and  a  bit 
to  the  cool  side  at  night.     Only  at  Merritt 
Island  and  Saint  Leo  did  temperatures  average 
higher  than  the  long-term  means.  Departures 
were  mostly  small  and  the  greatest  was  -2.9° 
at  Blountstown  2  SE  and  DeFuniak  Springs.  A 
reading  of  100°  at  Inverness  the  24th  was 
tops,  but  was  toward  the  lower  end  of  the 
scale  of  extreme  maxima  for  June,  which  ranges 
from  98°  to  109°  over  the  period  extending 
back  to  1891.     The  other  extreme  was  48°  at 
Sanborn  Tower  on  the  3rd,  and  this  is  at  the 
lower  end  of  the  extreme  minima  scale,  which 
ranges  upwards  to  62°  for  June.  Previous 
recordings  of  48°  in  June  were  in  1905  and 
1931. 

Precipitation  totals  averaged  greater  than 
the  long-term  mean  values  in  the  Northwest 
and  North  Divisions  but  amounts  recorded  at 
individual  stations  varied  greatly.  Rainfall 
on  the  Peninsula  was  deficient,  especially 
so  in  the  South  Central,  Everglades  and  SW 
Coast,   Lower  East  Coast,   and  Keys  Divisions. 
One  or  more  features  of  thunderstorms  assumed 
destructive  roles  in  several  instances,  mostly 
on  the  26th. 

WEATHER  DETAILS 

Around  the  3rd,  the  Northwest  and  North 
Divisions  experienced  rather  cold  weather 
with  average  temperatures  6°  to  10°  below  the 
seasonal  value,  but  otherwise,  there  was  only 
a  slight  departure  from  the  usually  expected 
values  of  temperature.     Variations  in  daytime 
temperatures  were  little  more  than  that  which 
could  be  attributed  to  variations  in  cloud 
cover.     Maximum  temperatures  averaged  a  little 
lower  than  usual  across  the  northern  portion 
of  the  State  and  a  little  higher  than  usual 
on  the  Keys.     Minimum  temperatures  exhibited 
only  a  slight  range,  with  the  exception  of 
the  cool  period  in  north  Florida  around  the 
3rd,  and  averaged  somewhat  lower  than  usual 
throughout  the  State. 

A  minor  tropical  storm  that  moved  northward 
over  southeastern  Louisiana  during  the  evening 
of  the  13th  contributed  some  three  inches  of 
rain  at  Pensacola,  but  thunderstorms  on  the 
16th  accounted  for  better  than  four  inches 
at  the  same  station.     Thunderstorms  were 
rather  infrequent  and  widely  scattered  until 
the  last  week  of  June. 

WEATHER  EFFECTS 

Dry  weather  during  the  spring  retarded  growth 
of  the  new  crop  of  citrus  fruit,  but  the  rains 
of  late  June  were  effective  in  establishing 
satisfactory  rates  of  growth  of  fruit  and 
trees.     Prospects  for  the  citrus  fruit  crop 
at  the  end  of  June  were  reported  as  materi- 
ally better  than  a  year  earlier  for  oranges, 
and  slightly  better  for  grapefruit  and  tange- 
rines.    Digging  of  Irish  potatoes  was  virtu- 
ally completed  in  northern  Florida  under  the 
favorable  dry  weather  conditions  of  early 
June.     Spotty  precipitation  from  thunder- 
showers  provided  adequate  moisture  in  scat- 
tered communities  but  many  areas  were  rather 


dry  until  late  June.     Prospects  for  late  corn, 
tobacco,   soybeans,   and  sweet  potatoes  improved 
greatly  as  the  shower  frequency  increased 
toward  the  end  of  the  month.     Pastures  were 
poor  to  only  fair  the  early  part  of  the  month 
but  improved  under  the  stimulus  of  rain  and 
were  reported  to  be  in  good  condition  in  the 
north  and  central  portions  of  Florida  at  the 
end  of  June.     Pastures  in  south  Florida  reache 
no  better  than  fair  condition,   except  in 
scattered  communities  that  received  heavier 
and  more  frequent  showers. 

Information  in  the  Water  Resources  Review 
prepared  by  the  U.  S.  Geological  Survey  indi- 
cates the  water  level  in  the  key  well  near 
Pensacola  was  above  average,  while  water 
levels  elsewhere  throughout  the  State  were 
below  average,  with  all-time  lows  observed 
in  the  artesian  well  near  Ocala  and  the  water 
table  well  at  West  Palm  Beach.     Runoff  was 
above  median  in  northwestern  Florida  but 
continued  record-low  for  the  month  in  the 
Kissimmee  River  near  Okeechobee. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

10th:     Winds  and  marble-size  hail  accompa- 
nying a  locally  severe  thunderstorm  at  New 
Port  Richey  broke  windows,  shredded  foliage, 
and  felled  trees  that  damaged  a  number  of 
homes  and  automobiles . 

14th:     Thunderstorm  winds  destroyed  a  barn 
at  Union  Park,  Orange  County. 

26th:     A  drive-in  theater  screen  and  trees 
were  victims  of  thunderstorm  winds  in  the 
vicinity  of  Jacksonville,  and  one  person  was 
seriously  injured  by  lightning  at  Jacksonville 
Beach. 

26th:     An  aircraft  pilot  reported  sighting  a 
tornado  some  15  miles  southwest  of  Miami,  but 
apparently  the  storm  spent  itself  over  an 
uninhabited  area. 

26th:     One  person  was  killed  by  lightning, 
and  heavy  rain  and  lightning  caused  widespread 
but  relatively  minor  property  damage  in  Lake 
County . 

26th:     One  person  was  killed  by  lightning  at 
Altha,   Calhoun  County. 

26th:     Violent  winds  associated  with  a  thunder- 
storm demolished  a  drive-in  theater  screen 
and  caused  other  minor  damage  in  the  vicinity 
of  Bartow. 

26th:     An  electrical  storm  at  DeLand  was 
accompanied  by  heavy  rain,  some  hail,  and 
destructive  winds.     A  number  of  trees  were 
blown  down  and  there  was  considerable  flooding 
of  streets. 

FLOODS 

There  were  none  other  than  those  of  a  highly 
localized  and  temporary  nature  due  to  some 
of  the  heavier  thunderstorm  rains. 

J.  T.  B.  Beard 

Weather  Records  Processing  Center 
Chattanooga,  Tennessee 
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.0 

96 

4+ 

60 

3+ 

0 

27 

0 

0 

0 

2.65 

-  5.57 
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-  4.91 

1.13 

20 

.0 

0 

4 

3 

2 

TARPON  SPRINGS 

70.0 
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69.8 

80.2 

95 

27 

65 

8 

0 

23 

0 

0 

0 

5.19 

1^89 

6 

.0 

0 

9 

2 

1 

DIVISION 

79.5 

,  9 

4,18 

-  3.22 

.0 

EVERGLADES  AND  SW 

COAST 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

AM 

88 

•  6 

66.  1 

77.4 

-  1.1 

92 

10  + 

60 

8+ 

0 

10 

0 

0 

0 

4.44 

-  5.08 

1.53 

5 

.0 

0 

6 

4 

1 

CANAL  POINT  USDA 

67,6 

78.6 

92 

8 

0 

18 

0 

0 

0 

3.70 

25 

,0 

0 

5 

4 

0 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

88 

.3 

6  8,3M 

78. 3M 

91 

20+ 

56 

7 

0 

8 

3.22 

.83 

10 

.0 

0 

7 

2 

0 

CAPT IVA 

89 

f3M 

72, 9M 

81. IM 

94 

17 

67 

8 

0 

11 

0 

0 

0 

■  49 

.21 

16 

.0 

0 

2 

0 

0 

CLEWISTON  U  S  ENG 

AM 

89 

.9 

69,1 

79.5 

93 

3  + 

63 

8 

0 

19 

4.46 

1.47 

16 

.0 

0 

7 

2 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

M 

EVERGLADES 

FORT  MYERS  WB  AP 

R 

68,7 

79,6 

-  1,0 

94 

8 

23 

0 

0 

0 

-  4.53 

2.02 

15 

,0 

0 

5 

3 

2 

LA  BELLE 

93 

.0 

66, 1 

79,6 

96 

24+ 

60 

7 

0 

27 

0 

0 

0 

3.82 

-  4.69 

1.28 

26 

,0 

0 

8 

3 

1 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

AM 

*^ 

68,4 

79,4 

,4 

94 

22  + 

60 

8 

° 

17 

0 

0 

0 

5.43 

-  1.31 

2.13 

16 

,  0 

0 

7 

3 

3 

NAPLES 

88 

•  1 

70.7 

79.4 

92 

17 

65 

8 

0 

1.56 

1.10 

15 

,0 

0 

3 

1 

1 

PUNTA  GORDA 

89 

.7 

70.0 

79.9 

-  ,9 

93 

27 

66 

8 

0 

15 

0 

0 

0 

4.36 

-  4.82 

1,56 

20 

,0 

0 

6 

4 

1 

SUNN  I  LAND 

91 

•  6M 

67. OM 

79. 3M 

96 

24+ 

59 

8 

0 

20 

0 

0 

0 

3.72 

1,60 

4 

•  0 

0 

6 

3 

1 

TAMIAMI   TRL  40  M  BEND 

AM 

91 

■  3 

65.9 

78.6 

95 

20+ 

60 

8 

0 

23 

0 

0 

0 

6.16 

1,65 

8 

,0 

0 

12 

3 

3 

DIVISION 

79.2 

-  1,1 

3,84 

-  4.61 

,0 

LOWER  EAST  COAST 

COCONUT  GROVE  7  S 

AM 

87 

71.0 

79,2 

-1,1 

90 

23+ 

62 

9 

0 

5 

0 

0 

0 

4.14 

-  3.02 

1,07 

7 

,0 

0 

a 

4 

1 

FORT  LAUDERDALE 

69.5 

79,4 

-  ,9 

96 

15+ 

9 

0 

0 

0 

-  3,90 

10 

,0 

0 

8 

3 

1 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

86 

•  9 

72.6 

79,9 

90 

30 

67 

8 

0 

1 

0 

0 

0 

4.37 

1,28 

10 

.0 

0 

8 

4 

2 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

AM 

86 

.9 

67,9 

77,4 

95 

23 

61 

8+ 

0 

3.17 

.85 

3 

.0 

0 

7 

3 

0 

HIALEAH 

AM 

87 

•  8 

70,0 

78.9 

91 

20  + 

64 

7 

0 

10 

0 

0 

0 

6.25 

1.78 

2 

.0 

0 

8 

5 

2 

HOMESTEAD  EXP  STA 

89 

•  OM 

67,  OW 

78.  OM 

-  1,2 

92 

21  + 

59 

9 

0 

13 

0 

0 

0 

2.63 

-  6.27 

•  64 

10 

,0 

0 

8 

1 

0 

HYPOLUXO 

70,7 

79.4 

-     .  7 

95 

B 

10 

-  5.64 

28 

.0 

0 

5 

1 

0 

LOXAHATCHEE 

91 

•  1 

66,7 

78.9 

96 

20+ 

60 

8+ 

0 

23 

0 

0 

0 

5.46 

2^50 

26 

.  0 

0 

9 

3 

1 

MIAMI   BAY  FRONT 

85 

.5M 

73,  OM 

79, 3M 

88 

7+ 

68 

8 

0 

4.05 

la42 

28 

.0 

0 

5 

MIAMI  BEACH 

85 

t6 

75.9 

80,8 

-  .7 

91 

25 

71 

8 

0 

2 

0 

0 

0 

3.38 

-  1,66 

.80 

6 

.0 

0 

8 

4 

0 

MIAMI   WB  AIRPORT 

R 

88 

,i 

72,8 

80.7 

,  6 

92 

25 

67 

6 

0 

8 

0 

0 

0 

3.93 

-  2,89 

1.32 

26 

.0 

0 

a 

3 

2 

MIAMI   we  CITY 

R 

,  2 

73,4 

79.3 

-  1.0 

89 

7 

0 

0 

0 

0 

-  ,67 

28 

.0 

0 

9 

4 

1 

POMPANO  BEACH 

88 

.7 

70.1 

79.4 

95 

22 

63 

8 

0 

13 

0 

0 

0 

2.88 

1.06 

28 

.0 

0 

7 

2 

1 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

66,6 

78.3 

96 

8+ 

14 

0 

0 

0 

10 

.0 

0 

S 

1 

0 

SOUTH  MIAMI   3  W 

89 

.5M 

71, 4M 

80. 5M 

93 

25 

65 

2 

0 

1 3 

0 

0 

0 

3,36 

1.00 

22 

.0 

0 

a 

2 

1 

STUART 

88 

•  9 

70,3 

79.6 

94 

9 

63 

8 

0 

13 

0 

0 

0 

2.60 

1.07 

7 

.0 

0 

7 

1 

^ 

WEST  PALM  BEACH 

86 

a'* 

71.6 

79.0 

-  .9 

92 

22  + 

66 

6+ 

0 

6 

0 

0 

0 

4.15 

-  3,49 

1.01 

21 

,0 

0 

9 

3 

1 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

R 

71.6 

80.3 

-     .  3 

94 

8 

11 

0 

0 

0 

-  5.95 

28 

,0 

0 

5 

1 

0 

DIVISION 

79.4 

-  .7 

3.62 

-  3.85 

.0 

KEYS 

DRY  TORTUGAS 

87 

•  0 

76.2 

81  .6 

90 

30 

68 

10 

0 

1 

0 

0 

0 

2.45 

2.19 

10 

,0 

0 

2 

1 

1 

KEY  WEST  WB  CITY 

R 

89 

•  5 

75.7 

82.6 

.0 

92 

7  + 

67 

10 

0 

17 

0 

0 

0 

1.85 

-  2,16 

1.47 

10 

.0 

0 

2 

1 

1 

MARATHON  VACA  KEY 

88 

•  5 

73.0 

80.8 

01 

25  + 

70 

10+ 

0 

7 

0 

0 

0 

2.12 

•  60 

10 

.0 

0 

6 

1 

0 

TAVERNItR 

87 

•  <t 

75,7 

81.6 

90 

6  + 

71 

10+ 

0 

3 

0 

0 

0 

4.36 

2.04 

28 

.0 

0 

3 

2 

2 

DIVISION 

81.7 

-     ,  7 

2.70 

-  1.79 

.0 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITAnON 

FLORIDA 

Table  3  June  19M 


Station 

Total 

Day  oi  month 

2b 

2b 

1 

1   1  2  3 

1 

1 

5 

6 

7  1 

1 

 r 

8 

9 

in  1 

11  1 

12 

13  1 

14  1 

1 

15 

 r 

16 

17  1 

17  1 

18 

IQ  1 

19 



20 

21 

 [- 

22 

 1- 

23 

24 

27 



28 

1 

 T 

29 

1 

30 

31 

ALEXANDER  SPRINGS 

•  28 

•  08 

1.35 

•  Oft 

■  35 

•  13 

•  16 

APALACHICOLA  WB  CITY 

R 

<ttOi 

•  •6 

_ 

•  12 

•  56 

•  00 
* 

1*11 

*'' 

.42 

.66 

ARCADIA 

2iBS 

•  28 

•  11 

■  03 

■  43 

•  16 

1^40 

•  23 

AVON  PARK 

•  ■13 

T  4.9a 

1.44 

.91 

•  10 

•  81 

•  02 

•  07 

■  44 

•  07 

•  03 

.25 

•  08 

•  91 

8ABS0N  PARK 

•  •17 

.29 

•  04 

2^I1 

•  77 

1*20 

i  15 

.07 

•  00 

•  86 

•  22 

BAR TOM 

>,lt 

.43 

1^43 

* 

la60 

* 

* 

•  43 

•  75 

BAY  LAKE 

♦  .7« 

•  05 

•  82 

•  60 

2*43 
* 

•  13 

BEtLE  QLAOE  EXP  STA 

AtM» 

.01 

1.53 

.05 

•  53 

•  40 

.76 

•  59 

.09 

BLOUNTSTONN  2  SE 

7*2A 

•  02 

•  U 

•  03 

1.03 

■  71 

•  84 

•  06 

•  03 

•  25 

•  »5 

•  27 

.06 

1.37 

•  31 

■  59 

.60 

.03 

braoenton  exp  station 

" 

la  86 

•  17 

•  06 

•  04 

BROOKSVILLE  CHiN  HILL 

2.T« 

1^98 

•  08 

BUSHNELL  2  E 

li97 

■  04 

09 

22 

*07 

1^20 

*18 

CAMP  BLANOINQ 

>|17 

T 

•  17 

.02 

■  03 

iIbi 

•  22 

1*60 

•  28 

i07 

.08 

1^19 

1*67 

.97 

CANAL  POINT  USDA 

3>70 

.01 

T 

•  73 

i28 

•  06 

.90 

•  89 

•  83 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

3i22 

.36 

* 

10 

* 

•  83 

•  48 

•  05 

•  81 

•  26 

.09 

•  06 

CAPTIVA 

•  <•« 

.10 

* 

* 

• 

•  06 

•  04 

CARYVILLE 

•  •36 

1 

uoe 

•  65 

*50 

25 

•  68 

■  0 

*  * 

•  79 

.28 

CEDAR  KEY 

(•25 

T 

1*10 

•  12 

•  14 

1^21 

2  •da 

CHATTAHOOCHEE  1  W 

^•20 

•  28 

.16 

•  91 

•  47 

.44 

•  04 

1*10 

1.40 

•  12 

•  28 

04IPLEY  3  E 

7^32 

•  46 

1  *26 

•  I* 

•  02 

•  35 

1*02 

•  70 

•  05 

•  52 

•  80 

•  02 

•  64 

•  02 

•  30 

CLEARMATER  BEACH 

laBA 

.02 

* 

65 

•  49 

•  07 

- 

•01 

06 

11 

CLERMONT  6  S 

>>22 

T 

1  37 

05 

1  08 

*79 

'  15 

1.47 

CLEWISTON 

•  •36 

•  23 

T 

•  01 

T 

1*78 

•  22 

T 

1.12 

T 

•  55 

•  36 

1.03 

T 

•  06 

CLENISTON  U  S  ENO 

«•'>« 

.12 

•  03 

.08 

1^47 

•  06 

.39 

•  67 

■  20 

.19 

1.21 

•  04 

COCONUT  6R0VE  7  S 

4.1A 

•  30 

.56 

1.07 

* 

.  53 

•  31 

•  26 

•  02 

•  55 

.03 

•  03 

CORNWELL  NM 

•  •A2 

T 

T 

T 

2.00 

52 

* 

•  50 

•  42 

•  07 

T 

•  91 

CRESCENT  CITY 

7^26 

•  13 

.99 

05 

•  32 

•  94 

2*04 

•  53 

76 

.28 

CROSS  CITY  CAA  AP 

e>og 

.17 

l»2'> 

T 

•  05 

•  34 

•  29 

T 

•  70 

•  17 

.60 

•  63 

.34 

1.37 

•  10 

OANIA  4  HNW 

2^2< 

.06  1 

•  06 

.03 

.09 

•  22 

.63 

•  22 

OAYTONA  BEACH 

'■*° 

.06 

.03 

.13 

09 

• 

02 

* 

1.97 

!■  34 

I  •59 

•  48 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

R 

7^A1 

•  08 

* 

• 

.03 

* 

•  49 

1.43 

07 

OE  FUNIAK  SPRINGS 

13^63 

•  43 

* 

3*44 

T 

21 

*70 

2*30 

4  42 

20 

01 

*05 

84 

*94 

•  18 

DE  LAND 

8>12 

•  09 

.11 

.04 

.17 

i^ao 

•  81 

■  06 

•  52 

.02 

■  19 

.46 

■  21 

2^65 

.01 

•  95 

.03 

DE  SOTO  CITY  *  SW 

7.36 

•  24 

2.30 

2.01 

•  30 

•  03 

•  11 

■  30 

•  05 

•  30 

.72 

DEVILS  GARDEN  TOMER 

.50 

■  10 

J^OO 

1*  28 

.33 

•  94 

•  10 

DRY  TORTUGAS 

2iig 

•  02 

_ 

.20 

01 

* 

EUSTIS  2  S 

•  25 

•  20 

•  15 

•  67 

!•  02 

36 

1.56 

EVERGLADES 

RECORD 

HISSING 

FEDERAL  POINT 

RECORD 

MISSING 

FELLSMERE 

5^98 

.35 

* 

* 

•  62 

•  04 

•  04 

■  01 

•  07 

.99 

•  02 

•  08 

•  38 

2.41 

FERNANOlNA  BEACH 

8.32 

•  02 

•  41 

.65 

.01 

.69 

22 

* 

•  88 

13 

* 

1  33 
* 

25 

.  11 

80 

* 

82 

* 

•  05 

19 

•  91 

■  94 

FORT  DRUM 

7.19 

1 .19 

2.20 

•  11 

*44 

i.eo 

FORT  GREEN  12  MSW 

3. IS 

•  50 

.39 

•  14 

•  30 

1^54 

•  28 

FORT  LAUDERDALE 

3.05 

•  75 

•  50 

.19 

1*30 

•  30 

.10 

■  45 

.10 

FT  LAUDERDALE  3AH1A  MAR 

*.37 

.16 

.72 

* 

1.20 

1  *2e 

•  01 

23 

.03 

•  06 

•  19 

.01 

FT  LAuOEROALE  EXP  STA 

3.17 

•  36 

.85 

•  08 

.97 

.06 

•  71 

i  13 

.12 

•  08 

•  01 

•  16 

.02 

4.67 

T 

1 . 82 

T 

•  50 

2.02 

T 

.13 

T 

T 

.04 

.14 

FORT  PIERCE 

1.58 

•  15 

.75 

•  03 

•  31 

•  12 

.08 

•  07 

.07 

FOUNTAIN  3  s 

10.72 

.20 

.84 

•  38 

3.98 

.20 

•  64 

.05 

•  10 

.05 

•  15 

1^20 

•  20 

•  67 

U55 

.51 

GAINESVILLE  UNI  OF  FLA 

11. »♦ 

.09 

.05 

01 

* 

.34 

34 

* 

1  •83 

■  82 

■  16 

* 

•  09 

* 

.44 

1.04 

GAINESVILLE  3  WSW 

9.67 

•  02 

2.73 

•  01 

•  30 

•  45 

1 .95 

•  01 

■  10 

2 .63 

•  55 

.84 

.06 

6LEN  ST  MARY  NURSERIES 

7.69 

•  12 

.11 

•  72 

.24 

1.97 

HART  LAKE 

7.20 

•  74 

.04 

2.77 

•  17 

!w 

•  35 

■  92 

•  06 

.03 

.12 

1.36 

•  47 

HIALEAH 

6.29 

1 

•  78 

.01 

•  22 

.01 

.05 

•  68 

•  01 

•  35 

•  80 

•  01 

.07 

1.45 

•  60 

.21 

HMH  SPRINGS 

8.32 

•  55 

•  06 

•  54 

61 

* 

* 

.06 

3^  10 

.28 

20 

MILLIARD 

S.IA 

•  02 

•  04 

* 

* 

* 

* 

* 

•  30 

•  49 

T 

.11 

T 

■  09 

* 

T 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 

3.5* 

•  07 

2  a  76 

■  08 

.63 

HOMESTEAD  EXP  STA 

2.63 

•  05 

•  25 

.33 

•  6A 

•  33 

•  04 

•  25 

•  05 

.4* 

•  10 

■  11 

.04 

HVPOLUXO 

1.63 

•  22 

•  26 

•  02 

•  03 

•  11 

T 

.76 

•  21 

INVERNESS 

7. 13 

2.73 

^•Ol 

03 

* 

2 

■  22 

•  10 

•  04 

ISLAND  GROVE  2  HNW 

3.47 

•  02 

T 

* 

T 

T 

•  44 

•  28 

•  19 

•  20 

■  90 

1^05 

T 

T 

ISLEWORTH 

3.63 

10 

*30 

•  29 

T^* 

■  15 

1^79 

JACKSONVILLE  wa  AP 

R 

7.87 

1.62 

.58 

T 

.10 

•  24 

U12 

.04 

.11 

1.47 

■  03 

.43 

.67 

1.26 

T 

T 

JACKSONVILLE  BEACH 

6.92 

.02 

1.31 

.16 

•  02 

■  47 

■  02 

1*30 

1.52 

1.06 

•  65 

•  34 

■  03 

JASPER  9  ESE 

7.35 

.15 

•  95 

•  10 

80 

* 

* 

50 

* 

•  79 

■  85 

1«  20 

1  a55 

KENDAL  i  E 

6. '•2 

•  01 

.47 

1  67 

68 

* 

•  58 

08 

45 

•  26 

•  OS 

•  01 

•  24 

1.90 

■  02 

KEY  WEST  WB  CITY 

R 

1.85 

.01 

06 

1«47 

T 

.03 

T 

•  17 

.07 

KISSIHMEE 

5.57 

•  06 

.18 

•  56 

•  69 

•  98 

.21 

.65 

•  14 

1^42 

•  05 

•  62 

.22 

.41 

LA  BELLE 

3.82 

.76 

•  16 

•  03 

•  26 

•  02 

•  10 

•  03 

U28 

•  28 

.61 

.03 

•  27 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

3.*5 

1^05 

•  ♦8 

•  29 

•  07 

•  11 

22 

* 

.92 

■  03 

LAKE  CITY  2  £ 

10.03 

.20 

•  38 

.  90 

•  14 

•  10 

•  31 

•  20 

•  07 

•  61 

•  25 

•  03 

.22 

3^00 

3.40 

■  22 

LAKE  HIAWASSE 

2.54 

.  16 

T 

•  03 

•  22 

•  36 

T 

.03 

T 

•  66 

•  41 

.65 

LAKELAND  WB  CITY 

R 

5.77 

.11 

•  01 

T 

T 

li98 

T 

1.04 

T 

•  16 

2.04 

■  41 

•  02 

LAKE  PLACID  2  SW 

9.19 

•  04 

■  20 

2.32 

.39 

.02 

•  18 

■  04 

3*49 

•  04 

•  07 

•  47 

1*15 

•  71 

•  07 

LAKE  TRAFFORD 

3.45 

1 

.71 

•  07 

i  15 

1.32 

•  05 

•  1ft 

LIVE  OAK  2  ESE 

RECORD 

MISSING 

LONOeOAT  KEY 

1.86 

•  23 

•  27 

•  13 

LOXAMATCHEE 

5.46 

.18 

•  19 

•  48 

.06 

•  16 

•  20 

■  03 

2.50 

•  81 

.65 

.20 

MAO  I  SON 

4.B7 

.70 

•  06 

i08 

T 

•  14 

1.16 

.03 

.01 

.23 

•  61 

1.44 

.08 

•  02 

.31 

MARATHON  VACA  KEY 

2.12 

.  10 

•  80 

•  24 

■  08 

.26 

.09 

•  38 

.21 

MARIANNA  CAA  AP 

2.09 

T 

.05 

T 

•  04 

•  6* 

■  45 

•  10 

•  13 

.09 

•  05 

.12 

■  18 

.03 

•  25 

T 

MARIANNA  INO  SCHOOL 

4.11 

1*10 

■  60 

.61 

•  23 

.48 

•  20 

MAYO  S  NW 

6.92 

•  05 

.71 

•  28 

•  21 

•  02 

l!55 

•  0« 

•  30 

.28 

•  26 

.07 

2.91 

.03 

.17 

.11 

MELBOURNE 

3.21 

•  03 

.44 

.16 

*60 

•  17 

I.IO 

•  09 

•  10 

•  36 

HERRI TT  ISLAND 

3.85 

.06 

•  19 

•  37 

70 

■  20 

.60 

.  29 

.36 

.96 

■  10 

MIAMI  BAY  PROMT 

4.05 

r 

•  48 

1  07 

* 

• 

02 

T 

T 

1.42 

T 

MIAMI  BEACH 

3.38 

T 

.21 

01 

'90 

*98 

* 

*  01 

•  02 

X 

•  50 

T 

Ii32 

■  34 

T 

T 

MIAMI  WB  AIRPORT 

R 

3,93 

T 

•  92 

T 

•  22 

T 

■  32 

T 

•  25 

•  U 

•  03 

•  10 

T 

T 

U06 

MIAMI  WB  CITY 

R 

4.88 

.20 

•  65 

•  98 

.96 

.24 

T 

T 

•  17 

T 

T 

•  11 

T 

.19 

•  01 

•  10 

1.46 

U56 

HILTON  EXP  STATION 

7.62 

•  04 

•  62 

•  34 

1.07 

•  62 

1^05 

§44 

.05 

•  57 

•  09 

•  03 

•  04 

.45 

•  16 

MONT I CELLO  2  S 

5.54 

•  07 

1«26 

1^43 

•02 

•  30 

•  17 

•  21 

•  04 

T 

li>6 

•  13 

T 

■22 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

5.43 

^!26 

•  03 

•  17 

•  21 

•  11 

1*26 

.11 

■22 

MOUNTAIN  LAKE 

.21 

•  89 

•  10 

.06 

•  25 

■  02 

•  03 

•  13 

•  30 

•  19 

.50 

1*01 

•  09 

MT  PLEASANT 

8.56 

.79 

■  40 

1*12 

■  23 

•  69 

.31 

•  74 

2*00 

•  50 

.80 

■63 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

3.55 

I.  78 

•  03 

•  46 

T 

•  10 

■  90 

NAPLES 

1.56 

.10 

.21 

I^IO 

•  07 

•  02 

1.02 

■  06 

NEW  SMYRNA  BEACH  t,  N 

13.74 

.25 

•  03 

,■65 

.39 

1.70 

•  17 

•  10 

■  39 

2  a  19 

2.33 

•  09 

1*92 

1.50 

■  07 

NICEVILLE 

1.00  ^ 

•  20 

•  84 

1^98 

•  04 

■  45 

1.15 

HITTAW  1  S 

t!41 

T 

i^a6 

1^18 

1.15 

T 

•  01 

T 

■  12 

OASIS  FISHING  LODGE 

4.23 

.06 

•  18 

T 

7 

•  M 

•  53 

* 

T 

•  22 

■  23 

T 

.01 

.05 

1.41 

OCALA  2  N£ 

4.19 

•  84 

T 

T 

■  08 

•  20 

•  06 

T 

•  31 

1.81 

T 

■  44 

.03 

•  12 

■  29 

OKEECHOBEE  9  w 

2.42 

.40 

*2C 

* 

.73 

•  08 

.10 

•  04 

.10 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  A 
ORLANDO  WATER  PLANT 

2.SI 

•  46 

•  05 

•  16 

•  13 

1.23 
.02 

•  46 

T 

•  30 

•  46 

•  07 

•  01 

■  48 

■  02 

.96 
.13 

.16 

•  01 

•  40 

1^10 

•03 
•  01 

.10 

OALANDO  WB  AIRPORT 

R 

5.41 

.20 

•  46 

T 

•  01 

■  47 

•  54 

•  34 

■  02 

T 

.12 

1*99 

1.  18 

.13 

•05 

T 

PALATKA 

7.08 

.10 

•  29 

.40 

•05 

•  80 

■  82 

U68 

■  37 

1.10 

•  02 

■  61 

.67 

•06 

.02 

PANAMA  CITY  2 

5.33 

.36 

2^35 

.75 

■  33 

.17 

•  10 

T 

T 

PEHSACOLA  CAA  AP 

5.51 

.22 

T 

T 

.50 

.25 

1.90 

■  18 

■  10 

I^IS 

.26 

•  10 

T 

T 

•  75 

PENSACOLA  WB  CITY 

R 

10.78 

.15 

1(20 

.61 

.23 

2.92 

•  33 

■  09 

4^06 

.64 

•  01 

•  69 

.01 

•  08 

•  03 

■  01 

PETERS 

4.60 

.01 

•  18 

T 

T 

•  25 

T 

•  64 

•  04 

.30 

PLANT  CITY 

2.65 

1.27 

■  27 

1^01 

■  02 

.09 

•  06 

•  02 

POMPANO  BEACH 

2.88 

.22 

•  09 

•  11 

•  78 
.45 

•  03 

•  05 

•  10 

1^05 

•02 

PUNTA  GORDA 

QUINCY  EXP  STATION 

4.3* 

6.80 

.77 

.01 

!«o 

*71 

1.28 

■  48 

•  «7 

■  07 

1.5« 
•  Bl 

•  15 

.28 

•  18 

1^15 

.01 

T 

•  03 

•  12 

•  >4 

•  06 

•  09 

•  22 

RAIFORD  ST  PRISON 

8.97 

.03 

1>00 

.24 

•  49 

•  10 

T 

■  45 

■  06 

•  64 

•  20 

.43 

.70 

1^46 

1.33 

1.40 

ROYAL  PALM   RANGER  STA 

2.64 

.19 

T 

T 

T 

•  M 

•  10 

•  04 

•  00 

.30 

T 

•  04 

.31 

■  01 

.25 

.20 

•  46 

■  01 

.30 

•  03 

•  29 
■  06 

SAINT  AUGUSTINE 

SAINT  LEO 

SAINT  MARKS  6  SE 

2.70 
6.12 
5.44 

.10 
.08 
.36 

.09 
.03 

•  26 

.01 

.30 

•  U 

T 

T 

•  22 

•  03 

•  14 

•  30 

•  07 

■  28 

2^59 

•  22 

•  03 

•  01 

T 

.02 

•  55 

■  18 

3^60 
1^5» 

•  12 
1.96 

•  09 

.10 
■  05 
■30 

ST  PETERSBURG 

3.66 

•  14 

•03 

•  27 

•  70 

•  25 

1.44 

.74 
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DAILY  PRECIPITATION 


Tabia  3— Conlinuvd 


SANBOftN  TOWef) 
SANFMO  EIP  STATION 
SARASOTA 
SeCOTAM 

SOUTH  MIAMI    1  W 

STUAST 
SUNN I LAND 
TALLAHASSEE  MB  AP 
TAMIAMI    TRt  *0  M  BEND 
TAHPA  MR  AIRPORT 

TARPON  SPRINGS 
TAVERNIER 
TITUSVILLE  2  H 
USHER  TONER 
VENICE 

VERO  BEACH  CAA  AP 

MAUCHULA  2  NH 

WEST  PALM  BEACH 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

MEWAHITCHKA 


7.05 


Day  of  month 


•08     .61  tZh 


1.76 
•  11 
l\2i 


■02     .73  1.08 


16     17  18 


22    23  24 


25    26  27 


28     29  30 


1.5S 
•12  1.3d 
liOS 


SUPPLEMENTAL  DATA 


APALACHICOLA  WB  CITY 

DAVTONA  BEACH  WB  AIRPORT 

FORT  MYERS  WB  AIRPORT 

JACKSONVILLE  WB  AIRPORT 

KEY  WEST  WB  CITY 

LAKELAND  WB  CITY 

yiAMI  WB  CITY 

UIAUI  BEACH 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

PENSACOLA  WB  CITY 

TALLAHASSEE  WB  AIRPORT 

TAMPA  WB  AIRPORT 

WEST  PALM  BEACH  WB  AIRPORT 

t  Airport  Data 
•  This  datum  Is  obtained  by 
visual  observation  since  record- 
ing equipment  Is  not  available. 
It  Is  not  necessarily  the  fast- 
est mile  occurring  during  the 
period. 


ESEt 


ESE 


o  U  a 

U  O  > 

s  a  £ 

^  ■D  a. 


17T 


Wind  speed 

m.  p.  h. 


6.4 
8.6 
6.8 
8.8 
6.6 
6.5 
9.9 

7.8 
9.0 
5.5 
8.5 
9.3 


.2  a 


29» 
32> 


32* 
29 


humidity  averages  - 
percent 


ESE 
SSW 


83t 

89 
87t 
88 
83 


Sit 


85 
84t 


57t 


49 
62t 


74t 


Number  of  days  with  precipitation 


>  i  I 


12 
20 
H 
16 
10 
12 
15 
15 
16 
13 
19 
12 
16 


6.5 
6.7 
6.0 
7.1 
6.7 
6.2 
6.4 


7.5 
5.8 
6.7 


S««  Raf«rwic«  Note  FoUowlng  Suuon  ladvx 

-  as  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  


Day  Of  Mondi 

• 

g 

Station 

1  1  2 

3 

4  j 

S 

6 

7  1  8 

s 

10 

11 

u 

13 

M 

19 

is] 

18 

19 

20  j 

21 1 

22  1 

23  1 

24 

25' 

[ 

26 

27 

28 

1 

29 

30  '  31 

«: 

ALEXANDER  SPRIN6S 

MAX  ' 
MIN 

93 
61 

84 

61 

88 

57 

04 

58 

96 

61 

98 

60 

S« 

69 

94 

70 

9« 
M 

92 

70 

91 

70 

01 

69 

94 

67 

91 

60 

94 

60 

•8 

48 

 1 

94 
67 

94 

69 

•4 

70 

0« 

68 

99 
44 

91 

48 

M 

67 

90 
46 

88 
48 

91 
69 

92a2 
4I.2 

APALACHICOLA  WB  CITT 

MAX 
MIN 

87 

73 

81 

65 

77 
58 

82 
61 

87 
70 

83 
68 

85 
69 

91 
75 

84 
75 

86 
75 

83 
7» 

83 
73 

83 
76 

82 
72 

85 
78 

84 

72 

86 
74 

84 

71 

89 

73 

82 
69 

88 
75 

97 

76 

86 

74 

81 

75 

84 

79 

88 
76 

89 

74 

89 
77 

89 
78 

84 
78 

S4i7 
72  •4 

ARCADIA 

MAX 
MIN 

94 

66 

96 

61 

94 
62 

90 
63 

96 

03 
68 

93 
67 

99 

71 

91 
69 

89 
64 

93 
61 

94 
69 

96 

61 

90 
66 

91 

64 

90 

69 

93 

65 

94 

64 

94 

66 

94 

67 

97 
69 

94 

68 

91 

48 

91 

68 

91<9 
69a4 

AVON  PARK 

MAX 
MIN 

68 

90 
66 

90 

67 

92 
65 

88 
67 

88 
68 

86 

68 

91 
63 

94 
67 

93 

68 

87 
69 

93 
74 

92 
71 

90 
72 

90 
72 

88 
71 

93 

70 

92 

70 

94 
67 

94 
71 

91 

70 

99 

70 

94 

69 

94 

69 

94 

71 

94 

71 

97 
69 

91 
71 

94 

71 

91 
70 

92al 
69a2 

BARTOW 

MAX 

MIN 

93 
64 

94 

66 

93 

63 

05 

62 

92 

63 

92 

63 

89 
62 

93 
62 

92 

63 

99 
63 

94 
62 

93 
69 

92 
69 

89- 
70 

92 
68 

84 

71 

89 
68 

92 

63 

93 

68 

04 

67 

93 
79 

91 
68 

94 

70 

99 

72 

94 

71 

9* 

71 

92 

70 

92 

70 

91 

70 

92il 
66 18 

BELLE  GLAOE  &XP  STA 

MAX 
MIN 

88 
65 

86 

91 

65 

90 
65 

89 
65 

89 
65 

90 

63 

87 
60 

88 
63 

92 

63 

86 
66 

88 
71 

89 
69 

88 
67 

88 
70 

89 

71 

86 

65 

88 
66 

88 
60 

88 
66 

90 

71 

88 
69 

92 
48 

90 
65 

88 
47 

91 
48 

90 
67 

80 
69 

86 
64 

90 
48 

88<6 
44«1 

BLOUNTSTOHN  2  SE 

MAX 
MIN 

93 
67 

90 

63 

82 
52 

84 

52 

90 

58 

91 
61 

91 
62 

92 
64 

97 
68 

84 
69 

90 
66 

86 
69 

87 
71 

82 
72 

83 
70 

81 
68 

85 

68 

89 
66 

91 
68 

99 

72 

88 

70 

89 
71 

88 

71 

84 

72 

92 

70 

92 
71 

91 
73 

91 
70 

»1 
72 

90 

n 

88>4 
47il 

BRAOENTON  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

89 

67 

89 
67 

85 
Tl 

87 
62 

87 
69 

85 
65 

85 
67 

87 
64 

85 
68 

89 
69 

91 
69 

86 
73 

90 
71 

90 
73 

88 
72 

89 
69 

86 

68 

92 
65 

88 
64 

84 
71 

87 
70 

86 
67 

86 
66 

88 
48 

88 

70 

88 
69 

89 
69 

88 

70 

89 
71 

89 
68 

«7>7 
48«2 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

MAX 

MIN 

90 

68 

86 
69 

92 
62 

93 
65 

93 
66 

91 
66 

90 
64 

94 

67 

96 

70 

96 
67 

87 
68 

92 
72 

93 
71 

92 
69 

95 
71 

88 

70 

93 

70 

92 

67 

90 
69 

86 

70 

90 
69 

91 

70 

93 

72 

92 
69 

91 

72 

95 

78 

91 

68 

91 
70 

84 
71 

91 
71 

91  •3 
49>0 

BUSHNELL  2  E 

MAX 

HIN 

94 
6» 

93 
67 

92 
56 

9B 
61 

93 
61 

S9 
64 

88 
59 

96 
60 

97 
66 

98 
61 

91 
68 

99 

71 

99 

71 

92 

73 

99 

72 

85 
70 

99 
69 

95 
63 

94 

62 

87 
68 

92 

67 

99 

67 

94 

66 

92 

67 

90 
68 

94 

70 

88 
67 

91 
49 

87 
68 

92 

70 

92>4 
44>2 

CAMP  BLANOIN& 

MAX 
MIN 

94 

64 

96 

65 

88 
56 

88 
62 

91 
63 

90 
64 

87 
61 

93 
67 

93 
67 

93 
60 

90 
63 

93 
68 

90 
68 

90 
72 

91 
72 

87 
67 

87 
66 

90 
65 

91 

70 

84 

67 

91 
75 

89 

72 

87 
72 

87 
67 

89 

73 

92 

79 

89 
69 

90 
49 

84 

69 

89 
68 

89>9 
47a2 

CANAL  POINT  USDA 

MAX 
MIN 

86 
66 

90 
66 

90 
71 

88 
66 

89 

68 

90 
65 

87 
65 

89 
61 

92 
68 

87 
66 

S« 
67 

91 

71 

90 
70 

90 
69 

89 
71 

91 

72 

90 
68 

88 
68 

92 

62 

91 
64 

90 

70 

92 
68 

91 

69 

92 
67 

91 
69 

89 

70 

90 
69 

89 
66 

90 
67 

88 
67 

89 19 
47  lO 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

89 
64 

87 
66 

89 
66 

88 
70 

87 
68 

87 
66 

86 

56 

88 
65 

89 

65 

86 
69 

87 
70 

88 
7J 

87 
77 

88 
72 

86 
74 

87 
72 

90 

73 

88 
69 

89 

68 

91 

66 

90 
69 

90 
66 

90 
67 

91 
67 

91 

90 

S9 

89 

84 

89 

88a3 
68>3 

CAPTIVA 

MAX 
MIN 

88 
71 

88 
71 

SO 

86 

72 

88 
70 

87 
67 

89 
72 

88 
73 

87 
73 

89 
77 

88 
74 

91 
77 

93 
74 

87 
72 

94 

72 

92 

73 

89 

74 

72 

89 

70 

88 
69 

89 

71 

90 
72 

90 
72 

90 
71 

90 
76 

91 
75 

90 
77 

91 
76 

89  t3 
72  •9 

CB>AR  KEY 

MAX 
MIN 

92 
7S 

90 
75 

89 

65 

87 
65 

90 

70 

90 

68 

91 

67 

90 

70 

91 

70 

93 

60 

87 
78 

92 
77 

88 
7* 

90 
77 

90 

78 

90 
70 

90 
79 

90 
76 

94 

79 

85 
72 

89 

73 

91 

77 

92 

77 

91 
78 

93 
78 

93 
79 

89 
74 

88 
79 

81 
71 

88 

77 

89t7 
71  il 

CHIPLEY  3  E 

MAX 

MIN 

90 
69 

79 
59 

80 
50 

87 
52 

90 

58 

89 

64 

92 
60 

94 

61 

95 
69 

91 

68 

87 
67 

87 
68 

87 
69 

87 
69 

89 
68 

88 
69 

86 
69 

89 
69 

91 

69 

90 

71 

86 
66 

90 
69 

86 

72 

91 

73 

93 

74 

91 

73 

90 
71 

91 
70 

91 
76 

88 
72 

88.7 
47  lO 

CLEARWATER  BEACH 

MAX 
MIN 

86 
74 

87 

77 

S« 

73 

86 
69 

84 

61 

84 

72 

84 
71 

85 
69 

87 
77 

94 

72 

88 
72 

93 
76 

90 
79 

88 
76 

90 
73 

84 

71 

93 
71 

87 
72 

87 
74 

86 
75 

89 

79 

86 

78 

88 

78 

88 
79 

88 
79 

88 
79 

88 
76 

90 
76 

89 

76 

91 

76 

87  .7 
74.0 

CLERMONT  6  S 

MAX 
MIN 

92 

65 

89 
67 

93 
60 

94 

65 

92 
65 

89 
64 

92 
64 

94 

62 

97 
66 

94 

65 

88 
68 

99 

72 

94 

69 

90 
73 

93 
71 

88 

71 

93 
69 

94 

70 

94 

74 

89 

70 

90 
69 

92 
69 

92 
67 

•4 

49 

92 
72 

94 

72 

91 
49 

80 
69 

•9 

71 

91 
49 

92.1 
48.1 

CLEWISTON  U  S  ENG 

MAX 
MIN 

as 

68 

88 
66 

93 
68 

90 
69 

90 
70 

90 
68 

89 
65 

87 
63 

90 

67 

92 
66 

89 
69 

88 
79 

91 
74 

92 
71 

91 
74 

86 

71 

89 

71 

90 
74 

88 
69 

89 

67 

91 

71 

90 
49 

91 

70 

90 

68 

89 
69 

90 

70 

90 
49 

91 
67 

91 
48 

91 

71 

89.9 
49.1 

COCONUT  GROVE  7  S 

MAX 
MIN 

87 
70 

87 
66 

88 
68 

85 
71 

86 
69 

87 
67 

88 
67 

89 
65 

88 
62 

88 
76 

89 
71 

87 
79 

87 
79 

SS 
79 

86 
79 

84 
72 

89 

77 

86 
76 

86 
64 

86 

67 

87 
70 

88 
68 

00 
69 

88 
69 

90 
72 

90 
71 

90 

70 

90 

71 

89 

72 

88 
77 

87.4 
71.0 

CROSS  CITY  CAA  AP 

MAX 
MIN 

91 
69 

86 
62 

87 
52 

92 

55 

89 
55 

87 
62 

90 

58 

92 
60 

92 

65 

97 

58 

89 
67 

93 
72 

91 
73 

90 
69 

89 
71 

84 
69 

93 
69 

92 
67 

93 
70 

88 
69 

88 
69 

88 

72 

89 

70 

88 
71 

89 

70 

91 

72 

89 
70 

89 
69 

82 
71 

90 
71 

89.1 
44.4 

OAYTONA  BEACH 

MAX 
MIN 

87 
68 

87 
68 

89 
69 

82 

77 

87 
70 

85 
66 

79 

65 

86 
66 

88 
64 

90 

73 

89 
72 

86 
74 

89 
'2 

84 
73 

86 

77 

86 
72 

86 
74 

83 
71 

84 
66 

90 
73 

87 
70 

84 

72 

94 

71 

92 
71 

94 

69 

92 

70 

91 

70 

87 
71 

89 

70 

84 
72 

87.4 
70.1 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

MAX 
MIN 

88 
64 

88 
66 

84 

67 

87 
69 

87 
65 

80 
64 

82 
63 

89 
64 

93 
66 

90 

68 

8« 

70 

86 

71 

87 
69 

87 
70 

86 
70 

86 

72 

87 

72 

89 
63 

91 

63 

87 

70 

89 

69 

94 

71 

94 

69 

92 
69 

93 
68 

93 
69 

89 
69 

89 
69 

04 

71 

88 
71 

88.1 
48.0 

OE  FUNIAK  SPRINGS 

MAX 

91 
64 

82 
54 

83 
52 

89 
57 

93 
60 

92 
64 

97 
65 

99 
65 

96 

70 

95 
67 

91 
68 

89 

69 

81 
67 

90 
67 

86 
64 

91 

70 

84 
69 

93 
64 

96 

69 

93 
70 

80 

67 

91 

67 

91 

69 

93 

72 

92 

72 

94 

68 

92 
65 

94 

67 

99 
47 

91 
44 

90.7 
49.7 

BE  LAND 

MAX 
MIN 

89 
66 

91 
66 

8'- 
73 

91 

65 

92 
66 

88 
64 

87 
65 

88 
62 

92 
66 

90 
73 

99 
66 

88 
72 

92 
69 

92 
72 

88 
70 

89 

71 

86 

72 

90 
66 

89 
64 

92 
70 

89 
70 

89 

71 

92 
69 

92 

72 

93 

69 

91 

72 

94 

68 

87 
70 

91 

71 

88 
70 

•f.9 
48.7 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

MAX 
MIN 

94 

97 

77 

99 
79 

94 
69 

93 
65 

91 
47 

92 
47 

92 
47 

DRY  TOHTUGAS 

MAX 

MIN 

85 
73 

88 
75 

86 

73 

86 
75 

87 

76 

89 

76 

88 
75 

89 
75 

89 

75 

81 

68 

89 
74 

84 

79 

89 
79 

86 
79 

89 

73 

89 

77 

86 

79 

89 

75 

84 

77 

89 

77 

89 

78 

88 

77 

88 

79 

88 

78 

89 

77 

89 
76 

89 

78 

88 
79 

89 

80 

90 
79 

87.0 

74.2 

EUSTIS  2  S 

MAX 

95 

67 

92 

68 

91 

62 

96 

62 

92 

63 

91 

65 

92 
65 

99 

63 

96 

67 

97 
70 

92 
69 

94 
70 

94 

70 

93 
74 

91 
74 

89 
72 

93 

72 

91 
72 

90 

70 

88 
70 

92 
69 

91 

72 

91 

70 

98 
64 

99 

70 

97 
79 

91 

70 

91 

70 

90 
71 

92 
70 

92.7 
68.9 

EVERGLADES 

MAX 

FEDERAL  POINT 

MAX 

FELLSHERE 

MAX 

89 

67 

92 
66 

97 
66 

93 
67 

95 

67 

8« 
63 

89 
67 

90 
61 

99 
65 

90 
66 

90 
68 

89 
74 

90 
69 

91 
69 

89 
72 

90 
70 

89 

70 

88 
66 

94 

62 

95 
68 

93 
67 

96 
67 

94 
48 

94 

67 

98 
69 

96 
63 

94 

60 

90 
99 

91 
41 

90 
48 

92.1 
44.4 

FERNANOINA  BEACH 

MAX 

90 
70 

86 
69 

as 

61 

84 
66 

S3 
66 

79 
67 

80 
67 

86 
63 

90 
69 

85 
69 

84 
66 

89 
70 

89 
72 

89 
76 

89 

77 

89 

71 

89 

70 

85 
69 

93 

69 

80 

68 

89 

71 

93 

71 

89 

72 

90 

72 

91 

71 

90 
73 

87 
71 

90 
70 

89 

72 

87 

72 

84.4 
49.7 

FORT  DRUM 

MAX 

94 

93 
70 

90 

94 

88 

90 

SO 

87 

87 

91 

99 

99 

93 

99 

92 

93 

93 

94 

72 

91 

92 
48 

94 

68 

92 
48 

92.1 

PORT  LAUDERDALE 

MAX 

83 
72 

91 

67 

86 
68 

88 
71 

88 
70 

S« 
68 

88 
68 

89 

70 

88 
70 

87 
68 

88 
72 

88 
70 

88 
70 

88 
70 

86 
66 

89 

66 

88 

69 

88 

76 

88 
66 

94 

66 

94 

71 

96 

68 

89 

68 

91 
68 

94 

72 

93 

71 

91 

70 

88 

70 

89 

71 

90 
72 

89.2 
49.9 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

MAX 

83 
75 

87 
71 

86 

71 

36 
73 

86 

72 

85 
69 

84 
70 

86 

67 

88 
70 

86 
71 

87 
69 

87 

69 

87 
79 

88 

78 

87 
78 

86 
74 

89 

78 

86 

78 

86 
71 

87 
71 

88 

70 

88 

73 

88 

72 

89 

71 

89 
74 

89 

74 

89 
73 

84 
72 

(9 

74 

90 
77 

84.9 
72.8 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

MAX 

82 
68 

80 
64 

88 
66 

86 

68 

87 
67 

86 
66 

86 
66 

89 
61 

86 
62 

89 
68 

86 

69 

86 
76 

87 
76 

83 
73 

89 
76 

86 

72 

84 
74 

84 
69 

82 
61 

86 
62 

88 
69 

90 
66 

99 

66 

87 
66 

89 

70 

94 
69 

89 
47 

88 

67 

88 

48 

88 

49 

84.9 
47.9 

FORT  MYERS  WB  AP 

MAX 
MIN 

90 

68 

89 

66 

91 
69 

92 

68 

90 

67 

88 

67 

89 
66 

88 

63 

94 

90 

86 

90 

90 

91 

7j 

90 
67 

88 

70 

01 
70 

93 
67 

'92 
68 

91 

70 

91 

70 

90 
69 

90 
72 

91 

69 

92 

70 

91 

70 

91 
49 

88 
70 

90 
49 

91 
69 

90.4 
48.7 

FORT  PIERCE 

MAX 

MIN 

86 

69 

87 
67 

87 
69 

87 
70 

87 
66 

85 
66 

83 
66 

89 

63 

91 
66 

87 
68 

89 
70 

86 
76 

86 
74 

87 
73 

86 
74 

86 

70 

84 

75 

89 

76 

87 
67 

86 

69 

88 

70 

90 

68 

88 
69 

87 
68 

92 

71 

88 

71 

91 
69 

91 
68 

88 

49 

89 
69 

87.4 
49.9 

FOUNTAIN  3  S 

MAX 
MIN 

82 
60 

84 

53 

88 
53 

91 

58 

91 

65 

90 
64 

96 

62 

93 
69 

91 
66 

90 
65 

91 
66 

90 
69 

89 
60 

87 
64 

86 
60 

89 
68 

93 
69 

94 

66 

91 
69 

89 

71 

90 

71 

89 

70 

90 
71 

92 
69 

91 
71 

91 
72 

90 
69 

92 
69 

91 
48 

92 
67 

90.0 
49.9 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
JUNE  1956 


Tabu  5  -  Continued 


Day  Oi  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  a 

9 

10 

GAINESVILLE  UNI  OF  FLA 

MAX 

S2 

89 

87 

89 

93 

93 

88 

89 

94 

99 

MIN 

69 

68 

56 

65 

64 

67 

63 

64 

69 

65 

GAINESVILLE  i  KSW 

MAX 

01 

86 

87 

92 

93 

93 

88 

95 

95 

95 

MIN 

66 

66 

51 

60 

61 

65 

59 

59 

66 

55 

GLEN  ST  HkM  NURSERIES 

MAX 

81 

89 

90 

90 

91 

87 

86 

93 

93 

91 

MIN 

60 

59 

51 

58 

64 

68 

55 

56 

60 

61 

HIALEAH 

MAX 

66 

90 

86 

86 

87 

90 

00 

89 

90 

85 

MIN 

66 

67 

70 

68 

66 

67 

64 

66 

73 

69 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

93 

86 

88 

93 

94 

90 

89 

96 

93 

96 

MIN 

61 

67 

54 

61 

62 

67 

60 

61 

71 

61 

HILLIARO 

MAX 

92 

85 

85 

86 

87 

81 

85 

91 

95 

90 

MIN 

68 

65 

51 

56 

55 

62 

57 

62 

65 

65 

MOMESTEAO  EXP  STA 

MAX 

88 

90 

86 

88 

88 

91 

91 

90 

91 

88 

MIN 

67 

64 

67 

68 

67 

64 

64 

63 

59 

68 

HYPOLUXO 

MAX 

83 

88 

87 

87 

88 

89 

86 

90 

92 

86 

MIN 

73 

66 

67 

71 

71 

68 

67 

62 

63 

67 

INVERNESS 

MAX 

91 

92 

90 

92 

92 

89 

88 

94 

96 

88 

MIN 

67 

66 

59 

60 

66 

66 

61 

68 

65 

64 

JACKSONVILLE  WB  AP 

MAX 

91 

89 

87 

80 

88 

84 

86 

92 

93 

93 

MIN 

70 

65 

58 

64 

66 

67 

64 

67 

71 

69 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

87 

82 

81 

89 

89 

81 

82 

86 

90 

86 

MIN 

68 

66 

59 

74 

68 

72 

65 

64 

68 

70 

JASPER  9  ESE 

MAX 

93 

82 

86 

90 

90 

89 

89 

96 

96 

95 

MIN 

68 

65 

48 

54 

60 

63 

54 

65 

64 

60 

KEY  WEST  WB  CITY 

MAX 

89 

90 

89 

88 

89 

90 

92 

90 

91 

82 

MIN 

7* 

76 

74 

75 

76 

77 

76 

76 

73 

67 

KISSIMMEE 

MAX 

94 

95 

99 

94 

90 

87 

87 

94 

96 

92 

MIN 

64 

66 

61 

58 

65 

65 

64 

61 

65 

66 

LA  BELLE 

MAX 

96 

93 

94 

93 

99 

93 

90 

93 

96 

92 

MIN 

6S 

65 

67 

65 

65 

65 

60 

61 

66 

64 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

MAX 

92 

92 

92 

94 

92 

90 

88 

93 

93 

93 

MIN 

65 

68 

63 

64 

65 

65 

65 

64 

67 

64 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 

92 

88 

oa 

92 

96 

88 

97 

97 

MIN 

70 

68 

64 

60 

56 

59 

66 

62 

LAKE  HIAWASSE 

MAX 

91 

93 

91 

92 

92 

91 

83 

89 

93 

96 

MIN 

65 

62 

63 

68 

64 

65 

64 

63 

66 

64 

LAKELAND  WB  Cm 

MAX 

89 

89 

S2 

94 

92 

87 

88 

91 

96 

»l 

MIN 

70 

68 

67 

68 

68 

66 

67 

66 

70 

70 

LAKE  PLACID  2  SW 

MAX 

95 

94 

97 

»4 

93 

90 

94 

97 

92 

MIN 

65 

65 

65 

69 

64 

64 

60 

68 

66 

LIVE  OAK  2  ESE 

MAX 

MIN 

LOXAHATCHEE 

MAX 

85 

92 

91 

91 

91 

90 

89 

88 

94 

88 

MIN 

67 

65 

64 

67 

67 

65 

62 

60 

62 

64 

MAO  I  SON 

MAX 

91 

84 

85 

92 

91 

89 

80 

96 

98 

97 

MIN 

69 

64 

55 

59 

61 

67 

62 

65 

68 

69 

MARATHON  VACA  KEY 

MAX 

87 

89 

89 

»« 

89 

89 

88 

89 

8« 

83 

MIN 

71 

73 

71 

76 

74 

72 

74 

73 

71 

70 

MARIANNA  CAA  AP 

MAX 

88 

80 

80 

88 

88 

90 

91 

94 

02 

91 

MIN 

70 

61 

55 

55 

64 

67 

62 

64 

72 

67 

MARIANNA    IND  SCHOOL 

MAX 

89 

79 

80 

87 

88 

89 

91 

93 

93 

92 

MIN 

69 

59 

53 

54 

62 

66 

61 

61 

70 

67 

MAYO  5  NW 

MAX 

90 

84 

86 

91 

88 

88 

88 

91 

93 

99 

MIN 

70 

66 

55 

57 

58 

67 

61 

69 

67 

62 

MELBOURNE 

MAX 

86 

88 

87 

89 

87 

89 

82 

89 

88 

86 

MIN 

70 

68 

67 

60 

70 

67 

68 

65 

68 

68 

MERRITT  ISLAND 

MAX 

88 

95 

92 

92 

88 

85 

85 

94 

99 

92 

MIN 

69 

69 

67 

71 

69 

68 

69 

64 

70 

70 

MIAMI    BAY  FRONT 

MAX 

84 

84 

8S 

S4 

89 

87 

88 

87 

86 

84 

MIN 

72 

70 

70 

70 

72 

69 

71 

68 

69 

70 

MIAMI  BEACH 

MAX 

85 

89 

84 

84 

89 

90 

88 

88 

86 

84 

MIN 

72 

74 

74 

78 

75 

72 

73 

71 

73 

74 

MIAMI  WB  AIRPORT 

MAX 

88 

89 

87 

88 

88 

80 

90 

90 

91 

86 

MIN 

71 

70 

72 

72 

71 

69 

69 

67 

69 

72 

MIAMI  WB  CITY 

MAX 

89 

es 

84 

8« 

89 

87 

87 

86 

88 

83 

MIN 

73 

72 

72 

74 

71 

68 

67 

68 

73 

69 

MILTON  EXP  STATION 

MAX 

78 

78 

81 

86 

90 

91 

•4 

OS 

99 

90 

MIN 

bt 

96 

51 

53 

56 

63 

62 

62 

66 

71 

MONTICCLLO  2  S 

MAX 

9t 

S4 

68 

99 

90 

90 

91 

99 

98 

99 

MIN 

67 

63 

93 

59 

56 

64 

58 

65 

66 

65 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MAX 

S9 

91 

93 

92 

91 

»2 

89 

90 

91 

MIN 

66 

64 

69 

67 

66 

66 

66 

60 

66 

66 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

91 

91 

86 

03 

94 

93 

MIN 

66 

66 

64 

61 

66 

65 

66 

62 

62 

69 

MT  PLEASANT 

MAX 

90 

80 

81 

88 

88 

87 

90 

99 

«0 

»1 

MIN 

70 

61 

92 

57 

60 

66 

62 

67 

70 

63 

HYAKKA  RIVER  ST  PARK 

MAX 

89 

89 

91 

93 

93 

91 

91 

«S 

MIN 

69 

63 

99 

62 

60 

62 

99 

62 

14    15  16 


26    27  2e 


97  90 

65  '  65 


90  89 
79  78 


89  92 

67  70 


89  91 
67  70 


87  88 
74  77 


87  87 
68  70 


S3 


88  87  87 

67  69  73 

88  90  90 

68  71  73 


S3  85 
71  79 


84  84 

74  80 


80  78 
68  67 


88  86 
60  74 


89  89 
67  72 


91     94  86 

70     69  69 


92 

89 

73 

72 

70 

60 

70 

66 

69 

70 

90 

90 

72 

70 

66 

65 

64 

66 

67 

68 

86 

89 

86 

87 

91 

79 

69 

75 

71 

65 

67 

72 

70 

92 

90 

91 

93 

74 

70 

69 

67 

70 

71 

70 

69 

89 

88 

91 

67 

66 

65 

69 

63 

65 

66 

67 

88 

88 

85 

87 

87 

69 

91 

92 

71 

72 

71 

72 

65 

64 

63 

66 

88 

86 

87 

87 

86 

67 

88 

90 

78 

77 

77 

78 

77 

65 

69 

75 1 

99 

94 

84 

93 

93 

92 

86 

92 

71 

72 

71 

67 

64 

66 

70 

68 

89 

88 

83 

90 

90 

96 

86 

93 

79 

79 

70 

68 

67 

71 

69 

70 

85 

89 

85 

66 

69 

90 

83 

80 

T2 

78 

72 

70 

67 

69 

69 

69 

90 

95 

90 

95 

90 

90 

60 

65 

65 

66 

63 

66 

66 

65 

90 

62 

89 

90 

89 

90 

91 

79 

78 

76 

76 

77 

76 

72 

72  [ 

90 

88 

90 

91 

93 

90 

91 ' 

71 

70 

69 

70 

64 

61 

69 

68', 

90 

92 

94 

99 

95 

95 

70 

69 

68 

63 

67 

63 

67 

68 

90 

84 

90 

92 

89 

90 

92 

73 

70 

70 

70 

63 

62 

66 

70 

90 

90 

93 

96 

91 

91 

73 

72 

67 

66 

70 

70 

68 

91 

89 

90 

83 

92 

91 

92 

90 

69 

72 

70 

70 

65 

63 

70 

69 

88 

90 

81 

89 

89 

93 

69 

73 

72 

60 

72 

69 

70 

69 

69 

93 

90 

89 

94 

94 

96 

94 

69 

71 

73 

67 

63 

69 

67 

92 

90 

90 

91 

93 

96 

90 

69 

74 

72 

70 

66 

60 

64 

72 

92 

90 

95 

93 

95 

87 

89 

72 

71 

69 

69 

69 

69 

69 

70 

83 

68 

88 

86 

69 

80 

74 

72 

71 

74 

74 

72 

70 

74 

89 

86 

89 

92 

87 

82 

72 

70 

71 

69 

67 

70 

73 

72 

87 

87 

60 

92 

91 

89 

70 

69 

70 

69 

66 

69 

71 

71 

90 

82 

91 

92 

94 

96 

90 

70 

73 

68 

69 

69 

70 

71 

72 

84 

83 

82 

66 

87 

86 

87 

75 

75 

72 

77 

74 

68 

71 

70 

82 

86 

67 

93 

90 

91 

76 

76 

71 

76 

69 

67 

70 

71 

84 

84 

65 

86 

86 

89 

78 

77 

71 

78 

78 

71 

71 

76 

83 

63 

84 

89 

89 

87 

79 

78 

73 

78 

78 

76 

75 

72 

87 

86 

87 

8£ 

80 

90 

91 

79 

71 

77 

78 

76 

68 

71 

75 

83 

63 

84 

83 

64 

84 

86 

89 

77 

69 

76 

77 

77 

71 

73 

76 

82 

69 

81 

91 

«8 

70 

69 

68 

70 

67 

69 

70 

89 

68 

6« 

92 

93 

99 

93 

92 

70 

60 

69 

64 

66 

69 

69 

67 

89 

89 

89 

87 

66 

80 

69 

92 

71 

71 

70 

72 

69 

63 

68 

71 

88 

89 

82 

69 

89 

93 

90 

92 

73 

73 

71 

70 

71 

63 

69 

70 

84 

64 

87 

8« 

88 

92 

89 

69 

60 

69 

70 

68 

69 

69 

71 

68 

90 

•0 

89 

89 

92 

03 

94 

70 

70 

68 

65 

63 

67 

67 

90  91 

66  71 


90  92 

70  68 


89  90 
68  72 


67  92 

70  71 


89  93 
71  71 


90  92 

65  65 


90  90 
67  67 


93  100 
68  69 


66  74 
91  93 


95  82 
70  69 


68  84 

60  71 


91 

73 


91  93 

74  72 


90  90 

71  67 


89  90 
65  70 


M  92 

74  76 


96  96 
67  68 


94  96 
66  66 


93  95 
68  68 


90  93 

71  71 


91  93 
69  69 


92  93 
70  72 


95  95; 
67  70 


69     69  68 


90     94  94 


71 
92 


91     94  94 

71     73  71 


93     92  96 

67     66  68 


89  90 

72  72 


89     90     90     91  91 


72     74     74  74 


91 
74 


93  94 
74  73 


90  93 

72  74 


93  91  891  92  93 
70     70     70 1    71  72 


04  99 

73  73 


87  87 

73  78 

91  69 

75  71 

87  89 

73  73  72 


92 

73 


76    79  73 


91     68  94 

71     72  72 


94     94     9  0    93  94 


70 

04  09 

67  661 

69  M' 

72  70 ! 

00  91 

64  69 


69     70  69 


90  92 
66  69 


88 

85 

90 

69 

72 

70 

67 

83 

90 

68 

70 

66 

86 

88 

89 

68 

72 

76 

88 

79 

88 

70 

71 

70 

00 

84 

90 

68 

70 

68 

69 

90 

67 

66 

88 

90 

88 

69 

70 

73 

94 

70 

90 

84 

93 

71 

73 

74 

90 

64 

86 

70 

70 

72 

90 

89 

89 

67 

65 

72 

91 

62 

92 

77 

76 

70 

92 

90 

91 

60 

72 

70 

87 

92 

61 

67 

67 

60 

00 

68 

64 

68 

61 

66 

89 

80 

89 

68 

69 

70 

90 

90 

86 

70 

73 

70 

89 

88 

60 

69 

72 

72 

89 

94 

99 

eo 

66 

69 

89 

91 

90 

66 

67 

70 

68 

63 

89 

69 

70 

70 

88 

90 

90 

72 

77 

76 

89 

92 

89 

71 

73 

73 

00 

93 

60 

70 

73 

73 

87 

80 

86 

66 

70 

71 

01 

86 

86 

70 

71 

70 

02 

85 

88 

71 

72 

79 

87 

86 

86 

72 

71 

76 

89 

67 

84 

76 

78 

78 

67 

86 

86 

72 

70 

76 

83 

86 

69 

69 

74 

77 

91 

60 

88 

66 

66 

70 

90 

84 

60 

70 

6« 

72 

92 

80 

60 

68 

69 

70 

90 

92 

01 

66 

71 

69 

90 

60 

as 

72 

72 

72 

:  93 

92 

:  6« 

63 
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Table  S  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
JUNE  1956 


Day 

Of  Month 

« 

Station 

1 

r — ' 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

it] 

1 

18 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

NAPLES 

MAX 

se 

86 

89 

87 

se 

as 

86 

84 

88 

sa 

87 

00 

89 

89 

88 

88 

92 

91 

88 

88 

88 

87 

88 

90 

80 

89 

80 

87 

88 

90 

68*  1 

MIN 

69 

70 

73 

71 

68 

68 

67 

69 

69 

71 

70 

74 

74 

71 

69 

70 

69 

70 

71 

!  TO 

73 

71 

73 

73 

72 

71 

71 

79.7 

NEW  SHVRNA  BEACH  l>  N 

MAX 

93 

86 

84 

87 

88 

80 

82 

89 

91 

92 

86 

88 

;  88 

87 

89 

84 

89 

87 

92 

86 

90 

99 

96 

93 

92 

93 

8fl 

89 

87 

89 

88  8 

MIN 

66 

66 

66 

68 

68 

65 

63 

62 

66 

67 

70 

71 

69 

70 

74 

70 

74 

72 

71 

69 

73 

70 

69 

67 

71 

68 

67 

70 

68.9 

NICEVILLE 

MAX 

89 

88 

89 

82 

86 

90 

91 

89 

94 

92 

8« 

83 

92 

89 

84 

89 

89 

91 

94 

93 

91 

92 

90 

89i3 

MIN 

69 

54 

52 

50 

55 

64 

61 

65 

68 

70 

70 

69 

70 

69 

70 

69 

69 

69 

68 

70 

71 

69 

70 

73 

71 

70 

69 

67 

67 

6«|6 

OASIS  FISHING  LODGE 

MAX 

MIN 

63 

64 

64 

61 

64 

63 

65 

58 

61 

64 

65 

72 

67 

67 

71 

69 

70 

63 

62 

67 

68 

68 

55 

66 

78 

66 

67 

67 

68 

j  66.0 

OCALA  2  NE 

MAX 

92 

88 

89 

96 

93 

87 

88 

97 

96 

97 

90 

96 

94 

92 

92 

88 

94 

93 

98 

87 

99 

99 

96 

99 

93 

9« 

34 

92 

82 

93 

'   92 13 

MIN 

62 

65 

52 

61 

61 

63 

56 

60 

67 

61 

64 

71 

69 

72 

70 

69 

65 

61 

63 

66 

66 

67 

65 

68 

66 

70 

68 

67 

69 

69 

69.1 

OKEECHOBEE  HKCN  GATE  « 

MAX 

87 

87 

87 

86 

86 

87 

SS 

85 

89 

90 

86 

84 

89 

86 

88 

83 

89 

89 

89 

87 

86 

88 

89 

86 

87 

88 

88 

88 

86 

90 

87.0 

MIN 

7* 

74 

74 

75 

75 

72 

72 

68 

72 

69 

74 

76 

76 

76 

77 

76 

79 

76 

72 

72 

75 

72 

75 

76 

74 

76 

74 

76 

78 

77 

74.4 

ORLANDO   WATER  PLANT 

MAX 

92 

92 

92 

93 

92 

92 

89 

92 

99 

99 

89 

91 

92 

90 

90 

89 

91 

93 

90 

91 

92 

94 

95 

92 

94 

92 

91 

90 

92 

91.9 

MIN 

6a 

68 

66 

69 

68 

67 

66 

66 

70 

69 

70 

7J 

70 

71 

71 

71 

72 

67 

71 

70 

72 

71 

72 

1  73 

73 

70 

71 

72 

71 

69.9 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

MAX 

92 

92 

91 

93 

91 

85 

84 

92 

99 

94 

89 

91 

89 

88 

88 

84 

89 

91 

92 

89 

91 

92 

93 

94 

92 

99 

91 

91 

91 

92 

90.7 

MIN 

67 

67 

65 

67 

67 

66 

64 

65 

68 

68 

68 

73 

70 

70 

70 

70 

71 

69 

65 

71 

70 

72 

70 

71 

72 

70 

70 

70 

72 

71 

*9.0 

PALATKA 

MAX 

90 

87 

88 

87 

90 

85 

88 

99 

97 

93 

86 

88 

90 

89 

88 

88 

89 

91 

94 

87 

90 

93 

92 

99 

93 

93 

e« 

» 

87 

92 

90.1 

MIN 

68 

70 

61 

70 

67 

66 

63 

66 

70 

67 

"% 

73 

72 

74 

74 

68 

70 

68 

70 

70 

70 

72 

72 

73 

70 

74 

70 

71 

72 

73 

69.8 

PANAMA  CITY  2 

MAX 

82 

84 

87 

91 

90 

90 

94 

93 

90 

90 

91 

90 

87 

86 

89 

84 

92 

94 

91 

88 

91 

88 

92 

91 

91 

99 

9« 

92 

94 

93 

90.3 

MIN 

60 

54 

54 

56 

61 

81 

63 

69 

67 

64 

69 

64 

60 

66 

69 

79 

67 

68 

68 

70 

73 

72 

73 

70 

72 

76 

74 

69 

69 

64 

67.1 

PENSACOLA  CAA  AP 

MAX 

87 

80 

80 

86 

90 

88 

91 

99 

93 

88 

81 

78 

78 

83 

89 

77 

81 

87 

91 

88 

83 

90 

90 

93 

92 

92 

92 

92 

89 

88 

S«.9 

MIN 

59 

58 

58 

62 

69 

68 

72 

74 

75 

73 

71 

70 

74 

74 

69 

71 

72 

71 

74 

75 

75 

75 

77 

77 

77 

73 

71 

75 

76 

71.2 

PENSACOLA  WB  CITY 

MAX 

86 

78 

77 

80 

89 

83 

86 

93 

88 

84 

80 

78 

78 

82 

82 

77 

80 

83 

88 

86 

85 

89 

90 

92 

90 

90 

90 

90 

87 

86 

84.9 

MIN 

70 

60 

59 

61 

63 

70 

71 

72 

76 

69 

72 

71 

68 

73 

73 

69 

72 

73 

71 

74 

77 

76 

76 

77 

76 

77 

73 

71 

76 

78 

71.9 

PLANT  CITY 

MAX 

92 

92 

9S 

96 

94 

94 

88 

92 

96 

93 

87 

92 

92 

90 

91 

89 

92 

91 

94 

90 

91 

91 

93 

94 

93 

99 

92 

90 

90 

94 

92.0 

MIN 

67 

66 

60 

60 

63 

63 

64 

64 

65 

63 

68 

73 

71 

72 

71 

71 

70 

65 

56 

69 

69 

69 

66 

67 

68 

70 

69 

68 

71 

69 

67.2 

POKPANO  BEACH 

MAX 

84 

86 

87 

87 

85 

86 

88 

90 

92 

89 

87 

86 

87 

86 

86 

88 

88 

88 

89 

90 

90 

99 

92 

92 

92 

92 

92 

92 

90 

90 

88.7 

MIN 

70 

65 

70 

70 

68 

66 

67 

63 

67 

71 

69 

68 

78 

69 

73 

72 

72 

75 

71 

69 

73 

69 

70 

69 

76 

70 

69 

70 

72 

79 

70.1 

PUNTA  30RDA 

MAX 

91 

88 

88 

89 

90 

89 

89 

91 

92 

91 

85 

89 

89 

90 

88 

88 

90 

91 

88 

90 

89 

89 

90 

89 

91 

92 

93 

89 

91 

91 

89.7 

MIN 

68 

68 

67 

71 

69 

68 

68 

66 

69 

70 

69 

74 

72 

72 

71 

71 

70 

71 

69 

70 

69 

70 

71 

70 

71 

71 

71 

72 

72 

70 

70.0 

QUINCY  EXP  STATION 

MAX 

91 

84 

85 

89 

89 

90 

91 

9« 

94 

91 

87 

87 

86 

81 

82 

84 

87 

90 

'92 

91 

87 

89 

84 

92 

•8 

91 

91 

89 

89 

86 

88.9 

MIN 

69 

62 

53 

54 

58 

65 

59 

67 

69 

63 

65 

68 

71 

68 

68 

69 

67 

68 

69 

70 

67 

71 

71 

68 

68 

72 

71 

71 

70 

71 

«e.7 

RAIFORD  ST  PRISON 

MAX 

92 

86 

88 

88 

90 

83 

87 

99 

93 

94 

91 

90 

88 

90 

89 

87 

88 

90 

96 

88 

91 

91 

89 

90 

91 

90 

90 

89 

83 

88 

89.9 

MIN 

69 

68 

53 

61 

65 

67 

60 

62 

65 

62 

66 

69 

70 

73 

72 

70 

66 

65 

68 

68 

68 

70 

71 

70 

69 

71 

69 

69 

70 

70 

67.2 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

MAX 

90 

90 

88 

89 

96 

96 

92 

88 

92 

83 

89 

89 

89 

88 

89 

85 

88 

89 

91 

93 

93 

89 

92 

91 

93 

87 

86 

89 

90 

90 

89.7 

MIN 

6S 

64 

68 

68 

66 

62 

65 

61 

61 

67 

68 

73 

'I 

70 

72 

70 

71 

64 

65 

65 

67 

69 

65 

65 

68 

67 

66 

67 

67 

67 

6«.S 

SAINT  AUQIKTINE 

MAX 

88 

82 

83 

87 

88 

82 

82 

89 

94 

88 

84 

86 

87 

89 

86 

86 

88 

87 

92 

87 

89 

91 

91 

93 

92 

94 

84 

9> 

89 

89 

•7.7 

MIN 

66 

68 

58 

68 

67 

66 

62 

65 

66 

66 

65 

70 

67 

71 

74 

73 

71 

67 

66 

68 

68 

71 

70 

71 

68 

69 

69 

69 

70 

71 

«8.0 

SAINT  LEO 

MAX 

90 

91 

92 

93 

94 

90 

89 

93 

96 

99 

88 

94 

92 

92 

94 

85 

93 

94 

94 

90 

92 

93 

99 

97 

93 

97 

93 

90 

91 

92 

•2.4 

MIN 

68 

68 

63 

66 

65 

65 

65 

66 

69 

65 

67 

71 

72 

74 

72 

71 

71 

67 

66 

71 

70 

70 

70 

71 

72 

72 

69 

70 

71 

71 

M.9 

SAINT  MARKS  6  SE 

MAX 

90 

85 

84 

84 

85 

94 

91 

90 

91 

89 

89 

92 

90 

89 

89 

89 

86 

88 

96 

89 

89 

88 

89 

90 

90 

90 

90 

86 

89 

87 

88.3 

MIN 

38 

65 

55 

55 

61 

65 

63 

70 

72 

69 

68 

68 

74 

74 

68 

71 

69 

69 

70 

70 

68 

71 

73 

74 

74 

75 

70 

73 

73 

74 

68.9 

ST  PETERSBURG 

MAX 

90 

86 

90 

89 

88 

87 

89 

87 

91 

92 

88 

94 

91 

90 

92 

84 

92 

91 

88 

86 

87 

87 

87 

88 

88 

89 

88 

88 

89 

90 

88.9 

MIN 

73 

72 

67 

68 

69 

70 

69 

70 

72 

71 

71 

75 

74 

79 

79 

72 

69 

72 

73 

73 

72 

73 

72 

73 

74 

79 

75 

70 

76 

74 

72.1 

SANBORN  TOWER 

MAX 

90 

84 

84 

89 

91 

92 

91 

96 

89 

89 

84 

89 

65 

83 

87 

84 

86 

38 

95 

90 

88 

89 

86 

88 

87 

94 

88 

88 

86 

8« 

88.2 

MIN 

64 

62 

48 

51 

53 

62 

57 

65 

62 

61 

62 

68 

71 

68 

69 

70 

67 

66 

66 

68 

65 

70 

68 

70 

72 

70 

69 

71 

71 

70 

69.2 

SANFORD  EXP  STATION 

MAX 

94 

94 

92 

99 

90 

85 

89 

94 

96 

97 

91 

94 

93 

90 

91 

87 

92 

92 

94 

89 

90 

92 

93 

95 

93 

95 

90 

91 

88 

93 

91.8 

MIN 

63 

68 

64 

68 

65 

65 

64 

62 

64 

65 

69 

70 

65 

69 

69 

70 

69 

66 

63 

71 

69 

71 

70 

72 

70 

73 

67 

69 

63 

69 

67.6 

SARASOTA 

MAX 

88 

86 

88 

88 

87 

89 

89 

86 

89 

89 

86 

91 

89 

88 

90 

88 

92 

88 

87 

90 

87 

87 

88 

89 

89 

89 

38 

87 

87 

90 

88.2 

MIN 

67 

68 

68 

65 

65 

64 

57 

66 

69 

66 

69 

73 

71 

73 

71 

69 

69 

65 

67 

70 

70 

68 

67 

69 

71 

70 

72 

70 

72 

69 

68.3 

SECOTAN 

MAX 

83 

94 

85 

91 

88 

90 

90 

96 

92 

95 

87 

94 

92 

88 

90 

89 

92 

90 

90 

89 

85 

93 

93 

90 

87 

83 

32 

81 

36 

90 

89.2 

MIN 

62 

72 

68 

70 

69 

68 

69 

65 

70 

68 

66 

61 

66 

70 

SOUTH  MIAMI   3  W 

MAX 

86 

92 

89 

88 

90 

91 

91 

se 

88 

86 

89 

87 

88 

89 

89 

91 

91 

90 

91 

89 

91 

93 

89 

91 

87 

91 

91 

89.5 

MIN 

70 

65 

70 

72 

70 

68 

71 

66 

71 

77 

77 

74 

76 

72 

77 

74 

67 

70 

74 

72 

70 

71 

72 

72 

70 

70 

71 

72 

71.4 

STUART 

MAX 

88 

90 

88 

88 

88 

88 

82 

90 

94 

88 

89 

87 

86 

88 

86 

87 

88 

87 

88 

90 

91 

93 

90 

91 

93 

93 

93 

87 

90 

90 

88.9 

MIN 

69 

69 

67 

69 

68 

65 

66 

63 

69 

68 

68 

72 

77 

73 

77 

73 

74 

74 

64 

71 

75 

71 

71 

70 

71 

73 

72 

71 

70 

68 

70.3 

SUNNILAND 

MAX 

91 

90 

93 

90 

91 

92 

89 

89 

38 

89 

90 

88 

92 

90 

89 

93 

94 

92 

94 

93 

94 

92 

96 

96 

99 

94 

39 

91.6 

MIN 

63 

64 

76 

64 

65 

65 

64 

59 

60 

68 

72 

71 

70 

69 

70 

79 

68 

62 

68 

68 

66 

68 

65 

66 

67 

66 

66 

67.0 

TALLAHASSEE  WB  AP 

MAX 

91 

83 

85 

88 

88 

90 

91 

94 

92 

92 

90 

89 

87 

83 

83 

86 

90 

90 

91 

82 

86 

89 

87 

91 

91 

92 

90 

86 

86 

86 

88.3 

MIN 

66 

63 

56 

56 

58 

68 

62 

69 

67 

66 

68 

70 

75 

70 

70 

69 

69 

70 

69 

70 

68 

72 

71 

71 

74 

70 

70 

70 

71 

72 

68.0 

TAMIAMI   TRL  40  M  SEND 

MAX 

91 

92 

94 

91 

92 

90 

93 

92 

90 

92 

89 

89 

90 

86 

90 

89 

87 

91 

91 

95 

95 

99 

89 

93 

99 

99 

94 

92 

88 

92 

91.3 

MIN 

66 

62 

65 

65 

65 

62 

62 

60 

61 

68 

68 

71 

70 

69 

69 

70 

66 

66 

64 

65 

67 

65 

64 

65 

68 

68 

65 

67 

68 

67 

69.9 

TAMPA   WB  AIRPORT 

MAX 

86 

68 

88 

90 

90 

87 

89 

91 

91 

93 

89 

92 

92 

91 

89 

84 

92 

39 

39 

85 

88 

87 

89 

89 

89 

89 

89 

87 

87 

90 

89.0 

MIN 

71 

69 

65 

6* 

66 

65 

68 

66 

68 

67 

70 

79 

74 

76 

73 

70 

71 

67 

09 

71 

72 

71 

69 

71 

72 

74 

69 

73 

75 

71 

70.1 

TARPON  SPRINGS 

MAX 

88 

88 

86 

88 

87 

66 

86 

85 

87 

89 

94 

87 

94 

90 

91 

91 

84 

93 

89 

88 

85 

88 

87 

88 

38 

89 

88 

88 

89 

90 

88.4 

MIN 

70 

72 

62 

62 

65 

65 

66 

66 

70 

66 

66 

71 

73 

79 

74 

69 

71 

69 

69 

72 

71 

70 

72 

76 

75 

74 

69 

73 

75 

72 

70.0 

TAVERNIER 

MAX 

86 

88 

87 

87 

88 

90 

89 

89 

88 

85 

86 

86 

86 

87 

86 

85 

85 

86 

86 

87 

88 

87 

88 

89 

90 

89 

88 

90 

88 

38 

37.4 

MIN 

7S 

73 

76 

79 

76 

74 

76 

75 

72 

71 

73 

80 

79 

77 

78 

76 

78 

71 

75 

74 

76 

76 

78 

80 

78 

78 

75 

72 

73 

76 

79.7 

TITUSVILLE  2  W 

MAX 

90 

95 

87 

91 

88 

83 

89 

92 

95 

98 

92 

91 

90 

90 

89 

87 

90 

87 

93 

89 

93 

94 

95 

99 

95 

99 

90 

93 

90 

89 

91  .0 

MIN 

63 

65 

60 

68 

66 

65 

62 

60 

64 

66 

76 

70 

67 

73 

74 

70 

73 

65 

62 

69 

69 

71 

68 

68 

63 

70 

69 

66 

71 

69 

67.6 

USHER  TOWER 

MAX 

89 

90 

90 

89 

36 

91 

88 

37 

82 

89 

MIN 

67 

69 

67 

70 

69 

70 

71 

69 

71 

71 

VENICE 

MAX 

87 

87 

88 

88 

88 

86 

89 

94 

96 

92 

87 

90 

89 

89 

90 

88 

93 

90 

68 

87 

88 

88 

89 

89 

89 

90 

90 

91 

90 

90 

89.3 

MIN 

75 

75 

76 

74 

73 

75 

65 

63 

67 

57 

69 

70 

71 

72 

72 

69 

69 

66 

66 

72 

68 

67 

68 

69 

69 

70 

70 

70 

70 

70 

69.9 

VERO  BEACH  CAA  AP 

MAX 

86 

88 

92 

88 

89 

85 

84 

90 

90 

88 

88 

87 

87 

88 

86 

85 

86 

85 

88 

39 

90 

91 

90 

91 

93 

93 

92 

89 

88 

89 

•8.9 

MIN 

70 

68 

69 

71 

68 

65 

69 

63 

71 

69 

7 1 

70 

76 

70 

70 

WAUCHULA   2  NW 

MAX 

93 

95 

95 

94 

93 

93 

87 

93 

95 

92 

84 

91 

91 

90 

89 

87 

93 

92 

94 

91 

89 

90 

93 

93 

95 

99 

99 

91 

91 

91 

91.8 

MIN 

64 

63 

63 

59 

62 

63 

66 

60 

64 

62 

68 

73 

69 

69 

69 

71 

68 

63 

62 

67 

67 

66 

65 

6« 

68 

69 

67 

68 

70 

67 

69.9 
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DAILY  TEMPERATURES  ^^^'fim 

Tahl»  5  ■  Conllnuod         


Station 

Day  Of  Month 

D 

1 

1 

2 

3 



4 

5 

6 

7 

8 

9 

— 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

^  

16  1 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

26 

 u. 

29 

30 

3. 

S 
« 

WEST  PALM  BEACH 

MAX 

63 

85 

85 

84 

69 

64 

^  . 
85 

88 

90 

85 

89 

89 

64 

85 

83 

89 

~85 

00 

92 

80 

87 

90 

96 

69 

08 

90 

e6i4 

MIN 

7* 

71 

71 

72 

72 

66 

69 

66 

68 

66 

69 

78 

76 

77 

71 

75 

79 

76 

70 

70 

73 

68 

71 

6« 

72 

72 

71 

69 

71 

72 

71.5 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

MAX 

86 

65 

90 

94 

87 

86 

87 

66 

88 

87 

92 

93 

91 

93 

91 

86 

69 

90 

89  •! 

MIN 

73 

69 

70 

73 

72 

68 

69 

66 

66 

67 

71 

78 

78 

78 

71 

77 

76 

75 

68 

70 

75 

70 

70 

69 

69 

72 

71 

69 

71 

73 

71.6 

MEUAHITCHKA 

MAX 

89 

83 

89 

89 

90 

89 

99 

86 

90 

85 

86 

83 

86 

83 

84 

89 

92 

04 

90 

90 

85 

89 

84 

89 

91 

66 

69 

86 

88 

68.0 

MIN 

65 

63 

55 

53 

56 

66 

64 

67 

68 

65 

66 

70 

77 

76 

70 

70 

69 

67 

68 

71 

71 

72 

70 

73 

72 

72 

69 

70 

71 

72 

67.9 

WINTER  HAVEN 

MAX 

at 

90 

90 

91 

93 

90 

90 

88 

93 

94 

91 

69 

91 

92 

89 

90 

82 

90 

90 

93 

68 

91 

90 

92 

93 

93 

95 

93 

90 

89 

90.6 

MIN 

68 

69 

69 

67 

68 

67 

68 

65 

69 

67 

69 

74 

71 

73 

73 

72 

71 

67 

66 

70 

70 

70 

69 

71 

71 

74 

70 

70 

71 

72 

69.6 

WOODRUFF  OAH 

MAX 

90 

79 

81 

89 

89 

86 

89 

92 

91 

90 

89 

89 

87 

83 

82 

86 

87 

88 

90 

90 

69 

87 

87 

85 

66 

87.2 

MIN 

69 

64 

57 

58 

62 

66 

63 

67 

69 

66 

64 

69 

74 

68 

69 

69 

69 

68 

70 

72 

69 

71 

71 

62 

67 

72 

72 

70 

72 

73 

67.7 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


otdtton 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

11 

12 

23 

28 

29 

30 

31 

Tot«l 
Avg. 

BAY  LAKE 

EVAP 

.30 

.17 

.23 

.29 

.31 

.30 

.30 

.31 

.30 

.28 

.30 

.35 

.25 

.14 

.17 

.17 

.24 

.26 

.27 

.21 

.24 

.25 

.29 

.20 

.22 

.10 

.13 

.14 

B7.20 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

.23 

.14 

.26 

.23 

.31 

.22 

.27 

.29 

.25 

.25 

.17 

.11 

.22 

.25 

.23 

.10 

.19 

.32 

.18 

.27 

.22 

.18 

.26 

.25 

.16 

.29 

.18 

.17 

.10 

.24 

6.54 

CLEWISTON  ns  ENGRS  (a) 

EVAP 

.23 

.27 

.11 

.37 

.25 

.22 

.23 

.28 

.24 

.21 

.14 

.08 

.19 

.24 

.22 

.25 

.09 

.22 

.25 

.25 

.24 

.19 

.18 

.17 

.13 

.20 

.18 

.16 

.13 

.15 

6.07 

UAX 

91 

92 

91 

91 

90 

92 

91 

89 

87 

90 

85 

84 

88 

90 

89 

82 

83 

89 

90 

90 

91 

90 

89 

90 

90 

93 

92 

91 

87 

90 

89.2 

VIN 

78 

78 

71 

79 

79 

78 

77 

73 

75 

71 

76 

76 

78 

79 

79 

76 

67 

76 

77 

77 

78 

78 

79 

68 

76 

77 

76 

76 

75 

76 

76.0 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 

.30 

.08 

.26 

.26 

.18 

.21 

.28 

.24 

.26 

.26 

.14 

.20 

.23 

.26 

.28 

.29 

.16 

.30 

.27 

.30 

.30 

.27 

.20 

.27 

.18 

.27 

.19 

.22 

.09 

.28 

7.03 

WIND 

25 

33 

29 

29 

26 

26 

35 

31 

23 

20 

49 

45 

44 

47 

54 

66 

67 

63 

49 

37 

17 

34 

27 

16 

15 

22 

19 

21 

18 

32 

1019 

GAINESVILLE  3  WSW 

EVAP 

.24 

.30 

.24 

.20 

.26 

.31 

.30 

.30 

.36 

.85 

.14 

.14 

.29 

.18 

.23 

.22 

.38 

.27 

.24 

.75 

.25 

.40 

.14 

.24 

.22 

.18 

.11 

.16 

B8.46 

WIND 

30 

30 

17 

IS 

25 

45 

35 

35 

48 

27 

17 

23 

47 

58 

39 

« 

99 

17 

27 

27 

34 

22 

59 

31 

25 

45 

27 

17 

12 

936 

HAX 

88 

93 

95 

98 

99 

96 

93 

93 

93 

99 

91 

98 

97 

92 

92 

94 

89 

96 

97 

97 

98 

98 

95 

97 

97 

101 

100 

89 

89 

94 

95.0 

UIN 

73 

71 

60 

66 

67 

70 

65 

66 

70 

66 

68 

74 

73 

74 

74 

74 

65 

71 

74 

71 

72 

75 

87 

85 

71 

75 

72 

70 

87 

86 

72.4 

BIALEAH 

EVAP 

.06 

.40 

.23 

.17 

.12 

.18 

.20 

.28 

.27 

.07 

.32 

.25 

.26 

.54 

.23 

.25 

.32 

.30 

.29 

.30 

.25 

.10 

.19 

.25 

.21 

.23 

.07 

.23 

.34 

87.15 

WIND 

21 

43 

22 

27 

25 

24 

17 

17 

30 

47 

68 

71 

72 

66 

95 

104 

94 

69 

40 

39 

37 

22 

28 

30 

37 

22 

23 

21 

40 

64 

1315 

LAKE  PLACID  2  S« 

EVAP 

.23 

.23 

.25 

.24 

.10 

.17 

.25 

.22 

.13 

.12 

* 

.49 

.22 

« 

.20 

.25 

.23 

.23 

.26 

.24 

.24 

.18 

.21 

.22 

B6.14 

WIND 

22 

27 

* 

48 

15 

20 

32 

27 

16 

13 

20 

21 

32 

28 

26 

14 

* 

50 

14 

18 

12 

12 

20 

9 

22 

13 

14 

10 

12 

17 

584 

LOXAHATCHEE 

EVAP 

.22 

.12 

.25 

.14 

.18 

.29 

.25 

.17 

.33 

.16 

.14 

.17 

.18 

.21 

.17 

.15 

.31 

.22 

.25 

.29 

.15 

.19 

.20 

.19 

.17 

.21 

.13 

« 

.28 

B5.92 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

.30 

.24 

.30 

.34 

.29 

.44 

.25 

.32 

.25 

.32 

.21 

.12 

.24 

.28 

.25 

.23 

.19 

.36 

.43 

.29 

.25 

.25 

.26 

.18 

.25 

.27 

.21 

.31 

.14 

.24 

8.01 

WIND 

62 

48 

48 

51 

61 

53 

64 

64 

49 

40 

67 

58 

53 

60 

57 

43 

44 

91 

58 

37 

49 

31 

29 

37 

32 

49 

40 

40 

38 

37 

1490 

OKEECHOBEE  HRN  GATE  6 

EVAP 

.32 

.31 

.40 

.40 

.26 

.35 

.32 

.30 

.36 

.34 

.22 

.12 

.32 

.29 

.33 

.18 

.17 

.40 

.28 

.41 

.29 

.36 

.34 

.27 

.43 

.32 

.35 

.23 

.31 

.33 

9.31 

ORLANDO  WATER  PLANT 

EVAP 

.24 

.30 

.28 

.21 

.21 

.24 

.26 

.26 

.15 

.33 

.26 

.20 

.25 

.19 

.19 

.10 

.18 

.71 

.08 

.16 

.19 

.29 

.27 

.20 

.16 

.21 

.35 

.09 

.20 

6.76 

WIND 

18 

36 

27 

29 

20 

20 

43 

28 

19 

13 

22 

5 

22 

IS 

23 

17 

28 

47 

11 

18 

29 

29 

28 

28 

14 

22 

30 

18 

16 

665 

SDNHILAND 

EVAP 

.27 

.42 

.32 

.21 

.30 

.15 

.23 

.23 

* 

.50 

.07 

.20 

.21 

.20 

.22 

.13 

.31 

.31 

.30 

.27 

.28 

.22 

.21 

.34 

.28 

.14 

.18 

.09 

B7.06 

WIND 

79 

76 

56 

64 

66 

36 

76 

45 

« 

123 

88 

106 

77 

72 

61 

122 

101 

91 

76 

57 

55 

64 

49 

55 

50 

50 

48 

52 

B2030 

TAUIAHI  TRL  40  VI  BEND 

EVAP 

.22 

.12 

.24 

.18 

.09 

.12 

.20 

.20 

.18 

.26 

.06 

.20 

.23 

.15 

.21 

.19 

.18 

.29 

.18 

.28 

.18 

.25 

.07 

.12 

.17 

.17 

.19 

.09 

.19 

B5.39 

VEKO  BEACH  CAA  AIRPORT 

EVAP 

.35 

.32 

.25 

.28 

.13 

.43 

.19 

.36 

.32 

.27 

.22 

.16 

.19 

.11 

.24 

.26 

.21 

.27 

.29 

.30 

.24 

.26 

.27 

.28 

.28 

.29 

.29 

.24 

.32 

.19 

7.81 

UAX  and  UIN  In  Table  6  refer  to  extremes  of 
temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during 
24  hours  endlag  at  time  of  observation. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


FLORIDA 

Station 

July 

August 

September 

October 

1  

November 

Jan.- 



Total 

Long-term 
meaiu 

July-June 

ALEXANDER  SPRINGS 

0 

APALACHICOLA  WB  CITY 

0 

0 

0 

28 

164 

319 

494 

141 

163 

35 

0 

0 

1304 

1307 

ARCADIA 

0 

0 

0 

9 

41 

103 

279 

47 

74 

9 

0 

0 

958 

AVON  PARK 

0 

0 

0 

2 

22 

60 

224 

34 

41 

2 

0 

0 

389 

BARTOW 

0 

0 

0 

7 

44 

164 

311 

61 

82 

9 

0 

0 

678 

BELLE  6LA0E  EXP  STA 

Q 

17 

70 

247 

*' 

84 

° 

0 

0 

471 

BIG  PINE   KEY  INN 

a 

0 

0 

0 

0 

8L0UNTST0HN  2  SE 

0 

0 

0 

89 

266 

404 

963 

190 

212 

93 

0 

0 

1817 

BRAOENTON  EXP  STATION 

0 

0 

0 

9 

42 

132 

279 

52 

70 

12 

0 

0 

997 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

0 

0 

0 

14 

64 

172 

338 

61 

88 

12 

0 

0 

769 

BUSHNELL  2  E 

^ 

^ 

93 

179 

79 

118 

26 

0 

0 

889 

CAMP  8LAN0ING 

0 

0 

0 

23 

121 

279 

424 

104 

130 

32 

0 

0 

1114 

CANAL  POINT  USOA 

0 

0 

0 

2 

6 

60 

191 

41 

94 

2 

0 

0 

396 

CAPE  SABLE  RAN&ER  STA 

0 

0 

0 

0 

3 

19 

141 

1 

23 

1 

0 

0 

164 

CAPTIVA 

0 

0 

0 

0 

13 

61 

134 

13 

16 

0 

0 

0 

237 

CARRABELLE 

0 

0 

201 

197 

190 

CEDAR  KEY 

0 

0 

0 

3 

90 

201 

361 

68 

87 

11 

0 

0 

821 

CHIPt.EY  3  E 

0 

0 

0 

68 

214 

343 

497 

141 

199 

67 

0 

0 

1449 

CLEARWATER  BEACH 

0 

0 

0 

2 

36 

127 

241 

34 

49 

1 

0 

0 

490 

CLERMONT  6  S 

0 

0 

0 

9 

93 

146 

304 

96 

73 

5 

0 

0 

646 

CLEWISTON  U  S  ENG 

g 

0 

COCONUT  GROVE  7  S 

0 

0 

0 

1 

4 

27 

179 

10 

39 

2 

0 

0 

294 

CRESCENT  CITY 

0 

0 

IS 

CROSS  CITY  CAA  AP 

0 

0 

0 

99 

204 

328 

489 

142 

196 

62 

0 

0 

1476 

OAYTONA  BEACH 

0 

0 

0 

12 

94 

160 

361 

99 

91 

21 

0 

0 

794 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

0 

87 

381 

128 

137 

40 

868 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

0 

0 

0 

90 

217 

392 

498 

142 

150 

41 

0 

0 

1410 

OE  LAND 

0 

0 

0 

18 

78 

187 

369 

103 

111 

27 

0 

0 

893 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

0 

DRY  T0RTU6AS 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

0 

4 

0 

0 

0 

13 

EUSTIS  2  S 

63 

164 

288 

660 

EVERGLADES 

0 

0 

0 

0 

9 

28 

191 

12 

27 

0 

0 

0 

227 

FEDERAL  POINT 

0 

0 

0 

17 

87 

228 

399 

88 

119 

27 

0 

0 

997 

FELLSMERE 

0 

0 

0 

4 

22 

67 

240 

40 

97 

9 

0 

0 

439 

FERNANDINA  BEACH 

0 

0 

0 

26 

125 

323 

443 

116 

196 

33 

0 

0 

1222 

FORT  DRUM 

FORT  LAUDERDALE 

0 

0 

0 

0 

6 

IE 

149 

a 

22 

3 

0 

0 

203 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

0 

0 

0 

0 

6 

12 

125 

6 

12 

0 

0 

0 

161 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

0 

0 

0 

0 

9 

31 

204 

29 

71 

8 

0 

0 

348 

FORT  MYERS  WB  AP 

0 

0 

0 

0 

32 

84 

209 

38 

53 

2 

0 

0 

418 

409 

FORT  PIERCE 

^ 

240 

^ 

FOUNTAIN  3  S 

0 

0 

0 

73 

219 

331 

469 

136 

160 

98 

0 

0 

1442 

GAINESVILLE  UNI  OF  FLA 

0 

0 

0 

28 

99 

261 

417 

107 

120 

23 

0 

0 

1099 

GAINESVILLE  3  WSW 

0 

0 

0 

43 

130 

209 

432 

106 

130 

40 

0 

0 

1090 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

0 

0 

0 

4« 

172 

341 

479 

128 

157 

58 

0 

0 

1377 

HIALEAH 

^ 

166 

20 

30 

HiaH  SPRINGS 

0 

0 

0 

41 

194 

277 

494 

109 

136 

34 

0 

0 

1201 

HILLIARD 

0 

0 

0 

94 

210 

387 

911 

161 

210 

91 

0 

0 

1634 

HOMESTEAD  EXP  STA 

0 

0 

0 

0 

9 

19 

180 

18 

40 

0 

0 

0 

262 

MYPOLUXO 

0 

0 

0 

0 

6 

17 

163 

16 

26 

0 

0 

0 

228 

INVERNESS 

^ 

^ 

^ 

349 

99 

94 

JACKSONVILLE  WB  AP 

0 

0 

0 

26 

194 

330 

494 

127 

199 

38 

0 

0 

1264 

1243 

JACKSONVILLE  BEACH 

0 

0 

0 

20 

114 

291 

461 

141 

193 

50 

0 

0 

1230 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

0 

0 

0 

22 

136 

314 

404 

94 

130 

27 

0 

0 

1127 

1113 

JASPER  e  ESE 

0 

0 

0 

89 

2>4 

379 

919 

181 

206 

102 

1 

0 

1699 

KEY  WEST  WB  CITY 

^ 

^ 

KISSIHMEE 

0 

0 

0 

X« 

«3 

135 

311 

65 

72 

12 

0 

0 

674 

LA  BELLE 

0 

0 

0 

1 

22 

69 

206 

34 

53 

0 

0 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

0 

s 

0 

1« 

61 

141 

309 

70 

94 

16 

0 

0 

703 

LAKE  CITY  2  E 

0 

0 

0 

3« 

lei 

284 

441 

111 

144 

41 

0 

0 

1221 

LAKE  HIAWASSE 

334 

83 

102 

16 

Q 

^ 

WKELAND  WB  CITY 

0 

0 

0 

9 

94 

130 

268 

94 

73 

7 

0 

0 

991 

649 

LAKE  PLACID  2  SW 

0 

0 

0 

0 

28 

69 

217 

92 

49 

3 

0 

0 

410 

LIVE  OAK  2  ESE 

0 

0 

0 

92 

192 

320 

469 

167 

47 

0 

0 

LOXAHATCHEE 

e 

0 

0 

1 

9 

27 

203 

27 

49 

2 

0 

0 

314 

MAOl SON 

459 

138 

168 

60 

0 

^ 

1406 

MARATHON  VACA  KEY 

0 

a 

0 

0 

0 

2 

70 

0 

0 

0 

0 

0 

72 

MARIANNA   CAA  AP 

0 

0 

0 

84 

293 

389 

911 

185 

194 

77 

0 

0 

1689 

MARIANNA    I ND  SCHOOL 

0 

0 

0 

63 

219 

344 

499 

147 

161 

62 

0 

0 

1491 

MAYO   3  NW 

0 

0 

0 

48 

184 

299 

467 

131 

172 

51 

0 

0 

1348 

MELBOURNE 

29 

78 

245 

43 

51 

7 

0 

0 

MERRITT  ISLAND 

0 

0 

0 

9 

33 

96 

279 

50 

99 

8 

0 

0 

930 

MIAMI   BAY  FRONT 

0 

0 

0 

0 

9 

13 

111 

11 

30 

0 

0 

0 

190 

MIAMI  BEACH 

0 

0 

0 

0 

9 

9 

97 

3 

6 

0 

0 

0 

120 

MIAMI   WB  AIRPORT 

0 

0 

0 

0 

7 

17 

132 

9 

23 

0 

0 

0 

188 

MlAMl    W3  CITY 

10 

139 

X5 

30 

^ 

^ 

^ 

214 

MILTON  EXP  STATION 

0 

0 

0 

102 

244 

399 

497 

179 

202 

79 

0 

0 

1658 

MONT  I  CELLO  2  S 

0 

0 

0 

47 

206 

326 

448 

136 

194 

96 

0 

0 

1373 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

0 

0 

0 

1 

23 

83 

299 

47 

73 

9 

0 

0 

487 

MOUNTAIN  LAKE 

0 

0 

0 

13 

48 

122 

282 

63 

79 

12 

0 

0 

610 

MT  PLEASANT 

^ 

" 

^ 

93 

200 

329 

494 

148 

171 

58 

0 

1409 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

86 

15 

0 

0 

NAPLES 

0 

0 

0 

0 

22 

38 

171 

17 

27 

1 

0 

0 

296 

NEW  SMYRNA  BEACH  I,  N 

0 

0 

0 

14 

»7 

193 

344 

82 

88 

18 

0 

0 

736 

NICEVILLE 

0 

0 

0 

93 

2«2 

383 

264 

94 

0 

0 

OASIS  FISHING  LODGE 

^ 

93 

295 

49 

98 

19 

0 

0 

486 

OCALA 

0 

0 

0 

13 

70 

1*7 

313 

69 

89 

0 

0 

OCALA  2  NE 

0 

0 

0 

38 

119 

226 

395 

109 

140 

32 

0 

0 

1099 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

0 

0 

0 

0 

14 

99 

227 

33 

48 

2 

0 

0 

383 

ORLANDO  WATER  PLANT 

0 

0 

0 

7 

39 

119 

265 

93 

96 

3 

0 

0 

938 

ORLANDO  W8  AIRPORT 

0 

0 

0 

11 

62 

1*2 

305 

80 

89 

7 

0 

0 

702 

PALATKA 

0 

0 

0 

19 

94 

216 

383 

02 

102 

16 

0 

0 

922 

PANAMA  CITY  2 

0 

0 

0 

187 

191 

48 

0 

0 

PENSACOLA  CAA  AP 

0 

0 

0 

M 

220 

324 

469 

160 

174 

41 

0 

0 

1440 

PENSACOLA  WB  CITY 

0 

0 

0 

56 

226 

329 

479 

162 

183 

43 

0 

0 

1474 

1435 

See  Reierence  Note*  Following  SUtion  Index 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Slalion 

July 

August 

Soptomber 

Noven:i 

1 

anuary 

e  ruary 

March 

April 

May 

June 

Total 

Long-term 

means 
luly-June 

PLANT  CITY 

0 

0 

0 

10 

46 

125 

283 

54 

78 

f 

POHPANO  BEACH 

0 

0 

0 

0 

8 

28 

178 

19 

34 

1 

PUNTA  GORDA 

0 

0 

0 

0 

15 

48 

151 

18 

255 

QOINCV   EXP  STATION 

0 

0 

0 

»7 

214 

325 

451 

155 

180 

60 

0 

0 

1442 

RAIFORO  STATE  PRISON 

0 

0 

0 

35 

110 

2«S 

418 

97 

144 

52 

0 

0 

1144 

ROVAL  PALH  RANGER  STA 

0 

0 

0 

0 

4 

27 

174 

24 

56 

1 

^ 

288 

SAINT  AU&USTINE 

0 

0 

0 

20 

103 

235 

421 

107 

134 

40 

0 

0 

1060 

SAINT  LEO 

0 

0 

0 

6 

64 

160 

288 

61 

80 

10 

0 

0 

669 

SAINT  MARKS  6  SE 

Q 

0 

^6 

203 

342 

482 

153 

173 

54 

0 

0 

1455 

ST  PETERSBURG 

0 

0 

0 

2 

♦7 

117 

235 

34 

50 

3 

0 

0 

488 

SANBORN  TOWER 

197 

71 

0 

633 

SANPORO  EXP  STATION 

0 

0 

0 

14 

45 

293 

63 

10 

0 

0 

SARASOTA 

0 

0 

0 

1 

35 

104 

231 

43 

66 

8 

0 

0 

0 

0 

0 

ia 

216 

330 

490 

168 

171 

83 

0 

0 

1516 

SOUTH  MIAMI    3  X 

0 

0 

0 

0 

6.  ■.■ 

20 

163 

10 

34 

0 

0 

0 

233 

STUART 

0 

0 

0 

3 

10 

3d 

191 

32 

^ ' 

f 

** 

SUNNILANO 

0 

0 

0 

2 

13 

51 

235 

37 

48 

1 

1519 

TALLAHASSEE  W8  AP 

0 

0 

0 

78 

240 

368 

496 

179 

200 

1633 

TAMlAMi   TRL  40  Ml  SEND 

0 

0 

0 

0 

5 

16 

157 

9 

46 

4 

0 

0 

237 

674 

TAMPA  WB  AIRPORT 

0 

0 

0 

6 

63 

154 

298 

56 

76 

5 

0 

0 

698 

TARPON  SPRINGS 

0 

0 

0 

14 

83 

210 

359 

72 

122 

9 

869 

TAVERN  I ER 

0 

0 

0 

0 

81 

09 

TITUSVILLE  2  W 

0 

0 

0 

7 

45 

122 

305 

71 

82 

15 

647 

VEN ICE 

0 

0 

0 

0 

31 

113 

228 

39 

51 

7 

0 

0 

469 

VERO  BEACH  CAA  AP 

0 

0 

0 

2 

28 

66 

241 

56 

72 

« 

0 

0 

474 

WAUCHULA  2  NW 

0 

0 

0 

11 

42 

124 

278 

63 

86 

11 

0 

0 

619 

WEST  PALM  BEACH 

0 

0 

0 

6 

24 

2 

0 

0 

272 

248 

WEST   PALM   BEACH  WB  AP 

0 

0 

0 

0 

12 

29 

178 

21 

32 

0 

0 

0 

weWAHITCHKA 

65 

0 

0 

566 

WINTER  HAVEN 

0 

0 

0 

5 

34 

120 

280 

>1 

68 

6 

0 

0 

WOODRUFF  OAM 

53 

0 

0 

DEGREE  DAY  NORMALS  IN  THIS  TABLE  ARE  DERIVED  FROM  THE  PERIOD  1921-1950. 


BSTBRKVCI  ROTES 

Additional  loforutlon  regiirdlng  th«  cllaBte  of  riorlda.  Mj  be  obtained  by  vrlting  to  the  State  Cllsatologlat ,  P.  0.  Box  3658,  KalTeraltr  Statloo,  Oalnesrllle,  riorlda,  or  to  aay  Weatber  Bsreas 
Office  sear  70U. 

The  four  digit  IdestlfioatloD  ouabora  In  the  Index  nuaber  eoluKn  of  the  Station  Index  are  aaslgned  on  a  state  boala.    There  vlll  be  no  daplloatlon  of  nombera  within  a  state. 
Pigurea  and  letters  following  the  station  naae,  soah  as  12  SSV,  indicate  distance  in  allea  and  direction  froa  the  post  office. 
Obserratlon  tlaee  given  in  the  Station  Index  are  in  looal  atandard  tlae. 

Delated  data  and  eorrectloaa  will  be  carried  only  In  the  June  and  Deoeaber  lasuea  of  thia  bulletin. 
Beating  degree  daya  for  the  preceding  12  aontha  will  be  carried  in  the  Jose  Issue  of  thia  bulletin. 

Statlona  appearing  in  the  Index,  but  for  whleh  data  are  not  Ileted  la  the  tables,  are  either  alsslng  or  reoelTed  too  late  to  be  Inelnded  In  this  issue. 

ffnlesa  otberwiae  Indloated,  disenaloaal  unita  used  in  this  bulletin  are:  towperature  In  *F. ,  precipitation  and  evaporation  In  inches,  and  wind  Boveaent  in  alleB.  Degree  A^ja  are  based  on  a  daily 
average  of  6S*  P. 

Evaporation  Is  Masored  in  the  atandard  Weatber  Bureau  t7pe  pan  of  4  foot  dlaaeter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 
Aaounts  in  Table  3  are  froa  non-recording  gages,  unless  otherwise  Indicated. 

Data  In  Tablea  3,  fi  and  fl  are  for  the  24  bours  ending  at  tiae  of  obaervation.     See  the  Station  Index  for  observation  tlae. 
Losg-terw  aeana  for  all  statlona  except  foll-tiae  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-195S. 

Loag-tem  aeana  for  full-tlae  Weatber  Bureau  atatlona  (those  shown  In  the  Station  Index  as  Doited  States  Weather  Bureau  Stations)  are  baaed  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  repreaeat 
observations  taken  at  the  preaent  location 

-  Wo  record  In  Tables  3,  6  and  the  Stat'lon  Index.     Ro  record  In  Tables  2  and  S  Is  indicated  by  no  entry. 

*  And  alao  on  a  later  date  or  dates. 

•  Aaount  Included  in  folloelng  ■eaauroaont,  tlae  dlatrlbutlon  unknown. 

#  Therwoaetors  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  aod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the  theraoaeters  are  exposed  In  a  shelter  located  on 
the  roof  of  a  building. 

//  Oage  !■  equipped  with  a  elndshleld. 

All  Data  baaed  00  obaervat lonal  day  ending  before  noon. 

B  Adjuated  to  a  full  aonth. 

C  In  the  "Refer  to  Tables"  column  In  the  Station  Index  the  letter  "C  indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  pnblished  later  in 
Hourly  Precipitation  Data. 

D  Water  equivalent  of  anowfall  wholly  or  partly  estlaated.  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

■  One  or  aoro  daya  of  record  Biasing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data.   If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  aonth. 

R  Aaounta  froa  recording  gage  (Theae  aaounta  are  essentially  accurate  but  aay  vary  slightly  froa  the  aaounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data). 

T  Trace,  an  oaount  too  saall  to  aeasure. 

T  iDoludes  total  for  previous  aonth. 

Z  Observation  tiae  la  1:30  e.a.,  R.S.T.  of  the  following  day. 

Subaorlptlon  Price:  20  conta  per  copy,  aonthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Suaaary.)  Checks  and  aoney  orders  should  be  made  payable  to  ths  Snperinteadeat 
of  Docuaenta.     Bealttaocea  and  correapondoace  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Docuaents,  Governaent  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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TACr.E 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


FLORIDA 
DELAYED  DATA 


Temperature 


StoliOD 

Average 
Maximuin 

Average 
Minimum 

Average 

Deparlure 
From  Long 
Term  Meani 

Highest 

a 

Lcv/csl 

41 

I 

No  ol  Days 

— 

Deparlure 
From  Long 
Term  Means 

1 
1 

1 

Snow,  Sloel 

No 

c(  Days 

Max 

M 

n 

,2 

Max  Depth 
on  Ground 

1 

5 

s 

s 

1  00 

or  More 

S  t 
8  < 

0  > 

JANUARY  1956 

NICEVILLE 

59.4 

33.7 

46.6 

74 

31 

20 

1 

0 

0 

18 

0 

3.74 

2.10 

23 

_  0 

0 

3 

2 

2 

FEBRUARY  1956 

INVERNESS 

79.3 

52.4 

65.9 

4.2 

87 

17 

36 

13+ 

59 

0 

0 

0 

0 

.99 

-  2.13 

.57 

5 

.  0 

0 

2 

1 

0 

LIVE  OAK  2  ESE 

72.9 

51.1 

62.0 

82 

18 

33 

22 

0 

0 

0 

0 

3.02 

.88 

4 

.0 

0 

7 

2 

0 

MARCH  1956 

MIAMI  BAY  FRONT 

77.  5M 

62.6 

70. IM 

86 

30 

30 

31 

30 

0 

0 

1 

0 

.05 

.05 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

SOUTH  MIAMI   3  W 

79.8 

57.0 

68.4 

88 

16 

36 

21 

34 

0 

0 

0 

0 

.23 

.23 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

APRIL  1956 

KISSIHHEE 

83.9 

56.1 

70.0 

-  1.2 

95 

6 

45 

1+ 

12 

2 

0 

0 

0 

3.63 

.36 

1.49 

10 

.0 

0 

5 

2 

2 

Precipilalion 


DAILY  PRECIPITATION 

Table  3 


Station 

Day  of  month 

Total 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DECEMBER  1955 
ISLEKORTH 

JANDART  1956 
ISLEWORTH 
SICEVILLE 

FBBRDARY  1956 
INVERNESS 
ISLEWORTH 
LIVE  OAK  2  ESE 

UARCH  1956 
MIAMI  BAY  FRONT 
SOITTH  MIAMI  3  H 

APRIL  1956 
SISSIMMEE 

.06 
.13 
.03 

.05 

.15 
.04 

.36 
.88 

.57 

.86 

.30 
.35 

.47 

.13 

.40 

.03 
.12 

1.49 

.52 
.20 

.2a 

T 
T 

.01 
.23 

.78 

.34 

.15 

.56 
1.30 

.14 
2.10 

1.39 

.47 

.OS 
.07 

.20 

.56 
.03 

1.00 

.05 
T 

2.24 
3.74 

.99 
1.12 
3.02 

.05 
.23 

3.63 

I 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Tables 


Day  of  month 

lag* 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

22 

31 

> 
< 

JAXUABY  19S6 

NICBVILLE 

UAX 
HIM 

56 
20 

57 
23 

85 
43 

70 
38 

60 
28 

70 
28 

69 
29 

70 
30 

55 
29 

^8 

52 

46 

43 

45 

58 

63 

60 

65 

66 
32 

45 
32 

53 

58 
44 

53 
44 

65 
45 

62 
39 

60 
31 

59 
31 

61 
4j 

63 

69 
57 

74 
40 

59.4 

FEBRUARY  1956 

INVERNESS 

UAX 
HIN 

77 
54 

81 

56 

83 
58 

82 
63 

80 
65 

79 
62 

80 
61 

78 
46 

82 
47 

80 
60 

76 
46 

75 
40 

76 
36 

77 
42 

83 

52 

86 
59 

87 
64 

85 

62 

82 

63 

80 
64 

77 

50 

72 

36 

73 
37 

78 
41 

79 
43 

82 

59 

83 
49 

79 
65 

68 
41 

79.3 
52.4 

LIVE  OAK  2  E3E 

MAX 
MIN 

61 
49 

79 
S9 

81 

55 

78 

63 

79 
65 

71 

65 

69 
41 

75 
40 

69 
59 

68 

56 

67 
51 

62 
34 

70 
35 

74 

43 

79 

81 

79 

82 

79 

76 

67 

66 

70 

73 

76 

87 

76 

73 

67 

72.9 

■ABCB 

MIAIII  BAY  FRONT 

MAX 
HIN 

71 

54 

77 
64 

80 
63 

79 
83 

78 
71 

80 
70 

81 
72 

79 
72 

77 
64 

SO 
72 

80 

,72 

82 
71 

80 
72 

81 

73 

81 
74 

84 

73 

79 
61 

72 
49 

75 
53 

67 
50 

70 
45 

72 
66 

73 
66 

77 
60 

73 

55 

52 

74 

57 

76 

63 

78 

67 

86 

68 

83 

30 

77.5 
62.6 

SOOTH  HIAHI  3  W 

MAX 
HIN 

74 
49 

80 
55 

83 
53 

80 
54 

83 
61 

84 

60 

84 

65 

84 
67 

78 
61 

83 
64 

81 
63 

86 
60 

84 

63 

86 
69 

85 
70 

88 
70 

73 
61 

74 
43 

79 
46 

67 
48 

72 
36 

73 
54 

75 
59 

78 
58 

77 
52 

75 
46 

78 
51 

80 

56 

82 
56 

86 
60 

82 
58 

79.8 
57.0 

APRIL  1956 

KISSIHUEE 

MAX 
HIN 

83 

45 

86 
SO 

88 

58 

91 
60 

88 
64 

95 
62 

87 
70 

80 

57 

73 

55 

72 
49 

71 

59 

73 
47 

82 
50 

84 
49 

89 
58 

86 

66 

86 
49 

86 
50 

82 

52 

82 
47 

87 
45 

80 
47 

85 
55 

86 

55 

81 

65 

82 
60 

88 

62 

88 
64 

88 

66 

89 
67 

83.9 
56.1 

CORRECTIONS 
MONTH:     JANUARY  1956 


Table  2: 


Lakeland  WB  City 


Table  5: 


Lakeland  WB  City 


MONTH:     MARCH  1956 


Table  2: 


Naples 


Table  3: 


Naples 


Average  minimum  temperature  ehould  be 
46.4;   total  degree  days,  269. 


Minimum  temperature  on  31st  should  be  56. 


Total  precipitation  should  be  .01. 


Precipitation  on  the  30th  should  be  .01; 
monthly  total  should  be  .01. 


S««  T»f«nao«  aotM  following  Station  Indax. 
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STATION  INDEX 


County 


APALACNICOLA  MB  CITY 

ARCADIA 

AVON  PARK 

BASSON  PARK 

SARTOH 

BAY  LAKE 

SELLE  GLADE  EXP  STA 
BELLE  6LA0E  NRCN  6ATE  > 
alTMLO 

BLACKMAN  4  MNH 

SLOUNTSTOHN  2  5E 
BOCA  RATON 
BRANFOftO 

BRADENTON  EXP  STATION 
BRISTOL 

BROOKSvILLE  CHIN  HIU. 
BUSMNELL  2  E 
CAHP  BLANOING 
CANAL  POINT  fiATE  9 
CANAL  POINT  USDA 


CMIPLEV  3  E 
CLEAPWATER  BEACH 
CLEPMONT  «  S 
CLEtflSTON 
CLEMISTOn  U  S  ENG 

COCONUT  GROVE  7  S 
CORNHELL  k  NW 
CRESCe^T  CITY 
CRESTVIEM 
CROSS  CITY 

CROSS  CITY  CAA  *p 
OANIA  *.  WNN 
•DAYTONA  BEACH 
OAYTONA  BEACH  WB  AP 
DE  fUNIAK  SPRINGS 

OE  LAND 

DE  SOTO  CITY  t.  SW 
OOWLING  PARH 
ORV  TORTUGAS 
EUSTIS  2  S 

EVERGLADES 
FEDERAL  POINT 
FELDA  2  N 
FELLSMERE 
FERNANOINA  BEACH 


0211  FRANKLIN 
j022a  OE  SOTO 
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WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

Showers  were  moderately  frequent  through  the 
12th  and  appreciably  less  frequent  than  is 
usually  expected  thereafter.     Lightning  was 
almost  a  lone  performer  in  the  field  of 
violence.     Temperatures  were  slightly  towards 
the  cool  side  during  the  early  part  of  July, 
and  early  morning  values  continued  in  this 
category  through  the  month  at  many  stations, 
but  afternoon  temperatures  were  moderately 
high  the  middle  and  latter  part  of  July. 

WEATHER  DETAILS 

Data  from  full-time  Weather  Bureau  stations 
indicated  somewhat  lower  than  usual  daytime 
temperatures  in  the  Tallahassee  and  Miami 
areas  while  the  averages  of  the  daily  maximum 
temperatures  were  appreciably  above  normal 
at  Pensacola  (1.1°),   Jacksonville  (2.4°), 
Orlando  (1.4°),  West  Palm  Beach  (1.1°),  Fort 
Myers  (1.0°),  and  Key  West   (3.2°).  However, 
departures  of  minima  were  frequently  in  the 
opposite  sense,  so  the  net  results  were  aver- 
age monthly  temperatures  relatively  close  to 
the  normal  value  for  July  at  most  full-time 
Weather  Bureau  stations.     Exceptions  were 
moderate  coolness  at  Tallahassee,  rather  hot 
weather  at  Jacksonville,  and  very  persistent 
heat  at  Key  West.     The  average  monthly  tem- 
perature of  85.6°  at  Key  West  was  the  highest 
for  any  month  in  the  last  50  years  with  one 
exception  -  86.3°  in  August  1951.     The  peak 
temperature  was  recorded  at  most  stations  on 
or  after  the  14th  and  many  stations  showed 
two  or  more  days  as  being  in  a  dead  heat  for 
distinction  as  the  day  with  the  highest  tem- 
perature for  the  month. 

Precipitation  was  almost  entirely  of  the 
shower  type  of  rain  and  usually  associated 
with  thunderstorms.     As  is  to  be  expected, 
totals  varied  considerably  from  place  to 
place  over  short  distances,  yet,  a  distri- 
bution pattern  is  discernible  showing  ample 
to  overly  generous  rainfall  in  the  Northwest 
Division  and  major  deficiencies  on  the  Keys, 
along  the  lower  east  coast,   and  in  a  narrow 
band  from  Lake  Okeechobee  northward  through 
St.   John's  County  thence  along  the  immediate 
coast  to  Fernandina  Beach. 

WEATHER  EFFECTS 


for  applying  spray  to  destroy  the  Mediterranean 
fruit  fly.     Wet  weather  in  the  northwest  coun- 
ties was  conducive  to  increased  boll  weevil 
activity  in  cotton.     Late  corn,  soybeans  and 
sweet  potatoes  made  good  progress.     The  harvest 
of  shade  tobacco  was  completed,   and  the  major 
portion  of  the  bright  leaf  tobacco  was  har- 
vested under  generally  favorable  conditions. 
Pastures  held  up  well  across  north  Florida 
but  declined  to  a  rather  poor  status  on  much 
of  the  Peninsula.     The  U.   S.  Geological  Survey 
reported  that  water  levels  rose  in  all  key 
wells  except  in  the  Palm  Beach  well  where  a 
record-low  level  was  observed.     However,  in 
spite  of  the  rises,  record-low  levels  for  July 
were  measured  in  the  key  wells  near  Homestead, 
Tallahassee,   and  Ocala.     The  runoff  pattern 
continued  without  significant  change:  near 
median  in  northwest  Florida,   about  75%  of 
median  in  the  northeast  portion,  and  a  record- 
low  9%  of  median  in  the  Kisslmmee  River. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

2nd:  Three  funnel  clouds  were  observed  in 
the  vicinity  of  Lakeland  about  6  p.m.  One 
of  them  reached  the  ground  to  qualify  as  a 
tornado  but  spent  itself  in  an  uninhabited 
area  and  no  damage  was  reported. 

3rd:  Lightning  caused  the  death  of  a  workman 
through  the  medium  of  prematurely  setting  off 
a  dynamite  charge  at  Brooksville. 

11th:     Six  head  of  cattle  were  killed  by 
lightning  near  Tarpon  Springs. 

18th:     One  death  was  due  to  lightning  at 
Belleview,   near  Pensacola. 

21st:  A  fisherman  at  Pensacola  was  killed  by  . 
lightning. 

26th:     A  tree  blown  down  by  thunderstorm  winds  ■ 
at  Ocala  fell  on  a  residence  causing  damage 
estimated  as  $6,000. 

27th:     A  fire  set  by  lightning  destroyed  an 
asphalt  refining  plant  at  Tallahassee  valued 
at  $40,000.  1 

28th:     Lightning  started  a  fire  that  destroyed 
a  fertilizer  plant  at  Pensacola.     Losses  were 
estimated  as  several  hundred  thousand  dollars.  ; 


Lightning  caused  the  death 
persons,  set  several  fires 
property  damage,  mostly  min 
localities  on  several  dates 
destructive  feature  during 
nantly  non-violent  weather 
came  through  July  in  fair  t 
and  the  relatively  dry  weat 


of  at  least  three 
and  caused  other 
or,   in  scattered 

to  lead  as  the 
a  month  of  predoml- 

Citrus  groves 
o  good  condition 
her  was  favorable 


FLOODS 


None  occurred. 


J.  T.  B.  Beard,  Climatologist 
U.   S.   Weather  Bureau 
Weather  Records  Processing  Center 
Chattanooga,  Tennessee 


SPECIAL  NOTICE 


In  this  issue  of  the  Climatological  Data  for  Florida  there  is  inaugurated 
a  new  presentation  of  precipitation  and  temperature  data  for  the  State. 
In  January,   1956,   the  decision  to  abandon  the  State  means  of  temperature 
and  precipitation  was  reached  after  careful  consideration  and  consultation 
with  the  Advisory  Committee  on  Climatology.     Political  subdivisions  gener- 
ally bear  no  relation  to  natural  regions  of  topography,  vegetation  or 
atmospheric  circulation,  and  averages  of  climatic  data  over  such  areas 
do  not  form  a  valid  time  series.     In  addition  the  number  and  location  of 
stations  change  from  year  to  year.     The  charts  presented  herein  give  a 
general  picture  of  the  distribution  of  precipitation  and  temperature  over 
the  State. 
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Precipitation 


NORTHWEST 

APALACHKOLA  WB  CITY 
BLOUNTSTOWN  2  SE 
CHIPLEY  3  E 
DE  FUNIAK  SPRINGS 
FOUNTAIN   3  S 

MARIANNA  CAA  AP 
MARIANNA   INO  SCHOOL 
MILTON  EXP  STATION 
MONT  I CELLO  2  S 
MT  PLEASANT 

NICEVILLE 
PANAMA  CITY  2 
PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA  WB  CITY 
QUINCY  EXP  STATION 

SAINT  MARKS  6  SE 
SANBORN  TOWER 
TALLAHASSEE  WB  AP 
WEWAHITCHKA 
WOODRUFF  DAM 

DIVISION 

NORTH 

CAMP  BLAND I NO 
CEDAR  KEY 
CROSS  CITY  CAA  AP 
FEDERAL  POINT 
FERNANDINA  BEACH 

GAINESVILLE  UNI   OF  FLA 
GAINESVILLE  3  WSW 
GLEN  ST  MARY  NURSERIES 
HIGH  SPRINGS 
MILLIARD 

JACKSONVILLE  WB  AP 
JACKSONVILLE  BEACH 
JASPER  9  ESE 
LAKE  CITY  2  E 
LIVE  OAK  2  ESE 

MADISON 
MAYO  5  NW 
PALATKA 

RAIFORD  ST  PRISON 
SAINT  AUGUSTINE 

SECOTAN 
USHER  TOWER 


NORTH  CENTRAL 

ALEXANDER  SPRINGS 
BAYPORT   1  E 
BROOKSVILLE  CHIN  HILL 
BUSHNELL  2  E 
CLERMONT  6  S 

DAYTONA  BEACH 
DAYTONA  BEACH  WS  AP 
DE  LAND 
EUSTIS  2  S 
INVERNESS 

LAKE  HIAWASSE 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 

OCALA 

OCALA  2  NE 

ORLANDO  WATER  PLANT 

ORLANDO  WB  AIRPORT 
SAINT  LEO 

SANFORD  EXP  STATION 
TITUSVILLE  2  W 

DIVISION 

SOUTH  CENTRAL 

ARCADIA 
AVON  PARK 
BARTOW 

BRADENTON  EXP  STATION 
CLEARWATER  BEACH 

FELLSMERE 
FORT  DRUM 
FORT  PIERCE 
KISSIMMEE 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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Mox 

Min 
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Total 
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on  Ground 
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8, 

0 

2 

0 

g 

=  2 

-  o 

Degree  1 

■°l 
83 

°l 
k£ 

o  * 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

92>0 

70,5 

81,3 

,5 

97 

27 

67 

29 

0 

26 

0 

0 

0 

6,02 

-  1.70 

1.69 

3 

.0 

0 

9 

6 

2 

LAKELAND  WB  CITY 

R 

90,7 

72.3 

81,6 

■  3 

96 

15 

69 

3+ 

0 

25 

0 

0 

0 

5,94 

-  2.22 

.92 

3 

,0 

0 

1 1 

6 

0 

LAKE  PLACID  2  SW 

22+ 

12 

29 

0 

0 

0 

5,69 

30 

10 

4 

2 

MELBOURNE 

88.7 

72.2 

80.5 

97 

18 

68 

5 

0 

11 

0 

0 

0 

8,93 

3.85 

6 

.0 

0 

6 

5 

3 

MOUNTAIN  LAKE 

92,0 

70.4 

81,2 

- 

,  2 

97 

19 

66 

29 

0 

27 

0 

0 

0 

4.37 

-  4,20 

1.76 

20 

.0 

0 

a 

2 

1 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

AM 

9 1  •  3M 

96 

28 

66 

12+ 

19 

0 

0 

0 

4.48 

.  90 

5 

.0 

0 

9 

5 

0 

OASIS  FISHING  LODGE 

67.9 

M 

98 

24 

65 

12  + 

20 

0 

0 

0 

4.98 

2,55 

28 

.0 

0 

6 

3 

1 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

AM 

88,7 

77.9 

83.3 

94 

28 

75 

12+ 

0 

11 

0 

0 

0 

4.13 

1,76 

14 

.0 

0 

6 

4 

1 

PLANT  CITY 

92.5 

70.0 

81.3 

,4 

96 

15+ 

66 

14 

0 

28 

0 

0 

0 

3.48 

-  5,42 

.95 

5 

.0 

0 

8 

1 

0 

ST  PETERSBURG 

89,6 

73.7 

81.7 

1,0 

95 

21  + 

68 

28 

0 

18 

0 

0 

0 

5.92 

-  3,02 

1.34 

3 

.0 

0 

8 

6 

1 

89.6 

71.4 

80.5 

96 

23 

68 

2 

0 

1 8 

0 

0 

0 

7.49 

2.23 

5 

.0 

0 

9 

6 

3 

TAMPA  WB  AIRPORT 

R 

89.0 

72.9 

81.0 

: 

■  7 

94 

21 

69 

14 

0 

14 

0 

0 

0 

3.69 

-  4.42 

.94 

11 

.0 

0 

6 

2 

0 

TARPON  SPRINGS 

89.4 

72.7 

81.1 

,9 

96 

27 

69 

12+ 

0 

13 

0 

0 

0 

4.88 

-  4.22 

.87 

11 

.0 

0 

10 

^ 

VENICE 

90.6 

71.1 

80.9 

96 

22 

69 

5+ 

0 

24 

0 

0 

0 

6.71 

2.04 

5 

.0 

0 

8 

4 

2 

VERO  BEACH  CAA  AP 

89.5 

72.1 

8U.8 

94 

17 

70 

3+ 

0 

12 

0 

0 

0 

3,35 

.92 

6 

.0 

0 

6 

3 

0 

WAU^nWLA    c  INn 

92. 7M 

67. 9M 

80. 3M 

98 

27 

62 

2+ 

0 

25 

0 

0 

0 

5,63 

1.60 

.0 

0 

4 

3 

WINTER  HAVEN 

AM 

91.9 

71.7 

81.8 

96 

2  1 

69 

12+ 

0 

26 

0 

0 

0 

6.80 

1.47 

4 

.0 

0 

9 

7 

2 

DIVISION 

81.2 

- 

,4 

5.70 

-  2.41 

.0 

EVERGLADES  AND  SW 

COAST 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

90,9 

68.3 

79.6 

,  5 

95 

14 

65 

3+ 

0 

26 

0 

0 

0 

5,57 

-  2.73 

1.60 

29 

.0 

0 

7 

3 

2 

CANAL  POINT  USDA 

91,3 

69.7 

80.5 

98 

16 

66 

3 

0 

23 

0 

0 

0 

7,34 

3.20 

20 

■  0 

0 

7 

5 

3 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

90,3 

14 

24 

0 

0 

0 

3,67 

1.27 

12 

.  0 

0 

7 

3 

1 

CAPTIVA 

90,8 

75.4 

83.1 

95 

22 

71 

5+ 

0 

25 

0 

0 

0 

5,71 

1.93 

5 

,0 

0 

7 

4 

2 

CLEWISTON  U  S  ENG 

AM 

91,6 

71,3 

81.6 

95 

20  + 

68 

7+ 

0 

28 

0 

0 

0 

5.41 

.87 

7 

.0 

0 

13 

5 

0 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

92,8 

59,6 

81.2 

96 

14 

65 

29 

0 

30 

0 

0 

0 

7.02 

2.12 

12 

,0 

0 

9 

4 

2 

EVERGLADES 

92,6 

72,3 

82.6 

,3 

95 

14+ 

69 

4+ 

0 

30 

0 

0 

0 

4.77 

-  3.63 

2.10 

6 

,0 

0 

5 

3 

2 

FORT  MYERS  WB  AP 

R 

71,1 

24  + 

4+ 

Q 

27 

0 

0 

0 

5.34 

**  3.38 

2.01 

4 

,  0 

0 

7 

3 

2 

LA  BELLE 

92,9 

68,8 

80.9 

97 

20  + 

64 

29 

0 

29 

0 

0 

0 

7.76 

-  .35 

1.28 

30 

.0 

0 

13 

6 

2 

MILES  CITY  TOWER 

91,8 

M 

95 

26 

28 

0 

0 

0 

6.00 

1.20 

30 

.0 

0 

16 

4 

1 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

AM 

91.9 

70, e 

81.4 

•  3 

95 

17 

68 

9+ 

0 

27 

0 

0 

0 

3.53 

-  4.62 

■  94 

9 

.0 

0 

10 

2 

^ 

NAPLES 

90.2 

72,7 

81,5 

95 

22 

69 

29 

0 

20 

0 

0 

0 

3, 19 

.45 

21 

.0 

0 

11 

0 

0 

PUNTA  GORDA 

91.5 

71,6 

Q7 

23  + 

67 

31 

25 

0 

0 

0 

5,14 

-  2.84 

1  *  44 

1 1 

.  0 

0 

1 0 

4 

1 

TAMIAMI   TRL  40  MI  BEND 

AM 

92.3 

68,1 

80,2 

96 

14  + 

64 

6 

0 

28 

0 

0 

0 

6,98 

1.82 

3 

.0 

0 

1 0 

6 

3 

DIVISION 

81,3 

,4 

5.53 

-  2.63 

.0 

LOWER  EAST  COAST 

COCONUT  GROVE  7  S 

AM 

90,1 

74,7 

82.4 

•  8 

93 

18 

69 

1 1 

0 

21 

0 

0 

0 

3.10 

-  3.61 

1.26 

.0 

0 

2 

1 

FORT  LAUDERDALE 

90,6 

73,6 

82.1 

,4 

96 

16 

69 

11  + 

0 

26 

0 

0 

0 

4.36 

-  1.68 

1.90 

18 

.0 

0 

6 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

88,4 

76,5 

82.5 

90 

1  + 

70 

12 

0 

3 

0 

0 

0 

2.05 

.47 

11 

.0 

0 

7 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

AM 

8  5,3 

7  0.7 

78,0 

92 

31 

63 

11 

6 

0 

0 

0 

4,  18 

1.32 

3 

.0 

0 

7 

2 

2 

HIALEAH 

AM 

89,3 

72.3 

80.8 

93 

16  + 

68 

10 

0 

12 

0 

0 

0 

2,64 

.46 

17 

.0 

0 

8 

0 

0 

HOMESTEAD  EXP  STA 

90,2 

69.3 

79.8 

■  4 

94 

31 

67 

2+ 

0 

20 

0 

0 

0 

4,06 

-  4.65 

1.40 

1 1 

.0 

0 

1 1 

2 

1 

HYPOLUXO 

90,6 

74.4 

82.5 

1,0 

97 

le 

69 

18+ 

0 

26 

0 

0 

0 

1,96 

-  3.90 

1.28 

11 

.0 

0 

4 

1 

1 

LOXAHATCHEE 

91.7 

69.6 

80.7 

95 

28 

66 

20 

0 

27 

0 

0 

0 

7,42 

2.24 

10 

.0 

0 

12 

6 

2 

MIAMI   BAY  FRONT 

88.1 

76.3 

82.2 

90 

11  + 

71 

18 

0 

4 

0 

0 

0 

2,03 

1.30 

18 

.0 

0 

4 

1 

1 

MIAMI  BEACH 

87.0 

77.9 

82.5 

,0 

92 

17 

71 

7 

0 

1 

0 

0 

0 

1,02 

-  2.81 

.21 

7 

.0 

0 

4 

0 

0 

MIAMI   WB  AIRPORT 

R 

89,7 

75.7 

82.7 

,1 

93 

31 

7  \ 

11 

Q 

IB 

0 

0 

0 

2,34 

-  it, 39 

.71 

10 

.  0 

0 

6 

1 

0 

MIAMI   WB  CITY 

R 

86,5 

76.3 

81.4 

-  ,2 

92 

17 

65 

17 

0 

2 

0 

0 

0 

1,78 

-  2.58 

.99 

17 

•  0 

0 

4 

1 

0 

POMPANO  BEACH 

90.2 

72.7 

81.5 

94 

18 

68 

12 

0 

25 

0 

0 

0 

1.27 

.66 

11 

.0 

0 

4 

1 

0 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

90.9 

70,4 

80  •  7 

95 

31 

67 

3 

0 

22 

0 

0 

0 

4,25 

1.27 

10 

.  0 

0 

10 

3 

1 

SOUTH  MIAMI   3  W 

90,3 

73.5 

81,9 

93 

15  + 

71 

12 

0 

22 

0 

0 

0 

3.70 

.94 

18 

.0 

0 

9 

2 

0 

STUART 

90,0 

72.0 

81.0 

96 

16 

67 

2 

0 

21 

0 

0 

0 

6.55 

1.29 

5 

.0 

0 

12 

5 

3 

WEST  PALM  BEACH 

88.1 

74.7 

81.4 

■  0 

93 

14 

69 

5+ 

0 

Q 

4.56 

-  2,10 

1.90 

1 1 

.0 

0 

7 

3 

1 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

R 

91,0 

74.3 

82.7 

,7 

99 

16  + 

70 

1 1 

0 

26 

0 

0 

0 

2.98 

-  3.72 

1.70 

11 

.0 

0 

6 

1 

1 

DIVISION 

81.5 

,1 

3.35 

-  3.38 

,0 

KEYS 

DRY  TORTUGAS 

89,3 

78.2 

83.8 

92 

12* 

71 

22 

0 

10 

0 

0 

0 

4.44 

3.26 

22 

.0 

0 

5 

1 

1 

KEY  WEST  WB  CITY 

R 

92,3 

78.8 

85.6 

1,9 

95 

14 

76 

1  + 

0 

30 

0 

0 

0 

.62 

-  3,62 

.21 

24 

.0 

0 

3 

0 

0 

MARATHON  VACA  KEY 

90,4 

75,6 

83.0 

93 

15 

68 

22 

0 

22 

0 

0 

0 

.49 

.17 

22 

.0 

0 

2 

0 

0 

TAVERNIER 

89,4 

79,4 

84.4 

93 

18 

77 

2+ 

0 

17 

0 

0 

0 

.70 

.20 

22+ 

.0 

0 

4 

0 

0 

DIVISION 

84.2 

,9 

1.55 

-  3.13 

.0 

t  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  DIVISION  AVERAGES 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  82  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3 


Station 

Total 

Day  oi  month 

1  1 

2  1 

3 

1 

5 

6 

7  1 

8  1 

9 

10  1 

11 

I--' 

14 

1 

15 

16  1 

1 

18 

19 

ly  1 

20  1 

21 

22  1 

i 

23  1 

24 

26 

27 

28  j 

29  j 

30 

31 

ALEXANDER  SPRINGS 

.61 

•  04 

1.09 

•  3ft 

•  29 

.07 

•  31 

.09 

.04 

■  ii 

•04 

•  30 

.08 

.21 

•  29 

•  94 

APALACHICOLA  WB  CITY 

T 

■  17 

•  14 

T 

T 

•  03 

•  05 

•  39 

.06 

•  10 

•21 

•  40 

T 

•  84 

•  20 

•  19 

■  22 

.01 

1*00 

•  72 

•  17 

•  23 

•  30 

■  19 
•  64 

AVON  PARK 

4a  70 

.17 

.06 

.14 

.32 

•  21 

•  87 

T 

•  04 

BAB SON  PARK 

4*71 

1.16 

* 

* 

•  10 

.23 

•  21 

.11 

•  10 

■  22 

•  19 

1.94 

•  07 

BARTOW 

6*51 

U69 

.64 

•  04 

•  34 

.62 

•  09 

•43 

.33 

•  22 

•  33 

•  02 

.43 

■  03 

6t2Q 

.26 

1^77 

•  42 

.39 

•  35 

•  28 

.39 

•  44 

•  21 

■  20 

.43 

■  42 

■  10 

.12 

•  29 

BAVPORT   1  £ 

RECORD  MISSING 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

5.57 

.10 

.61 

.03 

.09 

.  12 

•03 

•  01 

.08 

.03 

•  07 

1.40 

■  47 

•  47 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

14*0B 

•  02 

.03 

4I75 

*43 

90 

23 

27 

* 

.67 

•  19 

.32 

.01 

4.1 

.36 

•  48 

•  84 

.11 

■  18 

•  04 

.39 

.03 

•49 

•  98 

BRAOENTON  EXP  STATION 

S  00 

•  06 

•  80 

•  99 

.87 

.31 

■  08 

•  33 

.14 

1.30 

•  08 

2*13 

1.03 

BROOKSVILLE  CNIN  HILL 

.40 

T 

•  20 

*i  2 

•  90 

•  60 

T 

T 

1.60 

T 

T 

.99 

BUSHNELL  2  E 

tIsz 

.16 

•  17 

■  17 

'29 

'?5 

1.51 

.40 

•  16 

•  60 

•  03 

.28 

•  64 

CAMP  BLANOINO 

.43 

.07 

15 

•  29 

•  73 

.25 

.41 

CANAL  POINT  USOA 

7.34 

1.04 

1.06 

.01 

•  03 

■  84 

* 

* 

3^20 

.18 

.01 

.60 

•  01 

CAPE  SA8LE  RAN(«ER  STA 

07 

.53 

•  27 

.37 

•  12 

•  95 

.28 

.48 

.42 

•  32 

93 

•  03 

la  15 

•  03 

CAR TV  I LLE 

•  90 

• 

•  33 

1.30 

l^OO 

•  3} 

•  79 

•  67 

1.30 

■  21 

1.10 

•  91 

CEDAR  KEY 

3.70 

1*80 

1 

•  12 

.10 

T 

CHATTAHOOCHEE  1  W 

9.75 

* 

* 

.34 

.40 

.19 

1^99 

•  23 

.18 

•  92 

02 

90 

1^75 

■  05 

•  21 

.49 

•  39 

.31 

•  25 

1.79 

•  36 

•  27 

■  14 

•  14 

.87 

•  10 

riFAO«ATFR  nF4CM 

ft  «1 

T 

.01 

■  12 

*  39 

•  12 

•  74 

.S2 

1^21 

1«13 

CLERMONT  6  S 

9  92 

.76 

4.28 

1*11 

*17 

*90 

.00 

•  01 

•  14 

1^30 

.77 

.39 

CLEWISTON 

»«21 

.92 

T 

.19 

*29 

'ftl 

* 

12 

* 

• 

*  lA 

•  41 

20 

•  04 

•  23 

.03 

•  04 

CLEMISTON  U  S  ENG 

5.41 

.92 

'  12 

•  33 

* 

87 

• 

•  48 

•  29 

* 

* 

* 

•  17 

.02 

COCONUT  GROVE   '  S 

3*10 

.09 

1.25 

.02 

■  03 

.02 

•  08 

•  20 

T 

.03 

•  11 

.84 

•  14 

■  21 

CORNWELL  ^  NM 

3.53 

T 

^ "  ?A 

'  t  ft 

.  51 

'  \  ^ 

■ 

.39 

CRESCENT  CI TY 

■  16 

.22 

.  18 

•  39 

**ft 

2.71 

1.14 

CROSS  CITY  CAA  AP 

4.85 

.14 

■  00 

■  73 

• 

'  * 

•  02 

•  28 

•  80 

1*13 

•  18 

* 

T 

.10 

DAN  I A  J*  HNW 

2.91 

•  06 

* 

.15 

• 

.01 

DAVTONA  BEACH 

27 

• 

.08 

•  43 

•  93 

.44 

.62 

•  30 

1.44 

•  03 

de'^fun^ak^prings*'* 

T 

^24 

•  09 

1.11 

•  03 

9  26 

.19 

■  22 

■  98 

*01 

T 

1*19 

. 

•  80 

*  95 

10 
■  19 

•  01 

.89 

01 

• 

1.79 

■  01 

.11 

•  46 

■  Oti 

0£  LAND 

3.48 

.43 

1  *Qfi 
* 

'  J 

*03 
* 

•  0 

'fti 

•  39 

•  26 

■  19 

•  07 

.01 

•  99 

DC  SOTO  CITY  4  SW 

1.27 

.12 

•  04 

*54 

49 

•  08 

* 

DEVILS  GARDEN  TONER 

•  * 

10 

04 

•  41 

•  07 

•  84 

.07 

.16 

.93 

•  10 

«  10 

.12 

•  09 

•  04 

•  02 

■  06 

.02 

1.74 

.08 

■  04 

.03 

DRY  TORTUGAS 

.11 

■  34 

.07 

•  34 

3.24 

.02 

•  02 

EUSTIS  2  S 

3  27 

■  30 

*?o 

• 

•  04 

28 

* 

•  92 

* 

EVERGLADES 

4.77 

04 

* 

2*10 

.06 

■  03 

.  12 

•  39 

.83 

.  15 

•  03 

FEDERAL  POINT 

4.34 

• 

• 

• 

1I42 

.88 

.02 

•  74 

•  03 

•  91 

PELLSMEHE 

2^00 

.27 

.33 

■  78 

.04 

•  44 

•  19 

•  29 

•  02 

■  17 

.01 

1.78 

T 

.99 

.06 

.10 

1.07 

FERNANOINA  BEACH 

T 

1.70 

■  01 

^01 

•  02 

.03 

•  J* 

* 

81 

07 

T 

• 

.01 

•  06 

FORT  DRUM 

5  92 

•  49 

.06 

•  19 

• 

•  16 

•  16 

* 

•  60 

FORT  GREEN  12  WSW 

11.27 

1.20 

T 

3^00 

*08 

*99 
* 

46 

* 

93 

* 

1*42 
* 

• 

*46 

04 
.04 

•  23 

* 

20 

1  02 
* 

FORT  LAUDERDALE 

4.35 

*  10 

•  49 

•  20 

1|90 

•  10 

60 

* 

FT  LAUDERDALE  BAH  I A  HAR 

.12 

•  02 

.02 

.47 

.45 

.12 

•  01 

.14 

•  20 

•  06 

T 

•  09 

•  07 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

1^32 

.18 

.20 

■  24 

•  05 

•  02 

•  04 

•  02 

*?^ 

FORT  MYERS  WB  AP 

R 

3*34 

.11 

T 

•  05 

2*01 

1.87 

T^^ 

.- 

'  23 

•  06 

•  02 

26 

.94 

FORT  PIERCE 

5*73 

.81 

•  39 

• 

' 

* 

* 

■ 

•  01 

.0 

FOUNTAIN  3  S 

13*08 

.29 

.02 

•  89 

^•05 

•  92 

•  24 

.11 

*8a 

•  45 

2.39 

•  29 

■  45 

■  OG 

.40 

iso 

•  25 

25 

GAINESVILLE  UNI  OF  FLA 

,   , , 

.  17 

.20 

.07 

■  36 

•  23 

•  14 

.07 

•  20 

.31 

.26 

•  03 

•  09 

•  93 

•  01 

.09 

1.60 

•  56 

.39 

GAINESVILLE  3  WSW 

7.24 

.17 

•  00 

•  02 

•  57 

.70 

.  X7 

42 

* 

.01 

00 

* 

•  11 

* 

01 

* 

•  02 

^*AQ 

.01 

•  06 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

4.  74 

.40 

.05 

*  ot 

24 

.10 

.  08 

1  *07 

'oA 

HART  LAKE 

4.22 

.03 

T 

T 

•  OB 

^36 

•  24 

2.97 

.03 

HIALEAK 

2.44 

.01 

•  23 

•  19 

0 1 

*32 

*03 
* 

32 

* 

*09 
* 

'oi 

48 

*32 

'o< 

* 

06 

* 

*oe 
* 

HIGH  SPRINGS 

6i  70 

.24 

■  36 

.57 

1«82 

2.98 

.48 

■  02 

■  26 

.26 

MILLIARD 

7t*l 

2.08 

•  07 

•  42 

' 

• 

'  1* 

•  67 

•  37 

•  72 

.36 

.16 

•  35 

.42 

•  07 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 

*«56 

.33 

•  38 

■  39 

■  19 

■  98 

■  36 

• 

•  13 

■ 

• 

■ . 

•  52 

•  26 

HOMESTEAD  EXP  STA 

1,906 

•  39 

•  49 

•  20 

.  10 

10 

• 

.19 

70 

* 

23 

* 

24 

* 

NVPOLUXO 

1.9« 

•  21 

•  11 

* 

*28 

04 

INVERNESS 

4t85 

•  33 

•  13 

•  10 

•  84 

•  63 

•  09 

.43 

•  10 

•  09 

1.62 

.05 

•  92 

ISLAND  GROVE  2  WNW 

7«2A 

•  02 

*  Jt, 

.03 

.19 

.07 

•  09 

24 

* 

13 

* 

2^  20 

*?7 

I  .64 

ISLEWORTH 

2*29 

•  28 

•  06 

•  ° 

*i« 

.  31 

.42 

* 

_ 

JACKSONVILLE  WB  AP 

R 

e«23 

1^47 

T 

•  20 

1»09 

•  04 

1.92 

Q7 

1^23 

T 

36 

* 

X 

01 
.0 

JACKSONVILLE  BEACH 

2>32 

•  23 

•  10 

*07 

* 

*  15 

.08 

05 

•43 

•  49 

•  06 

•  0] 

.05 

JASPER  g  ESE 

9»57 

•  23 

•  32 

*48 

•  50 

•  40 

•  70 

.10 

•  10 

Z.IO 

KENDAL  2  E 

1*S9 

•  03 

T 

.44 

.19 

.05 

09 

* 

44 

* 

■  02 

REV  WEST  WB  CITY 

R 

•  62 

•  11 

•  07 

•  02 

T 

*04 

02 

'21 

•J. 

KISSIMMEE 

3*31 

•  29 

•  40 

• 

.97 

.  19 

• 

•  20 

* 

LA  BELLE 

7.7» 

1^19 

•  02 

•  37 

*  14 

•  32 

•  6 

•  24 

.66 

.34 

•  22 

78 

* 

.01 

•  43 

.06 

l84 

il2e 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

6t02 

•  01 

•  14 

•  40 

1^19 

•  10 

•  67 

■  02 

•  10 

.73 

•  07 

LAKE  CITY  2  E 

6t21 

•  86 

.18 

1.04 

■  06 

•  16 

•  29 

.02 

•  52 

T^^ 

•  06 

1.11 

LAKE  HIAWASSE 

1^11 

t05 

• 

* 

•  4' 

2 

LAKELAND  WB  CITY 

R 

•  02 

•  43 

•  92 

81 

'75 

16 

56 

*  10 

.64 

•oi 

T 

•  44 

T 

.40 

*o« 

.02 

LAKE  PLACID  2  SW 

9f«9 

•  01 

•  12 

•  22 

*62 

1*08 

*  01 

*oe 

Io9 

04 

•02 

•  14 

•  35 

T 

.02 

.30 

.09 

1  •6C 

LAKE  TRAFFORD 

*•  57 

•  29 

•  20 

•  30 

.41 

■  64 

•  32 

•  38 

•  52 

■  40 

■  79 

.20 

LIVE  OAK  2  ESE 

6.17 

1^90 

•** 

•  15 

.42 

04 

* 

27 

99 

* 

42 

•  10 

LONGBOAT  KEY 

9i62 

•  12 

•  02 

•  13 

•  * 

97 

•  04 

2  09 
* 

2  44 
* 

•  14 

LOXAHATCHEE 

7i«2 

•  73 

•  56 

^  *o* 

1  *  1  rt 

•  90 

•  83 

•  21 

48 

* 

•  21 

.12 

.28 

MADISON 

U21 

.25 

' 

26 

* 

'33 
* 

02 

•  01 

•  10 

.19 

1.35 

•  10 

•  12 

•  01 

.02 

MARATHON  VACA  KEY 

•  49 

T 

.04 

•  07 

■  17 

T 

•  07 

•  10 

•  04 

MARIANNA  CAA  AP 

9*4a 

•  09 

•  19 

•  96 

2.17 

.35 

•  04 

1^44 

T 

•  09 

1  •93 

MARIANNA   IND  SCHOOL 

9«9V 

1^03 

•  28 

*o* 

*to 

1  76 

•  12 

•  28 

•  10 

■  07 

.24 

.44 

•  21 

.87 

•  11 

•  14 

U90 

•  56 

MAYO  S  NM 

6>31 

•  16 

•  36 

•  39 

*  24 

.19 

•  36 

•  27 

.36 

•  02 

•  12 

•  06 

■  05 

.40 

MELBOURNE 

0*93 

l^70 

•  55 

3.8 

*70 
* 

09 

03 

1.65 

MIAMI   BAY  FRONT 

2.03 

•  01 

•  26 

.16 

T 

■  17 

.09 

T 

1.30 

T 

■  08 

T 

MIAMI  BEACH 

1.02 

•  09 

•  09 

•  09 

.21 

■  01 

•  02 

•  01 

.13 

T 

•  12 

.14 

•  01 

MIAMI   WB  AIRPORT 

R 

2.3*. 

T 

•  16 

•  01 

•  02 

* 

*ai 

•  34 

•  4C 

T 

•  03 

.14 

•  07 

T 

T 

•  02 

T 

T 

MIAMI  WB  CITY 

R 

1.76 

T 

•  19 

*  V^ 

*04 

T 

•  99 

T 

•  02 

.03 

•  20 

•  02 

.02 

•  20 

T 

.60 

T 

MILES  CITY  TOWER 

6.00 

•  20 

.30 

.6 

•  0 

■  30 

.  10 

•  20 

.30 

1^20 

MILTON  EXP  STATION 

7.23 

.04 

.71 

.04 

.20 

2.62 

.07 

.10 

.66 

•  17 

■  06 

•  94 

2.02 

MONTICELLO  2  S 

6.67 

•  03 

2^93 

73 

14 

21 

T 

■  33 

■  07 

•  27 

.39 

1.94 

■  10 

.98 

.  34 

MOORE  HAVEN  LOCK  I 

3.53 

■  39 

•  10 

•  08 

.09 

•  17 

•  27 

•  06 

1*76 

■  03 

.10 

•  02 

!oi 

MOUNTAIN  LAKE 

♦  .37 

•  22 

•  45 

.79 

*oc 

*07 

*  20 

* 

•  23 

■  60 

•  31 

MT  PLEASANT 

7.19 

•* 

95 

* 

*  78 

3.  79 

•  19 

•  17 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

4.46 

•  29 

•  26 

■  02 

•  50 

•  90 

•  70 

•  02 

•  06 

•  90 

.02 

.11 

.49 

•  21 

•  20 

T 

•  73 

NAPLES 

3.19 

•  02 

•  09 

•  09 

.14 

•  41 

•  27 

•  24 

•  10 

•  4< 

•  37 

.  14 

•  01 

■  03 

•  17 

NEW  SMYRNA  BEACH  h  N 

2.69 

06 

T 

T 

T 

•  35 

NICEVILLE 

4.30 

•  42 

.90 

NITTAW  1  S 

4.97 

■  23 

•  27 

T 

1.94 

•  17 

• 

.41 

T 

•  60 

OASIS  FISHING  LODGE 

4.96 

T 

T 

•  96 

T 

•  >« 

■  02 

■  10 

•  01 

.79 

.01 

T 

T 

•  23 

.16 

•  04 

■  40 

•01 

2^95 

•  10 

•  05 

OCALA 

8.82 

•  57 

1>62 

•  09 

•  88 

1.07 

.20 

■  91 

•  99 

.10 

•  16 

1.35 

•  02 

•  20 

OCALA  2  NE 

9i4« 

•  07 

l^OO 

•  06 

•  94 

■  62 

''' 

.84 

•  19 

1.00 

•  40 

•  48 

1.21 

.86 

T 

1.78 

OKeECHOBEE  9  W 

9.26 

1^19 

•  90 

1  04 

.01 

.18 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

4.13 

.20 

■  40 

•  28 

09 

06 

* 

42 

.79 

.50 

.02 

ORLANDO  WATER  PLANT 

3.49 

•  14 

•  43 

.01 

.13 

■  04 

•  S3 

•  90 

■  09 

•  49 

•  04 

•  32 

•  14 

•  24 

■  06 

.07 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

R 

9.8« 

T 

•  36 

.51 

•  41 

.01 

.14 

.10 

T 

•  06 

•  11 

•  12 

•02 

■  28 

•  74 

1.76 

.92 

Mlatka 

6.74 

1^30 

•  29 

1(34 

.27 

1.0] 

•  49 

.26 

la  14 

.30 

PiWAMA  CITY  2 

ii.ee 

•  90 

.20 

10 

•  10 

•  29 

3.49 

1^90 

•  04 

•  07 

•  04 

•  39 

•28 

.10 

2.90 

PCNSACOLA  CAA  AP 

9.»3 

•  23 

•  11 

.09 

*M 

2  *93 

•  44 

•  05 

T 

•  07 

•  11 

1.70 

PENSACOLA  HB  CITY 

R 

6.71 

•  10 

•  72 

.28 

•  72 

•  18 

■  81 

1.49 

1.0' 

•  03 

•01 

1.47 

•  02 

•  08 

•  39 

•  01 

•  09 

.84 

T 

•  02 

.41 

PETERS 

1.90 

•  01 

•  29 

.26 

.08 

::: 

.19 

•01 

.29 

•  04 

•  08 

PLANT  CITY 

3.41 

.07 

•  02 

•  99 

•  47 

•  21 

•  14 

■  34 

•  12 

•  09 

•  43 

•  05 

POMPANO  BEACH 

1.27 

.06 

.04 

•02 

■  69 

.02 

•  14 

■  12 

.06 

PUNT A  GORDA 

9.14 

•  11 

•  91 

.17 

.07 

•  90 

.321 

1*44 

•  0> 

•  49 

•  00 

•  37 

•  19 

QUINCY  EXP  STATION 

8.22 

•  01 

•  U 

•  01 

.70 

.48 

•  B7 

•  16 

.41 

.02 

.04 

2^79 

•  19 

•  14 

•  11 

•  91 

•  04 

■  01 

.62 

.34 

•01 

•  77 

.02 

RAIFORO  ST  PRISON 

3.67 

l^OS 
•  66 

•  10 

.20 

T 

T 

•  19 

■  38 

•  40 

T 

•  26 

•  02 

1*22 

•  22 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

4.29 

•  19 

•  91 

•  01 

.10 

li27 

.10 

•  10 

•01 

•  09 

•  44 

•  11 

aOl 

T 

T 

■  01 

.04 

.01 

SAINT  AUGUSTINE 

3.0C 

•  24 

•  07 

1.13 

.26 

T 

•  51 

•  16 

•  M 

•  04 

•  20 

SAINT  LEO 

7.11 

1^69 

1.28 

•  71 

.1. 

.56 

•  06 

•  34 

.09i  .12 

•  77 

•  23 

T 

T 

■  14 

•21 

■  93 

See  Refereoce  Rote*  Followlof  Station  lodez 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

•3 

Day  of  month 

H 

1  1 

2  1 

3 

4  1 

5  1 

6 

7 

8  1 

9 

10  1 

11  1 

12 

13  1 

14 

15 

16  1 

17  1 

18 

19  1 

20  1 

21 

22  j 

23  1 

24 

25  1 

26  1 

27 

28  j 

29  1 

30 

31 

SAINT  HARKS  t  SE 
ST  PCTCHSflURO 

9*92 

* 

2*>0 

•  64 

la96 

7 

.49 

*Z2 

•  30 

■  00 
•  00 

.93 

•  66 

•  01 

•  oa 

■  18 

■  90 

SANBOAN  TONER 

•  £1 

*  so 

*  90 

.01 

* 

•  49 

7 

T 

.02 

1.70 

.09 

•  32 

•  23 

1^22 

7 

■  43  ■ 

SANFORO  EXP  STATION 
SARASOTA 

9t20 
7tW 

T 

•  Tt 

3*29 

•  12 

iioe 

!  70 
2.21 

■  02 
•  01 

•  33 

•  10 

•  21 

•  94 

.27 

•  13 

.00 

•  04 

•  13 

•  18 

.03 

7 

•  02 

.03 
1.84 

■  06 

■  20 

■  21  • 
• 

5EC0TAN 

•  •44 

•  10 

■  70 

•  10 

•  10 

•  73 

•  40 

•  92 

.7. 

.32 

.17 

•  30 

.43 

•  29 

•  32 

•  10 

•  10 

.10 

1^00 

SOUTH  MIAMI    S  M 

- 

•  23 

•  21 

•  22 

7 

•  43 

■  94 

.93 

.24 

•  03 

■  16 

■  03 

STUART 

OtSS 

20 

I'oo 

*  2i 

^, 

1.29 

1^20 

•  21 

•  09 

•  03 

•  la 

■  41 

.89 

•  14 

•  02 

■  01 

■ 

TALLAHASSEE  WB  AP 

e«7B 

.01 

•  94 

T 

•  62 

•  70 

•  03 

1.07 

1.64 

.88 

T 

.08 

•  00 

7 

T 

■  02 

U49 

.96  ■ 

TAMIAMI    TRL  40  MI  BEND 

•  02 

•  ••2 

•  12 

1^10 

•  12 

•  00 

■  14 

•  04 

.00 

•  09 

•  80  • 

TAMPA  MB  AIRPORT  R 

!•»« 

* 

•  49 

J 

•  00 

•  00 

•  04 

T 

•  48 

•  03 

•  01 

7 

•  20 

7 

■  09 

•  08 

•  01 

*68 

•  01 

•  02 

•  70 

•  67 

•  03 

•  11 

•  02 

.49 

■  30 

•  86 

■  24 

TAVERN  ICR 

.70 

•  09 

.10 

.12 

1.11 

•  20 

.20 

•  03 

! 

TITUSVILLE  2  W 

6flS0 

•  22 

•  20 

•  M 

•  99 

•  10 

•  00 

1.40 

.12 

.31 

■  44 

■  88 

USHER  TOWER 

8«36 

•  18 

•  77 

•  22 

•  0* 

■  97 

•  40 

VENICE 

5«71 

•  oa 

•  09 

1.27 

2^0<> 

•  10 

.90 

•  06 

.00 

•  40 

•  21 

.00 

.90 

■  10 

•  08 

VERO  B£ACH  CAA  AP 

T 

•  21 

•  70 

•  02 

•  10 

•  22 

7 

.26 

T 

7 

.27 

.92 

■  03 

•  00 

■  09  • 

HAUCHULA  2  NW 

»•» 

•  10 

•  29 

7 

•  19 

1^60 

•  03 

•  02 

•  99 

.97 

.07 

1^27 

1^37 

•  20 

MEST  PALM  BEACH 

4>5« 

•  >1 

•  *2 

7 

•  09 

T 

T 

•  20 

l^OO 

•  10 

7 

7 

.02 

7 

■  02  • 

M£ST  PALM  8EACH  MB  AP  R 

2ioe 

T 

•  «1 

•  CO 

•  10 

7 

•  13 

1.70 

•  27 

.18 

7 

.02 

.01 

MENAHITCHKA 

12*  2* 

T 

•  09 

9^25 

•  49 

•  00 

•  02 

■  39 

•  13 

•  »0 

7 

•  23 

.23 

•  10 

1.94 

.13 

7 

.39 

•  08 

•  10 

.31 

T 

•  66 

•  19 

.29  • 

WINTER  HAVEN 

fltSO 

1<09 

•ai 

1^»7 

•  02 

•  32 

•  08 

•  02 

.93 

•  29 

•  89 

7 

•  12 

•  04 

7 

•  09 

HOOORUPP  DAM 

7*lt 

•  11 

.60 

•  01 

•  22 

T 

•  00 

•  90 

7 

•  30 

.11 

2.09 

.01 

•  49 

•  04  • 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  b. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Station 

Prevailing 

Percent  oi 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 

mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:30  a 
EST 

7:30  a 
EST 

1:30  p 
EST 

7:30  p 
EST 

Trace 

60-10- 

.10-49 

66-09 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
■uoriaa  to  a\ 

APALACHICOLA  WB  CITY 

6.9 

32 

NE 

27 

4 

5 

9 

1 

1 

0 

20 

S2 

6.1 

DATTONA  BEACH  WB  AIRPORT 

SSW 

20 

8.8 

35* 

S 

5 

89 

84 

60 

74 

4 

5 

0 

3 

1 

0 

13 

5.2 

FT.  HTERS  WB  AIRPORT 

6.5 

28* 

W 

11+ 

4 

4 

4 

1 

1 

1 

IS 

5.8 

JACKSOKVILLE  WB  AIRPORT 

3W 

20 

8.2 

39 

s 

16 

88 

84 

53 

76 

3 

2 

5 

2 

4 

0 

16 

72 

5.5 

KEY  WEST  WB  CITY 

6.8 

19 

SE 

24 

77 

63 

73 

6 

5 

3 

0 

0 

0 

14 

82 

6.2 

LAKELAND  WB  CITY 

5.4 

2 

4 

6 

5 

0 

0 

17 

76 

5.7 

UIAUI  WB  CITY 

SEt 

19t 

10.1 

40 

s 

4 

83t 

80 1 

59  T 

74t 

8 

5 

3 

1 

0 

0 

17 

81 

5.0 

klAJII  BEACH 

2 

9 

4 

0 

0 

0 

15 

ORLAmX]  WB  AIRPORT 

S 

19 

7.7 

30» 

w 

11 

90 

87 

53 

74 

2 

5 

6 

4 

1 

0 

18 

5.4 

PENSACOLA  WB  CITY 

8.0 

26 

NW 

10 

91t 

88t 

65t 

77t 

1 

4 

S 

4 

3 

0 

17 

45 

TALLAHASSEE  WB  AIRPORT 

s 

12 

5.2 

95 

92 

64 

79 

4 

8 

2 

6 

3 

0 

23 

7.1 

TAMPA  WB  AIRPORT 

SE 

12 

7.7 

27« 

SE 

27 

86 

84 

61 

74 

4 

7 

4 

2 

0 

0 

17 

65 

6.2 

WEST  PALM  BEACH  WB  AIRPORT 

ESE 

18 

8.9 

43« 

NW 

17 

87 

80 

61 

77 

3 

5 

5 

0 

1 

0 

14 

5.5 

t  Airport  Data 
*  Ttils  datum  la  obtained  by 
vlaual  observatloD  alnce  record- 
ing equipment  la  not  available. 
It  is  not  neceasarlly  the  fast- 
eat  mile  occurring  during  the 
p«rlod. 

3mm  SafsrsDce  HotM  Pollowlog  StatlOD  lodas 
-  84  - 


DAILY  TEMPERATURES 


I'ablel 


Station 

Day  Oi  Month 

I 

2  1 

3 

4 

5 

6 

7  1  B 

9 

10 

11 

12 

.3 

U 

IS 

16 

17 

18 

19 

20  1 

21 

22 

23  1 

24 

25  1 

2e  1 

27 

28 

1 

29 

30 

31 

< 

LEXANOER  SPRINSS 

MAX 
MIN 

95 
66 

95 
66 

92 

67 

85 
69 

89 
70 

96 
67 

99 
67 

94 

70 

93 

79 

90 

70 

89 
70 

93 
68 

99 
66 

96 
65 

96 
67 

99 

66 

99 

70 

93 
74 

97 
70 

96 
69 

94 

67 

99 

63 

94 
69 

98 
69 

99 

67 

96 
69 

96 
68 

95 
69 

99 

67 

94 
66 

97 
65 

94.1 
66.1 

i.PALACHICOLA   WB  CITY 

MAX 
MIN 

86 
77 

87 
75 

87 
76 

SO 
70 

83 
74 

83 
76 

85 
75 

86 

77 

86 
76 

87 
70 

86 
72 

87 
73 

88 
77 

93 
75 

88 
74 

86 
74 

89 
78 

91 

77 

89 
76 

90 
78 

88 
76 

89 
74 

87 
74 

87 
76 

90 
76 

89 
76 

91 
71 

88 
72 

69 
74 

89 

75 

87 
75 

87.5 
74.7 

iRCAOIA 

MAX 
MIN 

93 
69 

88 
68 

92 
69 

93 
72 

95 
67 

93 
62 

92 
67 

91 
62 

93 
65 

96 
66 

94 
66 

97 

65 

94 

68 

94 

76 

96 

66 

96 

68 

96 

65 

94 

65 

99 

66 

95 
65 

94 
64 

96 
64 

97 
64 

99 

63 

96 
63 

96 

62 

89 
62 

99 

61 

94.3 
69.7 

,VON  PARK 

MAX 
MIN 

93 
70 

93 
69 

89 
73 

86 
70 

84 
71 

93 
70 

94 

71 

95 
71 

99 
72 

92 
71 

86 
69 

94 
71 

95 
69 

94 

72 

96 
73 

96 

72 

95 

70 

96 
73 

99 

71 

99 
71 

96 

72 

95 

71 

96 

73 

96 

73 

96 

72 

98 
72 

98 

72 

94 

73 

96 

69 

90 
70 

99 

70 

93.7 
71.2 

lARTOW 

MAX 
MIN 

95 
69 

95 
70 

90 

70 

89 
71 

88 
70 

93 

70 

93 
71 

94 

70 

94 

70 

93 

70 

91 

71 

92 
68 

93 
69 

94 

70 

97 
70 

95 
74 

95 

70 

96 

70 

97 

70 

98 

70 

95 

71 

94 

73 

93 

72 

94 

74 

99 

72 

97 

73 

97 

72 

93 
71 

94 
69 

91 
68 

96 

71 

93.9 
70.6 

lAYPORT  1  E 

MAX 
MIN 

lELLE  GLADE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

90 
67 

91 
66 

86 
65 

89 

70 

90 

70 

88 

68 

90 
69 

90 
68 

92 
68 

93 
67 

93 
65 

90 
66 

89 
66 

95 
72 

92 
72 

93 
70 

92 
72 

92 
68 

92 
69 

93 
68 

94 

68 

92 
70 

91 

70 

90 
71 

91 
67 

92 
66 

90 
67 

89 
68 

90 
66 

S8 
68 

90 
67 

90.9 
68  1 3 

ILOUNTSTOWN  2  SE 

MAX 
MIN 

89 
70 

88 
70 

88 
71 

90 
67 

84 
69 

85 
71 

83 
73 

88 
72 

84 
74 

84 

71 

89 
64 

89 
67 

92 
70 

94 

72 

95 
70 

85 
68 

83 
73 

91 
73 

92 
70 

95 

72 

94 

72 

02 
67 

90 
69 

92 

70 

87 

70 

93 
71 

93 
73 

97 
69 

90 

70 

94 
71 

93 
70 

89.8 
70.3 

IRADENTON  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

91 
69 

94 

67 

88 
69 

86 
70 

83 
72 

85 
71 

89 

70 

89 
69 

89 
73 

87 
71 

88 
73 

82 
71 

88 
69 

89 
69 

88 
73 

91 

71 

89 
69 

89 

74 

91 

72 

89 

70 

90 

70 

94 

71 

97 
71 

96 

74 

96 
70 

92 
72 

91 

73 

95 
71 

89 
69 

88 
69 

86 
71 

89.7 
70.7 

liROOKSVILLE  CMIN  HILL 

MAX 
MIN 

90 
69 

94 

69 

88 
70 

86 
69 

85 
69 

92 
71 

92 
69 

91 
69 

87 
69 

87 
71 

83 
70 

90 
70 

92 
70 

91 
71 

95 
78 

92 
76 

90 
72 

91 
70 

91 

70 

92 
72 

93 
72 

94 

73 

94 

71 

93 
73 

96 
72 

96 
80 

97 
70 

94 
69 

89 
70 

90 
69 

92 
71 

91.1 
71.1 

iUSHNELL   2  E 

MAX 
MIN 

93 
69 

93 
68 

90 
69 

88 
71 

86 
70 

92 
71 

93 
70 

92 
70 

90 
70 

87 
70 

82 
69 

90 
68 

92 
68 

93 
66 

93 
72 

92 

70 

90 
71 

92 
70 

92 
69 

94 

70 

96 
69 

93 
69 

94 
63 

96 
73 

95 
63 

97 
72 

97 
70 

93 
68 

90 

6S 

90 
68 

93 
69 

91.8 
69.1 

;AMP  BLANDIN& 

MAX 
MIN 

92 
70 

90 
68 

91 
71 

84 
74 

88 
68 

90 

69 

97 
70 

91 
79 

92 
73 

87 
72 

89 
72 

91 
70 

92 
71 

94 
71 

94 
71 

92 
69 

93 
71 

93 
70 

92 
70 

94 

72 

93 
72 

95 
69 

93 
73 

92 
69 

94 

72 

97 
70 

95 
69 

91 
69 

93 
73 

92 
72 

93 
71 

92.1 
71.0 

lANAL  POINT  USOA 

MAX 
MIN 

88 
69 

88 
68 

88 
66 

90 
73 

88 
72 

87 
68 

91 
70 

91 
69 

91 

68 

93 
68 

90 
68 

88 
67 

96 
67 

97 
71 

94 
72 

98 

72 

99 
74 

97 
72 

94 

71 

92 

67 

92 

69 

93 
72 

90 
72 

91 

71 

91 

70 

91 
67 

90 
70 

92 

71 

88 
68 

87 
70 

90 

70 

91.3 
69.7 

:APE  SABLE  RANOER  STA 

MAX 
MIN 

89 

91 

88 

89 

87 

88 

90 

90 

91 

91 

92 

92 

91 

93 

90 

92 

90 
70 

91 
68 

91 

70 

90 
69 

90 
69 

91 
71 

91 

72 

89 

73 

90 
70 

90 
69 

91 

70 

91 

71 

89 
69 

91 
71 

91 
70 

90.3 

:aptiva 

MAX 
MIN 

91 
74 

92 
75 

91 
73 

85 
75 

83 
71 

89 
76 

89 
77 

90 
77 

90 

75 

90 
77 

89 
79 

89 
74 

91 
75 

90 
78 

91 
78 

93 
75 

92 
76 

91 
79 

91 
75 

94 

76 

94 

78 

95 

73 

93 

77 

94 

71 

91 

72 

92 

72 

92 

77 

90 
78 

CI 

77 

90 
77 

92 
76 

90.8 
75.4 

:edar  kev 

MAX 
MIN 

90 
78 

92 
75 

90 

75 

81 
72 

82 
70 

86 
74 

88 
78 

87 
78 

90 

79 

85 
73 

88 
76 

90 
76 

90 
76 

94 

78 

94 
77 

93 

73 

90 
76 

90 
73 

88 
73 

90 
SO 

92 

78 

92 

78 

92 
75 

92 

75 

90 
SO 

95 

78 

93 
73 

94 
72 

89 
72 

86 
74 

90 
80 

89.7 
75.6 

-HIPLEY  3  E 

MAX 
MIN 

87 
72 

88 
72 

90 

75 

88 
73 

87 
70 

85 
72 

85 
74 

82 
73 

86 
72 

88 
72 

88 
65 

91 
62 

91 
74 

92 
72 

92 
70 

91 
70 

92 
74 

93 
73 

94 
71 

92 
70 

91 
70 

91 
67 

88 
69 

92 

70 

91 

70 

94 

71 

96 

73 

93 
70 

92 

70 

94 

70 

91 

70 

90.2 
70.8 

jrLEARWATER  BEACH 

MAX 
MIN 

89 
68 

90 
74 

89 

75 

85 
72 

84 

72 

95 
76 

90 
72 

88 
74 

90 
77 

88 

78 

85 
70 

90 
75 

89 
74 

89 
75 

90 
80 

90 

78 

89 
80 

90 
81 

90 

79 

90 
79 

92 

77 

97 

97 
74 

94 

78 

90 

75 

91 

78 

92 

78 

90 

72 

67 

73 

89 
74 

90 
70 

90.0 
75.3 

I:lermont  6  s 

MAX 
MIN 

94 
70 

93 
67 

90 
71 

85 
71 

86 

70 

91 

71 

92 
70 

93 
71 

91 
70 

87 
71 

80 
70 

91 
69 

93 
69 

96 
70 

97 
72 

93 

73 

91 
73 

90 
74 

95 
70 

94 

72 

96 
69 

94 

72 

03 

73 

99 

75 

95 
71 

98 

73 

97 

73 

94 

71 

92 
69 

91 
69 

94 

70 

92.3 
70.9 

iCLEWISTON  U  S  EN6 

MAX 
MIN 

90 
72 

93 
70 

89 
69 

90 
73 

93 
71 

90 
69 

90 
68 

92 
73 

94 

70 

92 
70 

90 
70 

89 
68 

89 
68 

94 

72 

91 
73 

94 

73 

94 

72 

94 

71 

94 

72 

95 

70 

92 
71 

90 

76 

92 

76 

93 
76 

95 
73 

92 

70 

91 

72 

90 
74 

90 
69 

91 

70 

94 

69 

91.8 
71.3 

COCONUT  GROVE   7  S 

MAX 
MIN 

88 
78 

89 
76 

89 
70 

87 

75 

89 
77 

89 
77 

87 
77 

88 
78 

89 
73 

90 

72 

90 
69 

90 
70 

91 
71 

90 
73 

91 
73 

91 
71 

91 
71 

93 
72 

91 
71 

91 
71 

92 

80 

91 
76 

90 
79 

91 

80 

91 

79 

91 
78 

91 
80 

91 
74 

89 
73 

90 
76 

91 
76 

90.1 
74.7 

CROSS  CITY  CAA  AP 

MAX 
MIN 

90 
69 

91 
68 

91 
69 

85 
71 

87 
70 

89 
71 

91 
71 

90 
70 

90 
68 

85 
71 

90 
69 

91 
66 

91 
65 

94 

68 

93 

68 

90 
65 

89 

73 

89 
72 

88 
72 

90 

70 

92 

70 

95 

68 

95 
72 

93 
74 

92 

73 

93 
71 

93 

70 

93 

70 

92 

72 

90 
71 

93 

73 

90.6 
70.0 

DAYTONA  BEACH 

MAX 
MIN 

88 

72 

87 
72 

89 
72 

87 
72 

87 
69 

84 

71 

89 

72 

88 
73 

88 
72 

91 

73 

90 
74 

S6 
72 

89 
72 

89 
71 

89 
74 

93 
72 

92 

12 

94 

75 

93 
72 

92 
73 

89 

72 

88 
74 

88 
77 

88 
77 

88 
74 

88 
75 

91 

89 
73 

90 
71 

91 

72 

91 
72 

89.2 
72.8 

DAVTONA   BEACH   MB  AP 

HAX 
MIN 

88 
69 

90 
69 

88 
70 

87 
70 

87 
69 

90 
70 

89 

71 

89 

72 

93 
72 

90 

73 

86 
73 

91 
71 

91 
70 

91 
69 

94 

72 

95 
71 

99 

70 

93 
74 

93 
69 

91 

72 

89 

70 

88 

70 

86 
74 

88 
74 

89 
71 

92 
72 

92 

72 

91 

71 

91 
69 

93 
70 

Vo 

90.9 
70.9 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

MAX 
MIN 

96 
70 

88 
68 

91 
68 

81 
72 

91 
67 

85 
69 

84 

67 

81 
66 

85 
69 

90 
66 

89 
62 

91 
67 

94 
68 

96 
64 

S6 
64 

94 

65 

95 
73 

97 

73 

96 

70 

92 

72 

88 

71 

94 

65 

98 

68 

95 

67 

94 

72 

95 
72 

98 
72 

90 
69 

96 

70 

97 
71 

91 

72 

91.9 
68.9 

;DE  LAND 

MAX 

MIN 

90 
69 

94 

70 

91 
70 

89 
69 

90 
69 

89 
69 

93 
70 

93 
78 

94 

71 

91 

72 

90 
73 

83 
70 

92 
69 

99 
69 

91 

77 

96 
71 

95 
71 

93 
73 

92 
70 

94 

72 

92 

70 

90 
78 

95 
72 

92 
85 

94 

72 

94 
73 

97 
74 

96 

71 

95 
68 

99 
70 

92 
70 

92.9 
71.8 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

MAX 
MIN 

92 
70 

90 
67 

94 

68 

92 
70 

88 
71 

90 

68 

92 

71 

93 
71 

95 
69 

94 

68 

90 
68 

94 

70 

94 

67 

96 
72 

94 
72 

94 

71 

93 

70 

94 

72 

94 

68 

95 

70 

92 

68 

91 

72 

92 
72 

93 

73 

92 

68 

93 
71 

94 

68 

95 
70 

92 

66 

90 
68 

95 

69 

92.6 
69.6 

DRY  TORTUGAS 

MAX 
MIN 

89 
80 

89 
75 

89 
75 

88 
79 

89 

79 

89 
79 

89 

ao 

89 
80 

90 

79 

90 
80 

91 
78 

92 
77 

90 
79 

91 
80 

88 
80 

90 

80 

90 
80 

92 
76 

89 
76 

90 
76 

88 
78 

88 
71 

89 
75 

87 

77 

87 
80 

69 

80 

89 
79 

89 
SO 

89 
76 

89 
80 

89 
SO 

89.3 
78.2 

EUSTIS  2  S 

MAX 
MIN 

96 
70 

95 
71 

90 
72 

91 
71 

92 

72 

95 

71 

94 

70 

94 

74 

94 

73 

90 
71 

93 
73 

93 
70 

99 
72 

96 
72 

100 
74 

96 

73 

95 
74 

94 

75 

100 
73 

94 

73 

96 

73 

94 

74 

92 

75 

96 

74 

94 

75 

96 
74 

98 
75 

94 

73 

93 
74 

93 

71 

93 

72 

94.9 
72.7 

EVERGLADES 

MAX 
MIN 

92 
72 

93 
73 

93 
72 

93 
69 

86 

73 

90 

71 

90 
70 

91 
71 

92 
73 

90 

71 

92 
71 

93 
72 

93 
72 

99 

77 

93 
74 

92 

74 

93 
76 

92 
73 

93 
72 

95 

73 

94 

72 

93 

72 

99 

72 

95 
74 

95 
75 

95 
74 

95 

71 

92 
71 

91 

69 

93 
70 

93 
72 

92.6 
72.3 

FEDERAL  POINT 

MAX 
MIN 

92 
68 

91 

92 
70 

93 
71 

87 
71 

88 
72 

92 
71 

93 
70 

99 
70 

96 

71 

94 

70 

94 

73 

95 
72 

95 
70 

96 

72 

99 

67 

92 
68 

91 

72 

94 

72 

96 

71 

96 

71 

96 

94 
71 

96 
71 

94 

70 

96 

70 

93.9 
70.6 

FELLSMERE 

MAX 
MIN 

89 
69 

92 

68 

90 
69 

84 

68 

90 

69 

92 

68 

91 
70 

93 
70 

93 
68 

90 
71 

92 
68 

90 
69 

93 
74 

94 

73 

96 

72 

96 

71 

97 
72 

95 
71 

96 
72 

99 
71 

92 
74 

89 

73 

92 
74 

92 
72 

93 
70 

93 
71 

93 
73 

90 

70 

89 

70 

92 

70 

92.1 
70.7 

FERNANDINA  BEACH 

MAX 
MIN 

88 
71 

87 
69 

88 

72 

87 
71 

86 
71 

88 
72 

88 
72 

89 

73 

93 
74 

87 
74 

87 
71 

86 
69 

91 
69 

94 
74 

93 
71 

95 

70 

93 
70 

94 
71 

90 
72 

92 
74 

87 
71 

87 
71 

86 

73 

87 

72 

66 

73 

93 
74 

90 
68 

89 
69 

92 

72 

91 

72 

90 
73 

69.9 
71.9 

FORT  DRUM 

MAX 
MIN 

89 
68 

89 
67 

91 
69 

89 
71 

89 
68 

89 
67 

92 
67 

93 
68 

91 
67 

92 
65 

89 
68 

91 
67 

93 
67 

95 

70 

96 
69 

96 

69 

94 
68 

94 

70 

93 

69 

95 
69 

93 
66 

93 

70 

92 

71 

99 

95 
66 

98 
65 

97 
65 

93 
69 

92 

72 

96 
66 

95 
65 

92.9 
68.0 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 
MIN 

89 

76 

90 
74 

89 

70 

90 
72 

90 
75 

88 

76 

90 
76 

90 

79 

91 

72 

92 
72 

88 
69 

87 
69 

90 
70 

91 

72 

94 
73 

93 
72 

95 
73 

96 
71 

91 
71 

91 

71 

90 

77 

90 

75 

90 
80 

90 
78 

91 

78 

90 

77 

90 
76 

91 
73 

90 

72 

90 
73 

91 

73 

90.6 
73.6 

FT  LAUDERDALE  BAH  I A  MAR 

MAX 
MIN 

90 
79 

89 
80 

86 
74 

87 
77 

87 
76 

86 
76 

88 
77 

89 
80 

89 
75 

89 
74 

87 
72 

84 
70 

89 
73 

89 
77 

89 
76 

89 

76 

90 
76 

89 

73 

89 

75 

89 
76 

87 
78 

88 
76 

89 

81 

86 

76 

88 
SO 

69 

80 

89 

81 

89 
79 

69 

75 

89 
75 

90 
79 

88.4 
76.9 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

90 
71 

87 
67 

90 
68 

87 
72 

82 
70 

80 

72 

84 

74 

82 

75 

83 
69 

83 
69 

SO 
63 

89 
68 

82 
67 

80 
72 

81 
67 

S3 
71 

82 
71 

82 
69 

82 
71 

82 
68 

89 

72 

89 

71 

89 

83 

89 
75 

69 

71 

90 
73 

90 

73 

85 
71 

91 
69 

89 
70 

92 
69 

89.3 
70.7 

FORT  MYERS  UB  AP 

MAX 
MIN 

91 
69 

89 
69 

91 
69 

86 
68 

84 
69 

90 
69 

90 
72 

91 

72 

92 
73 

91 
71 

87 
72 

91 
71 

94 

70 

94 
73 

94 
73 

92 

72 

91 

73 

90 

72 

92 

73 

94 

73 

93 

72 

94 

72 

92 

73 

95 
74 

93 

72 

94 

70 

93 
71 

90 
70 

92 
68 

90 

70 

99 

70 

91.9 
71.1 

FORT  PIERCE 

MAX 
MIN 

89 
77 

86 
70 

87 
70 

88 
70 

87 
70 

89 
71 

89 
70 

88 
73 

88 
69 

92 
69 

88 
70 

87 
66 

88 
70 

88 
79 

90 
73 

91 

72 

94 

72 

93 
71 

89 

72 

90 
70 

89 

72 

89 

75 

89 

77 

89 

79 

88 
74 

86 
70 

89 

72 

86 
71 

87 
70 

92 
72 

90 

71 

66.9 
71.6 

S—  Rclmnc*  No«m  FeDowloa  Stotkm 
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DAILY  TEMPERATURES 


Tabu  S  'Conllnu*d_ 


FLORIDA 
JULY  1956 


FOUNTAIN   }  S 
GAINESVILLE  UNI    OF  FLA 
GAINESVILLE  3  WSW 
GLEN  ST  MARY  NURSERIES 
HIALEAM 
HIGH  SPRINGS 
MILLIARD 

HOMESTEAD  EXP  STA 

HYPOLUXO 

INVERNESS 

JACKSONVILLE  WB  AP 
JACKSONVILLE  BEACH 
JASPER  9  ESE 
KEY  WEST  we  CITY 


LAKE  ALFRED  EXP  STA 
LAKE  CITY   2  E 
LAKE  HIAWASSE 
LAKELAND  WB  CITY 
LAKE  PLACID  2  5W 
LIVE  OAK  2  ESE 
LOXAHATCHEE 
MADISON 

MARATHON  VACA  KEY 
MAR  I  ANNA  CAA  AP 
MARIANNA   IND  SCHOOL 
MAYO  5  NW 
MELBOURNE 
MIAMI    BAY  FRONT 
MIAMI  BEACH 
MIAMI    we  AIRPORT 
MIAMI    WB  CITY 
MILES  CITY  TOWER 
MILTON  EXP  STATION 
MONTICELLO  2  S 
MOORE   HAVEN  LOCK  1 
MOUNTAIN  LAKE 
MT  PLEASANT 


Day  Oi  Month 

rage 

I  1 

2  j 

3 

4  1 

S 

6 

7 

8 

g 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17  j 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28|  29 

30 

31 

• 

> 
< 

MAX 

MIN 

88 

°9 

71 

86 

68 

87 

85 

86 

86 

71 

84 

89 
7 1 

90 

92 

91 

94 

95 

94 

71 

92 

96 

97 

93 

92 
70 

94 

61 

93 

70 

90 

69 

95 
69 

93 
69 

96 

71 

90 
71 

05 
74 

96 

75 

93 
69 

91.S 
70i3 

MAX 
MIN 

89 
69 

91 

69 

90 

69 

91 
70 

85 
69 

88 

70 

90 
69 

92 
70 

93 
71 

94 
72 

63 
70 

89 
70 

92 
69 

94 

70 

95 
71 

96 
68 

94 

7 1 

92 
75 

92 
70 

92 
71 

93 
70 

95 
70 

93 
73 

92 
74 

96 

73 

94 
73 

96 
69 

95 
69 

92 
71 

92 
71 

69 
71 

91  •« 
70.5 

MIN 

90 
68 

90 
68 

90 
69 

85 
71 

86 
70 

92 
71 

90 
69 

91 
70 

92 
69 

88 
71 

89 

70 

92 
66 

92 
68 

94 

67 

93 
70 

92 

65 

92 

71 

94 

72 

90 
69 

91 

71 

93 
69 

93 

69 

92 

72 

93 

74 

92 

73 

96 
71 

96 
68 

96 

68 

90 

70 

88 
70 

90 

70 

91 

69.7 

MIN 

91 
67 

90 
65 

91 
69 

88 
68 

89 
67 

90 
69 

92 
68 

90 
67 

92 
70 

85 
72 

90 
68 

92 
67 

93 
65 

96 
70 

95 
69 

94 
67 

94 
70 

93 
69 

94 
69 

94 
71 

93 
57 

95 
69 

95 
70 

93 
70 

95 
66 

95 
71 

96 
66 

93 
67 

95 
69 

92 
70 

92 
69 

92.5 
68.5 

MIN 

87 
73 

88 
70 

86 

71 

89 
73 

87 
73 

87 

73 

86 
70 

88 
71 

90 

71 

69 
66 

90 
69 

69 
69 

90 
74 

92 
74 

91 
72 

93 
73 

93 
71 

92 
71 

90 
71 

90 

76 

89 
74 

69 

79 

66 
74 

68 

75 

69 

73 

89 
75 

89 
73 

88 
70 

89 
72 

90 
72 

91 
71 

89.3 
72.3 

MIN 

92 
66 

91 
69 

89 
67 

92 
68 

88 
71 

89 
70 

93 
71 

94 

72 

95 
73 

87 
72 

91 
71 

93 
73 

95 
72 

98 
67 

95 
62 

95 

93 

90 

89 

91 

95 

95 

95 
71 

94 
73 

95 
72 

96 
71 

97 
69 

95 
69 

94 
71 

90 
70 

91 
72 

92.8 
70.3 

MIN 

93 
67 

90 

89 

87 
68 

87 
67 

91 
69 

92 

66 

92 
70 

90 
70 

65 

68 

90 
66 

91 

66 

94 
64 

95 

70 

91 
65 

93 

92 

92 

70 

94 

94 

71 

93 

67 

92 
67 

91 

68 

92 

68 

94 

69 

96 
66 

95 
65 

92 
66 

94 

66 

95 
70 

92 
67 

91.9 
67.9 

MIN 

ee 

68 

88 
67 

85 
67 

88 
67 

90 

70 

89 
70 

86 
72 

90 
69 

93 
66 

90 
68 

90 
67 

89 
68 

91 
69 

92 
70 

91 
70 

92 

90 

91 

91 

68 

91 

91 

89 
72 

89 
75 

89 
76 

69 
69 

91 
70 

91 
71 

91 
70 

92 
69 

93 
69 

94 
68 

90.2 
69.3 

MAX 
MIN 

90 

92 

86 

90 

92 

89 

90 

90 
79 

90 

91 

91 
71 

87 
70 

90 
71 

95 
73 

90 
72 

92 

71 

95 
73 

97 

90 

70 

90 
69 

90 

60 

90 

78 

89 

80 

90 

60 

90 

60 

89 

79 

90 
81 

90 

60 

93 

70 

90 
70 

92 

75 

90.6 
74.4 

MAX 
MIN 

94 
68 

94 

69 

90 

70 

89 
69 

86 

78 

95 
71 

96 
70 

95 
70 

90 
69 

90 

71 

91 
71 

92 
70 

92 
68 

95 
67 

96 
67 

94 

93 

90 

93 
69 

96 
70 

94 

95 
70 

95 
71 

95 

75 

96 

72 

98 
72 

97 
71 

96 
70 

97 

66 

93 

73 

94 

69 

93.6 
70.3 

MIN 

93 

91 

91 

90 

89 

93 

95 

94 

94 

86 

90 
73 

91 
70 

96 
70 

97 
74 

94 
71 

94 

95 

97 

96 

97 

94 

93 

93 

92 

94 

75 

97 
71 

97 

70 

94 
71 

97 
74 

96 
74 

97 
76 

93.8 
72.7 

MAX 
MIN 

88 

87 

87 

86 

85 
69 

85 

65 

86 
71 

92 
73 

83 
71 

88 
72 

85 
67 

68 
69 

91 
71 

86 
72 

93 

93 

92 

87 

84 

83 

83 

65 

85 

85 
72 

87 

64 
69 

83 
69 

88 
71 

91 
71 

85 
71 

86.8 
70.6 

MAX 
MIN 

92 

92 

90 

79 

S3 

83 

90 

86 

87 

86 

86 

89 
62 

91 
62 

94 
69 

92 
66 

92 

93 

68 

91 

95 

95 

95 

85 

69 

94 

95 

91 
61 

63 
61 

67 
68 

64 
68 

85 
63 

89.1 
65  .5 

MAX 
MIN 

91 

92 

92 

90 

90 

88 

92 

92 

94 

93 

92 

92 

94 

95 

91 

94 

92 

94 

92 
76 

94 

92 

93 

92 

90 

92 

93 

94 

94 

79 

92 
79 

92 
78 

93 
80 

92.3 
78.8 

MAX 
MIN 

94 

93 

90 

88 

88 

92 

92 

93 

97 

91 

85 
72 

91 
66 

92 
69 

95 

68 

97 
70 

96 

96 

93 

95 

95 

96 

93 

92 

93 

94 

7 1 

95 

97 

94 

71 

93 
66 

96 
68 

95 
69 

93.3 
69.8 

MAX 
MIN 

93 

90 

93 

89 

88 

91 

92 

94 

92 

91 

90 

92 

94 

93 

93 

94 

93 

94 

95 

97 

95 

93 

91 

94 

95 

97 

95 

93 
68 

93 
64 

91 

94 

92.9 
68  .8 

MAX 
MIN 

94 

92 

86 

84 

86 

92 

91 

92 

93 

84 

73 

83 
7 1 

91 
75 

93 
69 

94 

70 

96 
72 

95 

93 

90 
73 

95 

95 
72 

94 

70 

94 
71 

93 
71 

94 

73 

93 
72 

95 
74 

97 
71 

95 
71 

92 
67 

91 
66 

96 
70 

92.0 
70  .S 

MAX 
MIN 

90 

93 

92 

85 

87 

87 

87 

92 

91 

85 

91 

94 
68 

94 
67 

96 
72 

96 
72 

90 

93 

95 

69 

90 

92 

97 

95 

93 

95 

97 
69 

94 
68 

94 

70 

93 
70 

92 
70 

92.0 
69.8 

MAX 
MIN 

88 

94 

92 

90 

86 

88 

91 

91 
71 

92 
72 

91 
71 

89 
7  3 

84 

70 

90 
69 

94 
71 

94 
73 

96 

95 

93 

92 
69 

95 

91 

94 

70 

93 
73 

92 
74 

93 
71 

95 
72 

96 
72 

95 
68 

92 
66 

91 
70 

95 
70 

92.0 
70.9 

MAX 
MIN 

94 

91 

88 

83 

85 

91 

90 

7 1 

91 
73 

92 

73 

88 
72 

79 

7  1 

90 
71 

92 
72 

94 

73 

96 
75 

93 

90 

91 

93 

94 

92 

91 

90 

91 

93 

93 

94 

90 
73 

91 
71 

89 
72 

94 

73 

90.7 
72.3 

MAX 
MIN 

92 

95 

92 

89 

88 

94 

94 

95 
68 

95 

93 

90 
66 

95 
66 

96 
67 

96 
71 

96 
72 

97 

96 

96 

97 

97 

96 

96 

94 

96 

98 

96 

98 
69 

95 
72 

96 
67 

94 
67 

96 
67 

94.8 
69.2 

MAX 
MIN 

90 

92 

91 

87 

87 

87 

91 

90 

90 

87 

91 

92 

91 

92 
68 

97 
69 

90 

93 
72 

93 

89 

91 

92 

93 

93 

97 

93 

94 

95 

91 
69 

92 

69 

92 

89 

91.4 

MAX 
MIN 

91 

89 

86 

90 

90 

89 

90 

91 

93 

93 

92 

89 

92 

94 
74 

93 
71 

94 

93 

94 

93 

93 

93 

92 

91 

92 

93 

94 

92 

95 
70 

90 
66 

92 
69 

90 
68 

91.7 
69.6 

MAX 
MIN 

91 

92 

94 

87 

87 

84 

90 

90 

89 

89 

90 

91 

94 

94 

72 

66 
68 

91 

94 

93 

94 

92 

92 

94 

93 

91 

94 

95 

96 

90 
66 

95 
70 

95 

92 

91.6 

MAX 
MIN 

89 

90 

89 

88 

88 

89 

90 

90 
77 

91 
76 

92 
74 

69 
76 

90 
77 

92 
77 

92 
75 

93 
76 

92 

90 

92 

75 

92 

77 

91 

73 

89 

78 

90 

68 

91 

75 

89 

75 

91 

73 

91 

76 

91 
74 

91 

77 

69 
76 

90 
72 

92 
74 

90.4 
75.6 

MAX 
MIN 

83 

88 

90 

83 

84 

83 

86 

85 

73 

85 

72 

87 
66 

87 
66 

92 
66 

91 
74 

94 

72 

63 
71 

92 

93 

94 

94 

91 

90 

92 
68 

90 
71 

92 
71 

91 

72 

95 
72 

94 

75 

86 
70 

95 
71 

94 

71 

90 
71 

69.5 
71.4 

MAX 
MIN 

84 

88 

90 
71 

88 
66 

87 
70 

85 
72 

90 

73 

84 
71 

85 
70 

89 
65 

88 
65 

92 
66 

91 

73 

92 
74 

92 
69 

92 

92 
75 

94 

72 

94 

7  1 

92 
71 

92 
72 

92 
66 

90 
69 

92 
70 

93 
70 

95 
71 

96 
74 

89 
70 

96 

70 

94 
70 

91 
70 

90.6 
70.2 

MAX 
MIN 

87 

89 

90 

86 

86 

87 

89 

89 

72 

89 
72 

87 
71 

91 
68 

91 
66 

93 
68 

96 
73 

89 
69 

68 

92 

94 
76 

90 

93 
73 

93 
70 

93 
66 

94 
71 

91 

73 

91 
71 

95 
71 

95 
69 

90 
68 

93 
71 

91 
72 

68 
70 

90i6 
70.5 

MAX 
MIN 

86 

85 

90 

88 

85 

88 

85 

83 

90 

92 

88 
72 

88 

86 
72 

69 
74 

90 
74 

91 

95 

97 

91 

69 

66 

66 

88 

86 

67 
74 

89 

90 
72 

89 
75 

92 

71 

93 
71 

69 
71 

88.7 
72.2 

MAX 
MIN 

86 

87 

87 

87 

88 

86 

86 

66 
60 

89 
76 

89 
77 

90 
73 

90 
73 

66 
76 

89 
79 

69 
76 

90 

90 

89 

69 

69 

88 

88 

87 

86 

68 
79 

88 
78 

87 
78 

87 

89 
77 

89 
76 

89 
72 

88.1 
76.3 

MAX 
MIN 

85 
78 

88 
78 

85 
77 

86 
75 

87 

78 

85 
77 

85 
71 

86 
80 

87 
80 

67 

79 

86 
75 

88 
76 

87 
76 

38 
60 

87 
79 

89 
79 

92 
80 

89 
74 

88 
78 

86 
81 

87 
81 

87 
76 

86 
74 

66 

81 

86 
76 

87 

81 

87 
60 

66 
73 

86 

78 

88 
80 

87 
82 

87.0 
77.9 

MAX 
MIN 

88 

90 

86 

88 

68 

88 

87 

89 

75 

90 

73 

89 
72 

89 
71 

89 
72 

91 
73 

90 
76 

91 
76 

92 

92 

90 

90 
74 

90 
74 

90 
80 

90 

78 

69 
80 

90 
81 

89 
80 

91 
77 

91 
80 

89 
76 

90 

73 

91 
76 

93 
76 

69.7 
75  .7 

MAX 
MIN 

84 

87 

84 

83 

85 

84 

84 

66 

87 

87 
72 

86 
72 

85 
74 

87 
77 

90 
76 

66 
78 

89 

92 

87 

87 

88 

87 
80 

87 

78 

87 
76 

87 
79 

65 
76 

68 
79 

69 
79 

86 
75 

86 

75 

86 

79 

89 

78 

86.5 
76.3 

MAX 
MIN 

92 

90 

92 

89 

86 

91 

92 

91 

93 

93 

91 

91 

94 

93 

93 

93 

90 

91 

87 

94 

93 

91 

91 

93 

94 

95 

94 

91 

94 

91 

93 

91.8 

MAX 
MIN 

85 

88 

92 

91 

90 

90 

64 

73 

78 
70 

87 
70 

90 

70 

90 
65 

94 
75 

91 
71 

93 
71 

93 
74 

89 

93 

96 

95 

91 

88 

90 
64 

90 
67 

91 

67 

92 
68 

93 
69 

96 

68 

94 

71 

95 
65 

94 

66 

90 
70 

90.7 
69.5 

MAX 
MIN 

94 

70 

95 

70 

93 

70 

86 
68 

87 
68 

84 
69 

89 
70 

90 
71 

88 
73 

90 

71 

91 
65 

93 
61 

96 
70 

96 

72 

84 
66 

90 
66 

94 

72 

92 
71 

95 
69 

93 

73 

93 
69 

93 
67 

92 
70 

91 

72 

94 

70 

96 
70 

98 

70 

89 
66 

94 
67 

94 

71 

89 
69 

91.7 
69.3 

MAX 
MIN 

90 
72 

91 

70 

90 
69 

90 

71 

89 
71 

86 
70 

90 
69 

91 

71 

92 

68 

92 
69 

92 
71 

69 
68 

92 
69 

71 

72 

92 
71 

95 
72 

93 
70 

94 

70 

94 

72 

94 
72 

93 
74 

91 
75 

92 
77 

93 
73 

93 
68 

93 
69 

93 
73 

94 
68 

92 
70 

89 
71 

91  .9 
70.8 

MAX 
MIN 

91 
70 

91 
69 

88 
70 

84 
71 

85 
70 

91 

70 

91 

71 

92 
66 

93 
71 

91 

69 

84 

73 

91 
69 

93 
69 

93 
69 

95 
70 

96 
71 

95 
68 

95 
72 

97 
69 

94 
70 

92 

71 

92 

73 

90 

73 

92 
74 

94 

72 

9* 

71 

95 

71 

93 

73 

94 

66 

90 
69 

96 
69 

92.0 
70.4 

MAX 
MIN 

88 
70 

89 

71 

90 
71 

85 
68 

86 
70 

82 
71 

88 
78 

84 

72 

84 

72 

88 
72 

87 
65 

90 
65 

92 
72 

90 
74 

90 
68 

89 
68 

92 
73 

94 

70 

90 
72 

90 
72 

92 
72 

90 

71 

90 
68 

86 
71 

93 
69 

95 
71 

95 
74 

90 
69 

95 
68 

94 
70 

69 
70 

89.6 
70.5 
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Table  S  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
JULY  1956 


Day 

Ol  Month 

a 

Station 

p 

r  ^  T 

i 

1 

2  j 

3 

4 

5  j 

7 

g 

g 

10 

12 

13 

isT 

17 

16 

19 

20 

21 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

1 

29 

30 

31 

< 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

MAX 

91 

91 

89 

88 

89 

89 

89 

91 

88 

89 

as 

92 

93 

93 

90 

91 

93 

93 

94 

94 

95 

94 

96 

92 

91 

92 

91 

■  3 

MIN 

69 

69 

68 

69 

66 

68 

68 

71 

69 

70 

66 

67 

68 

69 

67 

70 

68 

6a 

69 

72 

73 

67 

69 

70 

66 

67 

66 

68 

.6 

NAPLES 

MAX 

B9 

87 

87 

88 

84 

90 

88 

89 

89 

89 

80 

90 

90 

92 

89 

91 

90 

90 

92 

94 

95 

92 

94 

91 

91 

94 

91 

90 

91 

90 

90 

•  2 

MIN 

71 

70 

70 

73 

70 

71 

72 

73 

73 

71 

73 

72 

73 

74 

75 

76 

74 

76 

73 

74 

73 

74 

74 

75 

73 

72 

73 

73 

69 

73 

72 

72 

■  7 

NEW  SMYRNA  BEACH  *  N 

MAX 

88 
70 

90 

89 

88 

87 

91 

89 

90 

91 

90 

88 

91 

90 

91 

93 

95 

95 

90 

92 

90 

90 

90 

93 

94 

90 

90 

95 

90 

91 

91 

iO 

MIN 

69 

78 

70 

68 

69 

68 

70 

73 

71 

73 

70 

70 

72 

72 

70 

73 

73 

69 

71 

69 

71 

73 

73 

71 

73 

72 

71 

68 

68 

69 

70 

.9 

NICEVILLE 

MAX 

89 

88 

89 

89 

88 

92 

84 

82 

80 

85 

84 

86 

90 

90 

94 

94 

95 

94 

90 

89 

89 

ao 

93 

91 

95 

95 

92 

93 

92 

69 

i7 

MIN 

72 

69 

70 

69 

69 

70 

73 

74 

71 

71 

71 

67 

72 

70 

72 

69 

73 

74 

68 

70 

70 

64 

69 

67 

68 

69 

69 

72 

68 

69 

69 

69 

■  9 

OASIS  FISHING  LODGE 

MAX 

67 

66 

70 

90 

93 

91 

95 

95 

94 

96 

99 

95 

90 

95 

90 

98 

96 

97 

95 

97 

93 

90 

93 

MIN 

68 

69 

68 

66 

66 

68 

68 

69 

65 

67 

68 

68 

70 

68 

69 

67 

69 

68 

70 

70 

71 

69 

67 

66 

67 

65 

68 

67 

67 

>9 

OCALA 

MAX 

91 

94 

91 

88 

87 

93 

93 

93 

90 

89 

88 

92 

94 

96 

98 

91 

92 

94 

95 

95 

96 

95 

93 

92 

■  6 

MIN 

T* 

67 

71 

72 

76 

69 

69 

71 

72 

71 

70 

76 

70 

70 

75 

76 

74 

73 

71 

71 

70 

74 

69 

70 

69 

71 

■  6 

OCALA  2  NE 

MAX 

91 

94 

92 

88 

87 

93 

93 

92 

90 

85 

88 

93 

93 

96 

97 

91 

92 

93 

95 

95 

95 

94 

95 

98 

95 

94 

92 

90 

93 

92 

i7 

MIN 

67 

67 

67 

70 

67 

69 

69 

69 

68 

69 

71 

69 

66 

64 

70 

66 

70 

67 

68 

70 

67 

66 

69 

71 

69 

70 

66 

68 

68 

67 

67 

68 

■  1 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

MAX 

86 

86 

87 

87 

87 

84 

86 

87 

89 

89 

88 

as 

90 

89 

92 

92 

89 

89 

89 

90 

93 

92 

90 

90 

93 

94 

86 

86 

67 

aa 

i7 

MIN 

79 

76 

78 

80 

79 

77 

76 

79 

79 

76 

78 

75 

76 

75 

81 

78 

76 

78 

78 

79 

80 

81 

80 

80 

77 

78 

76 

78 

77 

77 

77 

i9 

ORLANDO   WATER  PLANT 

MAX 

94 

92 

91 

89 

94 

94 

94 

94 

90 

85 

91 

93 

95 

99 

93 

96 

92 

95 

94 

92 

94 

96 

96 

96 

95 

94 

93 

96 

93 

i6 

MIN 

71 

70 

72 

69 

70 

71 

72 

73 

71 

71 

69 

71 

72 

74 

71 

74 

72 

74 

71 

73 

75 

75 

73 

74 

74 

74 

69 

71 

71 

72 

■  0 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

MAX 

95 

92 

91 

89 

88 

92 

93 

93 

93 

89 

85 

91 

93 

94 

97 

93 

96 

92 

95 

93 

91 

93 

96 

96 

95 

94 

93 

92 

94 

92 

i8 

MIN 

71 

70 

71 

72 

69 

70 

71 

72 

72 

71 

70 

69 

71 

71 

72 

73 

73 

73 

71 

72 

70 

72 

73 

74 

72 

72 

74 

72 

68 

71 

70 

71 

>4 

PALATKA 

MAX 

90 

92 

90 

88 

89 

94 

92 

95 

95 

90 

90 

95 

96 

93 

99 

93 

92 

98 

94 

92 

91 

94 

96 

96 

95 

97 

97 

96 

99 

94 

■  0 

MIN 

72 

70 

72 

72 

71 

71 

72 

72 

73 

72 

73 

72 

72 

71 

74 

71 

73 

73 

71 

74 

73 

73 

76 

76 

76 

75 

73 

72 

73 

73 

72 

■  6 

PANAMA  CITY  2 

MAX 

S6 

89 

92 

86 

87 

87 

89 

86 

85 

89 

92 

93 

92 

94 

94 

96 

97 

93 

90 

94 

93 

90 

92 

94 

96 

90 

96 

96 

60 

91 

•  1 

MIN 

70 

67 

70 

69 

68 

70 

73 

71 

72 

72 

68 

67 

72 

64 

68 

71 

75 

75 

77 

75 

70 

60 

70 

68 

64 

69 

72 

71 

75 

75 

70 

70 

i3 

PENSACOLA  CAA  AP 

MAX 

85 

88 

92 

90 

93 

86 

83 

79 

84 

88 

86 

89 

90 

93 

93 

97 

90 

90 

87 

88 

89 

93 

91 

89 

93 

95 

92 

92 

86 

89 

•  5 

MIN 

75 

75 

75 

72 

70 

71 

74 

73 

74 

70 

69 

74 

75 

75 

78 

78 

77 

73 

73 

73 

71 

71 

72 

74 

75 

74 

75 

73 

72 

73 

75 

73 

■  5 

PENSACOLA  WB  CITY 

MAX 

86 

87 

86 

89 

91 

85 

81 

80 

84 

86 

84 

88 

88 

92 

93 

90 

96 

87 

90 

87 

87 

86 

89 

88 

88 

90 

94 

89 

89 

85 

88 

■  0 

MIN 

76 

74 

77 

71 

70 

75 

74 

72 

71 

71 

70 

74 

77 

75 

79 

78 

77 

71 

73 

74 

72 

71 

74 

75 

76 

77 

76 

73 

72 

73 

76 

74 

■  0 

PLANT  CITY 

MAX 

94 

94 

90 

86 

88 

91 

93 

92 

92 

90 

83 

90 

94 

93 

96 

92 

94 

93 

94 

94 

93 

93 

94 

94 

96 

95 

94 

95 

93 

94 

92 

•  5 

MIN 

69 

67 

71 

71 

69 

70 

71 

69 

71 

70 

70 

69 

69 

66 

70 

70 

68 

71 

70 

71 

69 

70 

72 

74 

71 

71 

72 

70 

68 

70 

71 

70 

■  0 

POMPANO  BEACH 

MAX 

88 

90 

88 

90 

90 

88 

88 

90 

90 

89 

88 

90 

90 

92 

92 

92 

94 

90 

90 

90 

90 

91 

90 

90 

90 

91 

90 

90 

91 

92 

90 

•  2 

MIN 

76 

72 

70 

71 

74 

75 

77 

74 

71 

70 

70 

68 

70 

75 

72 

73 

71 

70 

73 

71 

74 

74 

76 

74 

77 

73 

78 

72 

70 

72 

70 

72 

.7 

PUNTA  60RDA 

MAX 

91 

91 

88 

83 

81 

89 

91 

91 

91 

90 

87 

89 

91 

92 

93 

91 

91 

93 

96 

96 

97 

96 

92 

96 

97 

91 

93 

92 

96 

91 

■  6 

MIN 

70 

70 

71 

70 

70 

71 

74 

71 

72 

71 

70 

69 

72 

72 

73 

73 

74 

73 

73 

73 

73 

74 

74 

72 

72 

74 

74 

69 

68 

67 

71 

■  6 

QUINCY  EXP  STATION 

MAX 

90 

89 

87 

83 

85 

82 

88 

85 

83 

89 

88 

92 

94 

93 

91 

95 

96 

95 

92 

90 

91 

91 

92 

94 

95 

95 

92 

94 

90 

90 

•  4 

MIN 

69 

68 

69 

68 

69 

71 

73 

71 

72 

71 

64 

63 

71 

73 

66 

67 

71 

72 

69 

74 

71 

66 

68 

70 

68 

70 

72 

68 

69 

70 

69 

69 

■  4 

RAIFORD  ST  PRISON 

MAX 

92 

90 

90 

87 

89 

90 

92 

92 

92 

90 

90 

92 

93 

97 

95 

93 

94 

93 

94 

94 

92 

94 

97 

96 

96 

95 

94 

92 

.7 

MIN 

69 

69 

70 

70 

69 

71 

70 

71 

71 

72 

71 

68 

67 

69 

70 

67 

70 

70 

70 

72 

70 

70 

71 

70 

71 

71 

67 

69 

70 

71 

69 

■  0 

ROYAL   PALM  RANGER  STA 

MAX 

86 

88 

86 

88 

90 

89 

89 

91 

92 

89 

92 

89 

93 

93 

92 

91 

92 

93 

92 

92 

91 

91 

91 

93 

93 

93 

93 

93 

95 

90 

>9 

MIN 

70 

68 

67 

69 

72 

72 

72 

70 

70 

68 

68 

76 

68 

70 

71 

73 

69 

69 

73 

68 

70 

72 

69 

74 

76 

69 

70 

71 

69 

70 

69 

70 

■  4 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 

89 

91 

90 

87 

88 

88 

90 

89 

93 

87 

91 

91 

92 

93 

96 

95 

93 

92 

91 

90 

92 

91 

92 

94 

92 

93 

92 

92 

93 

91 

,i 

MIN 

69 

69 

71 

69 

68 

69 

69 

69 

71 

71 

71 

70 

70 

69 

72 

68 

70 

71 

70 

71 

69 

67 

73 

71 

70 

71 

71 

68 

70 

70 

69 

69 

|9 

SAINT  LEO 

MAX 

93 

92 

87 

83 

83 

89 

91 

93 

89 

85 

81 

90 

93 

94 

96 

a9 

95 

94 

94 

94 

93 

94 

96 

96 

94 

93 

91 

93 

91 

5 

MIN 

70 

69 

71 

72 

70 

72 

71 

71 

71 

71 

70 

70 

70 

69 

73 

73 

73 

74 

72 

73 

71 

71 

73 

74 

73 

72 

73 

71 

70 

70 

71 

71 

4 

SAINT  MARKS   6  SE 

MAX 

89 

91 

92 

85 

86 

86 

89 

89 

84 

88 

90 

92 

92 

98 

91 

94 

92 

92 

90 

93 

92 

89 

95 

94 

97 

94 

92 

93 

92 

91 

0 

MIN 

73 

70 

72 

70 

71 

72 

78 

78 

73 

72 

65 

65 

70 

72 

69 

70 

72 

75 

72 

75 

74 

70 

72 

74 

72 

72 

74 

68 

70 

73 

70 

71 

7 

ST  PETERSBURG 

MAX 

91 

88 

86 

84 

81 

89 

90 

90 

90 

88 

86 

88 

90 

89 

91 

89 

90 

91 

95 

95 

95 

93 

91 

91 

91 

90 

88 

90 

91 

89 

6 

MIN 

75 

73 

74 

70 

73 

73 

74 

75 

75 

75 

73 

73 

73 

72 

74 

74 

75 

77 

75 

75 

77 

70 

73 

75 

72 

74 

68 

75 

74 

76 

73 

SANBORN  TOWER 

MAX 

89 

92 

90 

83 

85 

84 

87 

87 

86 

89 

91 

94 

92 

97 

92 

92 

96 

95 

92 

90 

92 

89 

87 

92 

93 

96 

92 

93 

92 

86 

90 

4 

MIN 

68 

66 

69 

70 

69 

70 

75 

72 

72 

69 

65 

65 

68 

69 

67 

67 

70 

69 

70 

72 

69 

66 

69 

70 

69 

69 

71 

67 

66 

67 

68 

68 

9 

SANFORD  EXP  STATION 

MAX 

92 

93 

89 

89 

92 

93 

93 

92 

91 

87 

94 

94 

95 

95 

95 

95 

93 

95 

93 

93 

93 

94 

97 

95 

95 

94 

95 

94 

93 

3 

MIN 

69 

71 

70 

68 

70 

70 

71 

71 

71 

72 

70 

71 

69 

72 

71 

72 

72 

69 

72 

69 

70 

72 

72 

70 

69 

73 

71 

66 

68 

69 

70 

3 

SARASOTA 

MAX 

92 

89 

89 

87 

81 

90 

90 

90 

90 

89 

84 

88 

90 

89 

92 

90 

90 

90 

91 

85 

95 

96 

93 

89 

91 

94 

89 

90 

86 

91 

89 

6 

MIN 

69 

68 

70 

71 

71 

71 

70 

70 

73 

72 

73 

70 

70 

70 

73 

71 

78 

78 

73 

70 

70 

71 

72 

74 

71 

72 

73 

69 

69 

69 

72 

71 

4 

SECOTAN 

MAX 

92 

90 

93 

86 

88 

87 

89 

86 

88 

88 

90 

92 

95 

97 

90 

92 

87 

93 

92 

92 

95 

93 

87 

94 

96 

96 

92 

92 

94 

69 

91 

2 

MIN 

65 

66 

64 

66 

62 

68 

63 

70 

72 

68 

68 

61 

67 

70 

64 

64 

70 

74 

70 

68 

69 

67 

68 

71 

67 

68 

67 

64 

68 

69 

65 

67 

2 

SOUTH  MIAMI    3  M 

MAX 

90 

90 

86 

87 

88 

89 

88 

91 

91 

92 

90 

86 

91 

92 

93 

93 

93 

90 

89 

89 

91 

90 

90 

89 

90 

91 

92 

92 

91 

92 

93 

90 

3 

MIN 

73 

74 

73 

72 

74 

74 

74 

74 

72 

72 

72 

71 

72 

72 

74 

72 

74 

72 

72 

72 

74 

75 

78 

78 

74 

76 

75 

75 

73 

74 

73 

73 

5 

STUART 

MAX 

90 

86 

86 

87 

87 

88 

89 

90 

89 

89 

91 

88 

90 

91 

92 

96 

94 

95 

91 

90 

90 

90 

89 

90 

90 

91 

91 

90 

90 

90 

90 

90 

0 

MIN 

68 

67 

70 

73 

70 

73 

72 

73 

72 

69 

71 

69 

69 

72 

76 

73 

73 

71 

73 

71 

74 

75 

75 

79 

72 

70 

73 

72 

72 

73 

71 

72 

0 

TALLAHASSEE  WB  AP 

MAX 

90 

90 

90 

82 

85 

85 

89 

88 

83 

88 

87 

90 

92 

93 

82 

91 

91 

92 

90 

92 

90 

91 

84 

91 

93 

94 

89 

93 

93 

87 

89 

1 

MIN 

70 

69 

70 

69 

71 

71 

74 

72 

70 

69 

65 

65 

69 

72 

67 

67 

71 

73 

71 

70 

71 

70 

71 

72 

70 

72 

71 

70 

69 

70 

70 

70 

0 

TAMIAMI   TRL  *0  MI  BEND 

MAX 

92 

90 

90 

87 

89 

89 

90 

90 

92 

93 

94 

93 

95 

96 

96 

94 

92 

93 

92 

93 

94 

95 

91 

91 

92 

92 

93 

93 

92 

92 

92 

3 

MIN 

67 

68 

65 

65 

66 

64 

65 

65 

66 

66 

68 

67 

69 

68 

69 

68 

68 

71 

71 

69 

70 

70 

70 

70 

70 

69 

72 

71 

68 

67 

68 

68 

1 

TAMPA  WB  AIRPORT 

MAX 

91 

88 

84 

80 

82 

88 

89 

89 

88 

86 

81 

88 

89 

90 

92 

89 

90 

91 

94 

93 

93 

92 

92 

92 

93 

89 

89 

89 

91 

89 

0 

MIN 

71 

70 

72 

74 

73 

73 

74 

73 

76 

74 

71 

72 

72 

69 

72 

71 

77 

75 

74 

74 

73 

72 

74 

76 

74 

74 

73 

71 

7 1 

71 

74 

72 

9 

TARPON  SPRINGS 

MAX 

89 

91 

91 

85 

80 

81 

91 

90 

89 

88 

87 

84 

88 

90 

89 

91 

8a 

89 

89 

89 

89 

93 

95 

95 

93 

91 

96 

92 

89 

89 

89 

89 

4 

MIN 

72 

71 

74 

71 

72 

73 

73 

73 

74 

74 

72 

69 

71 

69 

74 

72 

76 

79 

73 

74 

72 

7r 

73 

74 

73 

73 

69 

73 

73 

73 

72 

7 

TAVERN  I ER 

MAX 

88 

89 

88 

88 

90 

88 

88 

89 

89 

90 

90 

90 

90 

91 

91 

93 

90 

ae 

89 

90 

89 

88 

89 

90 

89 

90 

90 

91 

91 

89 

4 

MIN 

79 

77 

78 

80 

80 

79 

81 

81 

79 

78 

78 

79 

80 

78 

79 

80 

80 

77 

79 

81 

81 

81 

77 

78 

80 

79 

82 

81 

79 

81 

79 

79 

4 

TITUSVILLE  2  W 

MAX 

91 

92 

89 

89 

87 

90 

91 

90 

95 

93 

88 

90 

92 

92 

95 

95 

95 

90 

92 

91 

91 

91 

92 

95 

93 

92 

94 

94 

92 

91 

9 

MIN 

69 

68 

68 

70 

67 

68 

68 

69 

71 

69 

70 

69 

69 

70 

70 

70 

68 

72 

69 

71 

70 

71 

71 

74 

71 

70 

70 

71 

67 

67 

68 

69 

5 

Usher  tower 

MAX 
MIN 

90 
67 

89 
71 

89 

83 

85 
67 

90 
69 

90 
68 

89 
68 

90 

67 

85 
67 

89 
70 

90 
66 

90 
65 

92 
66 

94 
68 

91 
63 

90 
71 

89 

73 

89 
69 

90 
69 

91 
69 

94 

67 

94 

69 

93 

72 

91 

70 

94 

70 

94 

68 

92 
69 

91 

71 

89 
71 

90 
74 

90 
68 

2 
8 

VENICE 

MAX 

MIN 

91 

89 

89 

88 

80 

90 

90 

91 

90 

73 

89 
72 

87 
Tl 

89 
70 

90 
69 

90 
70 

90 
71 

90 

71 

90 

75 

90 
76 

91 

75 

92 
70 

94 

70 

96 

70 

95 

72 

95 

72 

91 

71 

91 

72 

92 
72 

91 
71 

94 
69 

94 

70 

91 
70 

90. 
71. 

6 
1 

VERO  BEACH  CAA  AP 

MAX 
MIN 

89 
72 

89 
71 

88 
70 

88 

70 

89 
71 

89 
71 

90 
70 

88 
73 

90 

72 

92 

71 

90 
72 

88 
71 

89 
70 

88 
75 

93 
73 

93 
73 

94 

72 

92 
73 

91 

72 

91 

72 

88 

71 

90 

75 

87 
76 

88 
76 

88 
73 

89 
71 

89 

73 

88 
74 

68 
71 

90 
72 

69 
70 

89. 
72. 

6 
1 

-  87  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Tobl*  i  ■  ConUnuwl 


Slolion 

Day  Of  Month 

c 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

>. 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29  30 

31 

Avei 

HAUCHUL*  2  NX 

MAX 
MIN 

91 
S8 

92 

62 

90 
69 

89 
69 

86 

70 

91 
68 

92 

70 

93 

67 

92 
69 

90 
68 

84 

70 

89 
67 

93 
66 

93 
67 

97 

67 

97 
66 

97 

70 

97 

67 

95 

68 

95 
67 

»6 

70 

94 

71 

•4 

72 

05 

62 

96 
68 

98 

67 

94 

70 

93 
66 

89 
66 

94 
69 

92<7 
67."- 

WEST  PALM  BEACH 

MAX 
MIN 

SB 
78 

S6 

72 

S» 
7* 

86 
75 

88 
69 

86 

75 

87 
78 

87 
78 

87 
74 

88 
71 

88 
69 

86 
71 

88 
71 

93 
75 

88 
76 

91 
74 

92 

73 

92 
71 

89 

73 

SB 
74 

88 
79 

87 
78 

88 
72 

SB 
79 

88 

79 

88 
79 

88 
80 

88 
76 

88 
72 

87 
75 

89 
76 

88  •! 
74.7 

MEST  PALM  BEACH  W6  AP 

MAX 

MIN 

91 
76 

86 
74 

86 

73 

88 
74 

88 
71 

87 
76 

90 

78 

91 

75 

91 
74 

92 
71 

92 
70 

87 
71 

91 
72 

94 

75 

93 
74 

95 
72 

95 
73 

95 

71 

91 

73 

92 

73 

91 
79 

91 

74 

91 

78 

91 

80 

91 

79 

91 

74 

92 
80 

92 
75 

92 

73 

90 
73 

91 

73 

91  fO 
74.3 

WEWAHITCHKA 

MAX 
MIN 

90 
69 

90 
68 

91 
69 

89 
68 

85 
69 

88 

77 

89 

73 

86 
71 

87 
73 

88 
71 

91 
66 

91 
68 

91 
70 

95 
71 

88 
69 

85 
69 

89 
74 

94 
69 

95 
70 

92 
71 

92 
70 

92 
67 

91 

71 

90 

70 

93 

70 

94 

71 

96 

73 

93 
70 

93 
69 

92 
72 

87 
69 

90.4 
70.2 

HINTED  HAVEN 

MAX 

MIN 

90 

71 

93 

70 

93 

72 

88 

70 

85 
71 

85 

71 

91 

70 

91 

71 

92 

72 

92 
70 

89 

72 

90 
69 

91 

70 

93 
72 

93 
73 

95 
74 

94 

71 

92 

73 

93 

72 

94 

72 

96 

73 

94 

73 

95 

74 

93 
74 

94 

73 

95 

72 

90 
73 

95 
74 

89 
69 

93 
71 

90 
72 

91.9 
71.7 

MOOORUFF  OAH 

MAX 

MIN 

72 

72 

73 

88 
67 

87 
71 

85 
72 

89 

75 

87 
72 

84 

71 

85 
71 

87 
66 

91 
66 

92 
72 

92 
73 

92 

68 

68 
69 

90 
73 

93 

73 

94 

71 

94 

73 

93 
69 

89 

69 

90 

69 

91 
72 

95 

72 

95 

73 

95 
75 

93 

70 

97 

72 

95 
70 

90 
71 

90.8 
71.0 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


ouaon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BAY  LAKE 

EVAP 

.19 

.31 

.17 

.07 

.03 

.06 

.30 

.19 

.23 

.17 

.13 

.07 

.20 

.26 

.22 

.21 

.25 

.21 

.22 

.23 

.26 

.23 

.20 

.16 

.31 

.24 

.29 

.28 

.10 

.20 

.19 

6.16 

BELLE  GLADE  EXP  3TA 

BVAP 

.21 

.21 

.12 

.27 

.26 

.17 

.22 

.29 

.23 

.14 

.23 

.16 

.22 

.30 

.31 

.24 

.20 

.20 

.27 

.24 

.14 

.36 

.32 

.25 

.32 

.28 

.21 

.16 

.30 

.19 

.18 

7.20 

CLEWI3T0N  US  EKGRS  (a) 

EVAP 

.16 

.17 

.13 

.15 

.13 

.15 

.10 

.13 

.19 

.19 

.20 

.12 

.08 

.25 

.21 

.20 

.26 

.23 

.23 

.20 

.19 

.23 

.14 

.20 

.23 

.21 

.21 

.18 

.17 

.11 

.07 

5.42 

MAX 

90 

91 

88 

90 

91 

88 

87 

89 

91 

91 

91 

89 

92 

96 

96 

96 

96 

96 

94 

95 

92 

91 

92 

92 

92 

92 

92 

90 

92 

90 

89 

91.6 

MIR 

71 

77 

78 

78 

77 

75 

75 

70 

77 

76 

79 

75 

76 

79 

72 

80 

79 

79 

79 

79 

79 

72 

80 

80 

SO 

79 

79 

81 

70 

77 

79 

77.0 

FT  LADDZHDALE  EXP  STA 

BVAP 

.30 

.31 

.22 

.09 

.21 

.11 

.20 

.29 

.36 

.22 

.13 

.21 

.03 

.38 

.30 

.27 

.15 

.12 

.20 

.19 

.23 

.33 

.27 

.28 

.32 

.29 

.29 

.29 

.24 

.32 

.24 

7.39 

WIND 

40 

31 

16 

15 

33 

17 

50 

54 

39 

14 

26 

17 

52 

23 

0 

5 

21 

15 

16 

22 

15 

77 

65 

73 

41 

24 

81 

13 

6 

44 

16 

961 

GAINESVILLE  3  I3W 

EVAP 

.20 

.17 

.24 

.22 

.23 

.22 

• 

.37 

.40 

.14 

.19 

.23 

.25 

.33 

.32 

.25 

.22 

.13 

.21 

.25 

.45 

.22 

.13 

.24 

.26 

.19 

.37 

.68 

.26 

.17 

.26 

7.78 

WIND 

34 

21 

14 

35 

35 

53 

42 

25 

35 

25 

IS 

25 

18 

36 

37 

34 

55 

45 

SO 

26 

20 

43 

21 

30 

22 

16 

22 

50 

30 

25 

25 

964 

MAX 

98 

99 

94 

95 

89 

95 

98 

98 

99 

94 

96 

101 

100 

100 

99 

98 

97 

96 

96 

97 

102 

101 

97 

103 

103 

103 

101 

100 

98 

96 

93 

97.9 

MIN 

88 

89 

86 

72 

72 

68 

89 

87 

74 

74 

74 

73 

72 

72 

73 

70 

71 

75 

71 

73 

73 

71 

74 

74 

75 

74 

70 

70 

74 

74 

73 

75.0 

HIALEAH 

BVAP 

.31 

.16 

.08 

.22 

.18 

* 

.34 

.33 

.20 

.26 

.12 

.09 

.23 

.22 

.28 

.19 

.22 

.17 

.26 

.28 

.28 

.31 

.24 

.29 

.24 

.28 

.29 

.23 

.23 

.27 

.22 

7.02 

WIND 

45 

33 

20 

41 

48 

82 

* 

104 

38 

34 

26 

22 

35 

32 

31 

« 

62 

27 

37 

49 

69 

121 

106 

65 

48 

70 

51 

38 

30 

29 

30 

1423 

LAKE  PLACID  2  31 

BVAP 

.16 

.19 

.17 

.11 

.11 

.18 

.19 

.32 

.17 

• 

.29 

.18 

.24 

.29 

.27 

.25 

.25 

.23 

.27 

.28 

.27 

.28 

.22 

.26 

.24 

.30 

.30 

.19 

.21 

.15 

B6.7g 

WIND 

13 

14 

13 

20 

S 

22 

24 

20 

11 

« 

19 

5 

10 

13 

14 

1 

33 

18 

13 

17 

20 

25 

26 

28 

19 

25 

10 

11 

26 

1 

9 

485 

LOXABATCHEE 

EVAP 

.30 

.20 

.11 

.20 

.08 

.09 

.36 

.22 

.27 

.09 

.09 

.23 

.28 

.23 

.21 

.22 

.20 

.22 

.24 

.20 

.25 

.23 

.25 

.27 

.15 

.19 

.08 

.10 

.12 

86.08 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

.24 

.24 

.20 

.17 

.18 

.09 

.19 

.26 

.45 

.22 

.26 

.18 

.24 

.25 

.29 

.27 

.26 

.30 

.31 

.29 

.29 

.25 

.31 

.31 

.31 

.28 

.27 

.23 

.17 

.37 

.17 

7.85 

WIND 

33 

32 

32 

33 

42 

40 

48 

42 

41 

38 

49 

37 

39 

28 

30 

42 

36 

51 

44 

44 

35 

40 

81 

76 

48 

39 

35 

35 

35 

35 

33 

1273 

OKEECHOBEE  HRN  GATE  6 

BVAP 

.33 

.26 

.33 

.25 

.36 

.08 

.20 

.39 

.35 

.35 

.16 

.43 

.30 

.40 

.40 

.31 

.39 

.27 

.36 

.32 

.43 

.24 

.43 

.30 

.44 

.34 

.46 

.27 

.22 

.19 

.36 

9.92 

ORLANDO  WATER  PLANT 

EVAP 

.25 

.22 

.19 

.23 

.17 

.17 

.23 

.33 

.16 

.10 

.14 

.21 

.27 

.22 

.34 

.29 

.25 

.20 

.25 

.22 

.29 

.22 

.20 

.24 

.26 

.30 

.21 

.25 

.20 

.21 

6.82 

WIND 

13 

16 

16 

26 

13 

11 

13 

23 

23 

12 

14 

10 

15 

8 

17 

30 

32 

18 

18 

11 

10 

53 

25 

12 

16 

12 

19 

16 

15 

11 

528 

TAMIAJII  TRL  40  MI  BEND 

BVAP 

.19 

.20 

.10 

.08 

.37 

.18 

.13 

.08 

.27 

.24 

.15 

.09 

.01 

.04 

.12 

.19 

.16 

.19 

.24 

.19 

.18 

.09 

.20 

VEHO  BEACH  CAA  AIRPORT 

EVAP 

.30 

.20 

.20 

.23 

.32 

.35 

.12 

.46 

.58 

.23 

.23 

.05 

.27 

.27 

.26 

.26 

.27 

.23 

.23 

.58 

.17 

.30 

.22 

.31 

.30 

.20 

.30 

.25 

.18 

.18 

.17 

8.22 

UAX  and  MIN  Id  Table  6  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


(a)  Evaporatloo  measured  In  pan  36  x  36  Inches. 


Sm  R«(«r«Dc«  NotM  FoDow1d«  Station  Ii'l** 
-   88  - 


STATION  INDEX 


otation 

d 

County 

O 

fl) 

0 

-o 

Elevation 

Obser 
vation 
Time 

Observer 

Refer 

To 
Tables 

Index  I 

Draina< 

Lalitud 

Longiti 

Temp. 

Precil 

ALEXANOGf)  SPRINGS 

0070 [LAKE 

29  09 

61  3* 

90 

9P 

3P 

ALEAAMO£R  SPGS  ASSO 

2  S  » 

APALACHICOLA  ve  CITY 

02U 

FRANIU.IN 

29  ** 

84  99 

13 

HID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  9 

C 

ARCADIA 

0726 

OE  SOTO 

RADIO  STATION  WAPG 

2  3  9 

Hl&MLANDS 

7 

27  36 

81  30 

145 

6P 

6P 

J*  WILEY  COTHRAN 

2   3  5 

c 

6A6SON  PARK 

0300 

POLK 

27  90 

81  31 

1»0 

9P 

HARRY  M,  TOCSON 

BARTOW 

o*>7a 

POLK 

27  9* 

81  50 

123 

5P 

5P 

CITY  OF  BARTOW 

2  15 

BAY  LAKE 

mo 

HILLSBOROUGH 

28  0* 

82  30 

91 

7A 

U4  S*  GEO.  SURVEY 

i  6 

BELLE  OLAOE  EXP  STA 

0611 

PALM  SEACM 

EVERGLADES  EXP  STA 

2   3   3  6 

BELLE  &LAOE  MftCN  GATE  4 

061A 

PALM  BEACH 

7 

26  *2 

80  43 

31 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

81TML0 

07Sa 

ORANGE 

28  93 

81  06 

A» 

MID 

MRStHlLORED  H.  GROSE 

c 

BLACKMAN   t,  MNM 

0765 

ORALOOSA 

30  57 

86  42 

200 

MID 

MRS*   S*  Y0UNG8UW0 

6L0UNTST0WN  2  SE 

30  26 

85  02 

91 

TA 

7A 

JOHN  PURIPOV 

2  19 

BOCA  RATON 

09*9 

PALM  8EACH 

i* 

HAROLD  A.  TURNER 

BRANFORO 

09T5 

SUWANNEE 

10 

20  98 

82  »« 

MID 

MRS*  BEULAM  STANLEY 

c 

6R ADEN  TON  EXP  STAT I ON 

MANATEE 

27  20 

82  33 

10 

aA 

•A 

GULF  COAST  EXP  STA 

2  3  5 

BRISTOL 

1020 

LIBERTY 

30  26 

84  59 

160 

HID 

MISS  ELMA  SHULER 

8R00KSVILLE  CMIN  HILL 

HERNANDO 

28  37 

82  32 

275 

9P 

9P 

W-CENT  FLA  EXP  STA 

2  3  3 

c 

BUSHNELL  2  E 

1163  SUMTER 

MRS*  A.  H.  NELSON 

CAMP  BLANOING 

I2ta 

CLAY 

20  50 

81  59 

190 

3P 

5P 

TOMMY  F.  EDWARDS 

2  3  3 

CANAL  POINT  GATE  5 

1271 

PALM  BEACH 

28  S2 

80  38 

36 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CANAL  POINT  USOA 

1276 

PALM  BEACH 

26  92 

80  38 

25 

MID 

SA 

SUGAR  Plant  flo  sta 

2   J  3 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

1305  .MONROE 

25  11 

80  3* 

5P 

9P 

NATIONAL   PARK  SVC 

2   3  3 

1310 

LEE 

I 

26  32 

5P 

ALLEN  T,  WEEKS 

CARYVlLLE 

1308 

WASHINGTON 

30  *6 

85  49 

63 

7A 

CHESTER  R*  DAVIS 

^  J  * 

CEDAR  kEV 

1*32 

29  08 

83  02 

19 

6P 

C*  C*  MHIDDON 

2  3  3 

CHATTAHOOCHEE   I  W 

1*02 

GADS EN 

30  *2 

84  92 

90 

7A 

GEORGE  P*  MAM 

CHIPLEY  3  E 

WASHINGTON 

30  *7 

85  29 

130 

3P 

3P 

A*  M.  0  STEEN 

2  3  9 

CLEARWATER  BEACH 

1639 

PINELLAS 

27  50 

CITY  OF  CLEARWATER 

CLERMONT  A  S 

16A1 

LAKE 

28  29 

81  46 

140 

6P 

6P 

ED  OLIVEnSAUM 

2  3  3 

16«9 

MENORY 

26  *5 

80  39 

18 

8P 

GERVIN  N.  PIT2EN 

i 

CLEKISTON  U  S  ENG 

16»« 

MENOHV 

26  *9 

80  95 

20 

OA 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2   3  5  6 

c 

COCONUT  CROVE  7  S 

1716 

OAOE 

25  39 

80  17 

10 

6A 

8A 

BUREAU  PLANT  IND* 

2  3  5 

CORNWELL  4  NW 

1B69 

HIGHLANDS 

27  2* 

U<   S>  GEO.  SURVEY 

CRESCENT  CITY 

1078 

PUTNAM 

29  25 

81  30 

40 

6P 

J.  TRUMAN  HC  CAMEY 

3 

CRESTV IEm 

OKALOOSA 

30  *6 

86  34 

236 

MID 

SOIL  CONSERV.  SVC 

CROSS  CITY 

2006 

DIXIE 

29  38 

83  07 

49 

MID 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

CROSS  <:iTV  CAA  AP 

2011 

DIXIE 

29  38 

83  06 

•(10 

MID 

CIVIL  AERO.  AOMi 

2  3  5 

211* 

BROWARD 

2 

26  0* 

*7 

FLA*   POWER  *  LIGHT 

ffOAYTONA  BEACH 

2150 

VOLUSIA 

2  .29  13 

61  02 

* 

9A 

OA 

NEWS- JOURNAL  CORP 

2   3  5 

OAYTONA  BEACH  HB  AP 

Z158 

VOLUSIA 

2 

29  11 

81  03 

31 

MID 

utS*  WEATHER  Bureau 

2   3  5 

c 

OE  PUNIAK.  SPRINGS 

2220 

WALTON 

3  30  *3 

86  07 

"A 

5P 

5P 

N.  C.  STORRS 

2  3  5 

OE  LAND 

2220 

VOLUSIA 

e 

29  02 

81  18 

38 

9A 

9A 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

2  3  5 

DE  SOTO  CITY  t,  SW 

2206 

HIGHLANDS 

27  25 

CMESLEY  A.  SKIPPER 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

2206 

7 

26  36 

ai  08 

20 

6P 

8A 

FLA.   FOREST  SERVICE 

2  3  9 

OOMLING  PARK 

2391 

SUWANNEE 

10  .30  IS 

83  13 

MID 

MRS.  HATTie  TOOLE 

c 

DRY  TORTUGAS 

2*16 

MONROE 

5 

2*  38 

62  32 

3 

6P 

6P 

JOHN  R.  oewEESE 

2   J  5 

EUSTIS  2  S 

2827 

LAKE 

28  90 

ai  41 

100 

6P 

6P 

HOWARD  J.  OICK 

2  3  5 

EVERGLADES 

2850 

COLLIER 

3 

29  51 

MANHATTAN   MERC.  CORP 

2015 

PUTNAM 

8 

29  ** 

81  32 

3 

6P 

6P 

2  3  5 

2023 

MENORY 

26  33 

81  26 

18 

M.  GREGORY  ATCMLEY 

c 

FELLSMERE 

2936 

INDIAN  RIVER 

2 

27  *6 

29 

SUGAR  PROD.  ASSN. 

2   3  9 

feRnanoina  beach 

29** 

NASSAU 

2 

81  26 

5P 

9P 

LEWIS  K.  NOLAN 

2  3  5 

FORT  DRUM 

3137 

OKEECHOBEE 

7 

27  32 

60 

MRS.MURSEY  LEE  CROSS 

2  J  5 

FORT  GREEN  12  HSM 

3153 

MANATEE 

5 

27  3* 

62  06 

120 

7P 

OWEN  J.  KEEN 

3 

FORT  LAUDERDALE 

3163 

8R0MAR0 

2 

26  0« 

80  00 

10 

6P 

6P 

F>  Pi  MEDFOROi  JR> 

2  15 

FT  LAUDERDALE  SAKiA  MAR 

3... 

BROWARD 

2 

26  07 

80  07 

3P 

9P 

aAHIA-^AR   YACHT  MRBH 

I  I  I 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

BROWARD 

2 

26  OQ 

ao  14 

8A 

8A 

U  OF  F  PLANT  LAB 

2  3  9  6 

3186 

LEE 

5 

26  35 

15 

U.S.   MEATHtR  UUREAU 

FORT  PIERCE 

3207 

ST  LUCIE 

27  23 

80  19 

10 

MIU 

MID 

CITY  JF  FTt  PIERCE 

2  3  3 

FOUNTAIN  3  S 

3230 

BAY 

5 

30  26 

85  26 

1*0 

5P 

FLA*  FOREST  SERVICE 

2   3  5 

GAINESVILLE  UNI   OF  FLA 

3316 

ALACHUA 

8 

29  39 

82  21 

165 

8A 

eA 

H.  E*  BRATLEY 

2  3  9 

c 

GAINESVILLE  3  MSM 

3321 

ALACHUA 

29  38 

82  22 

86 

AGRONOMY  OEPT  U  OF  F 

2   3  3  6 

GLEN  ST  MART  NURSERIES 

3*70 

0 

30  15 

4P 

*p 

G.ST.  M.  NURSERIES 

GRACevlLLE 

3538 

JACKSON 

30  39 

85  30 

100 

MlO 

CHARLES  C.LlODONiJR 

c 

38*0 

ORANGE 

28  23 

81  1* 

70 

U.  S*  GEO.  SURVEY 

hialeah 

OAOE 

2 

25  90 

SO  17 

a 

8A 

MIAMI    WATER  PLANT 

2   3   5  6 

high  springs 

3956 

ALACHUA 

10 

29  50 

82  36 

79 

5P 

5P 

GEO.   T.  ALEXANDER 

2   3  3 

3070 

NASSAU 

30  42 

6P 

BRUNO  SCHR08BACH 

i   3  9 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PH 

3986 

HILLSBOROUGH 

5 

28  09 

82  14 

50 

aA 

STATE  PARK 

HOLOPAw  3  NNM 

*075 

OSCEOLA 

a 

28  11 

81  05 

70 

MID 

TRIPLE  E.   DEVELOP (CQ 

c 

HOMESTEAD  EXP  STA 

4091 

OAOE 

2 

29  30 

80  30 

11 

SUBTROPICAL  EXP  STA 

2    3  5 

HVPOLUXO 

*i9a 

PALM  BEACH 

2 

26  33 

80  03 

12 

6P 

6P 

J.  L.  GARNETT 

2  3  3 

INGLIS 

*273 

LEW 

9 

29  02 

HID 

FLA.   POWER  COMPANY 

INVERNESS 

*289 

CITRUS 

5 

2a  30 

82  20 

70 

9P 

5P 

CITY  OF  INVERNE&S 

ISLAND  GROVE  2  WNW 

*327 

ALACHUA 

8 

29  27 

82  08 

60 

9A 

U*  S*  GEO.  SURVEY 

ISLEHORTh 

*332 

ORAN&E 

28  28 

81  33 

119 

6P 

CHASE  •  COMPANY 

JACKSONVILLE  MB  AP 

*35a 

DUVAL 

8 

81  39 

24 

MID 

MID 

UiS.   WEATHER  auREAU 

2  3  9 

c 

JACKSONVILLE  BEACH 

*3«6 

DUVAL 

2 

30  17 

ei  24 

10 

7P 

7P 

FIRE  DEPARTMENT 

I  I  I 

JASPER  «  ESE 

*39* 

HAMILTON 

10 

30  30 

9P 

FLA*   FOREST  SERVICE 

KENDAL  2  E 

*5ia 

DADE 

2 

29  41 

80  17 

la 

TA 

DADE  CO.  NURSERIES 

KEY  NEST  HB  CITT 

*575 

MONROE 

3 

24  39 

81  46 

9 

MID 

MID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

.   3  , 

c 

KISSlMtE£ 

*620 

OSCEOLA 

7 

28  18 

81  29 

69 

»P 

6P  iHRSi  MABLE  L<  LAKE 

2   3  9 

KISSIkMEE  P40  2 

*625 

OSCEOLA 

7 

28  18 

ai  2* 

66 

MID 

MRS.  MABLE  L*  LAKE 

c 

LA  BELLE 

*««2 

MENDRV 

5 

26  45 

81  26 

16 

3P 

8A 

ATLANTIC  LAND   IPV  CC 

2  3  9 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

*707 

POLK 

9 

28  06 

81  *3 

180 

5P 

9P 

CITRUS  EXP  STATION 

2  3  5 

LAKE  CITY  3  £ 

*731 

COLUMBIA 

10 

30  12 

82  39 

209 

5P 

9P 

FLA*  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

LAKE  HIAWASSE 

ORANGE 

8 

28  32 

81  28 

115 

gA 

9A 

SU6TROP  FRT  FLO  STA 

III 

LAKELAND  WB  CITY 

4  797 

POLK 

ft 

28  02 

81  57 

214 

MID 

MlO 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

c 

LAKE  PLACID  2  S« 

*e*5 

MI&MLANDS 

7 

27  17 

81  23 

00 

6P 

6P 

COLE  DANLEYt  JH. 

2    3   5  6 

LAKE  TRAFFORD 

4  866 

COLLIER 

26  26 

81  29 

27 

3 

LAMONT  8  M 

*892 

JEFFERSON 

9 

30  24 

83  33 

190 

HID 

TUN6ST0N  PLANTATION 

c 

LEESBURG 

*980 

LAKE 

28  49 

81  52 

69 

MlO 

EOOIE  C.  BUTLER 

c 

LIGNUMVITAE  KEY 

5035 

MONROE 

2 

2*  5* 

80  *2 

a 

MID 

DR.  E*  C.  LUNSFORD 

c 

LIVE  OAK  2  ESE 

5090 

SUWANNEE 

30  17 

82  38 

izo 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WNER 

2  3  9 

LONGBOAT  KEY 

512* 

MANATEE 

9 

27  29 

82  30 

10 

ep 

G.  M.  HERRINGSHAD 

Station 

d 

County 

fl) 

• 

Elevation 

Obser- 
vation 
Time 

Observer 

Heler 

To 
Tables 

Index  1 

Drainaj 

Latitud 

Longilt 

Temp. 

Precip. 

LO  X  AHA  TCHCC 

»i» 

PALM  BCACH 

28  41 

80  18 

u 

6P 

%p 

C  A  

LYNNE  4  SE 

9237 

MARION 

29  10 

•I  92 

90 

HIO 

3T1S  B.  FORT 

C 

MAOISON 

5379 

MAOISON 

30  20 

83  29 

7P 

7P 

T*  C*  MERCHANT 

2 

MARATHON  VACA  KEY 

3351  MONROE 

*43 

U.S.  pub.hLalTh  fcvc 

*  J 

MAR  1  ANNA  CAA  AP 

5367 

JACKSON 

1 

10  90 

09  11 

110 

HID 

HIO 

CIVIL  AERO.  ADM* 

MARIANNA   IND  SCHOOL 

S3T2 

JACKSON 

1 

30  45 

85  17 

130 

3P 

l-LA.    INDtS.FOR  BOYS 

MARI NELAND 

9991 

FLAGLER 

2 

29  40 

81  1> 

10 

MID 

MAHINE  STUDIO  INC 

c 

MAYO    5  NW 

55)9 

LA  FAYETTE 

9 

30  06 

89  1* 

ftp 

6P 

MOULKT    L.  ANNIN 

2 

MELBOURNE 

5612 

BREVARD 

3a  09 

"j 

UAOlO  STATION  WHM6 

3  I 

MIAMI    BAT  FRONT 

565J 

DADE 

2 

29  47 

ao  11 

9P 

9P 

CITY  UF  MIAMI 

M  1  AM  1  BEAOl 

5*38 

OAOE 

2 

29  47 

ao  08 

9 

9P 

>P 

MIAMI   wa  AIRPORT 

9M3 

DADE 

2 

23  *9 

ao  17 

a 

MlO 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

3 

3  5  C 

•MIAMI  MB  CITY 

3M8  DAOE 

33  47 

ao  11 

8 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2 

3  9  C 

MILTON  EXP  STATION 

5793 

SANTA  ROSA 

5 

30  47 

217 

'li 

A6R.  EXP.  STATION 

MONTICELLO  2  S 

5879 

JEFFERSON 

30  32 

A.  M.  PHILLIPS 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

5895 

GLADES 

26  90 

81  09 

23 

8A 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2 

3  9  6  C 

MOUNTAIN  LAKE 

5073 

POLK 

27  56 

81  >• 

160 

9P 

MOUNTAIN  LAKE  CORP 

2 

3  9 

mt  pleasant 

9990 

OA£.SDEN 

1 

301 

6P 

8P 

A.  N.  HUBBARO 

2 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

6065 

SARASOTA 

9 

27  19 

82  19 

STATE  PARR  SERVICE 

]  * 

NAPLES 

6078 

COLLIER 

9 

36  09 

•1  47 

9P 

CITY  OF  NAPLES 

3  9 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 

6210 

VOLUSIA 

2 

39  09 

ao  97 

10 

ftp 

2 

NICEVILLE 

62*0 

9 

30  31 

86  30 

« 

OA 

aA 

JACKSON  tiO.FOR.STA. 

3   9  C 

NITTAW  1  S 

6251 

OSCEOLA 

8 

2  7  56 

80 

7A 

MRS.ANNIE  M.STEVENS 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  1 

6318 

PALM  BEACH 

ao  *9 

19 

U.  S.   GEO.  SURVEY 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  2 

6323 

PALM  BEACH 

26  20 

ao  32 

KID 

U.  S.   GEO*  SURVEY 

OASIS  FISHING  LODGE 

640* 

POLK 

7 

27  48 

81  12 

60 

5P 

9P 

2 

3  9  C 

OCALA 

6*1* 

MARION 

9 

29  11 

a2  06 

3P 

9P 

STEPHEN  JEWETT 

2 

OCALA  2  NE 

6419 

MARION 

9 

29  19 

82  07 

BP 

ep 

AIRWAY  OBSERVER 

3 

OKEECHOBEE  V  W 

6*80 

OKEECHOBEE 

7  ,27  14 

ao  99 

5P 

U.   St  CEO.  SURVEY 

3  * 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

OKEECHOBEE 

7 

27  13 

80  48 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VOLUSIA 

» 

28  57 

81  18 

>e 

MlO 

CITY  OF  ORANGE  CITY 

c 

ORLANDO  WATER  PLANT 

ORANGE 

a 

28  33 

81  21 

3P 

9P 

ORLANDO  UTILl.  COHM 

2 

ORLANDO  wa  AIRPORT 

6638  ORANGE 

28  33 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2 

3  3  C 

ORTONA  LOCK  2 

6697 

GLADES 

7 

26  *7 

81  18 

410 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

PALATKA 

6753 

PUTNAM 

a 

29  39 

81  38 

19 

6P 

*P 

CITY  OF  PALATKA 

2 

3  9 

PANACEA 

6838 

5 

30  02 

a*  24 

9 

MID 

"IR.  OTIS  L*  VAUSE 

C 

PANAMA  CITY  2 

6841 

9 

30  10 

89  40 

97 

9P 

9P 

FLA*  FOREST  SERVICE 

2 

3  9 

PARISH 

6880 

MANATEE 

9  127  39 

^10 

CHARLES  W.  PARRISH 

PENNSUCO  4  NW 

6988 

DAOE 

2  25  56 

60  27 

7 

410 

U.  S.  GEO*  SURVEY 

C 

PENSACOLA  CAA  AC 

6997 

ESCAMBIA 

9 

30  2a 

87  13 

110 

410 

410 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2 

VPENSACOLA  W6  CITY 

7002  ESCAMBIA 

5 

30  25 

87  13 

1) 

MID 

U       WEATHER  BUREAU 

2 

PETERS 

7033 

OAOE 

2 

25  36 

80  21 

8A 

DI   GIORGIO  FRUIT 

3 

PLANT  CITY 

7203 

HILLSBOROUGH 

5  128  01 

D.  A.  STORMS 

POMPANO  SEACH 

7254  IBROWARD 

26  1* 

80  09 

11 

5P 

9P 

ST.   FARMERS  MARKET 

2 

3  5 

PORT  MAYACA  S  L  CANAL 

7293 

? 

26  39 

80  37 

CORPS  OF  £N(.INEERS 

C 

PUNTA  GOROA 

7395  [charlotte 

5 

26  56 

82  03 

6 

5P 

9P 

E     J     MC  CANN 

2 

3  9 

□UlNCY  EXP  STATION 

7424 

GADSDEN 

30  39 

84  35 

250 

9P 

9P 

N.FLA.  EXP.  STATION 

9  5 

RAIFORO  STATE  PRISON 

7440 

UNION 

10 

30  0* 

FLA.  STATE  PRISON 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

7760 

DADE 

2 

25  22 

80  39 

10 

9P 

9P 

NATIONAL  PARK  SVC 

2 

3  9  ^ 

SAINT  AUGUSTINE 

7812  ;ST  JOHNS 

2 

29  5* 

81  19 

19 

ep 

8P 

CITY  OF  ST.AUGUSTINE 

3 

SAINT  LEO 

7851  PASCO 

28  20 

82  19 

178 

7P 

7P 

GfcORGE  E.  MUNTPETIT 

3  3  C 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 

7859 

MARTIN 

27  09 

80  18 

19 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C 

SAINT  MARKS  0  SE 

7867 

WAKULLA 

9 

30  03 

FISH  *  WILDLIFE  SVC 

ST  PETERSBURG 

7886 

PINELLAS 

9 

27  47 

82  38 

35 

9P 

5P 

CITY  OF  ST. PETE 

2 

3  9  C 

SANBORN  TOWER 

7950 

WAKULLl\ 

6 

30  04 

84  36 

97 

5P 

9P 

U.S.  FOREST  SERVICE 

3  9 

SANFORO  EXP  STATION 

7982 

SEMINOLE 

8 

28  48 

81  19 

9P 

5P 

CENTRAL  FLA  £XP  STA 

2 

»  5 

SARASOTA 

8021 

SARASOTA 

9 

27  21 

82  32 

9P 

CITY  OF  SARASOTA 

2 

9  9 

SECOTAN 

809* 

TAYLOR 

9 

30  12 

83  39 

ll 

ll 

FLA.   FOREST  SERVICE 

SOUTH  MIAMI    3  W 

8396 

DAOE 

2 

29  43 

60  20 

13 

5P 

9P 

DONALD  W.  MORGAN 

2 

3  S 

STUART 

8620 

2 

27  13 

00  13 

10 

6P 

6P 

RADIO  STATION  W&TU 

2 

3  5 

TALLAHASSEE  WB  AP 

8758 

LEON 

5 

30  26 

U  S    WEATHER  BUREAU 

TAMIAMI  CANAL 

2 

80  27 

it 

MID 

U.S.  GEO.  SURVEY 

C 

TAMIAMI   TRL  *0  Ml  SEND 

8780 

DADE 

25  46 

NATIONAL  PARK  SVC 

TAMPA  WU  AIRPORT 

8788 

HILLSBOROUGH 

5 

27  38 

82  32 

19 

MID 

MIO 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

3 

3  9  C 

TARPON  SPRINGS 

882* 

PINELLAS 

26  09 

62  43 

HeA 

CITY  OF  TARPON  SPGS 

2 

3  9 

TAVERNIEfl 

88*1 

MONROE 

2 

CAPT     EUGENE  LOWE 

TITUSVILLE  2  W 

89*2 

BREVARD 

2 

28  37 

80  90 

40 

6P 

FRANK  B.  ROOF 

2 

3  5 

USHER  TOWER 

9120 

LEVY 

9 

29  29 

82  49 

9P 

9P 

FLA.   FOREST  SERVICE 

2 

VENICE 

9176 

SARASOTA 

9 

27  06 

82  27 

10 

9P 

E.  RAYMOND  WATSON 

2 

3  9  C 

018* 

GLAOES 

7 

27  02 

81  21 

MID 

C 

9206 

WASHINGTON 

3 

30  37 

c 

VERO  BEACH  CAA  AP 

921* 

INDIAN  RIVER 

2 

27  39 

ao  25 

HID 

MID 

ClVlL  AERO.  ADM* 

2 

i   5  ft  C 

WAUCHULA  2  NW 

9401 

HARDEE 

9 

27  34 

ai  49 

120 

6P 

M.  L.  CARLTON 

2 

3  5 

•WEST   PALM  BEACH 

9520 

PALM  BEACH 

2 

26  43 

ao  03 

19 

6P 

6P 

POST- TIMES 

2 

1  5 

9525 

PALM  BEACH 

2 

26  41 

80  06 

19 

MID 

2 

3  3  C 

9566 

GULF 

1 

30  05 

89  12 

49 

9P 

9P 

2 

WINTER  HAVEN 

9707 

POLK 

3 

28  01 

81  44 

179 

9A 

OA 

U.S.  CITRUS  PRODUCTS 

3  5 

•WOODRUFF  DAM 

9799 

JACKSON 

1 

30  43 

84  52 

118 

9P 

9P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2 

3  9  C 

NEW  STATIONS 

ADAMS  BEACH 

0025 

TAYLOR 

9 

29  93 

83  38 

3 

5P 

9P 

m%.  MATTIE  L.HCMARC 

2 

BAYPORT  1  E 

05*0 

HERNANDO 

9 

28  33 

82  37 

3 

«P 

6P 

OTT  S.  COOK 

2 

3  9 

MILES  CITY  TOWER 

5719 

COLLIER 

9  [26  11 

81  21 

10 

«P 

6P 

FLA.  FOREST  StRVICE 

i 

3  9ft  C 

COMBINED  STATIONS 

SUNN  I  LAND 

a671 

COLLIER 

26  1» 

91  21 

1> 

9P 

JP 

COMBINED  W/STA  9719 

7/56 

CLOSED  STATIONS 

MERRITT  ISLAND 

9643 

BREVARD 

2 

2«  21 

80  42 

25 

•P 

8P 

RICHARD  e*  DCMEV 

CLOSED  7/96 
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RBrERXNCX  NOTES 

Addlttoul   loforMtloa  rvcardlDK  tb«  clUut*  of  Florldm  maj  t>e  obtkiacd  by  vrltlag  to  tbe  Stftte  ClLAatologlat ,  P.  0.  Box  36&8,  Uolreralty  Stfttloo.  Calaesvllte,  PlorldA,  or  to  aoy  lefttber  Bureau 
Offlc*  aamr  you. 

UlvlMlooa,  mm  uavd  la  Tftbla  2,  ftad  on  tbo  a&ps  bocue  effective  with  d&tA  for  Hay  1,  1956. 

Tb«  lour  digit  idwatlf Icatlon  auMbora  lo  tbe  Lndox  nuaber  coluaa  of  tb«  Statloo  Index  are  aaslgiied  on  a  state  ba«la.     There  «11L  be  no  duplication  of  nuKbera  wltbln  a  state. 
Plrures  and  letter*  following  tbe  station  aa«e,  aucb  as  12  SSI,   lodlcate  distance  In  alloe  and  direction  froa  the  poet  office. 
Obaervallon  tlsee  given  In  the  Station  Index  are  to  local  atandard  tiae. 

Delayed  data  and  corrections  elll  be  carried  only  lo  tbe  Juae  and  December  Issues  of  tbls  bulletin. 
Heatlog  degree  days  for  tbe  preceding  12  aontbs  »111  bs  carried  In  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Statloos  appearing  In  tbe  lodez,  but  for  vhlcb  data  are  no^  listed  io  the  tables,  are  either  ■isslng  or  received  too  late  to  be  Included  to  this  issue. 

Uolesa  othereiae  indicated,  dlHenslooal  units  used  lo  this  bulletin  are;  tesperature  lo  *F. ,  precipitation  and  evaporation  in  Inches,  and  wind  soveaent  in  sllea.  Degree  days  are  based  on  a  dally 
average  of  95*  P. 

Evaporation  Is  aeasured  io  tbe  ataodard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  dlasotor  uoleBS  otberviae  shoeo  by  footnote  following  Table  6. 
Asouots  In  Table  3  are  fros  ooo-recording  gages,  unless  otbervlse  Indicated. 

Data  in  Tables  3,  5  and  6  are  for  the  24  hours  ending  at  tlse  of  observatioo.     See  the  Station  Index  for  observation  tlae. 
Loag-tera  aeans  for  all  stations  except  full-tlse  Weather  Bureau  stations  are  based  on  tbe  period  1931-1955. 

Loog-tera  aeans  for  full-tiae  Weather  Bureau  Btatlons  (those  shown  in  the  Station  Index  as  United  States  Weather  Bureau  Statloos)  are  based  on  tbe  period  1921-1950,  adjusted  to  represent 
observations  taken  at  the  present  location. 

-  No  record  la  Tables  3,  6  and  tbe  Station  Index.     No  record  lo  Tables  2  and  5  is  iodlcated  by  no  entry. 

*  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•  Aaouot  included  In  follo«l..g  BOftsurenent,   tlae  distribution  unknown. 

#  Tboraoaeters  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   tbe  reference  Indicates  that  the  tberDometers  are  exposed  In  a  shelter  Located  on 
the  roof  of  a  buUdlog. 

//  Gbrc  Is  equipped  with  a  windshield. 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  aonth. 

C  In  the  "Refer  to  Tables"  coluan  in  tbe  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  uslog  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

U  One  or  aore  days  or  record  nlsalngi  see  Table  5  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data.    If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  tbe  value  for  a  full  aootb. 

R  Aaoxints  froa  recording  gage  (Tbese  anouots  are  essentially  accurate  but  aay  vary  slightly  froa  tbe  oaounts  to  be  published  later  In  Hourly  Precipltatloo  Data). 

T  Trace,  an  aaount  too  saall  to  aeasure. 

V  Includes  total  for  previous  sonth. 

X  Observation  time  is  1:30  a. a,.  E.S.T.  of  the  following  day. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  aod  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should  be  aa.de  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptloos  should  be  seat  to  the  Superiotendeot  of  Documents,  Goveromeot  Printing  Office,  Washington  25.  0.  C. 
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FLORIDA  -  AUGUST  1956 


WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

Heat  and  drought  on  the  Keys  constituted 
the  extraordinary  in  Florida's  weather. 
Key  West  recorded  temperatures  of  90°  or 
higher  every  day  in  contrast  to  the  aver- 
age occurrence  of  such  temperatures  on  11 
days  in  August.     A  total  rainfall  of  1.24 
inches  made  this  the  driest  August  there 
since  1915.     Departures  from  long-term 
mean  values  were  predominantly  positive 
for  temperatures  and  negative  for  precipi- 
tation in  all  divisions,  but  were  of  lesser 
magnitude  in  other  areas  than  in  the  Keys 
Division. 

Excess  heat,   as  reflected  in  the  high 
daily  maximum  temperatures,  was  a  natural 
fit  with  deficient  rainfall.     Other  ele- 
ments were  also  just  about  free  of  para- 
doxes.    Measurable  rainfall  occurred  on 
10  to  15  days  at  most  stations  whereas  the 
usual  frequency  for  August  is  14  to  18 
days.     The  average  cloudiness  was  somewhat 
less  than  usual  while  the  percentage  of 
sunshine  was  quite  high.     Full  time  Weather 
Bureau  Offices  recorded  maximum  tempera- 
tures of  90°  or  higher  on  9  to  31  days 
whereas  the  comparable  average  is  3  to  26 
days . 

WEATHER  DETAILS 

Maximum  temperatures  in  the  middle  and 
upper  nineties  were  frequent  occurrences 
through  the  first  half  of  August  and  sev- 
eral stations  in  north  Florida  indicated 
readings  in  excess  of  100°.     There  was  a 
slight  moderation  in  maximum  temperatures 
over  most  of  the  State  about  the  16th  and 
near  seasonal  values  were  recorded  during 
second  half  of  August  except  on  the  Keys. 
Readings  of  96°  and  97°  on  the  23rd  and 
26th  at  Key  West  WB  City  were  all-time 
highs  and  the  previous  record  high  of  95° 
was  equaled  on  ten  additional  days  during 
the  month  at  this  station.     Daily  minimum 
temperatures  were  somewhat  lower  than 
usual  at  Fort  Myers  WB  Airport  and  quite 
near  the  seasonal  values  at  other  full- 
time  Weather  Bureau  stations.     The  nearest 
approach  to  a  cool  spell  occurred  when  a 
polar  air  mass  reached  northwest  Florida 
the  21st  and  spread  to  the  Tampa-Melbourne 
area  by  the  23rd,  appreciably  reducing 
temperatures  over  north  and  central  Florida. 

Showers  were  somewhat  infrequent ,  and  in 
some  areas  rather  light.     However,  amounts 
in  excess  of  3  inches  in  one  day  were 
recorded  on  various  dates  at  eight  stations 
scattered  from  the  lower  Everglades  to 
Apalachicola .     Hail  was  reported  near  Fort 
Myers  the  10th,  at  Gainesville  the  14th, 
near  Fort  Pierce  the  17th,   and  in  Orlando 
the  28th,  but  caused  little  if  any  damage 
in  any  instance.     A  funnel  cloud  in  the 
vicinity  of  Stuart  on  the  27th  touched  the 


ground  in  an  uninhabited  area  and  funnel 
clouds  near  West  Palm  Beach  on  the  29th 
and  31st  dissipated  without  reaching  the 
ground . 

WEATHER  EFFECTS 

The  late  August  rains  were  quite  beneficial 
to  pastures,  citrus  groves  and  early  seeded 
fall  vegetable  plantings.     The  set  of  citrus 
fruit  was  fairly  heavy  but  sizes  were  smalle 
than  usual  as  a  result  of  dry  weather  during 
the  summer.     However,   increased  moisture 
supplies  were  expected  to  improve  fruit 
sizes  and  growers  reported  the  condition 
of  the  citrus  crop  at  the  end  of  August  as 
being  somewhat  better  than  a  year  ago.  Esti 
mates  indicated  that  record  yields  for  field 
corn,  sugar  cane,  peanuts,  sweet  potatoes 
and  soybeans  were  expected.     Relatively  dry 
weather  in  the  northern  counties  was  favor- 
able for  harvesting  cotton  and  corn.  The 
Water  Resources  Review  issued  by  the  U.  S. 
Geological  Survey  indicated  that  runoff  was 
deficient  throughout  the  State,  and  continu- 
ed record-low  for  the  month  in  the  Kissimmee 
River  near  Okeechobee.     The  salt  front  was 
above  the  salinity  barriers  during  August 
in  the  Cape  Sable  and  Homestead  areas. 
Ground-water  levels  were  below  average  in 
all  key  wells,  and  record-low  levels  for 
August  were  measured  in  the  key  wells  near 
Tallahassee,  Ocala,  West  Palm  Beach  and 
Homestead . 

DESTRUCTIVE  STORMS 

There  were  no  large  area  destructive  storms, 
and  thunderstorms  were  destructive  in  only 
a  few  highly  localized  instances.     The  more 
important  occurrences  are  listed  below  by 
dates . 

16th:     A  tornado  caused  minor  property  dam- 
age 20  miles  NNW  of  Miami  WB  Airport  about 
2:10  p.m. 

22nd:  A  "twister",  probably  a  well  devel- 
oped whirlwind,  uprooted  trees  and  bent  TV 
antennae  in  the  south  portion  of  West  Palm 
Beach . 

27th:     Lightning  caused  the  death  of  one 
person  in  Escambia  County. 

28th:     Thunderstorm  winds  in  Orlando  unroof- 
ed a  house,  broke  plate  glass  windows,  and 
downed  trees  that  damaged  wire  lines  and 
cars  in  falling. 

FLOODS 

None  occurred. 

J.  T.  B.  Beard,  Climatologist 
U.   S.   Weather  Bureau 
Weather  Records  Processing  Center 
Chattanooga,  Tennessee 
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0 

0 

0 

9 

.73 

2 

•  61 

1 

.90 

21 

.0 

0 

14 

8 

3 

BRADENTON  EXP  STATION 
CLEARWATER  BEACH 

AH 

90 
90 

.6 
.1 

71 
76 

•  9 
18 

81 
83 

.3 
.6 

•  0 

94 
94 

3 
5 

69 

70 

13+ 
18 

0 
0 

21 

20 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

7 
5 

•  35 
.62 

2 

•  31 

1 
1 

.14 
.66 

16 
22 

•  0 
.0 

0 
0 

10 

7 

7 
4 

3 
2 

FELLSMERE 
FORT  DRUM 
FORT  PIERCE 

92 
95 

•  6 
.3 

71 
69 

.3 
.3 

82 

82 

.0 
.3 

■  1 

100 
99 

6 

9 

68 
67 

18 
18 

0 

0 

26 
30 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

9 
« 

•  38 

•  77 

1 

•  68 

2 
2 

•  «3 

.00 

21 
9 

.0 
.0 

0 
0 

13 

10 

6 
5 

3 
2 

90 

•  4 

71 

<5 

81 

•  0 

-  1 

•  1 

97 

7 

52 

17 

0 

22 

0 

0 

0 

4 

•  03 

1 

.97 

1 

.28 

19 

.0 

0 

7 

3 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  ■  CONTINUED 


FLORIDA 

AUGUST  1956 


Statioo 

Temperature 

Pr 

eapi 

atlon 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

0 

< 

1 

From  Long 
Term  Means 

Highest 

<ii 

E 

8. 

No  ol  Days 

Total 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

Snow,  Sleet 

No 

ol  Days 

R 

Max 

Min 

8 

Max  Depth 
on  Ground 

Date 

10  or  More 

ft 

s 

1  00 

or  More 

Degree  1 

S  < 

.°l 

5  > 

o(S 

HOLOPAW  5  NW 

M 

0 

0 

0 

8.15 

1.08 

22 

.0 

0 

14 

B 

3 

KISSIMMEE 

93.2 

72.1 

82.7 

•  8 

99 

25 

68 

19+ 

0 

28 

0 

0 

0 

8.75 

2.13 

1.84 

IS 

.0 

0 

12 

6 

4 

LAKE   ALFRED  EXP  STA 

93<5 

70. e 

82.2 

.  1 

98 

6  + 

65 

2  1 

0 

28 

0 

0 

0 

8.19 

1.26 

2.52 

11 

.0 

0 

16 

3 

3 

LAKELAND  W8  CITY 

R 

92  •  0 

73.1 

82.6 

3  + 

70 

18 

27 

0 

0 

0 

28 

,0 

5 

LAKE   PLACID  2  SW 

95.2 

70,2 

82.7 

99 

6 

67 

18+ 

0 

29 

0 

0 

0 

5.05 

1.46 

9 

•  0 

0 

10 

tf 

2 

MELBOURNE 

91.6 

73.4 

82.5 

96 

69 

16 

0 

26 

0 

0 

0 

2.16 

.75 

22 

.  0 

0 

5 

3 

0 

MOUNTAIN  LAKE 

92.2 

7  0.6 

81.4 

96 

5 

68 

13  + 

27 

0 

0 

0 

31 

,  0 

1 0 

6 

3 

MYAK.KA  RIVER  ST  PARK 

AM 

M 

0 

0 

0 

6.35 

1.20 

22 

.0 

0 

7 

5 

2 

OASIS  FISHING  LODGE 

94. 3M 

69.4M 

81. 9M 

98 

6+ 

67 

17+ 

0 

30 

0 

0 

0 

6.28 

1.65 

28 

.0 

0 

9 

4 

3 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

AM 

89.8 

77.4 

83.6 

96 

8 

75 

9+ 

0 

16 

0 

0 

0 

9.00 

2.59 

26 

.0 

0 

11 

5 

4 

PLANT  CITY 

93.2 

71.0 

82.1 

.  8 

97 

4+ 

69 

1  3+ 

0 

29 

0 

0 

0 

8.47 

-  .23 

3.02 

15 

.0 

0 

9 

3 

2 

ST  PETERSBURG 

75,4 

83.1 

1  + 

69 

26 

22 

0 

0 

0 

26 

.  0 

5 

SARASOTA 

91.6 

73,0 

82.3 

94 

2  + 

70 

12+ 

0 

29 

0 

0 

0 

8.41 

1.98 

21 

.0 

0 

9 

6 

4 

TAMPA  W8  AIRPORT 

R 

90.  1 

74.0 

82.1 

.  1 

93 

2  + 

70 

24 

0 

20 

0 

0 

0 

6.60 

-  1.46 

1.56 

3 

.0 

0 

12 

4 

2 

TARPON  SPRINGS 

90,7 

73.6 

82,1 

- 

*  4 

95 

1 

71 

24 

0 

24 

0 

0 

0 

5.27 

-  3.71 

1.32 

23 

.0 

0 

9 

4 

2 

VENICE 

92.0 

71.9 

82.0 

97 

2 

68 

12 

0 

29 

0 

0 

0 

3.51 

.92 

17 

.  0 

0 

8 

2 

0 

VERO  BEACH  CAA  AP 

90.7 

73.2 

82.0 

98 

7 

69 

18 

0 

21 

0 

0 

0 

5.74 

1.23 

17 

,  0 

0 

10 

3 

3 

WAUCHULA  2  NW 

92.6 

69.5 

81.1 

97 

8 

66 

24 

0 

27 

0 

0 

0 

12.11 

3.58 

12 

.0 

0 

16 

a 

3 

WINTER  HAVEN 

AM 

92.7 

72,5 

82.6 

96 

3  + 

70 

13  + 

0 

27 

0 

0 

0 

7.05 

1.59 

22 

.0 

0 

11 

7 

2 

D I  V I S I  ON 

82.3 

.3 

7.17 

-  .41 

.  0 

EVERGLADES  AND  SW 

COAST 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

AM 

91.8 

69.1 

80.5 

- 

•  1 

96 

8  + 

66 

4+ 

0 

29 

0 

0 

0 

6.74 

-  1.7a 

2,26 

13 

.0 

0 

10 

3 

2 

CANAL  POINT  USDA 

91.8 

70,3 

81.1 

97 

3  + 

66 

18 

2  5 

0 

0 

0 

3.08 

1.34 

23 

.0 

5 

3 

1 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

92.0 

70,6 

81.4 

94 

8  + 

67 

9+ 

0 

31 

0 

0 

0 

4.61 

.99 

18 

.0 

0 

XI 

4 

0 

CAPTIVA 

92. IM 

76, IM 

84. IM 

97 

2 

71 

19 

0 

2  9 

0 

Q 

Q 

4.86 

1.71 

22 

.0 

0 

8 

3 

1 

CLEWISTON  U  S  ENG 

AM 

92.6 

71.6 

82.1 

98 

7  + 

68 

18 

0 

28 

0 

0 

0 

5.91 

1.70 

26 

.0 

0 

10 

5 

1 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

92.6 

71,0 

81.8 

98 

9 

67 

18+ 

0 

26 

0 

0 

p 

8.46 

1.90 

25 

.0 

0 

11 

6 

4 

EVERGLADES 

83.9 

3  + 

71 

1  + 

31 

0 

0 

0 

15 

.  0 

FORT  MYERS  WB  AP 

R 

92.9 

71.6 

82.3 

- 

.2 

97 

3  + 

68 

17 

0 

30 

0 

0 

0 

8.03 

.22 

2.45 

17 

,0 

0 

10 

5 

3 

LA  BELLE 

93. OM 

70. 8M 

8 1  •  9M 

97 

4 

64 

5+ 

0 

28 

0 

0 

0 

7.03 

-  .69 

1.86 

29 

,0 

0 

9 

5 

3 

MILES  CITY  TOWER 

M 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

AM 

92.7 

71.5 

82,1 

.4 

97 

10 

68 

18 

0 

27 

0 

0 

0 

4.67 

-  2.48 

.67 

23 

.0 

0 

14 

2 

0 

NAPLES 

82,8 

2 

70 

31 

29 

0 

0 

0 

31 

.0 

2 

PUNTA  GORDA 

93.3 

71.4 

82.4 

.  1 

98 

2  + 

69 

6  + 

0 

29 

0 

0 

0 

6.24 

-  .56 

1.70 

22 

.0 

0 

8 

6 

I 

TAMIAMI   TRL         MI  BEND 

AM 

94.3 

71.1 

82.7 

98 

67 

18 

0 

30 

0 

0 

0 

7,78 

3.71 

26 

.0 

0 

8 

3 

2 

DIVISION 

82.2 

.0 

5.97 

-  1.47 

.  0 

LOV/ER  EAST  COAST 

COCONUT  GROVE   7  S 

AM 

92.2 

73.4 

82.8 

.8 

97 

16 

69 

1  8+ 

0 

29 

0 

0 

0 

2.93 

-  3.07 

1.08 

24 

,  0 

0 

5 

3 

1 

FORT  LAUDERDALE 

92.9 

73.1 

83.0 

.4 

98 

16 

67 

19 

0 

31 

0 

0 

0 

6.15 

-  ,59 

2.60 

24 

,0 

0 

8 

5 

2 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

83.1 

7 

71 

18+ 

15 

0 

0 

0 

23 

.0 

1 0 

5 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

AM 

91.9 

70.3 

81.1 

98 

7 

66 

18  + 

0 

23 

0 

0 

0 

6.46 

2.98 

26 

.0 

0 

e 

4 

1 

HIALEAH 

AM 

92*0 

72.0 

82.0 

97 

6 

68 

17+ 

0 

29 

0 

0 

0 

6.90 

1.53 

19 

.  0 

0 

10 

3 

HOMESTEAD  EXP  STA 

80.9 

,  2 

96 

66 

5  + 

0 

29 

0 

0 

0 

8.65 

.42 

1 .80 

14 

.0 

0 

9 

6 

4 

HYPOLUXO 

91.3 

72.8 

82.1 

,  1 

99 

7 

67 

19 

0 

27 

0 

0 

0 

6.00 

.03 

2.10 

6 

,0 

0 

10 

4 

1 

LOXAHATCHEE 

92.9 

70,0 

81.5 

99 

e 

66 

1 8+ 

0 

10.50 

3.33 

9 

,  0 

0 

14 

3 

MIAMI   BAY  FRONT 

90,6 

76.5 

83.5 

97 

7 

71 

16 

0 

24 

0 

0 

0 

6.40 

2.89 

20 

.0 

0 

7 

3 

3 

MIAMI  BEACH 

89.3 

78.5 

83.9 

.9 

98 

1 6 

73 

17 

0 

4.60 

.21 

2.00 

22 

.  0 

0 

7 

2 

2 

MIAMI   WB  AIRPORT 

R 

92.1 

75.4 

83,8 

.9 

97 

6  + 

71 

1  8 

0 

28 

0 

0 

0 

4.59 

-  2.02 

1.31 

20 

.  0 

0 

8 

2 

2 

MIAMI   WB  CITY 

R 

88.8 

76.1 

82,5 

.4 

94 

16 

69 

15 

0 

10 

0 

0 

0 

5.13 

.07 

1.41 

15 

.0 

0 

8 

4 

2 

POMPANO  REACH 

91.6 

72.1 

81,9 

97 

7 

66 

20 

0 

28 

0 

0 

0 

5.34 

1  .92 

t) 

.0 

0 

10 

3 

1 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

92. 8M 

69, 9M 

81. 4M 

97 

7 

67 

5  + 

0 

30 

Q 

Q 

Q 

8.28 

1.89 

17 

.0 

0 

11 

5 

3 

SOUTH  MIAMI   3  W 

92.0 

73.8 

6  2.9 

96 

8 

70 

1 9 

0 

27 

0 

0 

0 

4.88 

1.14 

20 

.0 

0 

7 

4 

1 

STUART 

91.3 

72.0 

81.7 

97 

7 

68 

16  + 

0 

0 

Q 

Q 

4.43 

1.31 

20 

.0 

0 

8 

4 

1 

WEST  PALM  BEACH 

89.6 

75.0 

82.3 

.6 

96 

7 

70 

21 

0 

11 

0 

0 

0 

6.09 

-  .36 

2.10 

17 

.0 

0 

11 

6 

1 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

R 

92  .4 

73.8 

83.1 

.9 

97 

7 

69 

20 

0 

30 

0 

0 

0 

8.90 

1.50 

2.67 

17 

0 

10 

3 

DIVISION 

82.3 

.4 

6.25 

-  .40 

.0 

KEYS 

DRY  TORTUGAS 

91.4 

79.7 

85.6 

100 

26 

72 

3 

0 

25 

0 

0 

0 

3.56 

1.10 

25 

.0 

0 

8 

2 

1 

KEY  WEST  WB  CITY 

R 

94.2 

79.0 

86.6 

2.7 

97 

26 

75 

1  + 

0 

31 

0 

0 

0 

1,24 

-  3.43 

.69 

30 

,0 

0 

3 

1 

0 

MARATHON  VACA  KEY 

92.0 

76.0 

84.0 

93 

5  + 

71 

2 

0 

30 

0 

0 

0 

2.18 

1.64 

30 

.0 

0 

3 

1 

1 

TAVERNIER 

91.0 

79.6 

86.3 

93 

7  + 

75 

23 

26 

30 

0 

0 

0 

1.50 

.70 

23 

.0 

0 

3 

1 

0 

DIVISION 

86.4 

1.6 

2.12 

-  2.57 

.0 

t  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED   IN  DIVISION  AVERAGES 
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-  98  - 


Table  3 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


AOAMS  BEACH 
ALEXANDER  SPRINGS 
APALACHICOLA  WB  CiTY  R 
ARCADIA 
AVON  PARK 

ftABSON  PARK 

BARTOW 

BAY  LAKE 

BAVPORT  1  E 

BELLE  GLADE  EXP  STa 

eLOUNTSTUMN  2  SE 
8RA0ENT0N  EXP  STATION 
8R00KSVILLE  CHIN  HILL 
BUSHNELL   2  E 
CAMP  6LAN0ING 

CANAL  POINT  USDA 

CAPe  SABLE  RANGER  STA 

CAPTIVA 

CARYVILLE 

CEDAR  KEY 

CHATTAHOOCHEE  1  W 
CHIPLEY   3  E 
CLEARWATER  BEACH 
CLERMONT  6  S 
CLEWISTON 

CLtMlSTON  U  S  ENG 
COCONUT  GROVE  7  S 
CORNWELL  A  NH 
CRESCENT  CITY 
CROSS  CITY  CAA  AP 

DANIA  *•  HNW 

DAYTONA  BEACH 

DAYTONA  BCACH  WB  AP  R 

0£  FUNIAK  SPRINGS 

OE  LAND 

Oe   SOTO  CITY  *  SW 
OEVILS  GARDEN  TOWER 
DRY  TORTUGAS 
EUSTIS  2  S 
EVERGLADES 

FEDERAL  POINT 

FELLSMERE 

FERNANOINA  BEACH 

FORT  DRUM 

PORT  GREEN  12  WSW 

FORT  LAUDERDALE 
FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 
FT  LAUDERDALE  EXP  STA 
FORT  MYERS  WB  AP  R 
FORT  PIERCE 

FOUNTAIN  3  S 
GAINESVILLE  UN  1  OF  FLA 
GAINESVILLE  3  WSW 
GLEN  ST  MARY  NURSERIES 
MART  LAKE 

HIALEAM 
HIGH  SPRINGS 
MILLIARD 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 
MOLOPAW   5  NW 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MYPOLUXO 

INVERNESS 

ISLAND  GROVE  Z  WNW 
ISLEWORTM 

JACKSONVILLE  WB  AP  R 
JACKSONVILLE  BEACH 
JASPER  0  ESE 
KENDAL  2  E 

KEY  WEST  WB  CITY  R 

KISSIMMEE 
LA  BELLE 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 
LAKE  CITY  2  E 
LAKE  HIAWASSE 

LAKELAND  WB  C I TY  R 
LAKE  PLACID  2  SW 
LAKE  TKAFFORD 
LIVE  OAK  2  ESE 
LONGBOAT  KEY 

LOXAMATCHEE 
HAD  I  SON 

MARATHON  VACA  KEY 
MAR  I  ANNA  CAA  AP 
MARIANNA    IND  SCHOOL 

MAYO  5  NW 
MELBOURNE 
MIAMI   BAY  FRONT 
MIAMI  BEACH 

MIAMI  WB  AIRPORT  ft 

MIAMI   WB  CITY  R 
MILES  CITY  TOWER 
MILTON  EXP  STATION 
MONTICELLO  2  S 
MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MOUNTAIN  LAKE 

MT  PLEASANT 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

NAPLES 

NEW  SMYRNA  BEACH  h  N 

NICEVILLE 

NITTAW  1  S 

OASIS  FISHING  LOOCE 

OCALA 

OCA LA  2  NE 

OKEECHOBEE  Q  W 
OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
ORLANDO  WATER  PLANT 
ORLANDO  WB  AIR(>ORT  N 
PALATKA 

PANAMA  CITY  2 
PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA  WB  CITY 
PETERS 
PLANT  CITY 

POMPAMO  BEACH 

PUNT A  60RDA 

QUINCY  EXP  STATION 

RAIFORD  ST  PRISON 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 


ft«02 
9*27 
«*06 
10*9» 

6.  » 

^•62 

0«7« 

B«64 
7#39 

g<dO 
a*i7 
>«e7 

3*08 
4.61 
A.8d 
3«0« 

A«a« 

»«62 
5.62 
4.A0 
»*03 

5a91 
2a9S 

7.  M 


1,21 
5*46 
A.06 
5«31 
7«5fl 

11.31 
8*46 
3*56 
3.79 
6«62 


3.02 
6*44 
8*03 
4.03 

4«00 
7.60 
6*81 


8i69 
6*00 
9*98 
9.27 
6*84 

5*24 
2.09 
4*80 
3«98 
1*24 

8*79 
7.03 
8«19 
1.17 
6«93 

7«34 
9.09 
7.53 
4.57 
8a08 


»«22 
2il6 
5.40 
4t60 
4.59 

9«13 


RECORD  HISSING 


1*90  *09 


2.99 
2i42 
4.67 


8*23 
8.28 
3«M 
3.69 

8.  OB 
9.00 
6«0« 
ft»10 
3.20 

2«52 
2*19 
3i42 
3*30 
ef47 

9.34 
««24 
1«80 


RECORD  MISSING 


1 

8 

9 

10 

11 

12 

13  1 

14 

15 

16 

17  1 

18 

in  1 
19 

1 

20 

21 

22 

23 

24 

1 

25 

! 

26 

1 

27 

28 

29 

30 

31 

•  40 

■■  ■ 

-  ■  ■ 

1^60 

■  60 

•  07 



•  32 

•  10 

•  13 

•  08 

.34 

.04 

U09 

2^90 

.16 

.20 

•  07 

1.30 

3.82 

•  02 

•  16 

•  24 

•04 

•  28 

•  38 

•  01 

.20 

•  19 

•  80 

.02 

1.10 

1^09 

•  10 

•  47 

•  63 

•  42 

•  99 

•  20 

•  22 

.13 

•  76 

•  09 

.07 

.06 

i^7a 

1^90 

•  09 

4^19 

•  10 

.94 

•  03 

•  22 

•  22 

•  31 

•  77 

•  48 

.23 

•  14 

.32 

1^22 

1^73 

•  52 

•  la 

•  14 

1.68 

1^22 

•  11 

•  08 

•  47 

•  23 

1.90 

.71 

.73 

•  99 

•  63 

•  57 

•  »7 

•  27 

•  11 

•  17 

•  10 

.07 

.IS 

.07 

1.94 

.67 

•  13 

.07 

•  02 

2.26 

•  01 

•  23 

.09 

.03 

•  46 

1.00 

•  39 

•  91 

•  29 

.06 

•  48 

T 

•  20 

•  18 

.05 

.29 

.25 

.09 

•  10 

1.03 

7 

7 

.20 

.11 

•  03 

•  63 

•  03 

1.03 

•  55 

•  04 

1.14 

1.12 

.02 

.35 

.95 

•  46 

•  33 

1^00 

•  30 

.10 

2.  30 

1.80 

2^30 

7 

•  26 

•  97 

Iso 

•  10 

.17 

1.10 

l^ll 

•  03 

.89 

•  01 

•  30 

•  38 

•  07 

•  72 

•  08 

.79 

•  37 

.14 

•  »« 

•  13 

•  02 

•  01 

•  70 

T 

.02 

1^34 

•  01 

T 

■  04 

•  77 

•  61 

•  93 

•  26 

.99 

•  34 

.10 

•  24 

•  11 

.04 

•  31 

.65 

•  83 

•  05 

•  21 

1.71 

•  03 

•  41 

•  11 

.38 

■  94 

•  oa 

•  05 

.67 

2^60 

.43 

U87 

1.12 

.42 

1^14 

.36 

1^76 

•  09 

•  26 

•  04 

•  70 

•  12 

•  10 

1^71 

.10 

•  02 

•  06 

l^Bl 

•  10 

•  02 

•  06 

•  39 

•  22 

•  02 

•  03 

•  83 

•  OS 

•  79 

1.69 

•  23 

T 

1^11 

.08 

•  02 

•  07 

■  09 

•  26 

•  03 

•  03 

.43 

.43 

.34 

T 

•  06 

1.52 

■  03 

•  03 

.24 

•  30 

■  03 

•  73 

•  74 

.15 

.01 

■  49 

•  33 

T 

1^6« 

7 

.68 

T 

T 

T 

•  43 

•  23 

•  26 

•  04 

.31 

•  69 

•  70 

•  01 

•  40 

•  11 

U70 

■  51 

•  10 

•  51 

.09 

•  06 

.09 

1^08 

•  02 

•  42 

•  95 

T 

.37 

•  37 

.45 

•  60 

•  48 

•  20 

2^74 

7 

•  30 

l!7« 

1^19 

1^10 

•  39 

•  41 

■  10 

•  46 

•  20 

•  24 

•  10 

T 

T 

•  01 

•  10 

•  07 

•  20 

2^23 

.83 

•  01 

T 

•  27 

•  08 

.70 

•  01 

•  05 

•  49 

•  96 

•  35 

•  38 

.94 

2>24 

•  06 

•  93 

•  10 

.99 

•  0* 

T 

l^OS 

!os 

•  33 

•  06 

.04 

■  06 

•  05 

■  09 

.01 

■  20 

1.55 

.24 

•  10 

•  38 

•  33 

1^07 

1.33 

•  10 

•*e 

•  84 

•  34 

•  12 

•  03 

•  05 

.04 

•  33 

•  23 

.72 

•  28 

•  26 

.73 

•  28 

li22 

.25 

.72 

•  39 

U94 

.16 

.80 

U50 

2.21 

1.33 

•  02 

•  90 

■  23 

•  70 

1^29 

•  20 

.02 

1^20 

1.90 

■  28 

■  37 

•  20 

•  OS 

.18 

■  15 

•  05 

1.10 

■  83 

•  09 

•  34 

1.70 

.OS 

•  08 

•  38 

•  81 

•  22 

.12 

•  33 

.16 

•  06 

•  16 

.04 

.72 

1^73 

•  10 

•  01 

•  93 

•  OS 

•  33 

■  07 

•  92 

1^06 

.03 

•  02 

•  M 

■  16 

•  32 

•  02 

•  08 

•  09 

■  39 

■  72 

•  19 

•  09 

1.30 

.12 

•  20 

•  74 

•  26 

•  03 

•  1> 

•  86 

•  07 

•  18 

2^63 

•  76 

•  04 

T 

1.30 

■  17 

7 

•  36 

•  02 

•  29 

•  14 

•  02 

■  45 

■  05 

•  01 

2.00 

•  24 

•  60 

•  20 

•  10 

•  30 

■  70 

•  20 

1*80 

.57 

•  23 

•  1» 

.33 

•  22 

1.27 

•  73 

•  20 

•  42 

•  38 

•  70 

•  97 

1^20 

U22 

•  03 

T 

■  01 

3.53 

1.30 

.63 

•  90 

•  50 

2^60 

■  29 

•  1« 

•  71 

•  29 

•  43 

T 

•  70 

•  93 

•  09 

■  40 

■  35 

•  70 

.03 

•  34 

.  18 

•  96 

.07 

2.98 

•  94 

•  21 

1  .60 

1.18 

.11 

T 

T 

•  17 

2^49 

T 

•  42 

•  99 

T 

•  02 

•  67 

T 

•  27 

.02 

.02 

.07 

•  91 

•  26 

U28 

•  35 

•  03 

•  04 

.55 

•  01 

•  02 

.21 

1^32 

•  15 

•  17 

•  20 

•  30 

•  02 

•  02 

•  33 

1.57 

•  41 

•  07 

1^92 

2^33 

•  22 

•  37 

•  60 

•  10 

2^43 

•  10 

•  08 

I99 

•  26 

!l6 

•  40 

.36 

•  47 

T 

•  33 

2. 10 

•  04 

.14 

•  94 

1.14 

•  02 

•  19 

1^26 

•  07 

•  08 

T 

•  01 

•  03 

.80 

•  03 

•  41 

1.31 

•  11 

U53 

1^02 

•  01 

•  16 

•  13 

■  01 

•  61 

•  01 

.03 

.69 

•  72 

•  39 

2^10 

•  30 

1^45 

•  01 

•  02 

•  33 

•  23 

T 

•  16 

•  88 

.10 

•  86 

.la 

•  44 

•  40 

1^32 

•  14 

.03 

•  03 

•  03 

l!oi 

1.16 

•  04 

.14 

•  07 

•  11 

•  13 

.34 

•  34 

•  85 

•  98 

1^00 

•  70 

1.09 

•  19 

.12 

l^OS 

.90 

•  35 

•  50 

1^70 

.07 

1^80 

l^OS 

•  70 

•  12 

•  65 

.46 

•  07 

•  25 

U75 

T 

•  12 

•  74 

•  44 

•  20 

•  39 

•  03 

•  17 

■  14 

•  68 

■  03 

•  08 

T 

7 

•  83 

.38 

.20 

U05 

3.32 

•  10 

T 

*  10 

•  31 

T 

.11 

•  23 

•  02 

.40 

•  55 

1.94 

T 

1^26 

•  11 

•  27 

•  07 

2.80 

•  14 

1.25 

•  20 

.17 

.04 

•  27 

•  86 

.41 

.03 

.38 

2.23 

.35 

■  98 

•  88 

•  24 

.34 

•  CO 

.21 

•  02 

•  11 

.57 

•  10 

•  09 

•  19 

•  40 

l^SO 

•  20 

•  29 

•  91 

•  06 

•  00 

.04 

1^33 

•  11 

•  61 

•  03 

•  03 

•  09 

.04 

•  03 

•  04 

.02 

•  IT 

•  09 

•  17 

.19 

1^20 

1.17 

•  02 

•  42 

•  24 

1^84 

•  09 

.87 

.71 

•  01 

•  09 

•  •10 

•  17 

•  01 

•  06 

•  19 

•  04 

•  47 

■  04 

•  17 

.72 

•  77 

■  01 

■  07 

1^25 

1^B6 

•  16 

•  26 

2^32 

1^03 

•  42 

•  13 

•  09 

■  30 

•  49 

■  40 

.11 

•  07 

I37 

!lO 

.02 

•  11 

•  08 

T 

2^68 

•  22 

•  36 

•  36 

•  38 

T 

•  33 

•  01 

•  34 

•  37 

•  20 

•  44 

T 

•  11 

.01 

•  17 

•  34 

.11 

•  04 

T 

•  01 

•  44 

•  82 

1^09 

•  70 

1.90 

T 

T 

•  10 

1.46 

•  03 

.  13 

T 

•  11 

•  77 

•  17 

1^00 

T 

■  14 

■  04 

T 

.90 

•  IT 

•  01 

•  66 

.25 

•  24 

1*22 

•  32 

•  52 

•  26 

■  84 

1.22 

2  •OO 

.01 

.30 

•  93 

.37 

1^12 

•  09 

•  23 

•  10 

•  01 

1.94 

.13 

1.  14 

U03 

.65 

.67 

2^41 

3.33 

.12 

•  39 

•  06 

1^12 

•  04 

•  03 

.10 

.13 

.98 

•  17 

.94 

U22 

.43 

.03 

•  38 

•  72 

.29 

1.03 

.23 

•  06 

•  09 

•  02 

•  17 

•  51 

•  06 

T 

•  09 

T 

•  37 

T 

•  15 

T 

1^30 

.63 

■  14 

•  03 

.02 

•  04 

.99 

■  20 

•  02 

•  32 

1.92 

T 

•  81 

•  48 

•  S2 

■  31 

•  70 

7 

•  on 

•  30 

•  05 

•  95 

•  16 

•  01 

•  13 

•  75 

•  01 

T 

•  10 

.02 

T 

•  43 

•  01 

•  02 

•  03 

U20 

T 

2^00 

•  26 

•  02 

.27 

Iio 

' 

•  07 

•  03 

•  41 

.04 

•  12 

■  30 

1^10 

1^31 

•  03 

•  40 

■  02 

•  01 

•  40 

T 

T 

T 

T 

T 

1.41 

•  23 

T 

•  02 

•  00 

•  61 

1^27 

.22 

•  12 

•  03 

•  32 

1^64 

•  04 

•  32 

■  02 

.17 

■  19 

•  07 

•  33 

T 

T 

•  03 

T 

■  07 

•  83 

.10 

T 

T 

•  18 

.06 

.03 

•  10 

•  01 

•  04 

■  14 

•  30 

•  47 

•  23 

•  23 

•  04 

■  26 

•  06 

.01 

.07 

•  62 

■  15 

■  12 

■  33 

•  42 

.47 

•  40 

•  32 

■  83 

.01 

•  02 

•  02 

•  11 

•  05 

2.24 

U72 

.47 

2.47 

•  •4 

•  29 

■  70 

•  25 

.20 

■  85 

.03 

1^09 

.67 

•  02 

■  10 

■  95 

•  08 

.01 

•  04 

■  21 

.02 

03 

* 

■  08 

.02 

•  01 

.  17 

•  83 

.06 

1.47 

* 

•  20 

•  25 

T 

.23 

•  44 

•  13 

•  30 

■  13 

•  20 

■  90 

.55 

.30 

•  09 

•  15 

•  05 

•  21 

1.77 

.81 

7 

•  11 

1^27 

■  47 

•  64 

l'" 

•  91 

U25 

T 

•  40 

T 

•  06 

.90 

T 

1.07 

■  18 

.09 

•  OS 

■  36 

•  14 

.13 

•  99 

•  38 

■  66 

•  29 

.  13 

.26 

•  07 

1,23 

T 

•  15 

.11 

.03 

•  06 

•  91 

•  29 

■  07 

•  38 

T 

•  02 

.22 

1  12 

.09 

.32 

.21 

.63 

.30 

.56 

.20 

1.48 

1  .72 

1.45 

•  04 

•  23 

•  27 

1^30 

.47 

.19 

•  08 

1^62 

•  19 

•  04 

1^06 

2.99 

•  24 

■  06 

•  09 

.04 

il3 

•  02 

1.04 

.48 

•  09 

•  02 

•  16 

■  03 

•  la 

•  07 

•  19 

.11 

•  43 

•  56 

•  04 

•  04 

l.OO 

•  39 

.70 

•  17 

.02 

^  .40 

■  02 

•  64 

•  •0 

.17 

•  11 

•  55 

•  24 

■  26 

•  30 

•  30 

■  69 

T 

•  03 

.02 

•  12 

•  02 

•  40 

.23 

•  13 

■  01 

.73 

.38 

•  11 

T 

•  32 

•  02 

.90 

.46 

•  03 

.03 

.03 

•  40 

.03 

■  04 

.31 

3.02 

•  48 

■  01 

.01 

•  37 

.9< 

2^9a 

•  49 

.18 

.06 

■  23 

•  04 

■  20 

■  26 

.06 

•  79 

•  91 

•  30 

•  11 

•  03 

•  03 

•  20 

.02 

•  14 

•  04 

.74 

.43 

■  63 

•  03 

■  81 

•  06 

•  79 

1.70 

■  08 

.02 

•  03 

.09 

T 

.*a 

.96 

•  15 

•  03 

•  02 

.09 

T 

T 

.07 

•  22 

.25 

1>24 

1.8« 

.99 

•  03 

■  86 

.98 

T 

•  10 

•  23 

.25 

U74 

See  Reference  Hotaa  Polloelng  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


Tobl*  3— Conlinued 


Station 

Total 

Day  ol  month 

1 

2  1 

3 

1 

5  1 

6 

7  1 

8  I 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

1 

18 

19 

20  1 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29  1 

30 

31 

SAINT  AUGUSTINE 

>t07 

■  * 

•  13 

SAINT  LEO 

T«OA 

■  OS 

I.IA 

2.ao 

•  21 

7 

T 

T 

•  19 

T 

i!io 

1.08 

^*90 

T 

SAINT  MARKS  #  SE 

2*57 

.09 

T 

•  28 

•  76 

.02 

•  12 

•  20 

•  ao 

ST  CETERSeuRO 

S.72 

'il 

.2a 

**t 

•  A8 

10 

t" 

* 

•  01 

•  9A 

1. 19 

•  01 

1.40 

SANBORN  TOWER 

ai72 

01 

•  47 

^AMKAAn    Fa»  ^TATIQM 

Site 

19 

' 

03 

10 

I  07 

30 

02 

10 

•oa 

T 

J 

A6 

•  91 

•  08 

.  19 

.03 

SARASOTA 

•  •Al 

•  09 

•  01 

•  20 

•  30 

1^*9 

.19 

1>31 

•  10 

i^oe 

1.37 

■  7* 

•  78 

SECOTAN 

•  19 

.22 

.09 

.09 

•  AO 

•  98 

i^ao 

•  49 

SOUTH  MIAMI   y  H 

Aa08 

•  03 

•  33 

02 

STUART 

AtA3 

•  07 

•  la 

•  99 

•  01 

•  19 

.03 

* 

•  80 

•  10 

.09 

• 

•  07 

.01 

TALL  HASSE£ 

»<A0 

L  *B 

01 

01 

87 

•  10 

70 

.01 

•  29 

•  01 

04 

IB 

* 

* 

TAMIAMI    TRL   A      MI  SEND 

7i7a 

•  02 

•  oa 

•  OA 

•oa 

•  12 

.03 

.OA 

•  00 

•  32 

•  A8 

•  08 

.90 

1.37 

•  OA 

•  03 

•  34 

.02 

3^71 

•  10 

6t*0 

•  01 

1^9S 

•  21 

•  10 

1.97 

•  lA 

•  39 

•  OA 

■  1« 

.18 

•  26 

.89 

.19 

•  87 

TARPON  SPRINGS 

5i27 

•  20 

•  10 

• 

.00 

1.19 

oa 

* 

•  29 

.80 

1 

10 
•  10 

TAVERNIER 

OS 

• 

■ 

*03 

•  03 

'70 
* 

48 

* 

TITUSVILLE  2  " 

1.7B 

•  17 

•  ao 

•  97 

ao 

•  oa 

•  28 

•ao 

•  36 

USHER  TOMER 

A<06 

i^oa 

•  2a 

.02 

.19 

.10 

■  Aa 

•  30 

.60 

•  23 

.00 

>•>! 

•  22 

•  OA 

.3* 

.09 

•  10 

•  A9 

.92 

•  42 

•  84 

.11 

VERO  BEACH  CAA  AP 

9i7A 

•  22 

•  37 

T 

•  00 

•  03 

1.23 

•  17 

li09 

1>19 

•  44 

•  47 

•  29 

.08 

•  09 

•  02 

•  11 

T 

WAUCHULA  2  NH 

12ill 

•  22 

•  10 

•  aa 

•  07 

.83 

.»» 

•  A3 

3.98 

•  03 

•  90 

.39 

T 

■  3A 

■  74 

1^11 

•  02 

.9« 

•  20 

l^OO 

•  20 

•  07 

.02 

WEST  PALM  BEACH 

»iO» 

T 

.19 

T 

T 

.30 

•  39 

•  OA 

2.10 

•  93 

•  oa 

T 

•  ao 

•  19 

•  20 

.oa 

.80 

•  7> 

T 

T 

MEST  PALM  BEACH  MB  AP  R 

0t9O 

•  90 

l^OO 

•  03 

2.87 

•  30 

•  00 

•  38 

•  18 

•  30 

.14 

1.97 

.03 

•  92 

•  01 

WENAHITCHKA 

«i9> 

•  07 

T 

2.70 

•  13 

T 

•  93 

.09 

T 

T 

T 

•  24 

•  oa 

•  OA 

•  A3 

•  12 

•  27 

•  13 

.17 

T 

•  49 

•  16 

T 

WINTER  HAVEN 

7i05 

•  as 

1<12 

.13 

•  01 

T 

T 

•  17 

•  02 

T 

•  9a 

•  02 

1^99 

•  56 

7 

.43 

.77 

T 

•  24 

WOODRUFF  0AM 

3<A1 

.01 

•  77 

•  AO 

•  03 

•  91 

•  17 

•  01 

•  19 

•  OB 

•  76 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  diiecbon 

Wind  speed 
m.  p.  h 

Relati 

ve   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

inset 

station 

Prevailing 

Percent  of 
bme  trom 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:30  a 
EST 

7:30  a 
EST 

1:30  p 
EST 

7:30  p 
EST 

Trace 

.01-09 

10-49 

66 -OS 

661-001 

2  00 
and  over 

Total 

Percent  ol 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

APALACHICOLA  TO  CITY 

5 

7 

33 

SE 

12 

0 

3 

6 

0 

1 

2 

12 

82 

4.2 

DAYTONA  BEACH  WB  AIRPORT 

SSW 

13 

7 

4 

21» 

SSW 

20 

90 

88 

64 

79 

8 

1 

4 

2 

1 

0 

16 

S.6 

FT.   MYERS  WB  AIRPORT 

6 

0 

374 

SW 

10+ 

6 

2 

5 

2 

2 

1 

18 

5.2 

JACKSONVILLE  WB  AIRPORT 

SW 

13 

7 

8 

37 

NNE 

15 

87 

88 

51 

77 

3 

2 

4 

2 

0 

1 

12 

72 

5.0 

KEY  WEST  WB  CITY 

5 

4 

19 

NW 

22 

75 

62 

71 

4 

6 

2 

1 

0 

0 

13 

87 

5.4 

LAKELAND  WB  CITY 

5 

0 

4 

4 

6 

2 

3 

0 

19 

71 

5.8 

HIAMI  WB  CITY 

Nt 

I7t 

7 

9 

40 

W 

15 

86t 

83t 

59t 

76t 

7 

2 

4 

2 

2 

0 

17 

72 

4.7 

HIAUI  BEACH 

3 

5 

5 

0 

1 

1 

15 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

S 

13 

6 

2 

314 

W 

28 

91 

90 

57 

79 

3 

6 

7 

2 

2 

0 

20 

5.6 

PENSACOLA  WB  CITY 

6 

4 

24 

W 

1 

89t 

86t 

59T 

75t 

2 

3 

4 

3 

0 

0 

12 

84 

TALLAHASSEE  WB  AIRPORT 

NW 

10 

4 

5 

93 

93 

59 

SO 

3 

5 

6 

3 

1 

0 

18 

5.8 

TAUPA  WB  AIRPORT 

W 

12 

6 

9 

29* 

W 

21 

88 

86 

62 

75 

7 

2 

8 

2 

2 

0 

21 

68 

6.0 

WEST  PALM  BEACH  WB  AIRPORT 

ESE 

11 

7 

4 

51* 

ESE 

17 

91 

86 

62 

81 

9 

4 

5 

2 

2 

1 

23 

5.8 

t  Airport  Data 
•  This  datum  is  obtained  by 
visual  observation  since  record- 
ing equipment  is  not  available. 
It  is  not  necessarily  the  fast- 
est mile  occurring  during  the 
period. 

Sno  RAfercDce  Notes  FollovlnK  Stiitloo  Index 
-  100  - 


3 

•2 

71 

97 
68 

92 

75 

98 

97 
73 

97 
73 

91 

68 

94 

71 

94 

73 

94 

75 

95 
71 

95 
71 

97 
69 

91 

72 

92 
78 

95 

78 

94 

73 

91 
80 

96 

73 

93 

71 

90 
74 

96 

73 

89 

76 

96 

75 

97, 
74 

93 
74 

99 

75 

89 

72 

97 

73 

96 

74 

96 
74 

96 
71 

96 

76 

98 
68 

92 
74 

90 

80 

89 
70 

97 
72 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
AUGUST  19S6 


Day  01  Month 


4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

16 

90 

89 

88 

92 

94 

97 

91 

91 

86 

94 

101 

91 

89 

92 

90 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

72 

71 

72 

79 

72 

71 

69 

97 

95 

97 

100 

95 

93 

94 

97 

93 

90 

93 

94 

72 

68 

72 

74 

73 

74 

70 

68 

70 

67 

70 

70 

69 

65 

70 

89 

88 

89 

99 

99 

90 

90 

91 

90 

90 

89 

91 

90 

91 

90 

74 

72 

78 

76 

78 

80 

76 

79 

70 

74 

77 

76 

74 

76 

74 

99 

96 

97 

96 

96 

96 

98 

97 

91 

99 

99 

94 

90 

90 

97 

98 

97 

97 

98 

96 

99 

96 

97 

92 

94 

94 

92 

91 

92 

74 

73 

76 

73 

72 

72 

71 

71 

74 

70 

74 

72 

72 

72 

70 

96 

97 

97 

99 

97 

97 

96 

06 

97 

94 

99 

92 

97 

90 

91 

74 

73 

73 

73 

75 

72 

72 

73 

71 

71 

72 

72 

72 

70 

68 

93 

91 

99 

94 

96 

9« 

92 

91 

92 

91 

92 

90 

93 

91 

89 

66 

68 

70 

73 

72 

70 

70 

68 

71 

70 

72 

71 

70 

67 

68 

96 

90 

93 

94 

99 

98 

96 

97 

96 

97 

99 

94 

96 

96 

96 

72 

72 

73 

72 

69 

74 

73 

72 

72 

71 

72 

70 

70 

70 

91 

91 

•  1 

90 

89 

90 

90 

93 

93 

93 

93 

91 

90 

89 

85 

73 

73 

73 

75 

76 

73 

72 

71 

73 

69 

71 

72 

74 

74 

71 

94 

94 

94 

93 

95 

96 

93 

92 

91 

92 

93 

92 

89 

92 

93 

73 

73 

74 

76 

74 

74 

73 

71 

72 

70 

70 

70 

72 

72 

69 

9S 

99 

94 

93 

94 

95 

96 

94 

95 

93 

92 

99 

94 

92 

72 

73 

71 

74 

75 

75 

73 

70 

73 

70 

71 

71 

72 

69 

96 

94 

95 

99 

95 

96 

94 

99 

96 

94 

91 

94 

89 

92 

91 

71 

70 

74 

76 

72 

74 

71 

69 

68 

72 

79 

73 

68 

66 

67 

96 

97 

94 

97 

97 

94 

92 

90 

89 

93 

90 

90 

88 

86 

90 

69 

70 

71 

78 

74 

70 

69 

70 

70 

70 

74 

74 

69 

66 

90 

91 

92 

91 

94 

90 

91 

91 

91 

93 

93 

93 

93 

92 

90 

73 

71 

71 

68 

72 

67 

67 

69 

75 

71 

73 

71 

71 

70 

71 

92 

93 

92 

92 

92 

93 

93 

95 

94 

94 

94 

91 

90 

91 

88 

77 

78 

80 

81 

82 

75 

79 

78 

78 

75 

77 

72 

75 

77 

73 

95 

97 

97 

96 

98 

95 

95 

88 

88 

90 

90 

93 

87 

92 

92 

75 

77 

81 

82 

81 

75 

78 

73 

75 

76 

73 

77 

75 

75 

77 

90 

92 

95 

96 

97 

95 

95 

97 

96 

92 

94 

93 

92 

95 

94 

71 

73 

75 

74 

68 

75 

72 

72 

74 

73 

71 

71 

71 

71 

68 

92 

94 

91 

88 

92 

92 

92 

92 

91 

91 

93 

92 

88 

87 

87 

78 

79 

81 

76 

81 

76 

79 

78 

75 

72 

73 

79 

78 

74 

70 

96 

96 

94 

92 

95 

97 

97 

96 

96 

99 

97 

94 

88 

93 

93 

73 

74 

73 

77 

75 

74 

72 

70 

72 

70 

72 

71 

73 

70 

69 

93 

92 

95 

98 

98 

97 

93 

90 

95 

93 

94 

92 

94 

93 

88 

71 

71 

73 

75 

73 

71 

73 

72 

74 

73 

75 

73 

72 

69 

68 

91 

91 

91 

93 

99 

99 

94 

93 

93 

93 

93 

94 

97 

92 

92 

78 

77 

70 

75 

74 

74 

76 

80 

80 

81 

75 

71 

70 

70 

69 

93 

94 

92 

94 

97 

95 

92 

89 

91 

99 

94 

93 

92 

93 

95 

72 

72 

72 

76 

79 

74 

74 

73 

70 

70 

70 

72 

71 

70 

69 

95 

91 

90 

98 

101 

88 

90 

88 

93 

90 

93 

89 

90 

90 

85 

76 

74 

75 

76 

79 

80 

76 

73 

74 

73 

75 

74 

72 

71 

70 

90 

91 

97 

99 

91 

91 

91 

94 

93 

92 

91 

99 

93 

87 

88 

73 

74 

74 

76 

77 

75 

73 

70 

71 

70 

73 

72 

70 

69 

67 

92 

96 

95 

101 

99 

97 

99 

99 

97 

99 

99 

95 

96 

98 

97 

71 

72 

73 

73 

72 

74 

73 

74 

74 

73 

71 

70 

71 

72 

71 

94 

90 

95 

95 

98 

91 

92 

95 

90 

99 

92 

94 

93 

89 

91 

73 

79 

74 

76 

76 

74 

72 

70 

75 

71 

73 

73 

71 

68 

68 

99 

94 

96 

94 

96 

98 

95 

94 

99 

94 

93 

93 

91 

88 

92 

68 

69 

31 

80 

71 

74 

71 

71 

72 

70 

71 

70 

69 

69 

67 

90 

90 

90 

91 

91 

91 

92 

92 

89 

8« 

89 

?^ 

92 

93 

92 

79 

79 

75 

75 

78 

79 

82 

81 

76 

80 

78 

79 

77 

78 

78 

98 

98 

99 

101 

94 

95 

97 

96 

95 

94 

96 

97 

91 

92 

92 

74 

75 

74 

76 

73 

76 

74 

73 

73 

72 

74 

73 

75 

73 

70 

99 

95 

93 

93 

94 

94 

95 

96 

99 

99 

95 

95 

92 

93 

93 

73 

72 

76 

77 

78 

77 

74 

75 

74 

74 

72 

72 

74 

74 

73 

94 

94 

97 

100 

94 

91 

95 

97 

95 

95 

97 

91 

92 

92 

72 

72 

74 

72 

74 

74 

72 

70 

70 

69 

72 

70 

68 

67 

93 

98 

98 

98 

100 

95 

93 

92 

91 

93 

90 

93 

95 

89 

90 

71 

72 

74 

72 

71 

70 

72 

72 

72 

71 

70 

72 

71 

70 

68 

96 

93 

98 

95 

98 

98 

98 

97 

97 

97 

99 

97 

94 

94 

94 

75 

73 

75 

73 

77 

74 

75 

79 

76 

72 

72 

71 

72 

98 

98 

98 

98 

97 

99 

97 

98 

96 

99 

93 

98 

94 

91 

90 

69 

68 

68 

71 

70 

72 

68 

69 

69 

69 

69 

69 

70 

71 

67 

91 

91 

91 

95 

97 

94 

93 

93 

92 

93 

94 

98 

96 

93 

92 

77 

74 

72 

74 

75 

74 

75 

78 

79 

78 

77 

71 

70 

71 

69 

90 

90 

91 

94 

90 

91 

91 

91 

92 

90 

89 

93 

90 

89 

87 

81 

81 

76 

76 

75 

77 

78 

87 

82 

79 

80 

74 

73 

73 

71 

97 

90 

92 

98 

96 

95 

92 

92 

92 

91 

89 

91 

94 

94 

91 

68 

68 

69 

71 

72 

69 

72 

72 

74 

74 

73 

70 

68 

69 

66 

97 

94 

93 

93 

92 

93 

96 

94 

94 

94 

94 

92 

91 

90 

91 

72 

73 

74 

73 

75 

75 

69 

70 

71 

70 

72 

72 

74 

68 

70 

S««  H*(ar«nc*  NoM  FoDowtng  StoUon 
-  101  - 


1 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

X 

27 

28 

29 

30 

31 

89 

89 

88 

89 

104 

9« 

96 

■9 

90 

9* 

■8 

sa 

90 

91  •4 

70 

71 

70 

68 

69 

71 

71 

70 

71 

72 

68 

71 

72 

96 

97 

95 

99 

99 

94>2 

70 

68 

69 

72 

70 

69 

67 

62 

67 

70 

67 

63 

67 

69i0 

89 

•6 

86 

87 

86 

90 

»6 

88 

68 

86 

89 

88 

88 

89  12 

74 

75 

72 

68 

71 

73 

76 

75 

77 

79 

76 

77 

78 

93 

93 

90 

80 

90 

92 

95 

99 

99 

99 

88 

91 

93 

99«8 

91 

94 

92 

89 

91 

93 

99 

94 

96 

99 

94 

94 

93 

94i9 

70 

72 

72 

71 

70 

69 

72 

71 

73 

71 

69 

73 

70 

71  •9 

90 

94 

90 

88 

90 

93 

»4 

96 

9« 

94 

99 

94 

99 

04*3 

70 

70 

70 

71 

70 

70 

71 

72 

73 

73 

73 

72 

70 

71  tS 

90 

92 

93 

92 

90 

88 

92 

92 

92 

91 

91 

91 

92 

91<8 

66 

68 

68 

68 

69 

69 

69 

68 

70 

71 

67 

69 

69 

60  •  1 

99 

93 

91 

94 

88 

91 

99 

94 

92 

90 

86 

87 

89 

93»3 

70 

70 

73 

64 

63 

65 

66 

66 

68 

70 

70 

71 

71 

70  •2 

89 

89 

89 

89 

85 

88 

89 

92 

93 

93 

92 

91 

92 

90  •6 

70 

71 

72 

73 

69 

69 

72 

71 

71 

73 

70 

71 

71 

90 

90 

82 

91 

90 

91 

91 

91 

93 

94 

93 

92 

94 

92>2 

72 

73 

70 

72 

70 

71 

72 

71 

70 

69 

71 

71 

72 

71  •O 

92 

91 

88 

84 

90 

92 

92 

91 

94 

99 

93 

92 

94 

92 19 

67 

67 

69 

71 

71 

70 

71 

66 

71 

70 

67 

66 

68 

70  #6 

94 

91 

85 

87 

90 

93 

93 

92 

94 

95 

94 

93 

91 

93<1 

66 

68 

72 

75 

67 

67 

64 

62 

69 

67 

68 

69 

67 

91 

92 

93 

92 

87 

92 

89 

92 

93 

92 

92 

90 

89 

91  iS 

67 

70 

68 

69 

70 

70 

68 

68 

71 

72 

69 

71 

71 

70  #3 

91 

92 

93 

93 

93 

93 

93 

94 

92 

92 

93 

92 

92 

92  (O 

72 

71 

72 

70 

70 

70 

71 

72 

71 

71 

71 

68 

72 

70*8 

91 

91 

91 

89 

90 

90 

92 

91 

92 

94 

92 

93 

92«1 

71 

74 

76 

72 

73 

75 

75 

74 

77 

77 

75 

73 

76  •  1 

93 

88 

84 

88 

87 

90 

92 

92 

91 

92 

92 

90 

89 

91<8 

78 

74 

74 

75 

70 

77 

76 

77 

77 

78 

76 

77 

79 

76  »3 

93 

91 

90 

90 

89 

93 

95 

91 

90 

86 

90 

90 

88 

92.9 

70 

70 

72 

62 

61 

63 

66 

69 

68 

72 

70 

70 

73 

70  •3 

88 

89 

86 

86 

87 

87 

91 

89 

90 

90 

90 

91 

93 

90  •! 

76 

75 

78 

75 

75 

75 

76 

76 

79 

SO 

76 

70 

76 

91 

91 

89 

82 

92 

93 

93 

94 

98 

96 

96 

95 

99 

93aS 

69 

71 

70 

72 

71 

70 

73 

70 

73 

72 

69 

69 

68 

71  •6 

90 

89 

91 

93 

89 

90 

91 

91 

91 

94 

94 

90 

91 

92>9 

69 

69 

70 

70 

71 

71 

72 

71 

74 

73 

71 

72 

72 

71 

91 

92 

93 

89 

96 

93 

92 

91 

91 

92 

91 

89 

90 

92>2 

69 

72 

71 

72 

73 

71 

71 

72 

74 

74 

72 

72 

71 

73t* 

93 

90 

82 

90 

92 

93 

94 

94 

94 

93 

90 

92 

90 

92  •a 

69 

70 

72 

70 

70 

72 

70 

68 

70 

69 

66 

68 

70 

71,0 

89 

91 

89 

90 

87 

84 

86 

87 

86 

88 

91 

90 

86 

89<7 

72 

73 

73 

73 

73 

74 

71 

73 

76 

72 

70 

73 

73*8 

93 

90 

91 

86 

86 

87 

88 

87 

91 

93 

91 

90 

91 

91  (2 

69 

71 

72 

71 

72 

70 

70 

66 

69 

72 

70 

68 

70 

71 14 

94 

93 

89 

88 

92 

97 

97 

90 

91 

85 

93 

93 

87 

94.4 

71 

71 

73 

61 

63 

63 

68 

68 

70 

69 

69 

72 

72 

70«6 

91 

93 

S8 

87 

89 

88 

90 

87 

91 

94 

96 

93 

93 

91  (9 

73 

70 

71 

72 

73 

70 

70 

72 

72 

73 

71 

68 

70 

72  #1 

92 

87 

89 

84 

87 

94 

90 

92 

91 

93 

95 

94 

99 

92  •6 

67 

68 

68 

70 

69 

70 

71 

71 

72 

73 

70 

70 

70 

90 

91 

99 

94 

94 

94 

91 

100 

92 

91 

91 

92 

91 

91  •4 

81 

77 

78 

80 

81 

85 

83 

84 

87 

82 

81 

82 

83 

79  .7 

93 

92 

88 

84 

92 

92 

92 

93 

96 

98 

94 

96 

94 

94.9 

70 

72 

72 

72 

72 

72 

71 

70 

72 

70 

72 

70 

72 

72  .7 

93 

92 

92 

93 

94 

93 

93 

94 

99 

94 

92 

92 

93 

93a8 

72 

75 

74 

76 

74 

74 

76 

73 

73 

74 

74 

74 

72 

73  .9 

94 

92 

87 

87 

88 

92 

93 

92 

99 

96 

93 

93 

92 

93<6 

69 

72 

72 

73 

72 

69 

67 

64 

67 

71 

69 

68 

70 

70*9 

93 

93 

92 

85 

89 

89 

90 

88 

94 

99 

93 

90 

91 

92*6 

69 

71 

69 

71 

70 

71 

73 

72 

73 

73 

70 

71 

73 

99 

96 

97 

92 

90 

89 

88 

87 

89 

90 

90 

89 

89 

93.7 

73 

72 

73 

72 

71 

67 

68 

70 

69 

72 

72 

70 

73 

72  .6 

92 

93 

92 

86 

92 

94 

9« 

98 

97 

96 

94 

96 

95 

96.3 

68 

68 

68 

68 

69 

69 

69 

71 

78 

70 

68 

68 

68 

69  .3 

93 

93 

93 

94 

93 

94 

91 

92 

92 

92 

93 

91 

92 

92.9 

67 

71 

71 

71 

72 

72 

71 

72 

79 

74 

72 

72 

72 

89 

89 

89 

89 

89 

89 

90 

89 

89 

89 

90 

89 

88 

89.8 

72 

76 

76 

71 

74 

75 

74 

7-. 

75 

76 

75 

76 

76 

76  .  3 

90 

91 

93 

90 

94 

89 

93 

90 

91 

01 

00 

93 

91 

91.9 

66 

70 

71 

69 

72 

71 

69 

69 

72 

73 

70 

71 

70 

70.3 

92 

91 

90 

88 

90 

91 

93 

99 

93 

93 

94 

94 

93 

92.9 

71 

73 

71 

69 

72 

73 

70 

70 

73 

72 

71 

69 

70 

71.6 

DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
AUGUST  19SI 


TabU  S  Conllnuvd 


Day  Oi  Month 


Slalion 

1 

2 

3 

4 

5 

 ' 

6 

7 

8 

- 

9 

--- 

10 

H  1 

12 

13 

 '- 

U 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26  1 

27 

28  1  29 

30 

31 

4 

FORT  PIERCE 

MAX 

90 

89 

90 



«0 

92 

91 

-    -  - 
97 

92 

90 

89 

91 

91 

91 

90 

93 

90 

88 

91 

91 

02 

66 

69 

90 

91 

91 

67 

66 

90«H 

MIN 

71 

73 

71 

72 

73 

73 

73 

72 

72 

74 

74 

69 

73 

77 

72 

71 

62 

68 

69 

70 

70 

71 

70 

71 

72 

73 

74 

73 

70 

72 

73 

11, M 

FOUNTAIN  3  S 

92 

95 

96 

89 

95 

95 

99 

98 

95 

96 

96 

94 

91 

93 

95 

92 

92 

87 

90 

93  tS 

MIN 

71 

70 

73 

72 

70 

73 

72 

70 

74 

73 

71 

71 

70 

72 

69 

74 

70 

64 

57 

70 

72 

62 

65 

56 

59 

58 

67 

70 

69 

70 

71 

GA I SV I  LLC  UN I  OF  FLA 

90 

94 

95 

96 

92 

95 

95 

98 

96 

97 

92 

96 

94 

94 

94 

93 

99 

92  tS 

MIN 

70 

73 

74 

72 

73 

73 

76 

75 

74 

75 

72 

71 

70 

73 

71 

71 

70 

59 

71 

71 

70 

71 

69 

72 

72 

58 

72 

72 

71 

68 

73 

71.7 

GAINESVILLE  3  WSW 

MAX 

94 

94 

95 

91 

94 

94 

96 

95 

95 

94 

93 

93 

94 

94 

91 

92  •9 

MIN 

70 

71 

72 

72 

72 

72 

77 

73 

73 

75 

72 

70 

69 

70 

70 

71 

69 

66 

68 

69 

70 

71 

69 

70 

71 

66 

69 

70 

68 

58 

70 

70.4 

GLEN   ST  MARY  NURSERIES 

95 

96 

96 

93 

95 

96 

100 

97 

96 

95 

93 

91 

95 

94 

94.3 

MIN 

6S 

70 

71 

70 

69 

70 

74 

71 

72 

70 

70 

69 

67 

69 

69 

68 

65 

67 

54 

65 

54 

55 

66 

67 

55 

64 

67 

69 

68 

66 

68 

57.9 

Hi ALEAH 

90 

90 

90 

91 

90 

97 

96 

95 

92 

92 

92 

91 

91 

92 

95 

90 

69 

92  .0 

MIN 

73 

72 

75 

72 

72 

74 

74 

73 

74 

74 

76 

77 

73 

70 

71 

70 

68 

58 

68 

71 

72 

74 

71 

71 

70 

73 

73 

70 

71 

71 

70 

72.0 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

95 

97 

97 

98 

96 

95 

102 

98 

97 

97 

95 

92 

97 

97 

97 

97 

94 

95  .0 

MIN 

70 

71 

73 

72 

71 

73 

75 

73 

73 

75 

72 

70 

69 

72 

73 

72 

70 

68 

72 

70 

71 

72 

69 

72 

70 

67 

71 

71 

70 

70 

72 

71.3 

H I LL I ARO 

MAX 

88 

95 

91 

94 

92 

95 

96 

88 

89 

94 

93 

92 

93 

94 

94 

MIN 

66 

70 

70 

71 

70 

73 

75 

67 

70 

71 

68 

68 

66 

70 

70 

66 

63 

64 

63 

67 

70 

59 

64 

63 

62 

53 

66 

59 

67 

55 

66 

67  Is 

HOLOPAM   &  NW 

MAX 

98 

99 

98 

97 

96 

95 

93 

96 

92 

90 

92 

91 

90 

80 

91 

92 

96 

93 

MIN 

69 

71 

71 

66 

6S 

66 

75 

68 

70 

72 

65 

61 

65 

62 

68 

69 

69 

69 

63 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 

94 

92 

93 

98 

94 

95 

94 

93 

92 

92 

92 

92 

92 

90 

92 

90 

93 

93 

90 

89 

MIN 

67 

70 

70 

69 

66 

66 

72 

71 

72 

72 

72 

72 

70 

72 

70 

68 

59 

67 

67 

70 

66 

70 

71 

69 

69 

69 

70 

70 

69 

69 

70 

69.9 

HVPOLUXO 

MAX 

90 

90 

90 

92 

92 

90 

92 

91 

90 

94 

97 

90 

91 

91 

69 

90 

91 .3 

MIN 

75 

73 

76 

74 

73 

73 

73 

74 

71 

75 

77 

81 

76 

81 

71 

70 

69 

68 

67 

70 

70 

70 

71 

70 

72 

73 

74 

73 

71 

72 

74 

72.8 

INVERNESS 

MAX 

97 

99 

97 

99 

95 

94 

95 

92 

93 

92 

96 

97 

MIN 

72 

76 

72 

73 

72 

72 

77 

77 

76 

73 

71 

70 

71 

72 

72 

73 

70 

68 

59 

70 

71 

70 

72 

73 

72 

70 

69 

71 

71 

66 

70 

7i!t 

JACKSONVILLE  W8  AP 

MAX 

98 

96 

86 

96 

99 

100 

94 

91 

93 

96 

95 

96 

94 

99 

90 

92 

95 

96 

89 

82 

93 

94 

93 

93.9 

MIN 

73 

75 

74 

74 

74 

76 

78 

75 

75 

77 

74 

73 

72 

76 

72 

71 

71 

71 

72 

74 

74 

71 

68 

58 

71 

70 

71 

75 

72 

71 

71 

72.9 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

87 

99 

94 

87 

87 

89 

86 

91 

89 

91 

93 

66 

87 

88 

91 

88  .3 

MIN 

70 

70 

75 

68 

72 

75 

64 

67 

77 

68 

71 

71 

71 

67 

71 

67 

70 

67 

70 

71 

73 

63 

69 

56 

70 

58 

70 

73 

70 

76 

72 

70.0 

JASPER  9  ESE 

MAX 

85 

92 

95 

95 

97 

94 

94 

94 

MIN 

65 

68 

71 

70 

63 

70 

72 

68 

67 

72 

73 

69 

66 

68 

70 

68 

65 

65 

65 

65 

66 

68 

64 

64 

65 

54 

66 

66 

65 

64 

66 

67.0 

KEY  WEST  WB  CITY 

MAX 

95 

95 

95 

94 

94 

95 

93 

95 

94 

93 

95 

94 

94 

MIN 

75 

78 

79 

SO 

78 

78 

75 

79 

SO 

79 

81 

82 

S2 

80 

78 

79 

78 

80 

80 

78 

76 

78 

SO 

78 

80 

80 

80 

62 

79 

76 

80 

79.0 

KISSIMMEE 

MAX 

98 

90 

90 

90 

91 

92 

91 

78 

78 

89 

97 

95 

MIN 

69 

70 

80 

BO 

78 

72 

73 

76 

76 

73 

72 

73 

72 

75 

73 

69 

69 

74 

68 

70 

70 

72 

72 

71 

70 

70 

70 

73 

70 

68 

68 

72.1 

LA  BELLE 

MAX 

95 

95 

94 

92 

91 

92 

91 

87 

93 

92 

MIN 

71 

70 

70 

71 

64 

72 

74 

75 

74 

72 

72 

74 

71 

72 

71 

74 

71 

74 

69 

58 

64 

72 

58 

71 

69 

70 

70 

72 

69 

70^8 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

MAX 

96 

94 

93 

88 

90 

92 

98 

94 

MIN 

71 

70 

72 

72 

74 

74 

75 

74 

71 

72 

70 

70 

68 

70 

71 

73 

71 

69 

70 

71 

55 

71 

70 

69 

70 

70 

71 

73 

70 

68 

69 

70.6 

LAKE  CITY   2  E 

MAX 

97 

95 

96 

96 

101 

97 

95 

94 

94 

97 

95 

99 

11 

99 

96 

96 

94 

96  iO 

MIN 

69 

72 

72 

71 

70 

71 

74 

73 

72 

74 

72 

70 

67 

70 

71 

69 

66 

54 

57 

71 

67 

59 

68 

55 

70 

70 

67 

67 

70 

69.9 

LAKE  HIAWASSE 

MAX 

95 

92 

92 

95 

94 

97 

96 

96 

96 

99 

94 

95 

95 

93 

93 

94 

96 

92 

93 

93.2 

MIN 

70 

72 

73 

73 

75 

76 

76 

74 

74 

71 

71 

72 

71 

72 

72 

72 

70 

59 

70 

72 

72 

72 

71 

69 

72 

69 

73 

73 

70 

69 

69 

71.7 

LAKELAND  MB  CITY 

MAX 

91 

93 

93 

95 

95 

94 

93 

93 

90 

96 

93 

MIN 

76 

75 

72 

75 

74 

76 

75 

76 

74 

74 

74 

72 

73 

72 

73 

73 

72 

70 

73 

73 

71 

72 

72 

72 

73 

73 

74 

71 

71 

73 

73 

73.1 

LAKE  PLACID  2  SW 

MAX 

99 

97 

98 

97 

95 

98 

96 

97 

97 

96 

93 

95 

MIN 

69 

70 

70 

71 

70 

75 

71 

72 

72 

72 

71 

73 

69 

73 

70 

70 

69 

67 

57 

68 

70 

71 

70 

57 

69 

70 

71 

72 

67 

70 

70 

70.2 

LIVE  OAK  2  ESE 

MAX 

93 

94 

94 

94 

93 

96 

90 

85 

93 

91 

92 

91 

MIN 

70 

70 

73 

70 

76 

73 

74 

73 

72 

74 

72 

72 

69 

72 

72 

70 

69 

68 

58 

68 

71 

70 

67 

70 

70 

68 

71 

70 

68 

69 

59 

70.6 

LOXAHATCHEE 

MAX 

94 

95 

99 

93 

94 

94 

97 

94 

91 

91 

MIN 

67 

70 

69 

68 

69 

71 

73 

71 

69 

71 

71 

73 

72 

74 

76 

70 

70 

66 

66 

69 

59 

69 

69 

69 

70 

70 

70 

71 

70 

59 

70 

70.0 

MAO  I  SON 

MAX 

96 

97 

95 

99 

91 

95 

96 

97 

91 

94 

91 

92 

MIN 

72 

72 

73 

72 

71 

74 

73 

72 

72 

74 

72 

72 

71 

72 

72 

72 

71 

71 

71 

72 

72 

68 

68 

59 

69 

72 

72 

72 

68 

71 

72 

71.4 

MARATHON  VACA  KEY 

MAX 

93 

92 

92 

93 

92 

92 

92 

93 

93 

92 

91 

92 

91 

92  .0 

MIN 

77 

71 

76 

76 

77 

74 

76 

77 

76 

80 

74 

78 

78 

75 

76 

75 

78 

76 

78 

74 

74 

78 

77 

75 

75 

73 

77 

78 

76 

75 

73 

76.0 

MARIANNA  CAA  AP 

MAX 

97 

95 

93 

94 

93 

90 

69 

90 

95 

96 

93 

90 

89 

90 

88 

88 

92  .7 

MIN 

73 

73 

73 

72 

74 

75 

74 

69 

76 

74 

74 

74 

73 

73 

72 

72 

72 

71 

71 

72 

70 

64 

67 

65 

55 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

71.9 

MARIANNA    IND  SCHOOL 

MAX 

96 

97 

96 

94 

94 

95 

97 

89 

67 

90 

94 

95 

91 

89 

91 

90 

93  .4 

MIN 

72 

72 

75 

72 

73 

75 

74 

73 

75 

73 

72 

72 

72 

71 

70 

71 

71 

69 

70 

69 

72 

62 

63 

64 

52 

53 

58 

69 

70 

71 

68 

70.1 

MAYO  J  NH 

MAX 

89 

95 

96 

95 

90 

94 

92 

MIN 

71 

70 

74 

72 

70 

73 

74 

72 

72 

76 

71 

71 

70 

71 

72 

71 

71 

70 

70 

70 

71 

69 

68 

69 

70 

70 

71 

70 

68 

59 

71 

70.8 

MELBOURNE 

MAX 

92 

89 

91 

80 

88 

92 

92 

93 

92 

95 

94 

87 

91 

91 

90 

92 

93 

92 

93 

91 .9 

MIN 

74 

75 

75 

74 

73 

74 

73 

73 

73 

75 

74 

76 

74 

79 

74 

69 

72 

72 

72 

70 

72 

72 

70 

73 

75 

76 

75 

74 

72 

73 

74 

73.4 

MIAMI    BAY  FRONT 

MAX 

89 

90 

90 

90 

91 

96 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

91 

92 

89 

90 

69 

90  .9 

MIN 

82 

78 

79 

82 

80 

74 

74 

76 

78 

82 

82 

81 

82 

78 

74 

71 

74 

73 

74 

72 

74 

75 

74 

73 

75 

75 

76 

79 

75 

76 

74 

76.9 

MIAMI  BEACH 

MAX 

88 

93 

96 

91 

88 

89 

88 

86 

88 

90 

98 

89 

69 

88 

90 

86 

90 

86 

66 

66 

68 

67 

91 

67 

69.3 

MIN 

30 

76 

82 

82 

81 

78 

80 

80 

78 

83 

82 

82 

82 

82 

76 

76 

73 

75 

76 

75 

77 

74 

76 

76 

78 

78 

78 

60 

79 

77 

76 

78.5 

MIAMI    W8  AIRPORT 

MAX 

90 

92 

91 

93 

97 

97 

95 

93 

93 

92 

92 

93 

92 

97 

91 

91 

91 

91 

90 

90 

92 

92 

93 

92 

92 

92 

69 

69 

92 

60 

92.1 

MIN 

74 

76 

75 

78 

76 

76 

78 

76 

76 

77 

81 

80 

82 

7S 

73 

74 

73 

71 

72 

73 

74 

78 

76 

74 

74 

73 

76 

75 

73 

74 

72 

75.4 

MIAMI   KB  CITY 

MAX 

88 

88 

67 

69 

88 

94 

90 

69 

90 

86 

MIN 

79 

76 

78 

81 

80 

76 

78 

76 

78 

82 

82 

61 

81 

75 

69 

73 

74 

72 

73 

73 

76 

71 

73 

73 

75 

75 

80 

76 

74 

7S 

7J 

Tell 

MILES  CITY  TOWER 

MAX 

MIN 

MILTON  EXP  STATION 

MAX 

90 

92 

94 

94 

93 

93 

99 

98 

95 

97 

97 

95 

9> 

90 

92 

95 

97 

95 

93 

88 

83 

65 

91 

94 

94 

90 

90 

66 

91 

69 

90 

«.4 

MIN 

67 

68 

72 

70 

71 

70 

73 

68 

66 

68 

70 

67 

67 

68 

67 

71 

68 

69 

66 

67 

68 

67 

98 

59 

61 

57 

67 

69 

67 

70 

71 

6T.6 

MONT I CELLO  2  S 

MAX 

94 

95 

95 

89 

93 

97 

101 

98 

93 

96 

98 

94 

97 

97 

96 

93 

96 

99 

98 

91 

89 

86 

91 

94 

94 

94 

94 

92 

92 

95 

94 

94.4 

MIN 

69 

71 

72 

70 

69 

73 

73 

69 

71 

73 

70 

70 

69 

69 

71 

70 

69 

67 

68 

69 

70 

65 

67 

64 

69 

69 

70 

69 

*6 

69 

69 

69.3 

HOORE  HAVEN  LOCK  1 

MAX 

93 

9> 

92 

94 

94 

04 

96 

96 

93 

97 

92 

93 

94 

93 

94 

99 

89 

69 

90 

93 

93 

91 

86 

89 

93 

92 

93 

99 

93 

93 

92 

92. T 

MIN 

71 

71 

70 

71 

71 

73 

73 

73 

71 

73 

72 

73 

72 

TS 

71 

71 

71 

68 

71 

71 

71 

72 

70 

71 

71 

71 

73 

74 

71 

71 

71 

T1.9 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5 -Continued 


FLORIDA 
AUGUST  19S6 


Day 

Ol  Month 

Station 

I 

I 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

g 

9 

10 

\\  j 

12 

13 

14 

15 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

«2 

9> 

95 

99 

06 

95 

«> 

94 

94 

99 

94 

94 

90 

92 

92 

90 

68 

92 

92 

93 

89 

79 

89 

92 

92 

92 

98 

94 

92 

91 

91 

MIN 

70 

^* 

69 

71 

71 

72 

73 

66 

72 

70 

70 

71 

68 

69 

70 

72 

70 

70 

68 

70 

70 

70 

68 

68 

70 

»8 

TO 

9 

MT  PLEASANT 

MAX 

93 

94 

95 

89 

91 

99 

98 

99 

95 

99 

95 

96 

94 

95 

96 

87 

99 

94 

92 

69 

69 

84 

90 

93 

93 

92 

93 

86 

88 

91 

92 

92 

3 

69 

73 

71 

71 

71 

69 

68 

70 

70 

70 

69 

69 

70 

72 

64 

67 

64 

63 

68 

66 

72 

70 

73 

70 

69 

9 

HYAKKA  RIVER  ST  PARK 

MAX 

93 

96 

96 

94 

94 

94 

94 

92 

95 

00 

93 

94 

95 

70 

70 

70 

70 

NAPLES 

MAX 

93 

94 

91 

91 

91 

91 

92 

92 

92 

92 

92 

90 

93 

93 

91 

91 

91 

66 

91 

91 

91 

91 

88 

90 

90 

91 

91 

91 

91 

92 

92 

91 

2 

74 

82 

74 

72 

74 

'* 

75 

74 

72 

74 

76 

75 

75 

74 

74 

74 

73 

76 

79 

73 

74 

70 

74 

4 

NEN   SMYRNA  BEACH  4  N 

MAX 

90 

91 

99 

90 

91 

99 

101 

91 

89 

89 

93 

91 

90 

92 

93 

92 

68 

69 

94 

91 

93 

86 

86 

87 

86 

66 

89 

93 

93 

89 

90 

91 

0 

74 

^' 

76 

70 

70 

70 

73 

73 

69 

66 

69 

72 

70 

72 

73 

71 

71 

71 

68 

72 

70 

69 

73 

71 

s 

NICEVILLE 

MAX 

«3 

89 

93 

97 

89 

92 

95 

101 

100 

99 

96 

95 

94 

92 

91 

95 

96 

95 

93 

92 

89 

88 

87 

88 

92 

89 

86 

89 

66 

87 

86 

92 

0 

MIN 

66 

68 

70 

66 

70 

72 

69 

67 

67 

70 

60 

60 

60 

63 

67 

69 

71 

69 

69 

70 

66 

4 

OASIS  FISHING  LODGE 

MAX 

94 

95 

99 

97 

95 

98 

98 

98 

95 

96 

96 

95 

99 

95 

95 

97 

92 

93 

93 

93 

90 

90 

80 

92 

93 

94 

99 

9« 

96 

90 

94 

3 

70 

70 

70 

69 

70 

68 

70 

68 

67 

67 

69 

69 

70 

69 

69 

68 

67 

71 

71 

69 

68 

71 

69 

i4 

OCALA 

MAX 

94 

97 

96 

96 

98 

96 

99 

96 

97 

93 

95 

94 

94 

96 

97 

94 

93 

93 

93 

69 

63 

87 

92 

92 

94 

93 

95 

98 

94 

93 

99 

94 

>1 

MIN 

70 

^' 

72 

72 

73 

71 

64 

68 

'* 

69 

70 

71 

9 

OCALA   2  NE 

MAX 

96 

97 

97 

99 

96 

99 

98 

97 

98 

92 

96 

93 

94 

96 

97 

89 

94 

93 

92 

89 

89 

88 

92 

94 

93 

94 

97 

97 

96 

94 

96 

94 

2 

68 

70 

69 

69 

69 

70 

76 

70 

69 

69 

69 

67 

68 

69 

69 

66 

62 

67 

69 

69 

70 

68 

66 

67 

61 

64 

66 

68 

63 

66 

68 

1 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  » 

MAX 

90 

95 

99 

92 

90 

90 

91 

96 

90 

91 

90 

86 

88 

92 

91 

93 

92 

67 

84 

67 

89 

68 

69 

87 

89 

89 

88 

91 

69 

69 

88 

69 

6 

82 

60 

80 

78 

76 

79 

78 

76 

75 

75 

77 

76 

76 

79 

76 

76 

78 

79 

76 

77 

78 

77 

4 

ORLANDO  WATER  PLANT 

MAX 

93 

94 

96 

97 

99 

98 

98 

97 

97 

96 

95 

93 

93 

94 

94 

91 

92 

91 

93 

90 

90 

82 

92 

91 

92 

94 

99 

94 

93 

93 

91 

93 

5 

73 

73 

71 

72 

71 

72 

73 

69 

71 

71 

70 

72 

i8 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

MAX 

92 

92 

95 

99 

97 

96 

9« 

96 

96 

99 

99 

96 

93 

93 

93 

90 

91 

92 

93 

91 

68 

82 

92 

92 

92 

93 

99 

93 

93 

92 

92 

92 

>9 

70 

72 

73 

72 

71 

69 

7  J 

72 

71 

70 

70 

72 

71 

70 

71 

72 

•  0 

PALATKA 

MAX 

96 

99 

98 

93 

99 

99 

102 

94 

93 

95 

95 

93 

94 

93 

96 

92 

91 

91 

99 

90 

89 

89 

88 

92 

92 

91 

94 

99 

92 

92 

94 

93 

.7 

MIN 

76 

76 

76 

'* 

72 

70 

70 

72 

72 

72 

71 

67 

71 

'* 

73 

69 

73 

72 

9 

PANAMA  CITY  2 

MAX 

94 

95 

96 

96 

97 

96 

08 

99 

96 

97 

99 

95 

93 

94 

96 

97 

93 

93 

92 

90 

91 

89 

90 

94 

93 

94 

96 

69 

99 

92 

89 

94 

1 

MIN 

70 

70 

73 

74 

73 

72 

^' 

72 

7  5 

73 

72 

70 

70 

75 

70 

65 

72 

70 

73 

67 

69 

68 

70 

69 

68 

79 

67 

75 

72 

71 

•  1 

PENSACOLA  CAA  AP 

MAX 

aa 

92 

99 

86 

89 

91 

101 

97 

92 

98 

95 

94 

90 

69 

93 

95 

97 

93 

92 

67 

84 

87 

88 

93 

92 

92 

69 

89 

90 

89 

86 

91 

•  3 

79 

76 

62 

66 

68 

'* 

'° 

'* 

75 

74 

73 

•  6 

PENSACOLA  WB  CITY 

MAX 

86 

91 

99 

87 

88 

93 

101 

93 

91 

94 

92 

92 

88 

89 

92 

93 

94 

92 

91 

86 

89 

86 

86 

89 

89 

86 

88 

86 

88 

86 

68 

89 

8 

MIN 

76 

^' 

78 

76 

78 

74 

^' 

73 

76 

77 

63 

69 

69 

72 

76 

76 

^* 

74 

9 

PLANT  CITY 

MAX 

94 

99 

94 

97 

97 

97 

95 

96 

94 

95 

96 

94 

94 

94 

93 

91 

68 

91 

92 

92 

90 

84 

91 

94 

93 

93 

99 

93 

93 

92 

93 

93 

>2 

MIN 

70 

72 

72 

^' 

72 

72 

69 

70 

70 

71 

71 

70 

69 

71 

0 

POMPANO  BEACH 

MAX 

93 

90 

93 

92 

92 

99 

97 

94 

93 

93 

92 

92 

92 

91 

96 

94 

92 

90 

90 

87 

93 

92 

91 

91 

91 

90 

91 

88 

90 

66 

91 

6 

MIN 

75 

" 

^* 

72 

70 

69 

M 

72 

74 

72 

72 

72 

1 

PUNTA  GORDA 

MAX 

97 

98 

98 

97 

92 

93 

93 

94 

94 

94 

96 

95 

94 

94 

93 

90 

91 

91 

91 

86 

88 

91 

91 

94 

99 

93 

92 

99 

97 

MIN 

73 

72 

71 

70 

69 

69 

69 

70 

70 

72 

72 

72 

70 

70 

72 

72 

71 

70 

71 

73 

73 

70 

72 

72 

73 

71 

73 

74 

72 

73 

71 

n 

4 

QUINCY  EXP  STATION 

MAX 

89 

93 

96 

88 

91 

95 

98 

96 

94 

99 

96 

95 

93 

93 

94 

93 

94 

95 

94 

87 

90 

88 

90 

91 

94 

91 

91 

88 

88 

94 

91 

92 

9 

MIN 

68 

70 

^' 

68 

^' 

70 

69 

69 

68 

70 

70 

67 

68 

66 

66 

64 

66 

63 

66 

67 

67 

70 

66 

69 

68 

9 

RAIFORO  ST  PRISON 

MAX 
MIN 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

MAX 

93 

92 

99 

91 

94 

96 

97 

95 

94 

91 

93 

93 

94 

92 

92 

92 

92 

91 

93 

91 

92 

93 

92 

99 

91 

94 

92 

69 

92 

6 

MIN 

68 

70 

70 

70 

67 

68 

73 

72 

70 

70 

69 

70 

67 

67 

70 

70 

70 

69 

69 

69 

69 

69 

9 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 

93 

93 

99 

90 

91 

98 

99 

90 

91 

92 

94 

92 

94 

94 

95 

90 

89 

90 

92 

93 

89 

85 

87 

89 

91 

69 

92 

93 

92 

90 

90 

91 

7 

MIN 

68 

74 

73 

76 

^* 

73 

70 

70 

68 

73 

69 

67 

66 

70 

70 

69 

68 

69 

64 

70 

9 

SAINT  LEO 

MAX 

93 

95 

96 

99 

96 

95 

93 

95 

97 

97 

95 

93 

97 

93 

92 

88 

90 

94 

91 

93 

89 

85 

91 

92 

91 

92 

99 

99 

93 

92 

93 

93 

0 

MIN 

74 

74 

74 

74 

74 

75 

76 

77 

71 

73 

72 

72 

70 

72 

73 

75 

72 

69 

70 

71 

72 

70 

72 

74 

70 

72 

4 

SAINT  HARKS  6  SE 

MAX 

93 

96 

99 

90 

92 

94 

102 

101 

98 

94 

96 

99 

99 

96 

98 

99 

99 

94 

99 

93 

89 

90 

90 

93 

93 

91 

91 

90 

91 

92 

91 

93 

9 

MIN 

71 

70 

79 

71 

72 

74 

71 

'* 

70 

70 

70 

71 

70 

' 

69 

" 

65 

66 

68 

66 

73 

70 

9 

ST  PETERSBURG 

MAX 

93 

93 

92 

93 

92 

91 

88 

90 

91 

92 

93 

93 

93 

92 

90 

89 

69 

67 

89 

90 

66 

66 

86 

89 

91 

92 

92 

92 

92 

90 

93 

90 

7 

MIN 

76 

77 

78 

78 

77 

76 

79 

60 

77 

77 

76 

74 

76 

77 

74 

79 

4 

SANBORN  TOWER 

MAX 

91 

99 

97 

88 

92 

94 

101 

98 

96 

93 

95 

93 

91 

93 

94 

94 

90 

92 

92 

89 

91 

90 

89 

94 

90 

91 

90 

89 

91 

94 

91 

92 

5 

MIN 

67 

67 

70 

71 

70 

7 1 

71 

73 

72 

7 1 

70 

69 

69 

69 

70 

68 

72 

69 

0 

SANFORO   EXP  STATION 

MAX 

9i 

93 

96 

99 

96 

99 

100 

97 

99 

98 

95 

95 

92 

94 

95 

69 

91 

92 

93 

69 

89 

83 

90 

90 

91 

92 

93 

99 

91 

93 

99 

93 

3 

MIN 

70 

72 

74 

73 

72 

79 

75 

74 

74 

70 

70 

72 

70 

72 

72 

72 

69 

70 

71 

4 

SARASOTA 

MAX 

92 

94 

92 

92 

92 

92 

91 

92 

92 

94 

93 

93 

92 

94 

92 

91 

67 

91 

91 

90 

?2 

82 

90 

90 

92 

93 

92 

92 

92 

93 

93 

91 

9 

MIN 

72 

73 

73 

74 

72 

75 

81 

82 

74 

73 

73 

70 

70 

72 

73 

72 

71 

72 

72 

72 

73 

0 

SECOTAN 

MAX 

92 

96 

98 

90 

99 

100 

97 

97 

99 

95 

98 

67 

99 

99 

96 

94 

94 

93 

96 

93 

87 

69 

91 

93 

94 

92 

92 

88 

92 

94 

92 

93 

7 

MIN 

69 

66 

65 

69 

67 

68 

71 

70 

72 

72 

61 

66 

66 

66 

60 

66 

66 

76 

67 

66 

65 

67 

67 

4 

SOUTH  MIAMI    3  W 

MAX 

93 

92 

93 

93 

92 

99 

95 

96 

99 

92 

94 

92 

94 

92 

95 

92 

90 

89 

89 

90 

89 

92 

90 

91 

91 

92 

93 

91 

90 

91 

88 

92 

0 

MtN 

74 

74 

79 

79 

79 

72 

79 

74 

74 

75 

75 

76 

62 

74 

74 

74 

72 

70 

72 

72 

73 

73 

6 

STUART 

MAX 

92 

85 

94 

92 

93 

94 

97 

94 

93 

91 

92 

92 

93 

90 

92 

93 

89 

88 

93 

93 

93 

89 

86 

89 

90 

92 

91 

92 

93 

69 

87 

91 

3 

MIN 

73 

7  1 

70 

71 

72 

74 

75 

72 

71 

73 

75 

73 

'* 

68 

70 

7 1 

70 

71 

71 

72 

0 

TALLAHASSEE  WB  AP 

MAX 

88 

91 

94 

87 

91 

94 

98 

99 

92 

93 

94 

93 

91 

91 

92 

91 

92 

93 

92 

65 

86 

S3 

67 

91 

90 

93 

91 

87 

66 

91 

69 

90 

7 

MIN 

69 

72 

72 

72 

73 

73 

73 

72 

73 

74 

7  3 

7 1 

70 

71 

" 

72 

70 

67 

71 

70 

70 

70 

70 

6 

TAMIAM!    TRL  '•O  HI  BEND 

MAX 

95 

95 

93 

96 

93 

94 

93 

95 

95 

96 

96 

93 

90 

93 

92 

96 

94 

94 

94 

94 

99 

93 

93 

89 

97 

96 

99 

97 

95 

93 

96 

94 

3 

MIN 

69 

71 

71 

70 

70 

69 

73 

72 

73 

71 

72 

72 

71 

73 

70 

70 

71 

71 

1 

TAMPA  WB  AIRPORT 

MAX 

90 

93 

92 

92 

90 

91 

88 

92 

89 

93 

91 

91 

91 

92 

91 

68 

67 

86 

69 

90 

88 

88 

67 

89 

91 

92 

91 

91 

90 

89 

92 

90 

1 

MIN 

75 

74 

76 

76 

79 

76 

77 

77 

75 

76 

75 

'* 

71 

'* 

75 

74 

71 

74 

7 1 

74 

0 

TARPON  SPRINGS 

MAX 

99 

92 

92 

92 

94 

93 

91 

90 

92 

92 

91 

93 

90 

91 

92 

92 

68 

67 

88 

89 

90 

86 

67 

88 

91 

91 

91 

93 

90 

90 

91 

90 

7 

MIN 

72 

74 

74 

75 

73 

77 

75 

74 

75 

76 

76 

73 

73 

73 

73 

77 

72 

72 

73 

9 

TAVERNIER 

MAX 

90 

89 

90 

90 

90 

91 

93 

92 

91 

92 

90 

91 

90 

92 

93 

93 

91 

91 

91 

91 

92 

92 

92 

91 

91 

91 

90 

91 

90 

90 

91 

91 

0 

MIN 

81 

80 

81 

79 

82 

79 

79 

00 

82 

77 

76 

79 

6 

TITUSVILLE  2  W 

MAX 

93 

93 

93 

95 

95 

95 

99 

93 

93 

91 

93 

93 

91 

90 

91 

91 

93 

92 

92 

66 

66 

89 

92 

69 

92 

95 

93 

89 

91 

MIN 

70 

70 

71 

71 

73 

76 

70 

69 

70 

70 

70 

70 

70 

73 

71 

70 

69 

67 

68 

62 

70 

71 

70 

69 

69 

67 

69 

72 

70 

66 

70 

69 

6 

USHER  TOWER 

MAX 

93 

94 

99 

90 

94 

92 

94 

95 

94 

93 

92 

90 

94 

91 

93 

69 

91 

92 

91 

86 

84 

66 

69 

92 

92 

92 

93 

92 

88 

88 

90 

91 

4 

MIN 

70 

70 

71 

72 

70 

70 

74 

73 

73 

76 

72 

71 

69 

70 

60 

71 

70 

66 

69 

69 

71 

71 

70 

70 

70 

66 

70 

69 

67 

67 

70 

70 

9 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day 

Oi  Month 

a 
9 

s 

Station 

1 

2 

3 

• 

S 

e 

7 

8 

9 

10 

L 

11 

1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

2S  j 

27 

28 

29 

30 

31 

VENICE 

MAX 

MIN 

9i 

71 

97 

72 

92 

73 

93 

72 

95 

73 

93 

73 

93 

80 

93 
81 

94 
74 

92 
73 

94 

72 

94 
68 

93 
69 

93 
71 

93 
71 

91 
74 

89 

70 

90 
71 

90 

70 

91 

71 

90 

70 

87 
73 

90 

70 

90 

71 

90 

71 

91 
69 

•2 

71 

92 

73 

•0 

71 

93 
TO 

93 

70 

92*0 
71«9 

VE«0  BEACH  CAA  AP 

MAX 

MIN 

91 

72 

91 
74 

92 
72 

91 
74 

92 

75 

94 

77 

98 

75 

94 

76 

91 

73 

92 
74 

92 
74 

92 
74 

93 
72 

92 
76 

94 

75 

93 

73 

88 

70 

86 
69 

90 

70 

90 

72 

92 

72 

86 

73 

86 

71 

67 

72 

89 
74 

86 

74 

69 

75 

92 

75 

93 
72 

88 
72 

68 
72 

73I2 

WAUCHULA  2  NW 

MAX 
MIN 

93 
70 

94 

70 

95 

70 

93 

70 

95 
69 

96 

72 

93 

70 

97 

72 

93 

72 

96 

70 

96 
71 

93 
68 

92 
69 

93 
71 

91 
69 

93 

69 

89 

70 

89 
67 

93 
67 

93 
69 

89 

69 

85 

71 

90 
69 

92 
66 

93 
69 

92 
70 

93 

70 

94 

71 

93 
67 

92 
69 

94 

70 

69>5 

WEST  PALM  8EACH 

MAX 

MIN 

B8 

73 

89 
76 

88 
77 

88 

76 

89 

77 

«2 

75 

96 

75 

93 

73 

90 

72 

90 

78 

89 
79 

89 
82 

89 

77 

90 

82 

93 
76 

93 

75 

89 

71 

87 
71 

88 
72 

91 

73 

89 
70 

88 
73 

68 
74 

91 
73 

89 

S8 
74 

89 

75 

89 
75 

92 
74 

69 
76 

66 
76 

75.0 

WEST   PALM  BEACH  WB  AP 

MAX 
MIN 

92 

73 

92 
76 

92 

75 

92 
74 

94 

75 

92 
74 

97 

76 

95 
72 

93 
72 

93 

77 

93 
79 

92 
77 

92 
79 

93 
78 

95 
73 

93 

72 

92 

70 

90 

70 

92 

70 

92 
69 

92 

72 

93 

72 

90 

72 

92 

72 

93 
74 

92 

74 

92 
76 

91 

75 

91 

73 

92 
74 

69 
75 

92  •4 

WEWAHI TCHKA 

MAX 

MIN 

92 
69 

94 

70 

97 

73 

90 

73 

92 
69 

91 

72 

99 

72 

98 
69 

97 
74 

96 
74 

92 
72 

96 
72 

92 
71 

96 
70 

92 
71 

94 

72 

95 

70 

94 

66 

93 
68 

87 
70 

90 
72 

89 
64 

90 

66 

94 

66 

92 
69 

92 
69 

92 
68 

86 
72 

92 
69 

90 
70 

88 
70 

92*6 
70<2 

WINTER  HAVEN 

MAX 
MIN 

9S 

73 

94 

73 

96 

73 

96 

75 

93 
73 

95 
76 

95 

76 

93 
74 

94 

73 

96 

73 

96 
73 

96 
73 

96 
70 

93 
74 

93 
73 

92 

72 

90 

72 

88 
70 

90 

71 

90 

71 

92 

72 

66 

71 

88 
72 

89 

70 

92 

72 

93 

73 

92 
74 

94 

72 

94 

71 

93 

72 

93 

71 

92.7 
72.5 

WOODRUFF  DAM 

MAX 

MIN 

93 
72 

93 
73 

93 

75 

95 
74 

95 

73 

97 
74 

96 

75 

96 

75 

98 
74 

99 
74 

92 
72 

96 
72 

96 
72 

93 
72 

95 

71 

96 
71 

94 

72 

91 

70 

88 

72 

86 

66 

89 
67 

94 

68 

95 

70 

92 

70 

90 

70 

66 

71 

89 

71 

90 
66 

88 
73 

92.9 
71.5 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


DUDOD 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3s  ? 

BAY  LAKE 

EVAP 

.25 

.20 

.25 

.23 

.21 

.15 

.26 

.20 

.17 

.24 

.22 

.16 

.20 

.23 

.20 

.21 

.15 

.20 

.14 

.22 

.11 

.11 

.20 

.19 

.17 

.23 

.25 

.21 

.25 

.19 

B6.20 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

.20 

.25 

.27 

.22 

.20 

.27 

.28 

.30 

.25 

.11 

.18 

.17 

.29 

.24 

.15 

.29 

.23 

.16 

.24 

.24 

.23 

.29 

.18 

.18 

.27 

.26 

.23 

.18 

.18 

.22 

.22 

6.98 

CLEWISTOK  US  ENGHS  (a) 

EVAP 

.19 

.23 

.19 

.22 

.06 

.13 

.31 

.19 

.17 

.14 

.11 

.13 

.10 

.17 

.25 

.19 

.13 

.00 

.15 

.18 

.19 

.20 

.08 

.07 

.16 

.07 

.23 

.23 

.10 

.15 

.21 

4.93 

MAX 

91 

92 

93 

93 

91 

93 

95 

S3 

92 

92 

92 

92 

92 

93 

93 

94 

90 

86 

92 

90 

95 

90 

85 

86 

94 

93 

95 

96 

91 

94 

96 

92.1 

MIN 

79 

79 

80 

80 

79 

80 

82 

81 

79 

79 

72 

80 

79 

79 

79 

78 

77 

76 

78 

78 

78 

78 

75 

76 

74 

78 

79 

79 

77 

77 

79 

78.2 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 

.34 

.32 

.35 

.31 

.29 

.30 

.25 

.32 

.28 

.26 

.31 

.32 

.32 

.30 

.15 

.28 

.24 

.13 

.22 

.23 

.28 

.21 

.28 

.15 

.08 

.40 

.17 

.15 

.11 

.18 

B7.78 

WIND 

27 

49 

44 

44 

32 

15 

25 

28 

29 

22 

31 

31 

31 

53 

21 

28 

17 

19 

13 

14 

20 

23 

27 

23 

18 

18 

18 

11 

8 

6 

12 

757 

GAIHESVILLE  3  DSW 

EVAP 

.23 

.41 

.28 

.15 

.22 

.24 

.31 

.30 

.22 

.24 

.17 

.18 

.14 

.32 

.27 

.37 

.28 

.27 

.23 

.09 

.23 

.08 

.45 

.26 

.23 

.31 

.18 

.27 

.27 

.14 

.23 

7.57 

WIND 

10 

20 

24 

26 

15 

27 

48 

25 

30 

35 

25 

15 

19 

21 

40 

40 

30 

30 

25 

15 

50 

25 

35 

30 

20 

30 

15 

25 

30 

20 

20 

820 

MAX 

103 

103 

101 

95 

103 

99 

102 

100 

101 

101 

96 

98 

103 

100 

100 

98 

100 

102 

96 

88 

93 

95 

95 

100 

97 

98 

102 

100 

97 

96 

96 

98.6 

MIN 

75 

77 

76 

73 

74 

76 

76 

76 

72 

76 

73 

72 

70 

75 

72 

73 

72 

72 

73 

72 

70 

72 

71 

74 

74 

70 

74 

74 

72 

69 

75 

73.2 

HIALEAH 

EVAP 

.30 

.24 

.28 

.26 

.29 

.20 

.21 

.26 

.23 

.29 

.27 

.28 

.30 

.19 

.29 

.13 

.13 

.22 

.21 

.12 

.20 

.22 

.13 

.23 

.13 

.11 

.21 

.16 

86.74 

WIND 

43 

52 

38 

36 

34 

26 

38 

31 

33 

48 

48 

51 

77 

32 

42 

24 

30 

21 

20 

23 

28 

36 

27 

22 

37 

15 

29 

23 

19 

28 

28 

1039 

LAKE  PLACID  2  SW 

EVAP 

.26 

.26 

.24 

.27 

.29 

.25 

.24 

.14 

.26 

.21 

.21 

.26 

.23 

.21 

.20 

.19 

.17 

.10 

.20 

.20 

.19 

.09 

.07 

.19 

.19 

.19 

.18 

.25 

.19 

.18 

.21 

6.32 

WIND 

13 

14 

12 

14 

27 

8 

23 

13 

11 

11 

12 

16 

17 

17 

16 

16 

10 

7 

11 

9 

19 

17 

7 

8 

8 

10 

8 

9 

7 

12 

11 

393 

LOXAHATCHEE 

EVAP 

.17 

.22 

.22 

.31 

.12 

.14 

.22 

.28 

.11 

.18 

.19 

.19 

.18 

.24 

.20 

.20 

.18 

.15 

.20 

.35 

9 

17 

18 

.19 

.10 

.14 

.04 

B5.69 

yOORE  HAVEN  LOCK  I 

EVAP 

.25 

.32 

.33 

.29 

.28 

.24 

.30 

.26 

.21 

.21 

.18 

.19 

.20 

.26 

.29 

.30 

.17 

.12 

.17 

.27 

.24 

.26 

.09 

.18 

.22 

.19 

.22 

.29 

.21 

.22 

.25 

7.21 

WIND 

35 

46 

54 

36 

40 

29 

38 

39 

35 

33 

28 

30 

41 

40 

54 

42 

38 

29 

16 

27 

27 

75 

60 

20 

25 

26 

24 

35 

27 

20 

25 

1094 

OKEECHOBEE  HRN  GATE  6 

EVAP 

.21 

.47 

.32 

.42 

.34 

.47 

.34 

.33 

.26 

.25 

.35 

.24 

.28 

.27 

.27 

.35 

.38 

.25 

.19 

.27 

.38 

.38 

.15 

.23 

.27 

.18 

.24 

.37 

.27 

.26 

.17 

9.16 

ORLANDO  WATER  PLANT 

EVAP 

.22 

.24 

.24 

.23 

.29 

.29 

.27 

.12 

.10 

.27 

.19 

.27 

.18 

.21 

.22 

.09 

.19 

.14 

.24 

.15 

.15 

.05 

.10 

.19 

.23 

.22 

.19 

.13 

.21 

.25 

86.07 

WIND 

15 

15 

14 

12 

20 

25 

9 

18 

23 

19 

21 

21 

17 

13 

25 

22 

9 

7 

15 

14 

28 

35 

9 

13 

15 

13 

7 

9 

16 

10 

8 

497 

TAHIAUI  TRL  40  HI  BEND 

EVAP 

.19 

.19 

.17 

.17 

.12 

.23 

.25 

.26 

.23 

.17 

.17 

.18 

.12 

.09 

.13 

.22 

.22 

.23 

.14 

.19 

.23 

.25 

.23 

.15 

.18 

.21 

.29 

.09 

.20 

.19 

BS.88 

VERO  BEACH  CAA  AIRPORT 

EVAP 

.19 

.30 

.33 

.31 

.33 

.24 

.28 

.35 

.25 

.29 

.20 

.28 

.32 

.34 

.29 

.30 

.29 

.55 

.34 

.38 

.28 

.24 

.12 

.24 

.17 

.22 

.20 

.25 

.14 

B8.57 

MAX  and  HJN  In  Table  6  refer  to  extremes  of  tenperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 
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STATION  INDEX 


FLORIDA 
AUGUST  19M 


Stdtion 

Index  No. 

County 

O) 
« 

.9 
Q 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
Time 

Reler 

To 
Tables 

oiaiion 

6 

L^ounty 

Drainage  J 

« 

3 

3 

Longitude 

Elevation 

Obser 
valion 
Time 

Uoserver 

Refer 

To 
Tables 

1  Temp. 

Precip. 

Index  I 

Temp. 

Precip. 

0029 

TAYLOR 

29  93 

63  38 

3 

9P 

MRS  MATTIE  L*  HOWARI 

912* 

MANATEE 

27  29 

02  >» 

10 

6P 

G*  «•  KERRINGSHAW 

3 

ALEXANDER  SPftlN&S 

OOTO 

LAKE 

8 

29  09 

81  34 

90 

9P 

9P 

ALEXANDER  SPGS  ASSO 

LOIAHATCHCE 

9182 

PALM  BEACH 

26  *1 

80  16 

14 

6P 

6P 

2  3  9  6 

C 

APALACHICOLA  MB  CITY 

0211  IFRANKLIN 

20 

8*  99 

IS 

MID 

MID 

U*S.  WEATHER  BUREAU 

2  19 

C 

LYNNE  4  SE 

9297 

MARION 

29  10 

81  92 

90 

MID 

OTIS  fl.  FORT 

C 

022B ;DE  SOTO 

27  1* 

70 

RADIO  STATION  WAPG 

2  3  9 

9279 

MAOISDN 

30  28 

T.  C.  MERCHANT 

0969 

27  36 

81  30 

149 

6P 

6P 

J*  WILEY  COTHRAN 

2   3  9 

C 

harathon  vaca  key 

9191 

MONROE 

5  »  .1 

81  06 

*3 

6P 

6P 

U*S*   PUBiMEALTH  SVC 

2  i  > 

0390  jPOLK 

81  31 

190 

HARRY  M(  TOLSON 

5367 

JACKSON 

30  50 

89  11 

110 

HID 

CIVIL  AERO*  ADH. 

2  3  9 

BARTOf 

0*76 

POLK 

27  9* 

61  90 

129 

9P 

9P 

CITY  OF  BARTOW 

2   3  5 

har:anna  ind  school 

5172  JACKSON 

30  *9 

89  17 

120 

9P 

9P 

FLA*   IND«S*FOR  BOYS 

BAY  LAKE 

0920 

HILLSBOROUGH 

82  30 

91 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

3  6 

MARINELAND 

5191 

FLAGLER 

29  *0 

81  13 

10 

MIO 

MARINE  STUDIO  iNC 

c 

BAYPORT  I  £ 

05<>0 

HERNANDO 

28  33 

82  37 

6f» 

•P 

OTT  S.  COOK 

2   3  9 

5939 

L»  FAYETTE 

10  06 

6P 

ROBERT  L.  ANNlN 

0611 

PALM  BEACH 

26  40 

80  38 

1« 

8A 

BA 

EVERGLADES  EXP  STA 

2  3  5  6 

MELBOURNE 

5611 

BREVARD 

26  09 

60  36 

~5 

5P 

9P 

RADIO  STATION  MHMB 

2  i  > 

c 

0616 

26  *2 

80  *3 

31 

CORPS  OF  EN<«INEERS 

c 

DADE 

25  *7 

60  11 

6 

3P 

CITY  OF  MIAMI 

aiTNLO 

0790 

ORANGE 

28  33 

69 

MID 

MRS.MILDRED  H.  GROSE 

•MIAMI  BEACH 

DAOE 

29  *7 

60  08 

9 

5P 

9P 

LIFE  GUARD  PATROL 

2  3  9 

BLACKMAN  *  WNM 

0769 

OKALOOSA 

30  57 

86  4  2 

200 

MID 

MRS.    S.  YOUNGULOOO 

c 

MIAMI   we  AIRPORT 

9663 

DADE 

29  *0 

60  17 

8 

HID 

MID 

UiSa  WEATHER  BUREAU 

2   3  9 

c 

0S0« 

CALHOUN 

30  26 

7A 

JOHN  PUHIFOY 

2  3  5 

5666 

DAOE 

29  *7 

UiS*  WEATHER  BUREAU 

0SA5 

PALM  BEACH 

26  21 

60  09 

19 

MID 

HAROLD  A*  TURNER 

c 

5719 

COLLIER 

'1"  " 

61  21 

10 

6P 

6P 

FLA*  FOREST  SERVICE 

2   1   >  6 

c 

0979 

SUMANNEE 

29  58 

82  96 

MID 

NHS.  BEULAH  STANLEY 

5793  SANTA  ROSA 

9  30  4T 

67  09 

217 

9P 

9P 

AGR*  EKP.  STATION 

BRAOEMOM  EXP  STATION 

09*0 

MANATEE 

27  29 

82  33 

10 

8A 

GULF  COAST  EXP  STA 

2  3  5 

MONTICELLO  2  S 

5879 

JEFFERSON 

9  30  32 

61  92 

209 

9P 

A*  M.  PHILLIPS 

2  3  5 

BRISTOL 

1020 

LIBERTY 

30  26 

8*  99 

160 

MID 

HISS  ELOU  SHULEf) 

c 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

5899 

GLADES 

7  26  90 

81  09 

22 

6A 

•A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  19  6 

c 

10*6 

HERNANDO 

2B  37 

9P 

M-CENT  FLA  EXP  STA 

2  3  5 

c 

MOUNTAIN  LAKE 

5973 

POLK 

7  ,27  96 

MOUNTAIN  LAKE  CORP 

1163 

SUMTER 

2B  *0 

82  09 

79 

6P 

6P 

HRSi    A*  Hi  nelson 

2  3  5 

mt  pleasant 

GADSDEN 

1   10  40 

84  42 

301 

6P 

6P 

A*  N.  HUBBARD 

2  19 

12ia 

CLAY 

29  99 

81  99 

190 

9P 

TOMMY  F.  EDWARDS 

2   3  5 

6065 

SARASOTA 

5  i27  19 

82  19 

20 

8A 

«A 

STATE  Park  service 

2  3  9 

CANAL  POINT  GATE  9 

1271 

PALM  SEACH 

26  92 

80  38 

36 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

NAPLES 

6076 

COLLIER 

9  l26  09 

81  *7 

9P 

9P 

CITY  OF  NAPLES 

CANAL  POINT  USOA 

1276 

PALM  BEACH 

26  92 

60  38 

^4 

MID 

SUGAR  PLANT  FLO  STA 

2   3  5 

NEW    SMYRNA  BEACH   *  N 

6210 

VOLUSIA 

29  09 

80  97 

10 

6P 

A*  B.  NORDMAN 

1309 

MONROE 

25  11 

SP 

NATIONAL  PARK  SVC 

2  3  5 

62*0 

OKALOOSA 

30  31 

** 

«A 

JACKSON  GO.FOR.STA* 

2  1  * 

1310 

LEE 

9  26  32 

62  11 

3 

5P 

9P 

ALLEN  T.  WEEKS 

2  3  5 

6291 

OSCEOLA 

27  96 

81  00 

60 

7A 

HRStANNIE  H.STEVENS 

1 

MASHING TON 

30  *6 

85  *9 

69 

6316 

P*LM  BEACH 

26  34 

80  49 

19 

HID 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

CEDAR  KEY 

1*32 

LEVY 

9  29  08 

83  02 

19 

6P 

C.  C.  WHIODON 

2   3  5 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  2 

6323 

PALM  BEACH 

26  20 

80  32 

22 

MID 

U*  S.  GEO.  SURVEY 

c 

CHATTamOOCWE  1  H 

1902  GADSEN 

30  *2 

8*  52 

90 

GEORGE  P.  HAN 

3 

OASIS  FISHING  LODGE 

POLK 

27  *8 

61  12 

60 

9P 

9P 

PAUL  G.  BRYAN 

2  15 

c 

CHIPLEY  3  E 

1»** 

30  *7 

5P 

9P 

A.   H.  0  STEEN 

2   3  5 

MARION 

9  29  11 

bltPHtN  JEWETT 

1639 

PINELLAS 

27  59 

62  50 

9 

AP 

6P 

CITY  OF  CLEARMATER 

2  3  5 

6419 

MARION 

5  29  13 

82  07 

68 

8P 

ep 

AIRWAY  OBSERVER 

2   3  9 

16*1 

LAKE 

26  29 

81  46 

140 

6P 

£0  OLIVENBAUM 

2  3  5 

6480 

OKEECHOBEE 

7  '27  I* 

80  99 

30 

9P 

Ut  S.  GEO*  SURVEY 

3 

CLEMISTON 

16*9 

MENDRY 

26  *5 

80  59 

16 

GERVIN  N.  PIT2EN 

OKEECHOBEE  MRCN  GATE  6 

6*85 

OKEECHOBEE 

7  27  11 

3* 

BA 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2   3  5  6 

c 

CLEWISTON  U  S  ENC 

169* 

HENDRY 

26  *» 

80  39 

20 

8A 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3   5  6 

c 

ORANGE  CITY 

698* 

VOLUSIA 

6  26  97 

81  16 

38 

MID 

CITY  OF  ORANGE  CITY 

<■ 

COCONUT  GROVE  T  S 

1716 

25  39 

80  17 

10 

BUREAU  PLANT    I  NO* 

2   3  5 

ORLANDO  WATER  PLANT 

ORANGE 

el28  33 

9P 

ORLANDO  UTILI.  COMM 

2  3  3  6 

1869 

HIGHLANDS 

27  2* 

81  10 

40 

8A 

U*  S.  GEO*  SURVEY 

8  126  33 

81  20 

106 

MID 

MIO 

U.S*  WEAThER  BUREAU 

2  3  5 

c 

1978 

PUTNAM 

2«  29 

Bl  30 

40 

GLADES 

7  26  *7 

81  16 

21 

HID 

c 

CRESTVIEW 

1983 

30  46 

86  34 

236 

MID 

SOIL  CONSERV.  SVC 

c 

PALATKA 

6753 

8  I29  39 

61  36 

19 

6P 

6P 

CITY  OF  PALATKA 

2  3  9 

CROSS  <:iTY 

2006 

DIXIE 

29  38 

B3  07 

45 

MID 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

c 

PANACEA 

6626 

WAKULLA 

9  ,30  02 

64  24 

9 

HID 

MR,  OTIS  L*  VAUSE 

c 

CROSS   CITY  CAA  *P 

2011 

DIXIE 

29  36 

83  06 

42 

CIVIL  AERO.  AOM* 

2  3  5 

68*1 

9P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

211* 

26  0* 

80  12 

7 

MID 

FLA*   POWER  *  LIGHT 

6660  IMANATEE 

9  27  39 

82  29 

** 

MIO 

Charles  m*  parrish 

c 

2150 

VULUSIA 

29  13 

81  02 

9A 

NEMS-JOURNAL  CORP 

6986 

DAOE 

2  |29  96 

60  27 

7 

MIO 

c 

DAYTONA  BEACH  MB  AP 

2158 

VOLUSIA 

29  11 

81  03 

31 

MIO 

U.S*  WEATHER  BUREAU 

III 

PENSACOLA  CAA  AP 

0907 

ESCAMBIA 

9  130  28 

67  12 

110 

MIO 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM* 

2  3  9 

OE  FUNIAK  SPRINGS 

2220 

WALTON 

86  07 

299 

5P 

9P 

H.  C.  STORRS 

2  3  5 

CPENSACOLA  WB  CITY 

7002 

ESCAMBIA 

9  .30  29 

67  13 

MID 

MIO 

U.S. WEATHER  BUREAU 

2  19 

c 

2229 

VOLUSIA 

29  02 

81  16 

38 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

2   3  5 

7033 

DADE 

2  29  36 

16 

01  GIORGIO  FRUIT 

DE  SOTO  CITY  4  SM 

22sa 

HIGHLANDS 

27  29 

81  26 

88 

6A 

CHESLEY  A*  SKIPPER 

7205 

HlLLSBOHOUGM 

9  '26  01 

62  06 

121 

9P 

9P 

2  3  5 

DEVILS  GARDEN  TOMER 

2298 

HENDRV 

26  36 

81  oa 

20 

6P 

8A 

FLA.  FOREST  SERVICE 

2  3  5 

725* 

BROWARD 

2  26  1* 

80  09 

22 

9P 

9P 

ST.  FARMERS  MARKET 

2  3  9 

DOMLING  PARR 

2391 

SUWANNEE 

10 

30  15 

63  13 

MID 

MRS*   HATTIE  TOOLE 

J. 

PORT  MAYACA  S  L  CANAL 

7293  MARTIN 

7  26  99 

80  37 

3* 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

ORY  T0RTU6AS 

2*18 

MONROE 

2*  36 

62  92 

6P 

JOHN  R.  OEWEESE 

2  3  5 

PUNTA  GORDA 

7395  CHARLOTTE 

»  26  56 

62  03 

9P 

9P 

E.  J*  HC  CANN 

2  3  9 

282T 

LAKE 

28  50 

81  41 

100 

6P 

HOWARD  J.  DICK 

2  3  5 

QUINCY  EXP  STATION 

T*2* 

GADSDEN 

6  I30  39 

8*  35 

290 

N*FLA,  EXP.  STATION 

EVERGLADES 

2890  COLLIER 

25  91 

8123  1  3 

6P 

6P 

MANHA TT AN  MERC •  CORP 

7**0 

UNION 

10 

30  0* 

82  11 

120 

HID 

FLA.   STATE  PRISON 

c 

FEDERAL  POINT 

2919 

PUTNAM 

29  *4 

81  32 

9 

flP 

BRUCE  GRAY 

2  3  5 

7760 

DAOE 

2  25  22 

80  39 

10 

9P 

9P 

NATIONAL  PARK  SVC 

i   3  5 

FELOA  2  N 

2923 

HENDRY 

26  33 

ai  26 

18 

H.  GREGORY  ATCHLEY 

c 

SAINT  AUGUSTINE 

7812 

ST  JOHNS 

2  '29  5* 

15 

CITY  OF  ST.AuGUSTINd 

2   3  9 

FELLSMERE 

2936 

INDIAN  RIVER 

27  46 

aO  36 

29 

SUGAR  PROO*  ASSN* 

2  3  9 

SAINT  LEO 

7851 

PASCO 

9  ,28  20 

62  19 

176 

7P 

GEORGE  E.  HONTPETIT 

2  J  5 

c 

fernandina  beach 

294* 

NASSAU 

30  40 

ei  28 

30 

5P 

9P 

LEWIS  Ki  NOLAN 

7859 

MARTIN 

2  27  05 

HID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3137 {OKEECHOBEE 

27  32 

80  48 

60 

5P 

9P 

HRStHURSEY  LEE  CROS: 

7867 

WAKULLA 

9  ;30  09 

84  10 

17 

*P 

*P 

2  3  5 

3193 

MANATEE 

27  34 

62  06 

120 

7886 

PINELLAS 

9  27  *7 

l\ 

9P 

2  3  5 

c 

FORT  LAUDERDALE 

3163 

BROMARD 

2  26  06 

80  09 

6P 

6P 

F.  P*  MEDFORDi  JR. 

2   3  5 

SANBORN  TOMER 

7990 

6  30  0* 

11 

SP 

U.S*  FOREST  SERVICE 

2  3  9 

FT  LAUDERDALE  SAHIA  MAR 

3168 

BROWARD 

26  07 

80  07 

7 

5R 

BAHlA-MAR    YACHT  HR8N 

2   3  9 

SANFORD  EXP  STATION 

7982 

SEMINOLE 

8  28  *e 

9P 

9P 

CENTRAL  FLA  EXP  STA 

2  19 

3171 

BROWARD 

26  06 

60  1* 

BA 

U  OF  F  PLANT  LAB 

2  3  9  6 

6021 

SARASOTA 

9  27  21 

82  32 

It 

5P 

9P 

CITY  OF  SARASOTA 

FOttT  MVERS  MB  AP 

3186 

LEE 

26  35 

81  52 

15 

MID 

MIO 

U.S*   WEATHER  BUREAU 

809* 

TAYLOR 

9  |30  12 

63  39 

6P 

6P 

2  19 

3207 

ST  LUCIE 

27  25 

80  19 

10 

MID 

HID 

CITY  OF  FT.  PIERCE 

8396 

DADE 

2  |29  *9 

2  3  5 

FOUNTAIN  i  S 

3230 

BAY 

30  26 

65  26 

1*0 

5P 

9P 

FLA*   FOREST  SERVICE 

2  3  5 

STUART 

8620 

MARTIN 

2  27  13 

80  19 

10 

RADIO  STATION  WSTu 

2  3  9 

GAINESVILLE  UNI    OF  FLA 

3316 

ALACHUA 

a  l29  39 

32  21 

8A 

H.  E.  8RATLEY 

2  3  5 

c 

TALLAHASSEE  WB  AP 

8798 

LEON 

9  [30  26 

64  20 

HID 

HID 

U.S*   WEATHER  BUREAU 

2    3  J 

GAINESVILLE  3  MSN 

3321 

ALACHUA 

6  129  38 

82  22 

'il 

*P 

AGRONOMY  OEPT  U  OF  F 

2  3   5  6 

8775 

DADE 

2,25  *6 

60  2  7 

13 

MID 

U.S.  GEO*  SURVEY 

^ 

Glen  st  harv  nurser i es 

3*70 

BAKER 

9 

30  IS 

82  10 

140 

4P 

4P 

G.ST.  M.  NURSERIES 

8780 

DADE 

* '23  *6 

60  50 

12 

lOA 

lOA 

2  3  5  6 

c 

GRACEV I LLE 

3938 

JACKSON 

3 

30  99 

85  30 

160 

CHARLES  C.LIOOONiJR 

6766 

HILLSBOROUGH 

9  [27  56 

in 

HART  LAKE 

38*0 

ORANGE 

7 

28  23 

81  14 

70 

U*  S*  GEO.  SURVEY 

3 

TARPON  SPRINGS 

662* 

PINELLAS 

9  128  09 

CITY  OF  TARPON  SPUS 

HIALEAH 

3909 

DADE 

2 

29  90 

80  17 

8 

6A 

MIAMI    MATER  PLANT 

2  3  9  6 

c 

TAVERN  I ER 

68*1 

MONROE 

2  j29  01 

CAPT.   EUGENE  LOWE 

HIGH  SPRINGS 

3996 

ALACHUA 

29  90 

82  36 

79 

9P 

GEO*  T.  ALEXANDER 

2  3  5 

69*2 

BREVARD 

2  i28  37 

80  50 

*0 

6P 

6P 

2   3  5 

HILLSBOROUGM  BVH  ST  PK 

3966 

HILLSBOROUGH 

9 

28  09 

62  1* 

BA 

STATE  PARK 

9120 

5  '29  25 

62  49 

33 

9P 

5P 

2  i  •> 

'.079 

OSCEOLA 

8 

28  11 

81  08 

79 

5P 

TRIPLE  E.  DEVELOP  CO 

2   3  9 

9176 

SARASOTA 

5  27  06 

5P 
5P 

5P 

HOMESTEAD  EIP  STA 

*091 

DADE 

2  25  30 

ao  30 

11 

*P 

SUBTROPICAL  EXP  STA 

2   3  5 

c 

VENUS  3  SE 

918* 

GLADES 

7  |27  02 

VAN  T*  OXER 

HYPOLUXO 

*ioe 

PALM  BEACH 

2 

80  03 

12 

6P 

6P 

J*  L*  GARNETT 

2  3  5 

VERNON 

9206 

WASHINGTON 

3  '30  37 

RICHARD  P,  SaSSER 

INGLIS 

*273 

LEVY 

5  29  02 

62  *1 

12 

FLA*   POMER  COMPANY 

INDIAN  RIVER 

2  127  39 

80  29 

2* 

MIO 

HID 

2  3  5  6 

c 

*2e9 

CITRUS 

S 

28  90 

82  20 

70 

9P 

9P 

CITY  OF  INVERNESS 

MAUCHULA  2  NH 

9*01 

HARDEE 

5  i27  3* 

81  *9 

120 

6P 

6P 

M.  L*  CARLTON 

2  19 

*327 

a 

29  27 

62  08 

60 

CMEST  PALM  BEACH 

9520 

PALM  BEACM 

2  26  *3 

POST- TIMES 

ISLEMORTH 

*332 

ORANGE 

28  26 

81  33 

119 

CnASE  *  COMPANY 

3 

«MEST  PALM  BEACH  WB  AP 

9929 

PALM  BEACH 

2  26  *1 

U.S*   WEATHER  BUREAU 

JACKSONVILLE  MS  AP 

*39e 

30  25 

81  39 

MID 

MIO 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

WEMAHITCHKA 

9966  GULF 

1  .30  05 

9P 

JOSEPH  R.  HUNTER 

JACK SON VI LLE  BEACH 

*366 

DUVAL 

1 

30  IT 

81  2* 

10 

FIRE  DEPARTMENT 

WINTER  HAVEN 

9707 

POLK 

5  26  01 

81  ** 

179 

9A 

9A 

U.S.  CITRUS  PROOUCTJ 

2  3  9 

JASPER  9  ESE 

*39* 

HAMILTON 

30  30 

82  *e 

lAO 

fla*  forest  service 

RWOODRUFF  0AM 

9795  ,  JACKSON 

1  130  *3 

0*  92 

116 

9P 

9P 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS 

2  3  9 

c 

*91S 

DADE 

25  *1 

80  17 

le 

CLOSED  STATIONS 

KEY  KEST  MB  CITY 

*575 

MONROE 

9 

2*  33 

81  46 

9 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2   3  9 

c 

HILLIARD 

3976 

NASSAU 

9 

30  *2 

81  96 

70 

«P 

6P 

BRUNO  SCMROBBACH 

CLOSED  6/ 

6 

KIS5IHMEE 

*620 

28  18 

81  25 

60 

6P 

MRS*  HABLE  L*  LAKE 

2  3  5 

KISSIMMEE  NO  2 

*629 

OSCEOLA 

7:28  la 

81  2* 

MID 

MRS*  MABLE  L.  LAKE 

*662 

HENDRY 

5 

26  *9 

81  26 

16 

9P 

LAKE  ALFRED  EIP  STA 

*707 

POLK 

9 

28  06 

81  *3 

180 

9P 

CITRUS  EXP  station 

LAKE  CITY  2  E 

*73l 

COLUMBIA 

10 

30  12 

82  39 

209 

5P 

FLA*  FOREST  SERVICE 

2  3  9 

LAKE  HIAMASSE 

*771 

ORANGE 

8 

28  32 

81  28 

119 

9A 

9A 

SUBTROP  FRT  FLO  STA 

2   3  9 

LAKELAND  MS  CITY 

*79T 

POLK 

5 

2B  02 

ax  57 

214 

HID 

MID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2   3  5 

LAKE  PLACID  2  SN 

*a*9 

HIGHLANDS 

27  17 

8t  23 

90 

COLE  DANLEV^  jR. 

2   3  5  6 

LAKE  TRAFFORO 

*866 

COLLIER 

26  26 

81  29 

JAMES  M.  PEPPER 

lamont  s  m 

*S92 

JEFFERSON 

5 

30  2* 

83  99 

190 

MIO 

TUNGSTON  PLANTATION 

c 

LEESBURG 

*9B0 

LAKE 

a 

28  49 

81  92 

69 

MID 

EOOIE  C,  BUTLER 

c 

lignumvitae  key 

5039 

MONROE 

2 

24  5* 

ao  42 

8 

MID 

DR.  E.  C.  LUNSFORD 

LIVE  OAK  2  ESE 

5099 

SUWANNEE 

10 

30  17 

82  98 

6P 

RACIO  STATION  MNER 

2  3  5 
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RZrBBXXCE  ROTES 

cllMte  of  Florida          bo  obtalnvd  by  vrltlog  to  the  Statu  CllutologlBt ,  P.  O.  Ooz  36^6.  Ublvorsliy  StBtlon,  dLlQewville,  florlda.  or  to  »or  Veatber  Bure: 
Dlvlalou,  u  ua*d  in  Tabl*  2,  aud  on  t)i«  aapa  bocaao  «tf«ctlv«  «lth  data  for  Hay  1,  1936. 

Th«  four  dlsit  Idsntif icatlon  numbvr*  ta  tho  ladvx  nuab«r  column  of  the  Station  Index  arc  asalgaed  on  a  ax^te  basis.     Tbvro  «111  bo  no  duplication  of  nuabers  vlthln  a  state, 
ricuroa  and  lattara  follovlng  tba  atatlOB  naM,  aucb  as  la  SSt,   l&dleate  distance  In  bIIob  asd  direction  froa  tbc  post  office. 
Observation  tlaes  given  In  the  Station  Index  are  in  local  standard  tiao. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  tbe  June  and  Doceaber  Isauos  of  tbls  bulletin. 
Seating  degree  days  for  tbe  preceding  12  aontba  vlll  be  carried  In  tbe  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  tbe  Index,  but  for  vblcb  data  are  not  listed  ta  tbe  tables,  are  either  alsslng  or  received  too  late  to  be  included  in  this  Issue. 

dlaenslonal  units  used  In  tbls  bulletin  aru:     teaperaturo  in  precipitation  and  evaporation  in  Incbes,  and  eind  aoveaeot  In  alles.     Degree  days  are  based  on  a 

BvaporatiOD  Is  seasured  In  tbe  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otberelse  sbon  by  footnote  following  Table  6. 
Amounts  la  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otbereise  indicated. 

Data  In  Tables  3,  5  and  6  are  for  tbe  24  bours  ending  at  time  of  observation.     See  tbe  station  Index  for  observation  tiae. 
Long-term  seaas  for  all  atations  except  full-tlae  Weatber  Bureau  stations  are  based  on  tbe  period  lMl-1955. 

oos  (tbose  shown  in  tbe  Station  Index  as  United  States  Weatber  Bureau  Stations)  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent 

-  No  record  la  Tables  3,  6  and  the  Station  Index.     Ho  record  in  Tables  2  and  S  is  indicated  by  no  entry. 

4  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

■  Amount  Included  in  following  aeasureaent,   tine  distribution  unknown. 

0  Tberaoaeters  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   tbe  reference  Indicates  that  tbe  therDoaeterei  are  exposed  In  a  shelter  located 
the  roof  of  a  building. 

//  Cagu  Is  equipped  with  a  windshield. 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  aonth. 

C  In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  tbe  Station  Index  the  letter  "C"  Indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in 
Hourly  Preclpltatioo  Data. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  uslog  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  laches  of  new  snowfall. 

H  One  or  aore  days  or  record  alsslng;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data.   If  carried  for  this  station,  bav' 

R  Amounts  froa  recording  gage  (Those  amounts  are  essentially  accurate  but  msy  vary  slightly  from  the  oaounts  to  be  published  la 

T  Trace,   an  amount  too  aaall   to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  aonth. 

X  Observation  time  la  1:30  a. a.,  E.S.T.   of  the  following  day. 
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FLORIDA  -  SEPTEMBER  1956 
WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

Hurricane  Flossy 's  traverse  of  the 
was  the  big  weather  event,  overshad 
tacular  Items  as  excessive  rainfall 
sistently  cool  weather  over  the  ent 
ture  data  included  several  record  1 
early  in  the  fall,  and  the  heat  of 
the  extent  of  equaling  the  record  h 
September  in  Key  West  at  the  beginn 
Extreme  temperatures  ranged  from  97 
11th  to  47°  at  Secotan  on  the  26th, 
low.  Every  station  for  which  long- 
established  showed  negative  tempera 


Panhandle  on  the  24th 
owing  such  less  spec- 
on  the  Keys  and  per- 
ire  State.  Terapera- 
ow  readings  for  so 
August  lingered  to 
Igh  temperature  for 
ing  of  the  month. 
°  at  Fort  Drum  on  the 

and  both  were  quite 
term  means  have  been 
ture  departures. 


Precipitation  was  heaviest  generally  in  the  Keys  and 
Northwest  Divisions  but  scattered  areas  on  the  middle 
and  lower  Peninsula  also  accumulated  large  amounts. 
Canal  Point  USDA  was  runner-up  in  the  wet  category  with 
14.09  inches  while  Pensacola  CAA  AP  led  with  16.53  inches. 
Daytona  Beach  held  the  dry  end  of  the  list  with  1.82 
inches  against  keen  competition  since  totals  at  Cedar 
Key,  Bushnell  2  E,  and  Daytona  Beach  WB  AP  were  less  than 
2  inches  in  each  instance. 

Sunshine  was  abundant  at  Apalachicola ,  near  average  at 
Lakeland  and  Key  West,  and  appreciably  below  average  at 
Pensacola,  Jacksonville,  Tampa  and  Miami. 

WEATHER  DETAILS 


grapefruit  and  a  few  early  oranges  were  picked  in  Sep- 
tember.    Estimates  indicated  the  1956-57  expected  pro- 
duction as  compared  to  1955-56  to  be  up  nearly  1%  for 
oranges,  up  about  5%  each  for  tangerines  and  limes,  and 
down  about  8%  for  grapefruit. 

Vegetable  growers  generally  made  good  progress  with  fall 
and  early  winter  crops.     Slightly  below  normal  tempera- 
tures and  no  periods  of  extreme  heat  were  very  favorable 
for  getting  young  crops  started.     The  water  table  in 
southern  and  central  Florida  continued  critically  low, 
but  fairly  generous  rains  over  most  of  the  area  greatly 
improved  soil  moisture  conditions.     Very  light  harvest- 
ing of  squash,  eggplant,  beans  and  cucumbers  was  started 
late  in  the  month.     At  the  end  of  September  it  appeared 
that  harvesting  operations  of  most  fall  crops  would 
closely  parallel  those  of  1955,  which  were  generally 
the  earliest  of  record. 


The  U.  S.  Geological  Survey  reported  that 
water  level  in  the  key  well  near  Pensacola 
runoff  in  northwestern  Florida  were  due  to 
cane.     Runoff  continued  deficient  elsewher 
and  was  record-low  for  September  in  the  Kl 
near  Okeechobee.     The  water  levels  in  the 
Ocala  and  Tallahassee  were  record-low  for 
water  levels  in  the  key  wells  in  southeast 
rose,  but  were  still  considerably  below  av 

DESTRUCTIVE  STORMS 


a  record-high 
and  excessive 
the  hurri- 
in  the  State 
ssimmee  River 
key  wells  near 
September  while 
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Temperatures  were  quite  close  to  the  average  values  for 
early  September  over  the  major  portion  of  Florida  through 
the  first  week  of  the  month.     Exceptions  were  slightly 
lower  than  usual  temperatures  in  the  Miami  area,  and  a 
maximum  of  95°  at  Key  West  on  the  1st  and  2nd  which  equal- 
ed the  record  high  for  September  at  that  station  set  in 
1951,     Polar  air  reached  northwest  Florida  on  the  7th  and 
extended  its  coverage  southward  to  Include  the  Keys  by  the 
evening  of  the  9th.     The  low  temperature  of  62°  at  Jackson- 
ville WB  AP  on  the  10th  established  a  new  record  there  for 
low  readings  so  early  in  the  fall.     The  cool  period  per- 
sisted until  the  14th  and  the  warmer  phase  of  the  cycle 
lasted  until  about  the  25th,  but  daily  average  temperatures 
during  this  period  were  never  more  than  slightly  to  the 
warm  side  and  were  frequently  a  little  below  the  seasonal 
values.     Flurricane  Flossy  moved  east-northeastward  across 
the  Florida  Panhandle  during  the  evening  of  the  24th  and 
northwest  winds  in  the  wake  of  the  storm  carried  cool  wea- 
ther southward  to  the  extent  that  record  low  temperatures 
for  so  early  in  the  fall  were  recorded  at  Daytona  Beach 
WB  AP,  Orlando  WB  AP,  and  Fort  Myers  WB  AP  on  the  27th. 
Temperatures  were  up  to  about  average  values  the  29th  and 
30th. 

Precipitation  featured  variability.     Total  amounts  for  the 
month  indicate  the  Northwest  and  Keys  Divisions  were  quite 
wet  while  the  North  and  North  Central  Divisions  were  rather 
dry.     Sharp  variations  in  rainfall  totals  between  points 
relatively  close  together  were  common  in  the  central  and 
southern  portions  of  the  Peninsula.     Some  of  the  sharpest 
contrasts  were  10.88  inches  at  Hillsborough  Rvr  St  Pk  vs 
less  than  4  inches  at  Tampa  WB  AP  and  Saint  Leo;  14.09 
inches  at  Canal  Point  USDA  vs  4.05  inches  at  Clewiston  US 
Eng;  and  10.19  inches  at  S  Miami  3  W  vs  3.49  inches  at 
Peters.     Day  to  day  characteristics  of  rainfall  also  por- 
trayed variability  from  one  portion  of  the  State  to 
another.     Very  frequent  rains  with  measureable  amounts  on 
more  than  15  days  of  the  month  accounted  for  the  large 
totals  in  the  south,  while  the  hurricane's  contribution 
of  5  to  10  inches  the  23rd-25th  was  the  major  portion  of 
the  total  in  the  wet  area  of  the  Panhandle.     Rains  in  the 
north  and  central  portions  of  the  State,   other  than  those 
due  to  the  hurricane,  were  infrequent  and  mostly  light, 
especially  after  the  first  week  in  September. 

WEATHER  EFFECTS 

Hurricane  Flosay's  heavy  rains  caused  slight  damage  to 
cotton  and  corn  while  winds  broke  some  limbs  of  pecan 
trees  and  caused  some  green  nuts  to  fall.     Production  es- 
timates indicated  a  decline  for  cotton  and  corn  during 
September  and  an  improvement  for  peanuts.     Pastures  de- 
teriorated in  some  areas  early  in  the  month.     Lake  levels 
continued  somewhat  low  but  rains  maintained  adequate  soil 
moisture  through  most  of  the  citrus  region.     Fruit  and 
trees  made  good  growth.     Orange  and  tangerine  trees  were 
holding  a  good  set  of  fruit  while  the  set  of  grapefruit 
was  lighter.     Fruit  sizes  were  smaller  than  usual  for  the 
time  of  year  and  maturity  appeared  to  be  about  two  weeks 
later  than  last  year.     Only  a  very  small  quantity  of 


Hurricane  Flossy  crossed  the  Mississippi  Delta  between 
Grand  Isle  and  Burrwood,  Louisiana,  during  the  night  of 
the  23th-24th  and  moved  east-northeastward  to  cross  the 
Florida  coastline  between  Pensacola  and  Panama  City  about 
7  p.m.   the  25th.     The  strongest  winds  measured  in  Florida 
were  64  mph  with  gusts  to  88  mph  at  Forrest  Sherman  Field 
west  of  Pensacola.     The  strongest  winds  at  Pensacola  were 
northeasterly  and  the  highest  tide  was  only  4  feet  above 
normal  which  was  instrumental  in  keeping  waterfront 
property  damages  quite  low.     Tides  were  higher  to  the 
east  of  the  storm  center,  reaching  5  feet  above  normal 
at  St.  Marks  and  3.6  feet  above  normal  at  Tampa.  Beach 
communities  in  northwest  Florida  suffered  considerable 
damage  from  winds  and  tides.     Three  tornadoes  were  spawn- 
ed in  Florida  on  the  24tb,  on  a  squall  line  in  the  outer 
circulation  of  Flossy.     The  first  tornado  struck  at 
Wewahitchka,  Gulf  County,  about  2  a.m.     The  second  oc- 
curred early  in  the  evening  at  Eridu,  Taylor  County,  and 
the  third  struck  about  9  p.m.   in  the  south  portion  of 
Suwannee  County.     Each  tornado  caused  considerable 
property  damage  but  no  casualties.     Five  deaths  and  one 
serious  injury  were  reported  in  Florida  as  associated 
with  Flossy's  passage  -  all  due  to  a  collision  and  crash 
of  two  Jet  aircraft.     Damages  were  relatively  light  in 
comparison  with  damages  due  to  other  hurricanes  that 
have  visited  Florida  over  the  years,  yet  losses  reached 
serious  proportions  in  Escambia  and  Santa  Rosa  counties. 
Many  homes  were  partially  unroofed  and  some  in  low  areas 
were  flooded.     Garages,  TV  antennas,  barns,  wire  lines 
and  billboards  were  blown  down  and  many  areas  were  with- 
out power  and  telephone  services  for  as  long  as  three 
days.     Rains  caused  some  erosion,  mostly  along  roadways, 
and  thoroughly  soaked  open  cotton,  mature  corn,  and  , 
peanut  stacks.     Erosion  and  flooding  were  less  than  | 
might  be  inferred  from  the  rainfall  totals  since  the  1 
long  duration  of  the  rain,  30  to  48  hours,  permitted 
the  dry  soil  to  absorb  large  amounts  of  water.  Bene- 
ficial effects  of  the  rains  across  northern  Florida 
perhaps  exceeded  the  storm  damage  in  the  extreme  north- 
west counties. 

Local  thunderstorms  were  destructive  in  a  few  instances 
and  a  high  voltage  wire  that  was  broken  during  a  thunder- 
storm at  Lake  City  on  the  17th  claimed  one  life.  For 
more  detailed  storm  data,   please  refer  to  Climatological 
Data,  National  Summary. 

FLOODS 

Streams  in  northwest  Florida  rose  sharply  as  a  result  of 
the  hurricane  rains  to  exceed  flood  stages  by  2.0  feet 
at  Caryville  and  1.1  feet  at  Blountstown.     Damages  due 
to  river  flooding  were  negligible  with  the  exception  of 
18  head  of  cattle  drowned  in  Holmes  County. 

J.  T.  B.  Beard,  Climatologist 
U.  S.  Weather  Bureau 
Weather  Records  Processing  Center 
Chattanooga,  Tennessee 
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•  05 

.66 

.37 

*67  .46 

T 

.24 

2.02 

5*69 

.25  1 

.11 

.04 

.60 

.46 

•  11 

•  61 

.25 

.03 

.05 

•12  .30 

•  15 

•  01 

•  06 

•  44 

.04 

.10 

.45 

•  49 

RECORD 

MISSING 

9  81 

.05 

.30 

.22 

.84 

10.87 

.25 

.47 

T 

•  10 

T 

T 

.70 

.17 

.03 

l^57 

2.70 

•  13 

1^94 

2.81 

5.60 

.33 

■  03 

•  68 

.06 

.15 

•22  .23 

1*06 

1*97 

•  S7 

T 

2*95 

.30 

■  99 

.12 

.03 

•J* 

•** 

•  15 

3*42 

.63 

.62 

.15 

•  25 

T 

T 

•  10 

•  21 

• 

_ 

• 

•  06 

4.64 

.32 

.16 

•  80 

.  36 

.36 

.52 

.32 

•  15 

.85 

5.14 

.09 

.  14 

1.46 

.03 

.29 

.52 

•  42 

.04 

.18 

1.03 

•  39 

•  46 

•  02 

•  07 

7.45 

.12 

.02 

.97 

■  02 

•  04 

1.71 

•20  2.40 

•  46 

•  78 

.01 

•  31 

T 

•  30 

•  02 

6.27 

T 

•  34 

•  32 

.45 

■  05 

•  06 

2*31 

T 

•  43 

**l 

•  SO 

.06 

2.46 

•  01 

■  06 

1*77 

•  01 

7.73 

.71 

.25 

•  05 

•02 

* 

3*55 

3*05 

16.33 

.30 

.23 

.96 

•  06 

•  01 

•16  .06 

•  30 

2.5711.6a 

•  09 

13.36 

.02 

.47 

1.09 

•  01 

.08  .lO 

T 

•  19 

2*49 

B.Ol 

•  90 

3.49 

.05 

■  05 

.07 

.10 

.31 

■  02 

T 

•  14 

.04 

T 

.06 

•  02 

•04  ,16 

•  70 

•  75 

•  05 

.04 

.04 

T 

T 

9.88 

1.32  1 

•  48 

1.16 

.06 

•  15 

.03 

■  02 

•  90 

.50 

.01 

•09  2*21 

•  03 

.30 

•  92 

•  58 

•  12 

8.83 

.29 

1.82 

1*50 

T 

T 

■  15 

•  4b 

2. 00 

.76 

•  11 

•  22 

•  M 

T 

•  17 

•  02 

•  37 

T 

T 

.05 

■  >« 

T 

9.00 

.21 

•  13 

•  06 

.83 

•  21 

.13 

■  07 

3^76 

•  05 

.07 

•SB  ,91 

•  42 

•  30 

.02 

.56 

.04 

.52 

•  03 

6.11 

.09 

.12 

.03 

•  10 

•  54 

*06 

.05 

4.00 

.20 

.02 

4*  18 

.11 

.01 

.23 

T 

•  03 

•  02 

•  27 

•  16 

.04 

•  11 

.04 

.01  •ll 

*io  *3e 

.18 

.67 

•  04 

«01 

•  80 

T 

... 

.03 

2*47 

■  04 

•  01 

U32 

*10 

T 

•  63 

•  26 

•  01 

3.67 

1.37 

.20 

.24 

•  05 

T 

•  22 

•  10 

•  23 

•  22 

•  27 

•  77 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued 


•3 

Day  of  month 

Slalion 

Tol 

1  1 

 T" 

2 

1 

3 

4  i 

; 

5  , 

1 

6 

7 

1 

8 

9 

10  . 

■  ^ 

1 

12 

13     14  [  15 

1  1 

16  17 

16 

19 

 L 

20 



21 

22  j 

23  1 

24 

25 

1 

26  27 

 '  

28 



29 

i 

30 

31 

SAINT  MARKS  6  St 
ST  PETtRSBuRG 

7.39 

1.09 

•  52 

•  Oti 

•  53 

l43 

•  05 

.36 

  ,so 

•  50 

•  33 

•  42 

T 

L^05 

3,30 

•  70 
1.70 

SANBORN  TOWER 

6 

34 

•  14 

.26 

T 

•  19 

.23 

.31 

•  66 

•  66 

•  06 

T 

4*00 

.25 

.06 

SANFORS  EXP  STATION 

•  22 

*16 

.41 

•  02 

T 

.20 

2^66 

T 

T 

•  30 

•  39 

•  01 

•  10 

•  13 

.14 

T 

SARASOTA 

#27 

.»4 

.70 

.39 

.23 

•  86 

.29 

.03 

.01 

•  20 

•  02 

•  49 

•  01 

.05 

SlCQTAN 

50 

30 

.54 

35 

•  37 

•  64 

•  10 

2^10 

•  10 

SOUTm  MIAMI    3  W 

10 

19 

.12 

.12 

•  07 

.65 

2.S4 

.36 

■  08 

•  09 

.13 

.07 

.07 

.30 

.13 

.65 

•  14 

.92 

•  06 

•  02 

.10 

•29  2.03 

.95 

•  03 

STUA9I 

i 

1? 

.13 

.03 

.43 

■  OS 

.02 

■  01 

.20 

.61 

•  78 

•  33 

■  88 

•  05 

•  01 

.02 

4^09 

•  02 

1.55 

TALLAMASStE  KB  AP 

* 

T 

.02 

T 

.10 

T 

T  .03 

T 

■  06 

•  03 

TAMIAmI    THL  fcO  Ml  BEND 

61 

.02 

.08 

.21 

1*04 

.11 

1.36 

1.30 

.12 

.17 

•  16 

•  81 

•  02 

■  06 

■  06 

.63 

.02 

.24 

TAMPA  WS  AIRPORT  R 

3 

40 

07 

30 

05 

.03 

.40 

1.23 

.03 

•  11 

•  01 

•  10 

•  01 

1.07 

•  39 

•  01 

8 

37 

T 

.06 

.30 

•  32 

1.05 

.52 

2.92 

.19 

•  11 

.14 

T 

.02 

.65 

T 

.13 

1.76 

tavernier 

12 

39 

.26 

.73 

.35 

.83 

•  22 

1.18 

.26 

1.07 

.79 

.78  .25 

.28 

•  40 

•  02 

1.67 

■  27 

•  12 

•  24 

1.37 

.10 

•  26 

TITUSVILLE  2  ** 

6 

38 

.35 

.40 

2.  02 

.05 

.65 

1.65 

.27 

.89 

USMtK  TOWER 

3 

63 

.81 

.56 

•  05 

.01 

.16 

•  42 

1.60 

.02 

VdNICE 

8 

99 

.36 

.90 

.47 

3.00 

•  52 

.04 

.57 

.59 

.25 

.04 

■  39 

•  35 

•  06 

.27 

1^18 

V£RO  BEACH  CAA  AP 

8 

03 

.11 

T 

•  45 

1.37 

.05 

.08 

.05 

.23 

4.62 

.01 

.20 

•  56 

•  04 

.01 

•  25 

WAUChULA  2  NW 

6 

99 

1.46 

.31 

.10 

•  16 

•  05 

.27 

•  03 

.36 

.20 

.98 

•  41 

1*19 

•  34 

T 

•  26 

•  34 

•  49 

WEST  PALM  BEACH 

10 

23 

.94 

.24 

.0& 

.06 

•  48 

•  49 

1.30 

.08 

1.30 

.96 

.04 

.15 

T 

•  50 

.05 

1^45 

•  05 

•  03 

•  40 

1.60 

•  02 

NEST  PALM  BEACH  WB  AP  R 

11 

22 

.S8 

.27 

.10 

.03 

•  64 

.71 

.68 

J. 47 

1.60 

.01 

T 

.08 

.01 

1^47 

T 

1^22 

•  08 

.01  T 

•  21 

•  05 

WEWAMITCHKA 

6 

60 

.02 

.13 

.13 

.10 

.03 

.10 

•  09 

5^91 

WINTER  HAVEN 

5 

96 

.90 

T 

.0'. 

.02 

•  09 

•  09 

.26 

T 

1.89 

1*65 

T 

.17 

•  41 

•  18 

•  06 

■OODRUFF  DAM 

5 

86 

.21 

.4S 

.70 

.02 

.01 

.20 

•  10 

T 

•  01 

4.00 

.16 

T 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

Relative    humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

c 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1  :30  a 
EST 

7:30  a 
EST 

1:30  p 
EST 

7:30  p 
EST 

Trace 

60-ia 

,10-49 

i 
in 

661-00  t 

Total 

Percent  of 

possible 

sunahine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  81 

APALACHICOLA  WB  CITY 

8.2 

37 

S 

24 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

11 

76 

4.8 

DAVTONA  BEACH  WB  AIRPORT 

NE 

20 

10.5 

33 

SSW 

25 

85 

84 

62 

77 

6 

3 

2 

0 

1 

0 

12 

_ 

6.1  1 

FT.  HYERS  WB  AIRPORT 

8.0 

25» 

SSE 

5 

4 

8 

5 

3 

0 

I 

21 

7.6 

JACKSONVILLE 

N£ 

14 

9.6 

35 

N 

8+ 

88 

88 

58 

75 

5 

2 

8 

1 

0 

0 

16 

50 

6.3 

KEY  WEST  WB  CITY 

7.1 

23 

E 

3 

86 

71 

80 

5 

7 

6 

4 

3 

1 

26 

60 

7.3 

LAKELAND  WB  CITY 

6.9 

6 

4 

3 

2 

3 

1 

19 

56 

6.4 

MIAHI  WB  CITY 

NEt 

18t 

11.6 

40 

SW 

18 

88t 

88t 

67t 

81 1 

5 

7 

8 

4 

3 

0 

27 

49 

7.0 

UIAMI  BEACH 

2 

5 

10 

4 

2 

0 

23 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

NE 

18 

7.7 

27« 

SW 

25 

91 

90 

61 

79 

2 

3 

7 

0 

1 

1 

14 

6.4 

PENSACOLA  WB  CITY 

8.6 

40 

NE 

24 

86 

86 

56 

75 

1 

3 

3 

1 

1 

2 

11 

58 

TALLAHASSEE  WB  AIRPORT 

ENE 

IS 

5.8 

90 

89 

56 

76 

5 

5 

0 

0 

0 

1 

11 

5.7  1 

TAKPA  WB  AIRPORT 

ENE 

16 

8.4 

23* 

NNE 

6+ 

88 

88 

56 

76 

1 

7 

5 

0 

2 

0 

15 

52 

6.8 

WEST  PALH  BEACH  WB  AIRPORT 

ENE 

18 

10.8 

29« 

NE 

en- 

86 

86 

66 

80 

2 

7 

3 

4 

3 

11 

20 

8.0 

t  Airport  Data 

•  Fastest  observed  one  minute 
wind  speed.     This  station  Is  not 
equipped  with  automatic  record- 
ing wind  Instruments, 
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Table  5 


DAILY  TEMPERATURES 


f LOR  I  DA 
SEPTEMBER  1956 


Day  01  Month  & 


Station 

1 

2 

3 

4 

5  1 

6 

7 

8 

9 

10 

u  1 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

1 

20, 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30  31 

AOAMS  BEACH 

MAX 
MIN 

92 
70 

91 
70 

86 
68 

90 
69 

88 

70 

90 

71 

91 

71 

85 

70 

78 
66 

BO 
59 

86 

60 

89 
61 

94 
59 

89 
59 

66 
63 

85 
56 

84 

59 

83 
65 

84 

57 

85 
55 

87 

57 

90 
66 

90 

70 

60 

72 

61 

71 

80 
61 

80 
68 

66 
65 

66 
56 

89 

68 

86.2 
55«3 

ALEXANDER  SPRINGS 

MAX 
MIN 

95 
68 

95 
69 

94 

65 

90 
64 

90 
65 

92 

66 

92 

56 

94 

66 

80 

71 

82 
54 

85 
70 

88 
58 

69 
58 

91 
56 

93 
54 

94 

70 

92 
57 

90 
68 

66 
57 

93 
54 

96 
51 

91 
64 

91 

63 

90 

70 

68 

73 

82 
69 

86 
49 

66 

61 

89 
66 

87 
70 

69  <  7 
64,9 

APALACHICOLA  WB  CITY 

MAX 
MIN 

87 
75 

89 
74 

?! 

87 
73 

85 
73 

84 

73 

82 

73 

82 
72 

76 
65 

60 
62 

80 
55 

62 
67 

85 
68 

85 
70 

88 
59 

64 
71 

78 
70 

85 
70 

88 

70 

87 
71 

86 

73 

82 
73 

61 

75 

80 
71 

80 
67 

79 
56 

86 
51 

81 
65 

76 
70 

81 

73 

83.2 
59.9 

ARCADIA 

MAX 

MIN 

AVON  PARK 

MAX 
MIN 

92 
72 

92 

70 

92 
72 

89 
71 

87 
71 

90 

72 

91 

73 

94 
74 

80 

72 

65 
71 

89 

70 

82 
62 

88 
59 

91 
70 

95 
56 

94 

73 

93 
73 

89 
70 

85 

59 

90 
70 

85 

71 

87 

70 

91 

72 

91 

72 

67 

73 

85 

53 

84 

60 

89 
70 

91 

70 

89 
73 

89.0 
70.2 

BARTON 

MAX 
MIN 

94 
71 

94 

71 

94 

70 

92 
70 

92 
70 

91 

91 
73 

91 

71 

82 
72 

66 
66 

85 
68 

67 
65 

68 
66 

90 
68 

91 
62 

91 
71 

93 
59 

90 
57 

89 
56 

93 
66 

90 
70 

90 
69 

95 
69 

91 
59 

88 
72 

84 
67 

83 
59 

89 
70 

92 
71 

91 
70 

90.0 
68.9 

BAYPORT  1  e 

MAX 
HtN 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

87 
69 

90 
68 

89 

72 

89 

69 

88 

72 

91 

69 

86 

70 

85 
70 

87 
69 

86 

70 

84 

68 

85 
68 

87 
67 

87 
65 

86 
65 

89 

67 

90 
67 

89 
59 

86 

56 

86 

59 

66 

09 

84 

66 

86 

66 

88 

59 

90 

70 

90 

71 

65 
51 

85 
59 

87 

66 

86 

56 

87.3 
68.4 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

MAX 
MIN 

89 
70 

S6 
59 

92 
68 

90 
69 

91 
70 

90 

72 

91 

70 

90 
70 

63 
65 

76 
55 

76 
56 

86 
55 

86 
59 

91 
62 

93 
64 

94 

65 

91 
66 

78 
67 

90 
62 

91 
59 

90 
50 

91 

57 

85 
59 

78 
58 

76 
65 

74 

58 

82 
52 

85 
53 

87 
57 

65 

65 

85.3 
63.7 

BRADENTON  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

95 
69 

93 
69 

91 
69 

91 
69 

90 
70 

92 
72 

94 

73 

92 
73 

92 
72 

76 
69 

67 
59 

85 
64 

90 
67 

91 
58 

92 
63 

89 
71 

91 
71 

90 

59 

87 

70 

65 
66 

69 

70 

88 
70 

90 

72 

92 

72 

90 
73 

87 

71 

81 
38 

85 
56 

87 
69 

90 
72 

69.1 
69.3 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

MAX 
MIN 

92 
70 

91 
68 

92 
69 

90 
67 

91 
70 

90 
72 

90 

72 

90 
72 

79 
70 

63 
65 

82 
64 

86 
63 

68 
63 

90 
64 

69 
54 

92 
72 

86 
69 

84 

59 

86 
56 

90 
66 

91 
70 

91 
59 

85 

70 

63 
71 

84 

73 

83 
54 

84 
60 

85 
58 

67 
69 

69 
69 

87.6 
67.7 

BUSKNELL  2  E 

MAX 

93 
68 

96 
66 

91 
68 

91 
67 

90 
68 

90 
71 

88 
72 

90 
72 

79 
71 

63 
65 

62 
55 

67 
61 

68 
62 

90 
61 

91 
56 

94 

66 

68 
70 

86 
68 

67 
68 

92 
64 

92 
53 

90 
67 

87 
68 

68 

86 
73 

80 
53 

86 
62 

87 
65 

90 
68 

66 
70 

88  .3 
66.3 

CAMP  BLANOING 

MAX 
MIN 

71  ^ 

CANAL  POINT  USDA 

MAX 

MIN 

85 
71 

87 

70 

85 

72 

84 

72 

86 

70 

86 

71 

87 
73 

64 

73 

83 

72 

63 

72 

63 
71 

66 
73 

65 
72 

67 
69 

88 
67 

86 
59 

86 

70 

85 

70 

65 
59 

85 

70 

63 
70 

87 
59 

87 
72 

88 

70 

87 
71 

86 

73 

84 

55 

66 
72 

86 
70 

88 
71 

63  .6 
70.5 

CAPE  SABLE   RANGER  STA 

MAX 
MIN 

91 
72 

91 
72 

88 
66 

91 
70 

87 
66 

66 
69 

89 
70 

90 
57 

90 
71 

85 

73 

65 
72 

84 
71 

67 
72 

65 
71 

88 
71 

92 

73 

88 
73 

87 
72 

69 

71 

87 
71 

91 

72 

91 

72 

88 
71 

88 
78 

89 

79 

69 

75 

88 
72 

87 
71 

89 
73 

90 
73 

88.3 
71.7 

CAPTIVA 

MAX 
MIN 

93 
72 

92 
73 

90 

73 

91 
73 

91 

73 

91 
74 

91 
76 

91 
76 

81 
74 

64 

73 

67 
73 

88 
73 

89 

73 

90 
73 

89 
73 

90 
75 

91 
74 

88 
70 

85 
72 

67 
71 

33 
75 

69 

75 

89 
76 

87 

77 

86 
74 

64 

77 

64 

69 

82 
72 

89 

74 

90 

75 

88.0 
73.6 

CEDAR  KEY 

MAX 
MIN 

88 

76 

92 

77 

92 

75 

93 
74 

92 
74 

92 

74 

90 
74 

88 
72 

79 
70 

65 
51 

84 

65 

90 
65 

92 
67 

90 

58 

90 
70 

90 
76 

82 
75 

82 
70 

92 

73 

91 
74 

93 

72 

92 
74 

86 

73 

84 

73 

82 

73 

82 
56 

66 

67 

90 
65 

66 
66 

69 
70 

88.2 
71.1 

CMIPLEY    3  E 

MAX 
MIN 

B7 
70 

92 
65 

90 
67 

91 
70 

91 
70 

91 
71 

90 
71 

84 
70 

88 
65 

60 
54 

62 
53 

86 
56 

90 
59 

92 
52 

92 
51 

93 
55 

68 
62 

88 
53 

68 
60 

90 
60 

91 

36 

91 
56 

85 
71 

76 
63 

74 
54 

80 

59 

83 
51 

67 
57 

86 
62 

86 
69 

67.0 
63.2 

CLEARWATER  BEACH 

MAX 
MIN 

92 
74 

90 
75 

91 
72 

87 
73 

91 

72 

90 

71 

90 
74 

90 
72 

78 
73 

86 
70 

82 
69 

88 
69 

89 
70 

88 
70 

86 
69 

67 
75 

90 
77 

86 

72 

87 

73 

88 

79 

91 

74 

91 

73 

88 
74 

88 
74 

83 
74 

88 
74 

83 
66 

69 
71 

90 
74 

84 
75 

67.7 
72.6 

CLERMONT  6  S 

MAX 
MIN 

95 
70 

91 
69 

93 

70 

94 

69 

93 
70 

92 

72 

91 
74 

93 

73 

82 
72 

84 

68 

63 
66 

87 
66 

89 
67 

91 
65 

92 
52 

94 

59 

92 
59 

87 
69 

67 

56 

92 

67 

90 
67 

91 

70 

88 
71 

90 

73 

83 

73 

83 
56 

65 
56 

65 
65 

92 
66 

91 

73 

89.3 
66.6 

CLEWISTON  U  S  ENG 

MAX 

MIN 

89 
73 

91 
72 

89 

75 

91 
74 

87 
73 

69 

73 

88 
76 

90 
75 

69 
70 

64 

73 

65 
75 

66 
71 

86 
74 

68 
74 

68 
72 

87 

72 

90 
73 

90 
73 

66 

70 

88 
70 

89 

70 

85 

73 

90 
74 

91 
70 

95 

59 

92 
71 

89 
71 

83 
70 

85 
74 

89 
71 

68.3 
72*4 

COCONUT  GROVE  7  S 

MAX 
MIN 

92 
77 

90 
74 

90 
74 

82 
73 

88 
72 

85 

72 

85 

73 

88 
72 

90 

70 

88 
74 

84 

78 

86 
72 

86 
71 

85 
76 

86 
71 

86 
76 

86 
74 

69 
74 

65 
59 

90 
71 

65 
72 

83 
74 

87 
78 

88 

76 

69 
76 

91 

73 

90 
69 

85 
72 

87 
74 

66 
75 

87.3 
73.5 

CROSS  CITY  CAA  AP 

MAX 
MIN 

91 
69 

93 
70 

90 
69 

91 
68 

92 
72 

91 
74 

91 
73 

84 

73 

60 
67 

81 
61 

85 
63 

87 
63 

89 
58 

90 
57 

90 
58 

95 
62 

76 
67 

68 
66 

89 
64 

90 
55 

92 
52 

91 

66 

86 
59 

85 
71 

80 
54 

79 
59 

84 

36 

85 
55 

66 
68 

68 
69 

ai  ,1 

65.1 

OAYTONA  BEACH 

MAX 
MIN 

89 

73 

87 
72 

86 

73 

86 
71 

86 

77 

85 
76 

86 

77 

87 
76 

87 
77 

60 
74 

81 
76 

83 
76 

83 
75 

84 
68 

B5 
65 

66 

72 

86 
74 

66 

73 

85 
69 

63 
58 

89 

77 

86 
77 

86 
76 

86 
76 

90 

75 

86 
63 

80 
52 

79 
67 

82 
71 

84 
74 

86  .0 
72.3 

DAYTONA   BEACH  MB  AP 

MAX 
MIN 

88 
69 

87 
69 

88 

70 

87 
69 

87 

72 

88 

73 

87 
75 

88 

78 

81 

75 

81 
74 

83 
73 

85 
69 

86 
55 

85 
62 

66 
60 

90 
67 

91 
59 

87 
70 

86 

66 

91 
66 

90 

59 

86 
68 

87 

73 

91 
74 

87 
74 

80 
57 

79 

52 

82 
64 

86 
67 

84 

70 

66.1 
66  .  8 

OE  FUNIAK  SPRINSS 

MAX 

MIN 

88 

71 

94 

71 

92 

67 

94 

68 

91 

70 

89 

70 

91 

70 

84 

66 

78 

65 

83 
55 

86 
54 

89 
57 

94 

62 

95 
66 

96 
57 

93 
67 

87 
71 

93 
65 

90 
62 

91 
64 

92 
63 

91 
68 

81 

37 

74 

63 

80 
61 

85 

58 

87 
56 

91 
61 

61 
64 

90 
55 

88.3 

DE  LAND 

MAX 
MIN 

93 
70 

89 
73 

88 
73 

92 
68 

86 
69 

88 
72 

88 
73 

89 
72 

90 

73 

78 

68 

81 
55 

83 
64 

84 
65 

85 

63 

88 
61 

86 
74 

91 
68 

91 
7  1 

86 
68 

86 
65 

91 

67 

93 
71 

88 
71 

87 
69 

90 
74 

84 

64 

80 
63 

84 
65 

82 
66 

82 
73 

66.6 
68.4 

DEVILS  GARDEN  TOMER 

MAX 
MIN 

71 

70 

73 

72 

70 

70 

72 

72 

71 

73 

70 

70 

78 

79 

67 

70 

72 

70 

70 

74 

71 

78 

74 

70 

69 

59 

65 

67 

70 

71 

71.3 

DRY  TORTUGAS 

MAX 

MIN 

93 
84 

91 

80 

91 
81 

88 
79 

86 
81 

85 

80 

89 

82 

90 
82 

92 
60 

83 
77 

85 
79 

83 
76 

86 
76 

85 
81 

89 
85 

91 

61 

92 
84 

90 
81 

89 

60 

87 

73 

84 

77 

86 

82 

88 
61 

86 
64 

86 

62 

88 

76 

88 
73 

88 
71 

88 
80 

86 
61 

87.9 
79.7 

EUSTIS  2  S 

MAX 

MIN 

92 
72 

91 
70 

91 
70 

92 
70 

90 
71 

90 
73 

90 
74 

91 
73 

80 
70 

82 
68 

83 
66 

84 
68 

87 
65 

90 
65 

90 
62 

93 
70 

91 
72 

89 
70 

88 
69 

92 
69 

91 
70 

89 
69 

87 
70 

88 
74 

67 
74 

82 
64 

84 
67 

84 
64 

90 
69 

88 
70 

88.2 
69.3 

EVERGLADES 

MAX 
MIN 

90 

72 

92 

70 

90 

71 

89 

73 

90 

72 

93 

72 

92 

73 

92 

72 

92 

75 

83 

72 

88 
71 

87 
69 

92 
69 

91 
70 

93 
70 

95 

70 

90 
74 

86 
72 

87 
72 

63 
72 

83 
73 

91 
72 

90 

71 

87 
73 

89 
75 

90 
74 

69 
67 

90 
72 

92 

72 

90 
72 

89.5 
71.7 

FEDERAL  POINT 

MAX 
MIN 

92 
69 

91 
68 

90 
68 

90 
69 

90 
67 

90 
71 

90 
70 

86 
73 

79 
72 

80 
67 

84 
57 

87 
64 

87 
63 

90 
61 

90 
58 

93 
52 

83 
70 

87 
59 

88 
67 

91 
62 

92 
64 

89 
67 

90 
66 

86 

71 

86 
70 

85 

85 

53 

86 
53 

90 
69 

86 
71 

87  .9 
66.7 

FELLSMERE 

MAX 
MIN 

93 
74 

89 

72 

88 

71 

85 
69 

88 
71 

87 

72 

86 
73 

87 

71 

88 
70 

84 
75 

83 
72 

85 
72 

86 
73 

85 
69 

87 
66 

91 

70 

91 
72 

88 
70 

83 
68 

89 
70 

86 

71 

90 

72 

87 
71 

92 

72 

90 
74 

65 
69 

82 
59 

90 
71 

87 
71 

90 
75 

87.5 
70  .  8 

FERNANOINA  BEACH 

MAX 
MIN 

87 
69 

89 
71 

86 

70 

85 
71 

84 

72 

86 

75 

86 
76 

83 
74 

77 
72 

77 
61 

80 
58 

82 
73 

82 
64 

85 
61 

89 
66 

87 
65 

85 
70 

82 
68 

83 
56 

68 
59 

85 
66 

65 
71 

85 

77 

78 
74 

66 

71 

76 

58 

75 

63 

80 
62 

79 
72 

78 
72 

63  .0 
66  .  2 

FORT  DRUM 

MAX 
MIN 

93 
70 

91 

70 

91 

71 

91 
69 

93 
69 

92 
70 

93 
70 

91 
70 

87 
70 

97 
70 

86 
66 

88 
69 

90 
73 

92 
63 

96 

66 

92 
64 

90 
54 

83 
58 

90 
68 

85 
70 

69 
69 

90 

70 

91 

71 

90 
59 

90 
69 

91 
69 

91 
66 

95 
66 

95 
67 

90.9 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 
MIN 

91 
74 

91 
74 

88 

72 

85 
71 

87 

73 

89 

72 

90 

73 

90 
74 

90 
70 

64 

73 

65 
73 

87 
75 

88 
78 

85 
77 

90 

72 

91 

75 

90 
7  8 

88 
73 

90 

71 

85 
71 

83 
72 

87 
72 

88 
77 

89 

74 

91 

75 

92 
73 

66 

70 

88 
71 

90 
76 

88 
74 

86.2 
73.5 

FT  LAUDERDALE   BAHIA  MAR 

MIN 

89 

75 

89 
75 

66 

73 

83 
73 

85 
73 

88 

77 

89 
77 

88 
74 

87 
72 

87 
72 

83 
73 

85 
77 

84 
79 

86 
78 

68 
79 

88 
80 

90 
80 

87 
72 

89 

73 

83 
72 

83 

73 

86 
79 

87 
76 

87 

78 

89 

78 

69 

73 

85 

72 

86 

72 

87 
79 

66 
77 

86.6 
76.4 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

72 

70 

71 

71 

70 

70 

71 

72 

68 

72 

60 
73 

82 
71 

85 
69 

69 
74 

85 
70 

86 
66 

88 

72 

86 

70 

83 
69 

89 
70 

64 
71 

82 
72 

86 

71 

85 
71 

89 
73 

69 

71 

89 
67 

87 
70 

86 
74 

86 
71 

66.6 
70.6 

FORT  MYERS  MB  AP 

MAX 
MIN 

91 
71 

92 

70 

89 

72 

90 
70 

90 
70 

90 

71 

90 

73 

90 
71 

82 
71 

64 

71 

66 

70 

88 
69 

89 
66 

89 
59 

90 
66 

92 
72 

91 

72 

66 
67 

86 

71 

88 

71 

83 
71 

67 
71 

90 

72 

66 
71 

88 
72 

86 
67 

66 
63 

67 

70 

93 
70 

90 
71 

88.4 
70.2 

S*«  R«W*nc*  NotM  FeHowlng  Station  inAm% 
-  115  - 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
SEPTEMBER  1956 


Table  5  -  Continued 


Day  Oi  Month 


Station 

1 — r 
> 

— 1 

 1 

'J 

3 

4 

S 

6 

7  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 



2S 

26 

27 

28 

29 

30 

FORT  PIERCE 

MAX 

84 

86 

86 

67 

68 

60 

63 

65 

64 

66 

85 

88 

88 

68 

85 

86 

86 

87 

91 

90 

91 

90 

66 

62 

85 

63 

67 

MIN 

73 

72 

69 

72 

75 

76 

77 

70 

70 

76 

72 

77 

78 

76 

69 

72 

71 

70 

70 

76 

75 

73 

74 

73 

74 

67 

62 

73 

72 

74 

F0Ut4T*IN   3  S 

MAX 

at 

8A 

91 

89 

90 

87 

62 

80 

75 

84 

67 

90 

92 

93 

91 

83 

65 

90 

92 

91 

90 

68 

86 

85 

79 

64 

64 

87 

34 

66 

MIN 

69 

70 

57 

70 

70 

69 

70 

66 

54 

55 

58 

60 

66 

66 

64 

70 

59 

61 

59 

65 

64 

67 

56 

64 

66 

59 

54 

56 

63 

70 

GAINESVILLE  UNI    OF  FLA 

MAX 

93 

91 

92 

93 

90 

92 

91 

92 

68 

79 

82 

85 

88 

90 

92 

92 

94 

78 

37 

69 

90 

92 

91 

65 

84 

63 

77 

83 

86 

69 

MIN 

70 

70 

69 

70 

70 

72 

73 

72 

68 

60 

63 

65 

64 

65 

62 

58 

73 

68 

55 

64 

66 

59 

71 

72 

72 

62 

57 

63 

68 

70 

GAINESVILLE   3  MSN 

MAX 

90 

90 

94 

89 

90 

89 

90 

89 

78 

81 

64 

66 

88 

69 

89 

92 

77 

88 

89 

90 

92 

92 

88 

84 

84 

78 

64 

85 

89 

67 

MIN 

70 

69 

59 

67 

70 

73 

74 

73 

57 

60 

53 

66 

60 

58 

54 

54 

69 

66 

54 

60 

61 

66 

70 

72 

72 

62 

53 

59 

69 

70 

GLEN  3T  MARY  NURSERIES 

MAX 

93 

91 

92 

89 

88 

90 

91 

83 

79 

79 

85 

67 

39 

90 

91 

92 

61 

83 

87 

90 

93 

90 

68 

84 

83 

76 

83 

86 

84 

87 

MIN 

6i 

57 

65 

61 

69 

70 

70 

70 

63 

58 

59 

50 

57 

58 

57 

59 

66 

64 

61 

57 

52 

65 

67 

67 

70 

69 

50 

55 

58 

50 

HIALEAH 

MAX 

89 

86 

87 

86 

85 

87 

87 

89 

92 

63 

64 

65 

86 

35 

87 

89 

89 

67 

90 

85 

34 

35 

88 

63 

90 

90 

65 

86 

38 

37 

MIN 

71 

70 

72 

70 

70 

71 

73 

70 

72 

72 

71 

70 

74 

71 

70 

72 

72 

58 

68 

72 

72 

70 

73 

77 

73 

68 

70 

73 

72 

73 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

93 

93 

92 

91 

92 

89 

92 

86 

60 

79 

65 

83 

90 

91 

92 

95 

91 

88 

90 

92 

92 

93 

90 

65 

82 

64 

82 

85 

35 

88 

MIN 

70 

71 

72 

69 

70 

73 

72 

71 

59 

58 

60 

62 

60 

60 

60 

61 

65 

57 

65 

60 

63 

67 

65 

63 

72 

56 

55 

57 

65 

64 

HOLOPAH   3  NW 

MAX 

91 

90 

87 

89 

90 

91 

85 

38 

89 

91 

88 

91 

90 

89 

92 

88 

69 

MIN 

67 

59 

69 

70 

71 

71 

68 

65 

66 

56 

66 

67 

65 

67 

66 

66 

69 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 

90 

90 

68 

89 

86 

88 

89 

91 

80 

84 

86 

87 

86 

87 

88 

89 

89 

69 

90 

84 

82 

38 

88 

89 

69 

90 

89 

37 

89 

88 

MIN 

70 

70 

70 

71 

72 

70 

72 

69 

58 

72 

71 

71 

70 

71 

58 

68 

70 

70 

67 

69 

70 

72 

70 

68 

71 

71 

67 

59 

71 

69 

HYPOLUXO 

MAX 

89 

88 

88 

86 

87 

87 

86 

87 

66 

82 

84 

85 

35 

35 

67 

88 

90 

88 

90 

63 

31 

86 

87 

67 

67 

91 

85 

85 

88 

87 

MIN 

78 

74 

73 

76 

77 

76 

73 

71 

73 

73 

74 

77 

78 

77 

79 

78 

73 

69 

71 

70 

78 

78 

73 

78 

72 

70 

71 

75 

75 

INVERNESS 

MAX 

92 

92 

93 

91 

93 

92 

91 

93 

91 

66 

84 

89 

90 

92 

91 

34 

86 

93 

91 

95 

92 

91 

93 

91 

82 

32 

86 

37 

36 

36 

MIN 

70 

69 

67 

67 

71 

73 

73 

70 

64 

63 

65 

63 

63 

63 

62 

55 

53 

59 

67 

65 

64 

63 

65 

59 

73 

64 

55 

64 

55 

65 

JACKSONVILLE  KB  AP 

MAX 

91 

93 

91 

89 

88 

91 

91 

31 

76 

76 

82 

85 

86 

90 

92 

93 

84 

86 

89 

90 

90 

89 

66 

63 

86 

69 

61 

85 

31 

31 

MIN 

69 

72 

69 

72 

73 

75 

74 

72 

57 

62 

65 

65 

63 

62 

65 

65 

69 

68 

66 

62 

67 

71 

72 

72 

64 

58 

56 

52 

71 

65 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

87 

87 

86 

89 

88 

87 

87 

83 

78 

79 

81 

83 

83 

84 

85 

85 

86 

83 

82 

85 

35 

86 

64 

83 

36 

76 

75 

.  80 

33 

79 

MIN 

68 

71 

68 

72 

80 

74 

69 

70 

69 

60 

70 

70 

64 

64 

53 

65 

72 

70 

65 

62 

59 

72 

72 

69 

70 

59 

53 

64 

70 

73 

JASPER  9  ESE 

MAX 

90 

93 

90 

90 

90 

90 

90 

82 

79 

80 

84 

87 

90 

90 

95 

93 

90 

89 

90 

90 

96 

93 

65 

82 

35 

76 

80 

85 

85 

65 

MIN 

65 

65 

65 

64 

66 

70 

68 

65 

60 

54 

55 

55 

55 

55 

58 

55 

66 

54 

60 

55 

60 

66 

63 

72 

68 

56 

49 

48 

65 

67 

KEY  KEST  WB  CITY 

MAX 

95 

95 

85 

92 

90 

90 

87 

91 

93 

82 

87 

66 

87 

67 

90 

87 

90 

90 

91 

35 

80 

90 

90 

88 

68 

90 

88 

87 

90 

91 

MIN 

79 

80 

73 

73 

78 

76 

76 

76 

74 

72 

74 

77 

77 

76 

72 

75 

78 

72 

75 

74 

72 

73 

76 

80 

75 

75 

73 

73 

76 

76 

KISSIMMEE 

MAX 

91 

91 

82 

90 

90 

69 

91 

92 

83 

86 

85 

69 

88 

89 

90 

93 

90 

36 

36 

92 

86 

38 

69 

66 

86 

84 

84 

85 

90 

39 

MIN 

70 

70 

70 

68 

69 

71 

72 

72 

71 

66 

66 

64 

55 

55 

59 

66 

70 

69 

67 

67 

68 

69 

68 

72 

72 

64 

55 

67 

68 

72 

LA  BELLE 

MAX 

93 

90 

91 

90 

88 

89 

90 

91 

82 

83 

86 

67 

87 

88 

92 

92 

93 

39 

85 

67 

64 

37 

91 

90 

88 

86 

84 

89 

82 

MIN 

71 

71 

71 

71 

70 

68 

59 

73 

62 

52 

69 

60 

60 

55 

67 

71 

72 

70 

70 

59 

71 

69 

73 

64 

62 

70 

52 

66 

70 

LAKE  ALFRED   EXP  STA 

MAX 

93 

90 

91 

90 

90 

90 

90 

90 

79 

84 

84 

87 

68 

90 

90 

93 

35 

63 

37 

92 

90 

90 

90 

90 

84 

83 

38 

86 

90 

89 

MIN 

69 

70 

58 

58 

69 

70 

72 

70 

70 

66 

65 

63 

53 

55 

59 

60 

61 

68 

67 

69 

66 

68 

69 

73 

73 

65 

55 

66 

69 

71 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 

9A 

94 

92 

91 

89 

90 

85 

78 

79 

65 

88 

90 

91 

92 

94 

90 

37 

90 

91 

92 

39 

85 

82 

79 

77 

83 

87 

36 

MIN 

67 

67 

76 

66 

70 

71 

71 

70 

64 

58 

59 

62 

50 

56 

50 

60 

65 

66 

64 

58 

64 

69 

68 

72 

71 

59 

52 

55 

67 

LAKE  HIAWASSE 

MAX 

91 

92 

88 

91 

90 

89 

89 

89 

90 

78 

83 

62 

85 

85 

87 

89 

91 

91 

85 

87 

90 

89 

88 

87 

38 

63 

80 

65 

83 

88 

MIN 

70 

70 

70 

68 

69 

72 

73 

73 

73 

58 

66 

64 

65 

54 

50 

68 

70 

69 

68 

67 

68 

69 

69 

70 

74 

65 

55 

66 

68 

73 

LAKELAND  WB  CITY 

MAX 

9A 

90 

92 

89 

87 

68 

89 

89 

79 

62 

81 

85 

65 

87 

90 

93 

91 

36 

86 

92 

87 

87 

86 

83 

33 

81 

85 

85 

91 

33 

MIN 

69 

72 

71 

72 

73 

73 

74 

69 

71 

70 

57 

67 

56 

69 

67 

73 

68 

59 

59 

72 

72 

73 

71 

71 

73 

63 

63 

70 

70 

74 

LAKE  PLACID  2  SW 

MAX 

92 

92 

69 

93 

90 

91 

92 

90 

80 

87 

83 

90 

92 

91 

93 

95 

95 

88 

84 

90 

85 

92 

92 

92 

89 

85 

92 

94 

92 

MIN 

70 

70 

72 

70 

69 

70 

73 

73 

71 

71 

67 

68 

68 

68 

63 

70 

71 

71 

67 

69 

72 

70 

73 

72 

69 

60 

68 

69 

71 

LIVE  OAK  2  ESE 

MAX 

92 

93 

93 

90 

89 

89 

90 

82 

77 

79 

84 

67 

89 

90 

93 

92 

87 

38 

90 

90 

91 

90 

85 

80 

61 

79 

83 

85 

65 

86 

MIN 

69 

69 

68 

68 

70 

72 

70 

55 

58 

59 

62 

60 

59 

61 

51 

69 

67 

66 

53 

64 

69 

68 

66 

70 

56 

53 

53 

67 

69 

LOXAHATCHEE 

MAX 

84 

90 

91 

85 

85 

68 

89 

91 

85 

82 

86 

85 

67 

88 

90 

90 

92 

S3 

89 

37 

85 

90 

91 

91 

91 

67 

88 

38 

92 

92 

MIN 

71 

70 

70 

71 

68 

71 

72 

72 

70 

71 

70 

72 

70 

67 

68 

71 

70 

70 

59 

70 

71 

68 

69 

69 

^2 

72 

67 

70 

70 

59 

MADISON 

MAX 

92 

93 

93 

92 

88 

92 

90 

80 

75 

76 

65 

66 

90 

92 

94 

93 

80 

89 

90 

91 

94 

89 

90 

76 

76 

79 

83 

66 

84 

88 

MIN 

70 

70 

69 

68 

71 

72 

72 

70 

64 

55 

58 

61 

63 

63 

65 

68 

70 

67 

67 

59 

57 

69 

70 

69 

63 

58 

57 

58 

67 

66 

MARATHON  VACA  KEY 

MAX 

92 

92 

89 

91 

93 

89 

69 

88 

90 

67 

84 

85 

81 

81 

83 

88 

69 

87 

38 

86 

80 

87 

66 

67 

87 

86 

66 

83 

68 

90 

MIN 

77 

77 

72 

71 

71 

73 

71 

71 

74 

66 

59 

71 

72 

70 

71 

74 

73 

66 

72 

69 

70 

69 

73 

76 

76 

74 

72 

69 

74 

74 

MARIANNA  CAA  AP 

MAX 

8* 

90 

89 

88 

88 

89 

91 

62 

77 

77 

82 

67 

92 

93 

93 

90 

80 

90 

90 

89 

91 

90 

78 

74 

72 

62 

83 

87 

63 

84 

MIN 

71 

70 

68 

71 

71 

71 

72 

70 

56 

54 

56 

67 

60 

64 

67 

56 

70 

65 

60 

50 

65 

69 

68 

67 

65 

58 

52 

56 

53 

69 

MARIANNA    IND  SCHOOL 

MAX 

90 

91 

90 

91 

91 

90 

89 

87 

82 

78 

86 

67 

91 

93 

94 

92 

87 

39 

89 

90 

90 

90 

84 

76 

74 

81 

63 

87 

67 

86 

MIN 

70 

70 

67 

69 

60 

62 

62 

60 

56 

54 

54 

54 

55 

66 

56 

65 

71 

64 

60 

59 

64 

64 

71 

65 

54 

59 

53 

51 

56 

69 

MAYO   d  NM 

MAX 

89 

92 

89 

89 

89 

90 

90 

82 

78 

79 

64 

66 

88 

89 

93 

93 

83 

39 

90 

91 

91 

89 

83 

79 

77 

78 

83 

65 

86 

83 

MIN 

70 

70 

69 

68 

70 

73 

72 

71 

66 

59 

59 

51 

69 

59 

60 

62 

59 

66 

66 

57 

65 

68 

58 

73 

70 

68 

56 

53 

67 

55 

MELBOURNE 

MAX 

92 

91 

92 

93 

91 

68 

90 

90 

85 

89 

91 

67 

66 

37 

89 

90 

92 

90 

69 

89 

91 

91 

90 

91 

91 

90 

89 

86 

91 

89 

MIN 

7<i 

71 

72 

72 

74 

60 

79 

72 

71 

74 

75 

73 

74 

76 

72 

72 

69 

69 

72 

70 

71 

72 

70 

72 

79 

65 

63 

70 

69 

69 

MIAMI    BAY  FRONT 

MAX 

88 

88 

86 

85 

84 

85 

67 

88 

88 

84 

83 

86 

34 

85 

85 

87 

87 

84 

87 

86 

62 

86 

81 

66 

91 

66 

85 

MIN 

74 

75 

71 

71 

73 

74 

76 

74 

72 

75 

73 

72 

77 

75 

78 

79 

78 

71 

71 

70 

73 

72 

79 

78 

79 

75 

71 

71 

MIAMI  BEACH 

MAX 

85 

89 

85 

85 

84 

85 

65 

66 

68 

82 

63 

85 

83 

83 

85 

86 

66 

65 

65 

85 

82 

84 

64 

86 

89 

89 

81 

64 

65 

66 

MIN 

79 

76 

76 

72 

72 

75 

76 

76 

74 

75 

78 

73 

76 

77 

79 

30 

76 

75 

74 

72 

74 

70 

78 

80 

76 

77 

72 

73 

77 

80 

MIAMI    MB  AIRPORT 

MAX 

90 

90 

87 

87 

85 

87 

86 

90 

92 

84 

86 

66 

66 

87 

88 

86 

65 

69 

66 

83 

86 

87 

69 

90 

91 

84 

85 

69 

90 

MIN 

75 

74 

73 

74 

72 

73 

74 

74 

72 

74 

75 

73 

72 

77 

73 

73 

76 

71 

70 

72 

75 

73 

78 

79 

77 

74 

59 

72 

76 

75 

MIAMI   WB  CITY 

MAX 

86 

89 

86 

82 

83 

84 

86 

89 

88 

82 

81 

82 

83 

63 

85 

87 

83 

84 

86 

85 

62 

63 

84 

85 

90 

67 

81 

82 

85 

86 

MIN 

76 

70 

69 

71 

71 

73 

74 

73 

70 

75 

72 

70 

75 

76 

77 

77 

76 

71 

70 

73 

74 

71 

79 

79 

77 

71 

70 

72 

78 

76 

MILES  CITY  TOWER 

MAX 
MIN 

91 

90 

89 

67 

89 

90 

89 

87 

60 

65 

66 

88 

89 

92 

90 

90 

85 

65 

65 

91 

90 

69 

87 

87 

87 

90 

92 

MILTON  EXP  STATION 

MAX 

91 

91 

94 

91 

90 

90 

66 

83 

82 

82 

64 

88 

92 

94 

95 

92 

92 

91 

88 

69 

90 

86 

77 

69 

61 

81 

86 

68 

84 

80 

MIN 

71 

69 

65 

67 

68 

69 

69 

69 

64 

50 

51 

51 

54 

58 

60 

60 

67 

63 

56 

61 

60 

65 

67 

63 

64 

58 

51 

58 

63 

69 

HONTICELLO  2  S 

MAX 

93 

90 

94 

94 

92 

91 

91 

81 

74 

78 

85 

69 

90 

93 

94 

92 

76 

91 

92 

93 

94 

90 

63 

73 

71 

82 

64 

86 

62 

66 

MIN 

68 

67 

68 

68 

70 

72 

71 

70 

64 

56 

58 

58 

56 

60 

62 

62 

71 

66 

62 

57 

53 

68 

63 

67 

69 

59 

56 

56 

65 

66 

MOORE   HAVEN  LOCK  1 

MAX 

90 

90 

90 

87 

86 

63 

83 

84 

65 

86 

87 

MIN 

73 

72 

74 

71 

71 

72 

73 

73 

71 

72 

70 

69 

65 

69 

68 

72 

75 

72 

70 

70 

70 

72 

72 

59 

69 

71 

64 

70 

72 

70 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

91 

88 

89 

88 

88 

69 

89 

88 

80 

84 

83 

66 

87 

67 

89 

91 

89 

69 

86 

90 

67 

88 

87 

89 

85 

82 

64 

65 

92 

87 

MIN 

70 

70 

69 

69 

70 

72 

73 

73 

72 

69 

67 

66 

66 

67 

61 

70 

71 

69 

68 

57 

71 

70 

71 

73 

74 

67 

59 

70 

69 

73 

36i5 
54.2 


38  (0 
67.4 


87.2 
65. 7 


67.0 
62.3 


88.5 
66.0 


37.6 
69.9 


86.9 
74.4 


89.6 
65.1 


65.0 
57.1 


87.5 
61.3 


68.7 
75.3 


66.1 
67.9 


66.0 
68.0 


68.3 
67.0 


67.5 
64.4 


87.1 
58.1 


87.2 
70.3 


90.2 
69.5 


87.0 
64.7 


67.0 
66.6 

37.4 
72.0 

35.6 
64.3 


86.2 
65.3 


89.7 
72.0 


85.7 
74.1 


65.0 
75.6 


67.5 
73.6 


84.5 
73.6 


66.6 
64.2 
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Table  5 -Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIO* 
SEPTEMBER 


Day 

01  Month 

• 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

B 

9 

10 



U 

12 

13 

M 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26  1 

J 

29 

30  1  31 

i 
< 

mt  Pleasant 

MAX 

91 

91 

91 

92 

80 

82 

75 

65 

66 

92 

94. 

95 

- 

92 

80 

91 

91 

93 

92 

91 

 ■ 

63 

75 

76 

81 

64 

88 



84 

67 

87 
64 

•  3 

MIN 

70 

69 

67 

66 

70 

71 

72 

70 

65 

55 

55 

58 

60 

62 

66 

64 

69 

65 

60 

57 

65 

67 

69 

67 

65 

57 

52 

59 

63 

67 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

MAX 

93 

93 

89 

90 

92 

62 

89 

69 

90 

90 

66 

89 

87 

63 

66 

87 

69 

88 

■  0 

MIN 

69 

69 

69 

66 

71 

72 

71 

69 

68 

66 

69 

65 

70 

69 

67 

7u 

67 

69 

71 

72 

74 

67 

59 

64 

71 

66 

i6 

NAPLES 

MAX 

91 

90 

68 

67 

69 

69 

89 

89 

87 

81 

66 

87 

88 

69 

68 

90 

93 

66 

85 

84 

63 

86 

90 

87 

67 

84 

67 

66 

89 

69 

67 

■  5 

MIN 

71 

69 

73 

70 

72 

73 

74 

75 

73 

73 

72 

71 

71 

71 

70 

74 

75 

72 

72 

73 

71 

73 

71 

74 

77 

76 

68 

72 

73 

73 

NEW  SMYRNA  BEACH   h  N 

MAX 
MIN 

NICEV I LLE 

MAX 

89 

88 

90 

68 

91 

89 

81 

62 

89 

66 

94 

92 

89 

86 

79 

76 

82 

83 

84 

86 

86 

86 

0 

MIN 

69 

68 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

66 

54 

54 

50 

59 

96 

59 

61 

69 

65 

58 

60 

62 

63 

70 

62 

63 

56 

49 

67 

63 

64 

62 

OASIS  FlSHINti  LODGE 

MAX 

93 

66 

90 

91 

89 

90 

89 

69 

90 

90 

94 

94 

65 

90 

92 

90 

89 

>1 

MIN 

69 

70 

70 

69 

66 

69 

70 

71 

70 

66 

69 

65 

66 

68 

68 

63 

63 

63 

63 

68 

70 

67 

67 

67 

66 

56 

60 

68 

70 

OCALA 

MAX 

93 

93 

93 

91 

91 

91 

90 

91 

90 

93 

90 

89 

60 

89 

90 

88 

•  8 

HIN 

70 

69 

71 

66 

71 

72 

72 

73 

71 

63 

66 

64 

63 

62 

60 

68 

72 

69 

66 

66 

66 

69 

69 

72 

73 

61 

67 

63 

65 

71 

OCALA  2  NE 

MAX 

94 

93 

94 

91 

91 

91 

92 

99 

82 

91 

89 

■  1 

MIN 

66 

ti 

67 

64 

67 

69 

69 

70 

66 

59 

62 

56 

53 

93 

51 

62 

66 

64 

64 

59 

60 

63 

63 

68 

70 

58 

50 

62 

67 

70 

OKEECHOBEE  HRCN   GATE  6 

MAX 

90 

66 

66 

64 

87 

65 

66 

65 

66 

67 

69 

90 

86 

87 

85 

84 

84 

66 

86 

8 

MIN 

79 

78 

77 

75 

79 

76 

77 

76 

76 

75 

74 

71 

74 

74 

73 

77 

79 

75 

70 

79 

74 

76 

76 

76 

76 

71 

67 

69 

77 

76 

ORLANDO   WATER  PLANT 

MAX 

92 

69 

91 

91 

90 

90 

86 

88 

90 

93 

91 

88 

88 

i3 

MIN 

73 

72 

72 

71 

72 

74 

75 

74 

73 

67 

67 

68 

69 

69 

71 

72 

70 

69 

70 

69 

72 

71 

72 

74 

69 

58 

68 

70 

71 

70 

ORLANDO   MB  AIRPOftT 

MAX 

92 

88 

92 

90 

88 

89 

69 

91 

91 

89 

87 

>4 

MIN 

71 

72 

70 

69 

71 

72 

73 

73 

72 

69 

67 

66 

66 

67 

63 

70 

70 

70 

69 

69 

69 

72 

71 

72 

72 

61 

56 

69 

70 

72 

PALATKA 

MAX 

92 

92 

90 

91 

69 

89 

90 

86 

78 

80 

90 

67 

87 

>6 

MIN 

72 

70 

70 

70 

72 

74 

74 

72 

73 

63 

67 

69 

63 

64 

62 

67 

73 

70 

68 

66 

67 

71 

73 

79 

73 

64 

56 

66 

71 

72 

68 

,  7 

PANAMA  CITY  2 

MAX 

64 

89 

93 

90 

91 

96 

83 

92 

69 

91 

84 

68 

64 

94 

87 

■  6 

MIN 

68 

72 

66 

70 

71 

66 

70 

63 

94 

54 

59 

60 

65 

64 

63 

70 

68 

62 

98 

69 

63 

64 

67 

68 

98 

96 

94 

62 

72 

63 

PENSACOLA  CAA  AP 

88 

90 

69 

68 

89 

87 

91 

90 

89 

69 

81 

81 

81 

6 

MIN 

74 

74 

72 

74 

72 

75 

72 

72 

66 

61 

61 

61 

64 

67 

69 

69 

71 

68 

64 

70 

68 

73 

66 

66 

66 

63 

99 

69 

66 

72 

68 

,  1 

PENSACOLA  WB  CITY 

MAX 

87 

68 

67 

66 

84 

67 

69 

89 

82 

83 

83 

9 

MIN 

75 

74 

73 

74 

72 

75 

71 

72 

66 

64 

63 

63 

69 

70 

71 

70 

73 

70 

64 

70 

66 

74 

66 

65 

66 

64 

61 

66 

69 

71 

68 

9 

PLANT  CITY 

MAX 

94 

90 

92 

91 

93 

91 

91 

80 

93 

93 

90 

87 

03 

90 

68 

87 

88 

9 

MIN 

69 

69 

69 

67 

70 

71 

72 

71 

70 

67 

67 

65 

69 

66 

61 

72 

71 

68 

69 

67 

69 

70 

72 

72 

73 

65 

97 

69 

70 

72 

66 

9 

POHPANO  BEACH 

MAX 

90 

90 

89 

67 

89 

88 

89 

69 

86 

88 

86 

92 

87 

87 

1 

MIN 

72 

67 

67 

69 

71 

72 

73 

73 

69 

72 

73 

70 

71 

76 

72 

72 

71 

70 

70 

70 

70 

75 

73 

70 

73 

71 

69 

71 

79 

72 

71 

3 

PUNTA  GORDA 

MAX 

91 

91 

91 

92 

92 

92 

91 

88 

4 

MIN 

72 

70 

72 

72 

71 

72 

74 

73 

70 

70 

70 

68 

69 

70 

66 

73 

71 

67 

71 

71 

72 

70 

71 

71 

73 

71 

62 

70 

71 

71 

70 

8 

QUINCY  EXP  STATION 

MAX 

89 

91 

76 

91 

83 

86 

7 

MIN 

70 

68 

67 

68 

69 

71 

71 

69 

64 

54 

94 

57 

99 

60 

69 

63 

71 

66 

62 

57 

69 

66 

68 

67 

6« 

99 

94 

53 

64 

65 

63 

9 

ROYAL   PALM  RANGER  STA 

92 

69 

81 

88 

6 

MIN 

70 

70 

71 

71 

70 

69 

71 

70 

68 

72 

70 

70 

69 

70 

69 

69 

71 

70 

66 

70 

71 

73 

71 

70 

77 

73 

68 

70 

73 

71 

70 

9 

SAINT  AUGUST  I NE 

90 

66 

69 

68 

69 

91 

88 

87 

79 

84 

86 

1 

MIN 

69 

69 

68 

69 

69 

77 

77 

70 

73 

62 

69 

70 

61 

61 

99 

63 

72 

69 

66 

64 

64 

65 

73 

74 

72 

61 

51 

63 

66 

70 

67 

3 

SAINT  LEO 

81 

92 

69 

90 

92 

90 

90 

88 

87 

88 

0 

MIN 

70 

68 

70 

66 

71 

72 

73 

73 

71 

66 

65 

69 

69 

69 

63 

70 

70 

69 

69 

70 

66 

69 

70 

72 

73 

66 

98 

68 

70 

72 

68 

6 

SAI NT  HARKS   6  SE 

MAX 

91 

90 

90 

92 

90 

93 

65 

79 

64 

89 

92 

92 

90 

94 

90 

89 

87 

90 

89 

90 

79 

67 

87 

7 

MIN 

72 

70 

66 

69 

70 

?2 

72 

69 

65 

96 

60 

60 

60 

64 

64 

65 

70 

65 

65 

99 

68 

68 

70 

70 

70 

60 

9« 

97 

66 

67 

69 

6 

ST  PETERSBURG 

MAX 

90 

89 

69 

90 

90 

91 

89 

69 

86 

65 

66 

88 

69 

66 

9C 

86 

" 

S« 

?» 

90 

•7 

88 

81 

80 

81 

87 

1 

MIN 

70 

70 

73 

73 

72 

73 

74 

76 

70 

69 

69 

67 

68 

66 

68 

72 

79 

71 

70 

71 

73 

73 

72 

68 

62 

69 

71 

72 

70 

7 

SANBORN  TOWER 

MAX 

91 

91 

89 

91 

89 

69 

89 

84 

61 

60 

65 

89 

92 

91 

94 

91 

81 

91 

92 

90 

88 

78 

78 

89 

8t 

86 

89 

87 

2 

MIN 

69 

68 

67 

68 

69 

71 

71 

69 

66 

56 

59 

60 

60 

59 

60 

69 

69 

64 

68 

97 

65 

66 

71 

71 

69 

19 

93 

94 

64 

70 

64 

7 

5ANF0R0  EXP  STAT  I  ON 

MAX 

93 

90 

69 

90 

91 

90 

92 

88 

86 

89 

91 

89 

88 

78 

83 

85 

90 

86 

87 

6 

MIN 

70 

71 

71 

69 

70 

73 

74 

73 

71 

68 

66 

66 

68 

67 

62 

68 

70 

70 

69 

69 

69 

70 

69 

84 

99 

♦7 

70 

72 

48 

8 

SARA SOT  A 

MAX 

91 

91 

90 

76 

89 

90 

92 

88 

89 

90 

68 

90 

88 

85 

8* 

83 

61 

90 

90 

68. 

3 

MIN 

70 

70 

70 

70 

70 

72 

73 

72 

70 

69 

66 

65 

69 

67 

69 

72 

72 

69 

70 

69 

70 

71 

72 

73 

73 

70 

60 

70 

70 

71 

69. 

6 

SCCOTAN 

90 

91 

92 

92 

92 

92 

90 

78 

91 

69 

66 

92 

92 

92 

92 

90 

.5 

87 

82 

89 

64 

8« 

88 

8 

HIN 

67 

69 

68 

66 

68 

71 

70 

72 

94 

58 

57 

54 

96 

60 

60 

61 

63 

64 

64 

62 

64 

66 

70 

70 

♦7 

94 

50 

65 

68 

62 

7 

SOUTH  MIAMI   3  W 

MAX 

90 

88 

68 

88 

88 

88 

85 

83 

88 

88 

89 

89 

81 

66 

87 

1 

MIN 

72 

73 

73 

71 

71 

71 

72 

72 

71 

72 

75 

71 

71 

72 

71 

71 

72 

72 

71 

70 

70 

74 

74 

74 

76 

72 

69 

70 

73 

71 

71) 

9 

STUART 

MAX 

81 

69 

81 

87 

89 

81 

88 

89 

69 

89 

89 

84 

87 

89 

66 

86i 

9 

MIN 

72 

71 

72 

71 

75 

74 

76 

74 

73 

77 

79 

76 

77 

79 

68 

72 

72 

71 

69 

72 

71 

74 

73 

75 

75 

71 

62 

72 

71 

72 

72  < 

7 

TALLAHASSEE  WB  AP 

MAX 

87 

87 

68 

69 

89 

69 

89 

81 

74 

76 

83 

67 

89 

91 

93 

77 

88 

89 

90 

91 

79 

77 

78 

79 

81 

84 

84 

85  i 

0 

MIN 

72 

70 

68 

69 

70 

72 

72 

70 

59 

98 

99 

60 

60 

62 

66 

64 

66 

66 

64 

97 

67 

69 

70 

69 

64 

60 

96 

56 

66 

67 

61  • 

0 

TAMI AM  I    TRL          Ml  BENO 

MAX 

94 

92 

92 

88 

90 

87 

68 

93 

92 

84 

87 

86 

88 

91 

92 

90 

89 

90 

84 

84 

89 

90 

90 

90 

67 

91 

691 

3 

MIN 

73 

71 

70 

72 

71 

72 

74 

72 

72 

73 

72 

72 

71 

71 

72 

73 

75 

71 

72 

72 

'2 

74 

71 

72 

73 

73 

69 

70 

74 

74 

72. 

1 

TAMPA  WB  AIRPORT 

MAX 

91 

69 

89 

86 

89 

91 

90 

89 

89 

87 

66 

68 

86 

87 

89 

67 

91 

87 

g7 

84 

81 

81 

87 

89 

87 

87  1 

1 

MIN 

70 

71 

70 

69 

71 

73 

74 

73 

70 

68 

68 

66 

66 

66 

64 

74 

70 

70 

70 

69 

69 

71 

73 

75 

75 

69 

99 

70 

70 

71 

69 1 

6 

TARPON  SPRINGS 

MAX 

93 

91 

90 

92 

89 

90 

90 

87 

89 

87 

91 

88 

91 

91 

86 

88 

84 

80 

64 

82 

69 

87  « 

6 

HIN 

71 

71 

70 

69 

71 

72 

73 

74 

70 

66 

66 

69 

66 

69 

68 

63 

74 

69 

71 

69 

69 

71 

72 

73 

74 

70 

60 

64 

70 

72 

69i 

3 

TAVERN lER 

MAX 

91 

90 

88 

68 

84 

87 

87 

69 

90 

68 

83 

61 

86 

67 

85 

82 

89 

86 

86 

87 

86 

86 

81 

87 

87 

MIN 

81 

79 

73 

75 

74 

77 

76 

76 

76 

77 

74 

74 

73 

73 

78 

60 

77 

77 

73 

72 

73 

74 

79 

80 

80 

79 

75 

72 

78 

74 

71  • 

7 

TITUSVILLE  2  W 

MAX 

90 

67 

88 

89 

87 

87 

87 

65 

69 

68 

88 

87 

69 

87 

83 

83 

80 

67 

86 

86 . 

MIN 

70 

60 

70 

68 

69 

73 

75 

74 

72 

74 

72 

72 

69 

67 

61 

67 

66 

71 

68 

65 

68 

71 

73 

72 

74 

65 

51 

66 

69 

70 

68. 

9 

USHER  TOWER 

MAX 

90 

90 

91 

89 

91 

90 

90 

66 

79 

83 

87 

89 

92 

87 

89 

80 

90 

90 

95 

84 

82 

79 

81 

89 

86 

67 

87  • 

2 

MIN 

68 

66 

66 

65 

70 

71 

71 

72 

60 

69 

61 

61 

56 

97 

97 

63 

66 

66 

65 

59 

60 

67 

66 

73 

72 

60 

96 

56 

68 

68 

61 1 

1 

VENICE 

HAX 

91 

91 

90 

90 

91 

93 

91 

89 

79 

85 

84 

89 

90 

90 

68 

69 

88 

87 

86 

88 

88 

90 

89 

18 

84 

84 

82 

89 

91 

90 

88i 

1 

MIN 

70 

69 

69 

68 

68 

71 

72 

71 

71 

69 

66 

66 

6« 

67 

69 

67 

70 

77 

70 

70 

71 

72 

71 

70 

60 

69 

69 

71 

VERO  BEACH  CAA  AP 

MAX 

8« 

87 

87 

64 

87 

87 

S8 

88 

79 

61 

84 

86 

66 

85 

67 

88 
72 

6« 

89 

82 

90 

83 

86 

87 

00 

91 

61 

•  0 

89 

87 

86 

66a 

0 

MIN 

72 

71 

72 

71 

70 

76 

77 

75 

70 

75 

77 

76 

77 

73 

69 

74 

71 

69 

71 

71 

73 

79 

79 

79 

68 

•4 

74 

71 

72 

72t 

7 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day 

Of  Month 

a 
tr 

0 

Station 

1 

2 

3 

4 

9 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

2B  t 

1 

29 

30  j  31 

Ave 

HAtKHULA  2  NM 

MAX 

MIN 

80 
69 

90 
69 

89 

70 

90 
68 

88 
68 

91 

70 

91 

71 

89 

72 

79 
72 

89 
69 

83 
68 

87 
65 

89 
69 

89 
66 

91 
61 

92 
69 

92 
69 

89 
68 

89 
68 

91 
66 

89 
69 

88 
70 

88 
70 

90 
72 

89 
73 

89 
67 

82 
95 

84 
69 

91 
69 

88 
72 

87  (9 
68i3 

WEST  PALM  BEACH 

MAX 
MIN 

sa 

7* 

86 
7* 

87 
77 

87 
76 

89 

75 

86 

75 

86 

7* 

82 

73 

85 

73 

82 
7* 

83 
73 

83 
73 

89 

78 

85 
78 

85 
78 

87 
80 

88 
78 

87 
73 

88 
74 

86 

72 

84 

71 

84 
77 

65 
80 

87 
74 

91 
78 

87 
75 

82 
71 

85 
73 

87 

73 

87 
78 

85  1 7 
75.1 

MEST   PALM  BEACH  WB  AP 

MAX 

MIN 

e« 

75 

89 

73 

91 

75 

88 

72 

87 
7A 

88 

72 

87 
75 

89 

72 

88 
73 

83 
75 

86 
75 

84 

75 

87 
77 

87 
76 

89 
75 

77 

77 

87 
73 

87 
72 

87 
70 

84 

71 

87 
76 

88 
78 

88 

75 

92 
74 

88 
74 

84 
71 

88 

72 

90 

75 

89 
75 

87.6 
74.1 

WEKAHITCHPCA 

MAX 
MIN 

SI 
68 

9« 

70 

91 
68 

92 
69 

91 

70 

89 

71 

88 
70 

83 
70 

79 
65 

77 
55 

85 
56 

88 
59 

91 
61 

93 
61 

94 

63 

92 
64 

92 
71 

90 
66 

90 

92 
60 

90 

68 

66 

67 

80 
71 

79 
69 

80 
67 

89 
60 

86 

92 

88 
56 

84 
60 

86 
70 

87.5 
64.7 

N INTER  HAVEN 

MAX 
MIN 

«1 

72 

92 
71 

90 
71 

91 
70 

90 
72 

90 

73 

89 

73 

89 
7* 

91 

73 

80 
69 

B9 

68 

S3 
67 

87 
68 

88 
69 

89 
66 

91 

72 

93 
73 

92 
70 

84 

69 

87 
69 

90 

70 

88 
72 

88 

72 

87 
73 

89 
74 

83 
68 

82 
61 

84 
69 

87 
70 

91 
71 

88.0 
70.3 

VOOOPUFF  DAM 

MAX 
MIN 

87 
70 

91 

70 

90 
69 

90 

71 

89 

71 

89 

72 

89 

73 

89 

71 

79 
66 

76 
56 

81 
56 

85 
60 

90 
62 

90 
65 

92 
68 

91 
68 

85 
72 

90 
69 

90 
65 

90 
61 

88 
67 

88 
69 

84 

71 

78 
68 

77 
64 

79 
61 

81 
56 

84 

98 

82 
66 

S4 
68 

85.9 
66.1 

EVAPORATION  AND  WIND 


E>a7  of  month 


1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BAY  LAKE 

EVAP 

.26 

.18 

.14 

.15 

.17 

.20 

.17 

.21 

.20 

.07 

.22 

.13 

.18 

.27 

.24 

.22 

.18 

.16 

.10 

.10 

.17 

.17 

.25 

.25 

.20 

.18 

.20 

.15 

.09 

.15 

5.38 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

.11 

.09 

.19 

.15 

.08 

.12 

.09 

.09 

.16 

.19 

.17 

.20 

.25 

.20 

.22 

.12 

.17 

.13 

.23 

.11 

.13 

.10 

.17 

.18 

.25 

.19 

.19 

.07 

.20 

.18 

4.74 

CLEHISTON  US  ENGBS  (a) 

EVAP 

.10 

.09 

.15 

.13 

.13 

.06 

.11 

.15 

.23 

.16 

.20 

.10 

.24 

.20 

.24 

.13 

.17 

.06 

.08 

.13 

.11 

.08 

.15 

.14 

.19 

.23 

.31 

.07 

.13 

.08 

4.36 

MAX 

93 

88 

80 

80 

88 

87 

90 

93 

94 

85 

83 

86 

87 

88 

90 

81 

83 

88 

83 

87 

85 

81 

87 

86 

88 

85 

87 

82 

86 

80 

87.7 

HIN 

79 

76 

77 

80 

77 

77 

77 

78 

80 

76 

75 

75 

76 

76 

77 

76 

80 

78 

76 

76 

75 

75 

77 

76 

76 

77 

73 

73 

75 

77 

76.6 

IT  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 

.11 

.21 

.23 

.15 

.08 

.10 

.20 

.18 

.15 

.14 

.22 

.18 

.25 

.26 

.25 

.22 

.22 

.20 

.21 

.18 

.10 

.08 

.09 

.23 

.26 

.29 

.21 

.19 

.19 

.23 

5.61 

WIND 

20 

30 

30 

21 

24 

17 

40 

41 

24 

22 

107 

71 

88 

88 

41 

24 

48 

31 

8 

20 

20 

18 

19 

29 

43 

65 

24 

47 

29 

26 

1138 

GAINESVILLE  3  ITSI 

EVAP 

.27 

.19 

.30 

.16 

.15 

.19 

.21 

.23 

.22 

.23 

.19 

.21 

.23 

.27 

.22 

.25 

.10 

.10 

.20 

.23 

.20 

.31 

.19 

.08 

.24 

.32 

.16 

.15 

.12 

.17 

6.08 

WIND 

36 

19 

29 

16 

20 

38 

41 

70 

100 

72 

68 

55 

35 

25 

20 

20 

5 

15 

30 

15 

15 

35 

39 

31 

120 

140 

30 

15 

29 

47 

1231 

MAX 

96 

98 

98 

84 

94 

94 

85 

93 

84 

83 

87 

81 

91 

84 

84 

88 

85 

81 

82 

93 

97 

96 

90 

83 

84 

82 

88 

86 

90 

88 

91.0 

HIN 

71 

72 

71 

71 

72 

73 

73 

73 

74 

58 

62 

64 

64 

64 

64 

67 

72 

67 

66 

65 

65 

71 

70 

72 

72 

61 

58 

77 

69 

70 

68.3 

BIALEAE 

EVAP 

.17 

* 

.31 

.22 

.37 

.18 

.14 

.19 

.16 

.22 

.29 

.18 

.25 

.17 

.15 

.08 

.13 

.23 

.24 

.23 

.21 

.09 

.15 

.20 

.18 

B5.69 

WIND 

37 

« 

75 

47 

37 

32 

33 

24 

61 

88 

68 

78 

110 

80 

41 

64 

32 

20 

33 

25 

37 

48 

40 

77 

67 

53 

44 

36 

38 

51 

1488 

LAKE  PLACID  2  S* 

EVAP 

.13 

.10 

.11 

.13 

.10 

.12 

.11 

.15 

.09 

.20 

.18 

.24 

.24 

.23 

.20 

.23 

.21 

.10 

.08 

.17 

.08 

.16 

.19 

.32 

.19 

.17 

.12 

.12 

.15 

4.63 

WIND 

9 

20 

6 

5 

10 

12 

13 

13 

36 

29 

26 

36 

36 

25 

14 

17 

13 

10 

11 

8 

18 

12 

28 

* 

68 

18 

16 

15 

10 

12 

546 

LOXAHATCHEE 

EVAP 

.06 

.07 

.09 

.07 

.06 

.05 

.13 

.15 

.13 

.15 

.19 

.18 

.28 

.06 

.01 

.11 

.15 

.04 

.13 

.23 

.09 

.20 

.20 

.15 

.05 

.19 

.12 

3.32 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

.21 

.14 

.22 

.18 

.10 

.16 

.18 

.19 

.36 

.14 

.21 

.23 

.28 

.30 

.26 

.20 

.22 

.11 

.10 

.13 

.14 

.08 

.28 

.16 

.26 

.17 

.26 

.13 

.09 

B5.70 

WIND 

33 

37 

46 

40 

25 

42 

60 

49 

38 

123 

113 

80 

89 

90 

72 

36 

35 

36 

38 

35 

35 

22 

68 

46 

84 

115 

50 

60 

40 

35 

1683 

OKEECHOBEE  HRN  GATE  S 

EVAP 

.32 

.20 

.27 

.20 

.14 

.16 

.15 

.22 

.18 

.10 

.31 

.17 

.35 

.23 

.34 

.24 

.31 

.20 

.25 

.14 

.18 

.20 

.22 

.33 

.25 

.35 

.27 

.25 

.17 

.18 

6.88 

ORLANDO  WATER  PLANT 

EVAP 

.13 

.12 

.13 

.11 

.10 

.13 

.14 

.16 

.17 

.26 

.18 

.21 

.25 

.15 

.17 

.13 

.38 

.34 

.15 

.21 

.18 

.24 

.12 

.15 

.21 

.18 

.17 

.11 

.20 

5.18 

WIND 

3 

S 

12 

9 

6 

8 

11 

15 

27 

38 

21 

28 

34 

17 

13 

20 

28 

1 

8 

10 

12 

47 

6 

90 

6 

19 

23 

8 

27 

554 

TAMIAIII  TRL  40  III  BEND 

EVAP 

.14 

.10 

.18 

.10 

.11 

.09 

.14 

.22 

.23 

.08 

.17 

.01 

.25 

.18 

.13 

.22 

.11 

.08 

.14 

.06 

.13 

.06 

.16 

.21 

.20 

.07 

.07 

.12 

.13 

B4.04 

VERO  BEACH  CAA  AIRPORT 

EVAP 

.15 

.16 

.17 

.18 

.21 

.23 

.30 

.31 

.42 

.35 

.33 

.29 

.28 

.33 

.15 

.17 

.22 

.24 

.22 

.10 

.32 

.24 

.16 

.23 

.34 

.18 

.12 

.21 

B7.09 

MAX  and  MIN  In  Table  6  refer  to  extreaes  of  temperature  of  water  in  pan  aa  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


FLORIDA 
SEPTEMBER  1956 


AVERAGE  TEMPERATURE 

SEPTEMBER  19 
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STATION  INDEX 


SEPTEMBER  1«5« 


Station 

1 

No.  ^ 

I 

County 

1 

« 

3 

C 

o 

Obse^ 
valion 
Time 

Observer 

Refer 

To 
Tables 

—  

Station 

6 

a: 

County 

Dt 

e 

0 

Ob»r 
vatlon 
Time 

Observer 

Refer 

To 
Tables 

Index 

1  Draina 
1  Lalitud 

Longit 

Elevat: 

1  Temp. 

Precip. 

Index  ] 

B 
'<S 

& 

Longiti 

e 

Temp. 

Procip. 

ADAMS  BEACH 

TAYLOR 

83  36 

.J 

>p 

MRS  HATTie  L*  HOWARD 

2  I  > 

LONGBOAT  KEY 

9124 

MANATEE 

— 1 

02  99 

10 

1  

6P 

Qt  W*  HCRRIMaSHAH 

) 

ALEXANDER  SPRINGS 

LAKE 

5  129  " 

Bl  34 

50 

»P  ALEXANOER  SPGS  ASSO 

2  1  > 

LOXAHATCHEE 

5162 

PALM  BEACH 

26  41 

60  16 

14 

•R 

(  6P 

C.  A.  KIM 

2  9  9  6 

C 

APALACHICOLA  W9  C 1  TV 

0211 

Ail 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  15 

C 

29  10 

90 

WIO 

OTIS  8,  FORT 

0228 

5  27  14 

Bl  52 

JO 

6P 

OP 

RADIO  STATION  WAPG 

MAOl SON 

9275 

30  26 

6>  25 

7R 

2  J  5 

AVON  PARK 

H lOHLANDS 

7  27  36 

81  30 

6P 

OP 

J.  WILEY  COTMRAN 

MARATHON   VAC A  KEY 

5391 

24  43 

81  08 

6P 

6P 

lU.Sa    PUB. HEALTH  SVC 

2  3  5 

BABSON  PARK. 

POLK 

150 

9P 

HARRY  M.  TOLSON 

MARIANNA  CAA  AP 

5367 

JACKSON 

90  50 

69  11 

110 

h 

CIVIL    AERO.  ADM* 

BARTOW 

POLK 

125 

5R 

5P 

CirV  OF  BARTOW 

2  3  9 

NARIANNA    INO  SCHOOL 

5572 

JACKSON 

I  '30  49 

69  17 

120 

5P 

FLA.    INO. S. FOR  BOYS 

2  3  9 

0520 

H  I  LLSSOROUGH 

5  28  0* 

82  30 

7a  U,  5>  eeo.  SURVEY 

HID 

MARINE   STUDIO  INC 

BAVPORT  1  E 

HERNANDO 

5  2«  3> 

82  37 

3 

6P 

«p  ton  s.  COOK 

5939 

83  14 

t° 

«P 

«P 

2  3  9 

BELLE  &LAOE  EXP  SlA 

7  26  40 

80  36 

16 

8A 

•A  EVER&LAOES  EXP  STA 

5612 

60  36 

9P 

RAOrj  STATION  WMMB 

2  3  9 

c 

BELLE  GLADE  HRCN  6ATE 

PALM  BEACH 

410 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

MIAMI    BAY  FRONT 

DAOE 

2  j2»  47 

60  U 

6 

9P 

CITY  OF  MIAMI 

2  3  9 

BITHLO 

ORANGE 

fl  28  33 

81  06 

MRS. MILDRED  M.  GROSE 

c 

«MlAMt  BEACH 

965» 

OAOE 

2  29  47 

60  06 

5P 

LIFE  GUARD  PATROL 

2)5 

SLACKMAN   4  «NH 

OKALOOSA 

200 

NIO 

MRS.    St  tOUNOBLOOO 

MIAMI    MB  AIRPORT 

HI** 

MID 

J.S.  WEATHER  BUREAU 

BLOUNTSTOtiN  2  SE 

CALHOUN 

1   30  2« 

89  02 

51 

7A 

7A 

JOMN  PURIFOY 

5668 

60  11 

MIO 

HID 

J.S.  WEATHER  BUREAU 

2  9  5 

c 

oa*5 

2  26  21 

60  05 

19 

MIO 

HAROLD  A,  TURNER 

MILES  CITY  TOWER 

5719 

61  21 

fLA,  FOREST  SERVICE 

C 

.'>»NFORO 

SUWANNEE 

82  56 

i*iO  p*HS,  BEULAH  STANLEY 

MILTON  EXP  STATION 

9793 

SANTA  ROSA 

9  30  47 

67  09 

217 

9P 

^GR.  EXP.  STATION 

■'0*UENT0N  EXP  STATION 

MANATEE 

5  27  29 

82  33 

10 

6A 

BA 

6ULF  COAST  EXP  STA 

2  3  5 

MONTICELLO  2  S 

5879 

JEFFERSON 

5  10  32 

69  92 

209 

5P 

A.  H.  PHILLIPS 

2  1  5 

1020 

LIBERTY 

MISS  ELMA  SHULER 

MOORE  HAVEN  LOCK 

8A  CORPS  OF  ENGINEERS 

bbooksville  cmin  mill 

HERNANDO 

5  20  37 

82  22 

275 

5P 

9P 

W-CENT  FLA  EXP  STA 

MOUNTAIN  LAKE 

5973 

61  30 

9P 

9P  HOUNTAiN  LAKE  CORP 

2   3  9 

auSMNCLL  2  E 

1 163 

5  26  40 

62  05 

75 

6P 

OP 

MRS.    A.   Hi  NELSON 

9990 

84  42 

»P 

A.  N,  MUBOARO 

2  3  5 

CAMP  BLANDINO 

CLAY 

8  29  59 

81  59 

190 

9P 

5P 

TOMMY  f,  EDWARDS 

2  J  5 

MVAKKA  rtlVER  ST  PARK 

6065 

SARASOTA 

5  ,27  19 

82  19 

20 

BA 

STATE  PARK  SERVICE 

2  3  5 

CANAL  POINT  GATE  5 

1271 

PALM  BEACH 

7  26  52 

60  38 

36 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

NAPLES 

6078 

COLLIER 

5  2b  09 

61  47 

* 

5P 

9P 

CITY  OF  NAPLES 

2  3  9 

MID 

OA 

SUGAR  PLANT  FLO  STA 

9P 

A.  B,  NORDMAN 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

5  '25  U 

80  5* 

^4 

5P 

5P 

NATIONAL   PAUK  SVC 

66  30 

6A 

8A 

UACKSON  GO. FOR. STA. 

2  3  5 

c 

1310 

5  26  32 

62  11 

3 

5P 

5P 

ALLEN  T.  WEEKS 

5251 

81  00 

7A 

MRS. ANNIE  M. STEVENS 

CARVVILLE 

WASHINGTON 

3  30  46 

85  49 

69 

7A 

CHESTER  R.  DAVIS 

NORTH  NEW  RVB   CANAL  1 

6318 

PALM  BEACM 

7  26  34 

80  49 

15 

MID  fU.  S,   GEO.  SURVEY 

c 

C60AB  KEt 

1*32 

LEVY 

5  29  oe 

83  02 

19 

ep 

C.  C.  WHIDOON 

2  3  5 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  ? 

6323 

PALM  BEACH 

7  ]26  20 

80  32 

22 

MID  U.  S.   GEO.  SURVEY 

c 

7A 

GEORGE  P.  MAM 

6404 

7  j27  48 

5P 

PAUL  G.  BRYAN 

2   3  5 

CHI RLE*  J  E 

W ASHI NGTON 

3  30  47 

65  29 

130 

5R 

9P 

A.  N.  0  STEEN 

6414 

82  08 

11 

9P 

5P  STEPHEN  JEWETT 

2   3  5 

CLEARWATER  BEACH 

1635 

5  27  59 

62  50 

5 

6P 

«P 

CITY  OF  CLEARWATER 

6419 

82  07 

BP 

6P 

AIRWAY  OBSERVER 

2)5 

CLERMONT  6  S 

LAKE 

8  28  29 

81  46 

140 

6P 

6P  £D  OLIVENBAUM 

2  3  5 

OKEECHOBEE  9  W 

6480 

OKEECHOBEE 

7  [27  14 

60  99 

90 

5P 

J.   S.  GEO.  SURVEY 

CLEW  IS TON 

16*9 

HENDRY 

7  26  4* 

60  55 

18 

8P 

GERVIN  N.  PITIEN 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

6485 

OKEECHOBEE 

7  ,27  13 

60  46 

34 

8A 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2   3  5  6 

c 

6A  CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

6584 

VOLUSIA 

CITY  Of  ORANGE  CITY 

*■ 

COCONUT  GROVE   7  S 

1716 

2  25  39 

80  17 

10 

8A 

BA  BUREAU  PLANT  INO. 

ORLANDO  WATER  PLANT 

6633 

ORANGE 

61  21 

111 

5P 

1 

3RLANDO  UT ILI ,  COMM 

2   3  5  6 

CORNWALL  NM 

lB6fl 

81  10 

40 

SA 

U.   S.   GEO,  SURVEY 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

6*38 

ORANGE 

61  20 

MIO 

J.S.  WEATHER  BUREAU 

2   3  9 

c 

CRESCENT  CITY 

1978 

PUTNAM 

8  29  25 

81  30 

40 

«P 

J.   TRUMAN  MC  CAMEY 

ORTONA  LOCK  2 

6657 

OLADES 

7  |26  47 

81  18 

21 

MIO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

CRESTV'IEW 

1903 

OKALOOSA 

5  30  46 

86  3* 

238 

410  ^OIL  C0N5ERV.  SVC 

c 

PALATKA 

6753 

PUTNAM 

8  |29  39 

61  38 

6P 

CITY  OF  PALATKA 

2)9 

MIO  COUNTY  AGENTS  OFFICE 

c 

6828 

WAKULLA 

'I 

MID  MR*  OTIS  L.  VAUSE 

^ 

2011 

5  29  3B 

83  06 

42 

MID 

HID  CIVIL  AERO.  AOM. 

6B41 

BAY 

65  40 

5P 

9P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

2)9 

Zll* 

2   2t  04 

80  12 

MIO  FLA.  POWER  •  LlGnT 

6880 

MANATEE 

1 

62  25 

MID  CHARLES  >,  PARRISH 

c 

■DAYTONA  REACH 

2150 

VOL US  I  A 

a  ?9  13 

81  02 

9A 

9A  NEWS- JOURNAL  CORP 

2  3  5 

PENNSUCO  *  NW 

6988  DADE 

2  25  99 

60  27 

7 

MIO 

U,  S.  GEO.  SURVEY 

c 

DAYTONA  BEACH  W8  AP 

2158 

VOLUSIA 

2  29  11 

81  03 

31 

HID 

MIO 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

PENSACOLA  CAA  AP 

6997 

ESCAMBIA 

5  30  26 

67  12 

110 

MID 

HID 

CIVIL  AERO.  AOM. 

OE  FONIAK  SPRINGS 

5P 

M.  C.  STORRS 

2  3  5 

7002 

ESCAMBIA 

MID 

U.S. HEATHER  BUREAU 

2  3  9 

2229 

a  29  02 

81  18 

38 

9A 

9A  CHAMBER  OF  COMMERCE 

7033 

OAOE 

60  21 

Dl  GIORGIO  FRUIT 

) 

2288 

7   27  25 

81  28 

88 

BA  CMESLEY  A,  SKIPPER 

7205 

HILLSBOROUGH 

82  06 

9P 

9P 

D.   A.  STORMS 

2  3  9 

nevlLS  GAPOEN  TOWER 

2298 

HENDRY 

7  26  36 

81  08 

20 

OA  FLA.  FOREST  SERVICE 

2  3  9 

POMPANO  BEACH 

7254  BROWARO 

2  26  14 

22 

9P 

9P  fST,   FARMERS  MARKET 

2  15 

DOWLING  PARK 

2391 

SUWANNEE 

10  30  15 

83  13 

MIO 

MRS.   HATTIE  TOOLE 

c 

PORT  MAYACA  5  L  CANAL 

7293 

MARTIN 

7  26  59 

60  37 

34 

MIO 

CORPS  0.~  ENGINEERS 

c 

■j 

6P 

6P  .JOHN  R.  DEWEESE 

PUNTA  GOROA 

7399 

CHARLOTTE 

9  l26  56 

62  03 

* 

9P 

k.  J.  MC  CANN 

2)5 

2827 

8  28  50 

81  *1 

100 

6P 

6P 

HOWARD   J.  DICK 

OUINCY  EXP  STATION 

6  30  39 

84  39 

5P 

9P  H.FLA.   EIP.  STATION 

2   3  5 

EVERGLADES 

2650 

5  25  51 

61  23 

6P 

6P 

MANHATTAN  MERC*  CORP 

RAIFORD  STATE  PRISON 

7440 

UNION 

10  90  04 

62  11 

Mio 

FLA.    STATE  PRISON 

c 

FEDERAL  POINT 

PUTNAM 

8  29  44 

81  32 

5 

6P 

6P  BRUCE  GRAY 

2  3  9 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

7  760 

OADE 

2  29  22 

10 

9P  NATIONAL  PARK  SVC 

2  3  9 

FELDA  2  N 

2923 

MENDRY 

*  25  33 

81  26 

18 

MIO  H.  GREGORY  ATCHLEY 

c 

SAINT  AUGUSTINE 

7812 

ST  JOHNS 

2  29  54 

61  19 

15 

6P 

6P 

KITY  OF  ST. AUGUSTINE 

FELL5KERE 

4P  SUGAR  PROD*  ASSN* 

7851 

5  j28  20 

82  15 

7P 

TP 

bEORGt  E,  MONTPETIT 

2  )  9 

^ 

FERNANDlNA  BEACH 

29** 

2   30  40 

81  28 

30 

5P 

9P  LEWIS  K.  NOLAN 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 

7899 

MARTIN 

2  27  05 

80  18 

HO 

;ORPS  OF  ENGINEERS 

c 

FORT  DRUM 

3137 

OKEECHOBEE 

7  27  32 

80  *B 

60 

5P 

5P 

MRS.HURSEY  LEE  CROSS 

SAINT  MARKS  6  SE 

7667 

WAKULLA 

5  '30  09 

64  10 

4P 

FISH  *  WILDLIFE  SVC 

2   3  5 

FORT  GREEN  12  WSW 

3153 

MANATEE 

5  27  3* 

82  06 

7P  OWEN   J.  KEEN 

) 

ST  PETERSBURG 

7686 

PINELLAS 

; 

19 

9P 

9P  CITY  OF  ST, PETE 

2)9 

c 

FORT  LAUOERDALE 

3163 

BROWARD 

2  25  06 

10 

6P 

6P 

F.  P.   MEDFORDl  JR. 

2  3  5 

SANBORN  TOWER 

7960 

64  36 

37 

5P 

5P 

UeS,  FOREST  SERVICE 

2  15 

80  07 

5P 

SAHIA-MAR    TACHT  HRBR 

SANFORO  EXP  STATION 

7962 

SEMINOLE 

8  ,26  46 

61  15 

5P 

CENTRAL  FLA  EXP  STA 

3171 

2  24  06 

80  14 

7 

8A 

8A  U  OF  F   PLANT  LAB 

8021 

SARASOTA 

5  ,27  21 

62  32 

5P 

9P 

CITY  OF  SARASOTA 

2  3  9 

5  26  35 

81  52 

15 

HID 

J.S.   WEATHER  BUREAU 

8094 

TAYLOR 

9  30  12 

6)  39 

6P 

6P 

tLA.  FOREST  SERVICE 

2  3  9 

FORT  PIEHCE 

3207 

ST  LUCIE 

2  27  25 

80  19 

10 

HID  CITY  OF  FT.  PIERCE 

2  3  5 

SOUTH  HlAMl    3  W 

8998 

DADE 

80  20 

13 

9P 

>ONALD  W.  MORGAN 

2   3  5 

FOUNTAIN    3  S 

3230 

BAY 

5  30  26 

85  26 

140 

5P  FLA.   FOREST  SERVICE 

2   3  5 

STUART 

8620 

MARTIN 

2  ,27  IJ 

80  15 

10 

6P 

RADIO  STAT  ION  HSTU 

2  3  9 

^A 

8A  M,  E*  BRATLEY 

8796  LEON 

5  ,30  26 

64  20 

4ID 

HIO 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2  3  9 

3321 

8  29  38 

82  22 

86 

*P 

4P  AGRONOMY  OEPT  U  OF  F 

8775 

OADE 

2  25  46 

60  27 

«I0  M*&*  GEO.  SURVEY 

C 

3*70 

9  30  IS 

82  10 

140 

*P  G.ST.   M.  NURSERIES 

TAMtAMI    TRL   40  MI  BEND 

8780 

OADE 

4  25  46 

lOA 

NATIONAL  PARK  SVC 

GRACEVILLE 

JACKSON 

MID  CHARLES  C.LlOOONiJR 

c 

TAMPA  WB  AIRPORT 

8766 

HILLSBOROUGH 

9  |27  98 

19 

HID 

U.S,   WEATHER  BUREAU 

MART  LAKE 

38*0 

ORANGE 

7  28  23 

81  1* 

70 

8A  U.  S.   GEO.  SURVEY 

TARPON  SPRINGS 

8824 

PINELLAS 

5  128  09 

6 

6A 

CITY  OF  TARPON  SPGS 

2)5 

8A 

8A  MIAMI  WATER  Plant 

8841 

MONROE 

2  29  01 

80  31 

ftP 

6P 

CAPT,   EUGENE  LOWE 

3956 

10  29  50 

82  36 
82  1* 

75 

5P 

5P 

5E0.    T.  ALEXANDER 

TITUSVILLE  2  w 

8942 

BREVARD 

2  28  37 

80  50 

OP 

FRANK  B.  flOOf 

2   3  9 

3986 

5  28  09 

50 

BA 

STATE  PARK 

USHER  TOWER 

9120 

LEVY 

9  29  29 

9P 

FLA.   FOREST  SERVICE 

HOLOPAW  S  NM 

OSCEOLA 

5P 

5P 

TRIPLE  £.  DEVELOP  CO 

2   J  5 

c 

VENICE 

9176 

SARASOTA 

10 

5P 

C,    RAYMOND  WATSON 

HOMESTEAD  EXP  STA 

2  25  30 

80  30 

4P  SUBTROPICAL  EXP  STA 

2  3  5 

c 

VENUS  3  SE 

9184 

GLADES 

7  27  02 

76 

MID 

VAN  T.  OXER 

MVPOLUXO 

*i9e 

PALM  8EAC 

12 

6P 

6P  J.  L.  GARNETT 

VERNON 

9206 

WASHINGTON 

3  30  37 

65  *3 

46 

MID 

RICHARD  F,  SASSER 

*273 

6  20  02 

82  41 

12 

MID  FLA.   POWER  COMPANY 

VERO  BEACH  CAA  AP 

921* 

INDIAN  RtVER 

2  |27  99 

60  25 

MIO 

MID 

CIVIL  AERO.  AOM, 

2   3  5  6 

c 

INVERNESS 

*280 

5  28  50 

82  20 

70 

5P 

5P  CITY  OF  INVERNESS 

NAUCHULA   2  NM 

9401 

HARDEE 

61  *9 

6P 

6P 

h,  L*  CARLTON 

2  3  9 

ISLAND  GROVE  2  WNW 

1.327 

ALACHUA 

8  29  27 

82  98 

60 

9A 

J.   S.   GEO,  SURVEY 

3 

aWEST  PALM  BEACH 

9920 

PALM  BEACM 

2  36  49 

15 

«P  POST-TIMES 

ISLEWORTm 

*332 

ORANGE 

e  28  28 

81  33 

115 

6P  CHASE  •  COMPANY 

•WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

9525 

PALM  BEACH 

2  26  41 

19 

MID 

HIO 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

'.358 

B  30  25 

81  39 

2* 

MID 

MID  U.S.   HEATHER  BUREAU 

9566 

1  30  09 

65  12 

9P 

5P 

JOSEPH  R.  HUNTER 

2   3  9 

7P  FIRE  DEPARTMENT 

POLK 

9  26  01 

ei  44 

9A 

9A 

U,S,   CITRUS  PRODUCTS 

2  3  9 

JASPER  9  ESE 

•.39* 

10  30  30 

82  48 

140 

5P 

5P  FLA.    FOREST  SERVICE 

•WOODRUFF  DAM 

9795  iJACKSON 

I  |30  43 

64  52 

116 

»P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2)9 

c 

KENDAL  2  e 

*518 

OADE 

2  25  *l 

80  IT 

18 

7A  DADE  CO.  NURSERIES 

3 

KEY  WEST  WB  CITY 

*575 

MONROE 

5  2*  33 

81  48 

MID  U.S.    WEATHER  BUREAU 

2   3  5 

c 

*62(> 

7  28  18 

81  25 

69 

6P 

■IRS.   MABLE  L*  LAKE 

*625 

7  28  18 

81  2* 

68 

MIO 

4RS,   MABLE  L.  LAKE 

*662 

5  26  45 

81  26 

16 

5P 

6A  ATLANTIC  LAND  IPV  CO 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

*707 

POLK 

5  28  06 

81  43 

180 

5P 

5P  iciTRUS  EXP  STATION 

2  3  5 

CAKE  CITY  J  £ 

'.731 

COLUMBIA 

to  30  12 

82  35 

205 

5P  FLA.   FOREST  SERVICE 

2  3  5 

LAKE  HIAHA5SE 

*77l 

ORANGE 

B  28  32 

81  28 

115 

9A 

9A  SUBTROP  FRT  FLO  STA 

2  3  5 

LAKELAND  WB  CITY 

4797 

POLK 

5  28  02 

81  57 

214 

MIO  U.S.   WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

LAKE  PLACID  2  5W 

*8*5 

HIGHLANDS 

7  27  17 

61  23 

90 

6P 

6P  COLE  OANLEYi  JR. 

2   3  5  6 

LAKE  TRAFFORD 

4666 

COLLIER 

4  26  26 

61  29 

27 

AMES  M.  PEPPER 

3 

LAMONT  S  w 

4892 

JEFFERSON 

6  30  2* 

83  55 

190 

MIO  TUNGSTON  PLANTATION 

c 

LEESBURG 

*980 

LAKE 

6  28  *9 

81  52 

65 

MIO  EDDIE  C.  BUTLER 

c 

LIGNUMVITAE  KEY 

5035 

MONROE 

2  2*  5* 

80  42 

MIO  DR.   E.   C.  LUNSFORO 

c 

LIVE  OAK  2  ESE 

5099 

SUWANNEE 

10  30  17 

82  58 

120 

6P 

6P  RADIO  STATION  WNER 

2  3  9 

I     1-APALACHICOLA,     2-ATLANTICi     3-CMOCTAWMATCHEE 1     4-EVER6LA0Ei     5-CULF,     6-OCHLOCItOKE£ 1     T-OKEECMOBEE 1     B-ST.  JOMNSi     »-ST.  MARV,  10-SUWANNEC 


BZrSftBKCX  NOTES 

rvKBrdloi  tbe  cllMte  of  riorl<l«  aay  be  obtftlDQd  by  writing  to  th«  Sttto  Cllutologlat .  P.  0.  Box  3658,  Unlvorsltr  StatloD.  CalneBvllle,  FlorldK,  or  to  aoy  teather  Bureai 
DlTlslona,        ua*d  la  Tabl*  2,  Bod  on  tb«  upa  be««Be  aff«ctlvo  wltb  data  for  Kay  1,  1956. 

Th»  four  digit  Ideottf Icatloo  DUMt>»rs  In  tbo  Indox  aumb«r  coluM  of  tb«  Statloa  Index  are  aaalgned  on  a  ntatc  baals.     There  will  be  do  duplication  of  ouabers  within  «  state, 
rigurea  and  letters  following  tbe  elation  naae,  eucb  as  12  33W,   Indicate  distance  In  mlloe  and  direction  fron  tbe  post  office. 
ObeervatloD  tlaes  given  In  tbe  Station  Index  are  In  local  standard  tlao. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  Juno  and  Decenber  iseoos  of  this  bulletin. 
Heating  degree  days  for  tbe  preceding  13  sontbs  will  be  carried  la  tbe  June  Issue  of  tbls  bulletin. 

Stations  appearing  in  tbe  index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  slsslng  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  Issue. 

tod.  dlaenslonnl  units  used  In  this  bulletin  arc:     teoperaturo  in  'P.,  precipitation  and  evaporation  In  Inches,  and  wind  Movement  In  nllea.     Decree  days  are  based  on  a  di 

Evaporation  la  Measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  dlaaeter  unless  othorwlso  shown  by  footnote  following  Table  6. 
Aaounts  in  Table  3  are  froa  non-recording  gages,  unless  otherwise  Indicated. 

Data  lo  Tables  3.  5  and  6  are  for  the  24  hours  ending  at  tlao  of  observation.     See  the  Station  IndcK  for  observation  tlae. 
Long-tera  weans  for  all  stations  except  full-tlae  Weather  Bureau  stations  are  baaed  on  tbe  period  1931-1955. 

Long-tvra  aoans  for  full-tlae  Weather  Bureau  stations  (those  shown  In  the  Station  Index  as  United  States  Weatber  Bureau  Stations)  are  based  on  tbe  period  1921-1950,  adjusted  to  represent 
observntlons  taken  at  the  present  location. 

-  No  record  In  Tables  3,  6  and  tbe  Station  Index.     No  record  In  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 

*  And  alao  on  a  later  date  or  dates. 

•  Aaount  Included  In  following  neasurenont ,   tlae  distribution  unknown. 

«  TheraoaetorB  are  genrrally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  atiove  aod-covered  ground;  however,   tbe  reference  Indicates  that  the  thcrnooeters  are  exposed  In  a  shelter  located  ' 
the  roof  of  a  building. 

//  Cage  Is  equipped  wltb  a  windshield. 

AM  Data  based  on  ot>acrvatlonal  day  ending  before  noon. 

D  Adjusted  to  a  full  month. 

C  In  the    "Bofcr  to  Tables"  coluaa  In  the  Station  Index  the  letter  "C"  Indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  In 
Hourly  Precipitation  Data. 

D  later  equivalent  of  anowfaU  wholly  or  partly  estlaated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

U  One  or  aoro  days  or  record  nlsslng;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  bave  been  adjusted  to  represent  tbe  value  for  a  full  aontb. 

R  Asounts  froa  recording  gage  (These  amounts  are  essentially  accurate  but  nay  vary  slightly  fron  the  aaounts  to  be  published  later  In  Hourly  Precipitation  Data). 

T  Trace,  an  aaount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  tine  is  1:30  a.m.,  E.S.T.  of  tbe  following  day. 

Subscription  Price:  2i 
of  Documents.  Remittal 

NWBC.,  Aaheville,  N.  C. 
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FLORIDA  -  OCTOBER  1956 


WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

Heavy  rainfall  during  the  passage  of  an  extra- 
tropical  type  storm  at  mid-month  was  the  spec- 
tacular feature  in  the  weather.     The  average 
precipitation  was  near  double  the  long-term 
mean  in  each  of  the  northern  and  central  divi- 
sions, somewhat  more  than  usual  in  the  Ever- 
glades and  Southwest  Coast  Division,  consider- 
ably deficient  in  the  Lower  East  Coast  Division, 
and  only  about  50%  of  the  long-term  mean  on  the 
Keys.     Station  totals  ranged  from  0.87  inch  at 
Key  West  WB  City  to  19.35  inches  at  Fellsmere. 
Kissimmee  was  flooded  by  13.73  inches  on  the 
16th  for  the  greatest  amount  in  one  day. 

Periods  of  significantly  cool  or  hot  weather 
did  not  occur.  Temperature  extremes  ranged 
from  94°  at  Fort  Drum,  Sanford  Exp  Station, 
and  Tamiami  Trail  40  Mi  Bend  to  42°  at  Jasper 
9  ESE.  The  percentage  of  possible  sunshine 
was  well  above  average  at  Apalachicola,  Key 
West  and  Miami,  and  quite  low  at  Pensacola, 
Jacksonville,  Lakeland  and  Tampa. 

WEATHER  DETAILS 

Temperatures  exhibited  only  minor  day  to  day 
changes  and  followed  the  average  seasonal  decline 
rather  closely  all  through  this  month.  Precipi- 
tation presented  irregularities  of  major  pro- 
portions in  distribution  as  to  area,   time,  and 
amounts.     Rather  frequent  showers  and  thunder- 
storms during  the  first  week,  except  on  the  Keys, 
accumulated  the  usual  variety  of  rainfall  totals 
under  such  circumstances  ranging  from  a  few 
hundredths  of  an  inch  to  around  three  inches. 
A  dry  weather  period  beginning  on  the  7th  endured 
only  two  to  four  days  on  the  Peninsula  and  in 
northeastern  Florida,   but  persisted  through  the 
18th  in  the  Northwest  Division.     Light  to  moder- 
ate showers  were  almost  a  daily  weather  feature 
over  much  of  the  Peninsula  the  9th-12th  and  a 
low  pressure  system  drifting  northward  from 
central  Cuba  to  just  east  of  Jacksonville  the 
13th-16th  caused  very  heavy  rains  in  a.  strip 
about  60  miles  wide  adjacent  to  the  Atlantic 
Coast  extending  from  Lake  Okeechobee  to  the 
Georgia  border.     The  heaviest  rains  were  in  the 
vicinity  of  Kissimmee  where  48-hour  totals  in 
excess  of  15  inches  were  reported  at  several 
points.     From  Deland  to  Duval  County,  rainfall 
totals  for  the  storm  were  generally  in  the  4  to 
6  inch  bracket,  but  heavier  rains  over  Duval 
and  Nassau  Counties  poured  upwards  of  9  inches 
of  water  into  rain  gages  in  that  area.  Clearing 
weather  reached  southern  Florida  the  16th  and 
spread  through  the  North  Division  the  17th. 
Rainy  weather  developed  in  the  Northwest  Divi- 
sion the  19th  and  expanded  its  coverage  to 
include  most  of  the  State  the  20th-22nd.  Rain- 
fall for  this  wet  weather  period  was  light  to 
moderate  on  the  Peninsula,  nil  on  the  Keys,  and 
generally  heavy  in  the  North  and  Northwest  Divi- 
sions.    Light  showers  occurred  in  scattered 
areas,  mostly  the  25th  and  28th,  but  the  weather 
was  predominately  dry  the  last  week  of  October. 

WEATHER  EFFECTS 

Truck  crops  in  all  stages  from  seedbed  to  maturity 


on  the  eastern  portion  of  the  Peninsula  north 
of  Lake  Okeechobee  were  damaged  by  the  heavy 
rains  around  mid-October.     Paradoxically,  these 
rains  provided  much  needed  moisture  for  citrus 
and  greatly  improved  water  supplies  for  irri- 
gation during  the  coming  winter.  Plentiful 
moisture  supplies  afforded  favorable  conditions 
for  germination  of  oats,   rye,  wheat  and  lupine 
plantings  which  were  made  during  the  month. 
Citrus  trees  were  in  excellent  condition  at  the 
end  of  October  and  good  moisture  supplies  pre- 
sented very  favorable  conditions  for  the  devel- 
opment of  the  fruit  crop.     The  maturity  of  the  i 
fruit  appeared  to  be  two  to  three  weeks  later 
than  usual  and  picking  was  very  light;  however,  [ 
cool  nights  near  the  end  of  October  helped  bring 
a  color  break  to  the  fruit.     Long  periods  of 
dry  weather  in  the  northwest  portion  of  the 
State  were  very  favorable  for  harvesting  soy- 
beans, corn  and  pecans.     Estimates  indicated  | 
the  pecan  crop  to  be  only  50%  of  last  year's 
record  crop  but  nearly  20%  above  the  1945-54 
average.     The  water  level  in  the  key  well  near 
Pensacola  declined  more  than  a  foot  during  the  ' 
month  but  was  still  record  high  for  October. 
Wells  near  Tallahassee,   Ocala  and  Homestead 
were  record  low.     Ground-water  levels  in  south- 
eastern Florida  rose  generally  except  in  iso- 
lated areas  west  of  the  coastal  ridge  in  Broward 
and  Palm  Beach  Counties. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

5th:     Several  farm  buildings  in  Suwanee  County 
were  unroofed  by  strong  winds  of  a  thunderstorm  ! 
that  was  also  accompanied  by  heavy  rain. 

15th-16th:     A  low  pressure  system  moving  north-  ', 
ward  from  Cuba  just  off  the  east  Florida  coast 
caused  strong  winds  and  high  tides  along  the 
entire  east  coast  and  heavy  rainfall  at  numerous 
inland  and  coastal  points.     Two  people  drowned  ' 
in  the  surf  during  the  storm.     Beach  erosion  i 
was  heavy  and  water  control  structures  were 
badly  damaged.     Large  tracts  of  land,  pastures 
mainly,  were  inundated,   and  several  counties 
applied  for  emergency  Federal  aid  for  livestock 
feed  due  to  more  than  75%  of  the  pasture  land 
being  flooded. 

15th:     A  tornado  in  Dade  County  some  15  miles 
north  of  Miami,  damaged  roofs  and  porches  of 
homes  in  two  blocks  of  a  residential  area. 

FLOODS 

Heavy  rains  of  the  15th-16th  caused  floods  in 
the  Kissimmee  and  St.   Johns  River  basins,  in 
coastal  basins  from  West  Palm  Beach  to  Daytona 
Beach,  and  in  the  Taylor  Creek  basin  tributary 
to  Lake  Okeechobee.     The  Kissimmee  River  below 
Lake  Kissimmee  flowed  upstream  the  16th-21st 
reaching  a  maximum  of  1200  cfs  the  17th.  Flood 
water  inundated  the  towns  of  St.  Cloud,  Kissimmee' 
and  Fellsmere,  and  washouts  of  roads  and  bridges 
isolated  several  other  towns. 

J.  T.  B.  Beard,  Climatologist 
U.   S.  Weather  Bureau 

Weather  Records  Processing  Center  \ 
Chattanooga,  Tennessee  ' 
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'TABLE  2  
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Temperature 

Precipitation 
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Average 
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si 
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p 
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64. S 

71.8 
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87 

7 

&5 

28 

1 

0 

* 
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1.43 

.0 

0 

3 

2 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

AM 
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8 

0 
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.0 

0 

6 

4 

4 
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58.5 
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90 

1 

28 

13 

1 

0 

3.05 

1.36 

20 
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0 

4 

2 

2 
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82 

58.6 

70.3 

.  1 

91 

1 

51 

2 

2 

0 

0 

0 
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1.44 
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20 
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0 

i 

2 

1 
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58.0 

69.2 

86 

1  + 

49 
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8 

0 

0 

0 

0 

4.45 

2.28 

20 
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0 

5 

3 

2 
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T9>2 

59.1 
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AO 

89 

16 

0 

" 

0 

0 

4.95 
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20 

,0 

0 

4 

4 

2 
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89 

1 
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1 
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88 

1 
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28 

6 

0 

0 

0 

0 
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3 

.0 

0 

7 

4 

1 
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88 
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48 

28 

17 

0 

0 

0 

0 
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21 
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0 

* 

4 

2 
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80.7 

59.0 
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89 

1 

50 
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19 

0 
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0 
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S 
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1 

AM 
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6 

0 

0 

0 

0 
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0 
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89 

1 

2 

0 

0 

0 
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2.94 

3.30 

20 

.0 

0 

6 

2 

1 
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88 

7 

0 

0 

0 

0 

0 

7.93 
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20 

.0 

0 

8 

» 

% 
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78*9 
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87 

7 

5* 

28 

1 

0 

0 

0 

0 
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20 

.0 

0 

6 

} 

2 
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69.5 
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88 

1 
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28 

15 

0 
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.0 
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5 

3 

2 
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89 

1 

49 
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2 
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1.30 

6 

0 

6 

2 
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89 

7 

47 
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5 

^ 

0 
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20 

*o 

0 

5 

3 
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• 

85 

1  + 

49 

28 

15 

0 

0 

0 

0 
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1.96 

2.01 

20 
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0 

6 

3 

1 
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^* 
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28 

2 

0 

0 
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5 

° 

° 

0 
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20 

.0 
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3 

3 
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^ 
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26 

10 

0 
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.0 

0 

3 

4 

2 

79.5 

61.5 
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4 

0 
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.0 

0 

4 

1 
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.7 

90 

1  + 

0 

3 

0 
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16 

0 

4 

0 
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89 

8 

48 

29 

13 

0 

7.85 
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4 
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0 

6 

3 
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80  .6M 
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68 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

1 2 , 34 

7.02 

3,21 

1 6 
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0 

1 1 

_ 

4 
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64.6 

70.3 
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_ 
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3 

0 

0 

0 

0 
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5.93 

. 

,0 

0 

4 

3 

AM 
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63.5 
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90 

6+ 

^? 

3 

2 

0 

0 

0 
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,0 

0 

4 
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88 
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7p 

4 

0 

0 

0 
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16 
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0 

7 

3 

2 
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16 

,  0 

0 

9 

4 

3 
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16 
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3 

2 
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R 
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3 
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4 
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6 

0 
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3 

2 
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3 

55 

31 

2 

9.66 
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10 
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7 
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I 
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64.2 

7  2,6 

88 

1  + 

0 

0 

0 

6.92 

3*62 

16 

.0 

Q 

8 

S 

OCALA  2  NE 

81.9 

62.2 

72.1 

91 

1 

50 

28 

2 

Q 

0 

0 

6.40 

3.56 

16 

.0 

0 

9 

2 

1 

ORLANDO  WATER  PLANT 

81  .8M 

66. 2M 

74. OM 

92 

3 

59 

28+ 

0 

J 

0 

0 

9.62 

6.46 

16 

.0 

0 

9 

3 

1 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

R 

81  6 

65  1 

73  4 

—  1.3 

91 

3 

58 

28+ 

0 

1 

0 

0 

0 

8.24 

4.3  3 

3.48 

16 

.0 

0 

7 

3 

2 

SAINT  LEO 

64.9 

73.2 

-  .8 

56 

2  8+ 

0 

0 

0 

0 

0 

5,90 

3.03 

2,20 

16 

.0 

0 

9 

4 

2 

SANFORD  EXP  STATION 

82.3 

66.5 

74.4 

94 

3 

60 

18 

0 

3 

0 

0 

0 

8,48 

7.77 

5.28 

16 

.0 

0 

11 

2 

2 

TITUSVILLE  2  W 

32.1 

65.3 

73.7 

-  1.1 

89 

3 

57 

30 

0 

Q 

0 

0 

0 

13,78 

5.51 

16 

.0 

0 

11 

6 

4 

1  DIVISION 

73,2 

-  .7 

8,21 

4.  16 

.  0 

1            SOUTH  CENTRAL 

1 

i  ARCADIA 

85. 9M 

M 

91 

9 

4 

0 

2.09 

-  1.44 

.69 

5 

.0 

0 

7 

2 

0 

AVON  PARK 

84.2 

66.7 

75,6 

.4 

91 

3 

59 

28  + 

0 

1 

0 

0 

0 

7.78 

3.83 

3.02 

16 

.0 

0 

8 

5 

2 

BARTOW 

AM 

84.5 

64.8 

74,7 

93 

3 

57 

28+ 

0 

5 

0 

0 

0 

3,88 

.91 

2.00 

16 

.0 

0 

5 

2 

1 

BRADENTON  EXP  STATION 

AM 

84.5 

65.7 

75.1 

.4 

91 

3 

57 

30+ 

0 

5 

0 

0 

0 

2.94 

-  .36 

.84 

5 

.0 

0 

8 

1 

0 

CLEARWATER  BEACH 

82.4 

68.3 

75.4 

91 

2 

60 

28 

0 

4 

0 

0 

0 

4.46 

1.30 

1  + 

.0 

0 

9 

2 

2 

FELLSMERE 

84. 5M 

67. 6M 

76. IM 

.6 

91 

3+ 

60 

30 

0 

3 

0 

0 

0 

19.35 

11.86 

10.27 

16 

.0 

0 

9 

5 

4 

FORT  DRUM 

87. 6M 

66. 8M 

77. 2M 

94 

2 

58 

30 

0 

8 

0 

0 

0 

11.28 

7.20 

IS 

.0 

0 

6 

3 

3 

FORT  PIERCE 

83.2 

69.0 

76,1 

-     .  7 

89 

22 

61 

30 

0 

0 

0 

0 

0 

10.51 

2.32 

5.33 

4 

.0 

0 

7 

2 

2 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


FLORIDA 
OCTOBER  1956 


Temperature 

Pr 

ecipi 

ation 

Stouon 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

1 
X 

& 

Lowest 

8, 

No  of  Days 

Total 

Departure 
From  Long 
Term  Means 

Greatest  Day 

Snow 

.  Sleet 

No 

o!  Days 

>- 
& 

Max 

Min 

s 

Total 

Max  Depth 

on  Ground 

10  or  More 

50  or  More 

M 

9  at 

s  ° 

^  s  t 
°  f> 

% 
& 

^  e 

0  * 

si 

iJ 

HOLOPAW  3  NW 

14.17 

13.73 

16 

KISSIMMEE 

82.3 

64.7 

73. 

5 

-  ,7 

90 

3 

56 

29+ 

0 

1 

0 

0 

0 

17.47 

.0 

0 

7 

2 

2  n- 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

82  .6 

63.6 

73, 

2 

-  1.2 

90 

2  + 

54 

3  0 

4 

0 

0 

0 

9.11 

6.21 

3.25 

16 

.0 

0 

7 

6 

3       j  *h 

LAKELAND  W8  CITY  R 

80.6 

66.4 

73, 

6 

-  ,7 

89 

3 

57 

28 

0 

0 

0 

0 

0 

4.15 

1.62 

1.16 

15 

.0 

0 

9 

3 

2  12 

LAKE  PLACID  2  SW 

86. OM 

65. 8M 

75, 

9M 

92 

3+ 

58 

29+ 

0 

0 

0 

0 

8,77 

3.50 

15 

,0 

0 

7 

6 

2  f 

MELBOURNE 

82.1 

67.3 

74, 

7 

89 

4 

60 

31 

0 

0 

0 

0 

0 

13,86 

6.03 

17 

.0 

0 

8 

5 

3 

MOUNTAIN  LAKE 

82.5 

64.7 

73, 

6 

,7 

90 

3 

5  5 

30 

0 

1 

0 

0 

0 

6.11 

16 

3  »^ 

HYAKKA  RIVER  ST  PARK  AM 

83. 6M 

64. 8M 

74. 

2M 

89 

3  + 

56 

2  8 

0 

0 

0 

0 

5.24 

2.90 

5 

.0 

0 

6 

2 

2  J- 

OASIS  FISHINQ  LODGE 

M 

90 

1  + 

2 

0 

0 

5.07 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  5  AM 

82.4 

70.8 

76. 

6 

87 

1  + 

62 

29+ 

0 

0 

0 

0 

0 

15.13 

16 

.0 

0 

7 

5 

4  H 

PLANT  CITY 

83.5 

64.4 

74. 

0 

,  1 

90 

1* 

54 

29  + 

0 

2 

0 

0 

0 

3.47 

•  56 

1.13 

* 

.0 

0 

6 

3 

ST  PETERSBURG 

81.8 

66.1 

74. 

0 

-  2,3 

68 

58 

Q 

0 

0 

0 

6.05 

2.56 

1.60 

.0 

0 

9 

6 

2  Ji 

SARASOTA 

S'-.O 

65.6 

74. 

e 

90 

2+ 

56 

29 

0 

2 

0 

0 

0 

3.09 

.82 

4 

.0 

0 

9 

3 

0  -i 

TAMPA  KB  AIRPORT  R 

82.0 

65.9 

74 , 

0 

.6 

57 

0 

0 

0 

0 

3.50 

.36 

1.14 

4 

5 

3 

2  ^ 

TARPON  SPRINGS 

02.8 

65,0 

73. 

9 

-   1.  I 

90 

2 

55 

31 

0 

1 

0 

0 

0 

1.93 

-  1.23 

.46 

1 

.0 

0 

7 

0 

0  a 

X 

VENICE 

84.1 

65,0 

74, 

6 

90 

8  + 

56 

28+ 

0 

2 

0 

0 

0 

5.06 

3.15 

4 

,0 

0 

6 

3 

\  ' 

VERO  BEACH  CAA  AP 

82.3 

61,4 

75. 

9 

89 

7 

62 

18+ 

0 

0 

0 

0 

0 

11.53 

6.65 

15 

,0 

0 

12 

3 

3  J. 

WAUCHULA   2  NW 

82. 8M 

64. 3M 

73. 

6M 

89 

3 

54 

30 

0 

0 

0 

0 

0 

2.79 

.83 

15 

,0 

0 

6 

2 

0  ' 

N INTER  HAVEN  AM 

83.0 

66.2 

74 , 

6 

90 

4 

58 

28 

0 

1 

0 

0 

0 

8.00 

3.90 

16 

.  0 

0 

8 

4 

2  » 
) 

D 1 V I  S I  ON 

74, 

6 

-     .  3 

7.50 

3.61 

.0 

» 
I 
1 

EVERGLADES  AND  SW  COAST 

I 

BELLE  GLADE  EXP  STA  AM 

84.1 

65.2 

74, 

7 

-  .5 

89 

3  + 

56 

18 

0 

0 

0 

0 

0 

5.56 

.46 

1.04 

5 

.0 

0 

10 

4 

1 

CANAL  POINT  USOA 

83.5 

68.2 

75  • 

9 

89 

1  + 

60 

18 

0 

0 

0 

0 

0 

6.16 

1.70 

5 

.  0 

0 

1 0 

5 

2 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

87.1 

68.9 

76. 

0 

91 

1  + 

60 

18 

0 

4 

0 

0 

0 

3.73 

1.45 

15 

.0 

0 

4 

4 

1 

CAPTIVA 

84. 2M 

70. 6M 

77. 

4M 

90 

2  + 

64 

28+ 

0 

4.26 

1  .32 

4 

.  0 

0 

6 

4 

1 

CLEWISTON  U  S  ENG  AM 

84.4 

69.8 

77. 

1 

93 

4 

62 

18 

0 

4 

0 

0 

0 

5.38 

1.59 

5 

.0 

0 

9 

3 

3 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

64.2 

M 

60 

26 

0 

0 

3.57 

1.68 

14 

.0 

0 

5 

3 

1 

EVERGLADES 

86.5 

69.3 

77. 

9 

-  ,3 

92 

2  + 

64 

26+ 

0 

4.57 

.33 

1.09 

9 

,0 

0 

7 

4 

FORT  MYERS  WB  AP  R 

84  ,6 

66.3 

75. 

5 

-  ,8 

90 

2 

58 

28 

0 

1 

0 

0 

0 

4.42 

.27 

1.30 

4 

.0 

0 

10 

2 

2 

LA  BELLE 

65.6 

M 

92 

6 

6 

0 

.  0 

0 

MILES  CITY  TOWER 

85. 3M 

M 

92 

2 

3 

0 

0 

0 

7.00 

3.88 

4 

.0 

0 

8 

4 

1 

MOORE  HAVEN  LOCK   1  AM 

84.2 

67.4 

75. 

8 

-     ,  3 

92 

4 

60 

29+ 

0 

2 

0 

0 

0 

5.47 

2.44 

1.94 

15 

.0 

0 

8 

6 

3 

NAPLES 

84.3 

69.6 

77 

0 

88 

1  + 

61 

28 

0 

3. 86 

2.05 

8 

.0 

0 

9 

1 

1 

PUNTA  GOROA 

85.5 

67.3 

76. 

4 

-  ,4 

91 

8 

59 

28 

0 

3 

0 

0 

0 

2.99 

-  .79 

.74 

21 

.0 

0 

7 

3 

0 

TAMIAMI   TRL  4     MI   BEND  AM 

36.9 

70.4 

78 

7 

94 

8 

66 

18+ 

0 

11 

0 

0 

0 

7.73 

2.35 

16 

.0 

0 

10 

5 

2 

DI VI  SI  ON 

76 

8 

.1 

5.05 

.91 

.0 

LOWER  EAST  COAST 

COCONUT  GROVE   7  S  AM 

85.1 

69.4 

77 

3 

.  2 

90 

5 

61 

18 

0 

1 

0 

0 

0 

8.65 

.32 

2.15 

14 

.  0 

0 

12 

6 

2  1 

FORT  LAUDERDALE 

85.6 

69.5 

77 

6 

-     ,  2 

89 

3  + 

62 

18 

0 

0 

0 

0 

0 

6.30 

-  2.53 

.0 

0 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

83.6 

72.4 

78 

0 

89 

4  + 

67 

30 

0 

0 

0 

0 

0 

4.81 

1.47 

13 

.0 

0 

9 

3 

1 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA  AM 

33.8 

67.7 

75 

8 

90 

8 

61 

30 

0 

1 

0 

0 

0 

7.02 

2.65 

13 

.0 

0 

9 

4 

2 

HIALEAH  AM 

3  5.2 

68.5 

76 

9 

90 

7 

63 

17+ 

0 

1 

° 

° 

° 

7.42 

1.72 

1  3 

.  0 

0 

9 

6 

3  1 

HOMESTEAD  EXP  STA 

86.0 

67,2 

76 

6 

,4 

90 

2  + 

57 

18 

0 

5 

0 

0 

0 

8.11 

•  65 

1.60 

14 

.  0 

0 

11 

7 

3 

HYPOLUXO 

64.9 

70,4 

77 

7 

-  ,2 

89 

3+ 

60 

18 

0 

0 

0 

0 

0 

7.66 

-  .09 

1.40 

15 

.0 

0 

10 

i 

4 

LOXAHATCHEE 

86.3 

66,4 

76 

4 

92 

1  + 

60 

26 

0 

Q 

0 

Q 

4.21 

1.18 

15 

.0 

0 

9 

i 

1 

MIAMI   BAY  FRONT 

84. 9M 

71. 3M 

78 

IM 

88 

4  + 

0 

0 

0 

0 

0 

4.»9 

1.03 

13 

.0 

0 

e 

4 

I 

MIAMI  BEACH 

83.0 

73.5 

78 

3 

-  .4 

88 

7 

68 

30 

0 

2.22 

-  4.85 

.44 

14 

.0 

0 

6 

0 

0 

MIAMI   WB  AIRPORT  R 

85.6 

70.8 

78 

2 

.3 

65 

0 

]_ 

Q 

Q 

5.56 

-  2.67 

1.50 

13 

.0 

0 

8 

5 

2 

MIAMI   WB  CITY  R 

83.2 

71.1 

77 

2 

,  4 

88 

7  + 

65 

28+ 

0 

0 

0 

0 

0 

4.24 

-  3^64 

1.18 

13 

.  0 

0 

£ 

4 

1 

POMPANO  BEACH 

85.2 

69.4 

77 

3 

90 

7 

63 

30+ 

0 

1 

0 

0 

0 

6.20 

1.22 

15 

.0 

0 

13 

5 

2 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

86.5 

67,5 

77 

0 

91 

7 

61 

18 

0 

7 

0 

0 

0 

4.45 

1.06 

14 

.0 

0 

a 

4 

1 

SOUTH  MIAMI    3  W 

M 

0 

0 

0 

0 

9.55 

3.81 

22 

.0 

0 

9 

6 

4 

STUART 

83.9 

58,5 

76 

2 

90 

7 

62 

30 

0 

1 

0 

0 

0 

5.6« 

1.65 

15 

.0 

0 

11 

4 

1 

WEST  PALM  BEACH 

83.4 

71,5 

77 

5 

-  .2 

87 

1  + 

65 

14  + 

0 

0 

0 

0 

0 

4.98 

-  3.16 

.84 

19 

.0 

0 

11 

3 

0 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP  R 

85.3 

70,5 

77 

9 

.3 

91 

7 

63 

18 

0 

1 

4.74 

-  3.58 

1.14 

4 

.0 

0 

9 

4 

1 

DIVISION 

77 

.3 

.0 

5.91 

-  2.45 

.0 

DRY  TORTUGAS 

84.3 

74.7 

79 

5 

89 

5  + 

68 

18 

0 

0 

0 

0 

0 

1.46 

.45 

23 

.0 

0 

4 

0 

0 

KEY  WEST  WB  CITY  R 

85.6 

73.8 

79 

•  8 

.  3 

90 

4'l- 

67 

18 

0 

5 

0 

0 

0 

.87 

-  5.91 

.32 

14 

.0 

0 

3 

0 

0  \ 

MARATHON  VACA  KEY 

85.3 

70.3 

77 

8 

90 

7 

63 

13 

0 

1 

0 

0 

0 

2.M 

.94 

25 

.0 

0 

8 

2 

0  , 

TAVERNIER 

83.9 

73,3 

78 

6 

88 

4 

66 

16 

0 

0 

0 

0 

0 

9.46 

2.20 

26 

.0 

0 

11 

8 

4 

DIVISION 

78 

9 

-     .  1 

3.69 

-  3,35 

.0 

t  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  DIVISION  AVERAGES 
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DAILY  PRECIPITATION 


Total 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

- 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  1 

23 

24 

25 

1 

26 

27 

28 

29  30 

31 

5.70 

•  30 

2.03 

•  01 

•  67 

•  87 

0*25 

•  *1 

.10 

•  S3 

•  40 

•06 

•  20 

•2B 

•  17 

•  26 

•  63 

».2t 

•  33 

•  09 

4*37 

^  *  AO 

I  •43 

•  48 

•  04 

•  89 

•  26 

.23 

2*0fl 

,21 

.02 

*« 

•  69 

•  10 

•  07 

.04 

.10 

•  53 

•  19 

.02 

•  02 

7.78 

.05 

.30 

.30 

•  50 

.05 

•  14 

*09 

2.06 

3^02 

•  63 

•  62 

3i  16 

.05 

.28 

•  52 

•  16 

.14 

1.82 

1.46 

•  50 

.23 

3.ae 

•  06 

,22 

.23 

.05 

.62 

2*00 

.43 

.03 

4.11 

.04 

•  08 

1 .02 

•  02 

•  13 

•  12 

•  14 

.08 

•  10 

■  37 

.57 

.01 

■  27 

7.  71 

' 

3 .50 

•  ®^ 

1 .  50 

.40 

5.36 

•  02 

•  77 

•  10 

.06 

•  33 

•  43 

•  92 

.02 

•  01 

.40 

•  09 

•  01 

«.B5 

.11 

.49 

1.49 

1^16 

•  07 

•  06 

2.15 

1.30 

2.9* 

.36 

■  02 

.30 

.33 

•  64 

•  08 

•  13 

,03 

•  24 

.13 

•  48 

*.3e 

.12 

.39 

•  40 

.15 

•  07 

.07 

.04 

T 

•  29 

2.46 

•  01 

.34 

•  04 

T 

6.42 

•  07 

.07 

•  05 

.  10 

.02 

•  40 

•  36 

4^I3 

•  02 

•  21 

.30 

•  03 

•  02 

•  02 

7.27 

.96 

,06 

•  32 

.  92 

.16 

3*40 

•  79 

•  26 

•  33 

•03 

T 

6.  16 

.10 

.56 

.62 

1.70 

.10 

•  05 

T 

•  06 

.40 

1.25 

•  80 

•  16 

•  12 

3.73 

.08 

•  55 

•  69 

1.43 

•  04 

.02 

.00 

T 

4.26 

•  61 

•  03 

1  •  32 

•  93 

•  06 

.  53 

•  02 

.03 

•  06 

•  26 

*41 

2.45 

*  fc^ 

.61 

.  06 

.  14 

.15 

1*27 

.  17 

2*  13 

.52 

•  60 

.33 

.66 

4.  18 

.04 

.43 

.18 

.50 

•  70 

.43 

1^43 

.47 

3.05 

1.13 

.34 

.05 

1.36 

•  17 

4.46 

1.30 

•  07 

1^30 

•  39 

.29 

■  13 

.20 

8.64 

*27 

*  \  B 

T 

4.91 

.  33 

1,10 

•  08 

.02 

.22 

,44 

.  10 

.08 

•  05 

.28 

1.44 

.51 

•  19 

•  02 

.09 

5.  38 

,01 

1*59 

•  12 

*24 

•  21 

.09 

.28 

1.21 

1.20 

*21 

*22 

8.65 

.06 

,63 

1.52 

.85 

.29 

.91 

•  35 

2.15 

.36 

•  20 

•  22 

*7e 

■  03 

12*03 

1*55 

.50 

*05 

3.45 

5.96 

.52 

7.85 

•  0  T 

•  06 

*  12 

*86 

.  26 

.36 

•  14 

1.  19 

4.02 

*  25 

.  25 

•  05 

7. 85 

.08 

2.  56 

2.03 

1 . 70 

•  07 

.26 

•  63 

•  46 

6.14 

,09 

2.23 

.03 

,01 

,14 

2.40 

•  14 

1.06 

.02 

.02 

8.20 

.55 

.11 

.70 

2*64 

.22 

•  04 

.13 

•  02 

.20 

3.36 

•  13 

.10 

.05 

•  04 

5.82 

.86 

.11 

■  01 

•  03 

.04 

•  12 

2.43 

•  65 

J 

.13 

•  09 

•01 

3.42 

.03 

.  02 

•  99 

*i« 

1  •98 

.13 

''' 

8.38 

.06 

*  A 

.01 

*  At 

.05 

.55 

•  05 

,  05 

.  36 

*  36 

•  16 

AA 

3*  00 

3.23 

•  28 

.20 

7.79 

•  45 

1*50 

.40 

.20 

4.25 

.99 

3.67 

.04 

,24 

•  57 

•  02 

.08 

•  02 

1.68 

.30 

•  61 

•  01 

1.48 

*?i 

•  07 

,03 

•  26 

•  49 

.02 

.09 

11.68 

•  18 

*a? 

,  16 

.  33 

•  OB 

•  36 

8^20 

•  86 

•  40 

4.57 

*  06 

■  75 

•  01 

.03 

•  17 

1 .09 

.01 

.46 

•  71 

.46 

•  04 

.77 

•  01 

12.34 

2.16 

,06 

2.44 

.37 

•  67 

•  09 

•  34 

1.19 

3.21 

•  39 

•  30 

•  02 

•  03 

.53 

•  52 

10.35 

.06 

•  07 

1.75 

1.43 

•  21 

.30 

•  04 

•  05 

.22 

4,26 

,0.27 

•  02 

•  13 

T 

.52 

12.47 

.15 

.01 

*rt^ 

.43 

.30 

*''n 

3.93 

1.85 

1.70 

.33 

•  13 

•  04 

11.28 

1.10 

•  ^* 

•  07 

2.00 

.40 

7.20 

•  06 

•  11 

2.71 

.05 

•  04 

•  45 

.  34 

•  37 

.31 

.08 

.10 

•  24 

•  49 

•  28 

6.30 

.20 

■  10 

1.00 

.10 

•  50 

• 

1.70 

* 

1.73 

.93 

4.81 

.30 

•  05 

•  18 

•  25 

•  00 

1.47 

•  10 

.85 

•  46 

•  05 

•  11 

•  09 

7*02 

•  17 

.03 

.78 

,06 

•  27 

•  44 

1.47 

•  21 

* 

•  65 

.  02 

4.42 

•  16 

*42 

1 .30 

.02 

.27 

•  10 

•  35 

■I" 

•  12 

•  13 

10,51 

5  •  33 

•  38 

•  09 

.22 

.04 

•  01 

.02 

.09 

.32 

3.67 

.02 

•  03 

.01 

•  16 

.02 

•  10 

4.45 

1*06 

•  64 

.13 

2.28 

.14 

5*76 

•  30 

.16 

1*12 

•  50 

T 

•  10 

1^40 

1.29 

.01 

.40 

.44 

.04 

5.57 

•  30 

*  ^1 

•  01 

.02 

.06 

.02 

2^06 

.56 

.01 

.33 

*n1 

8.18 

.41 

14.  51 

.07 

.  16 

•  23 

•  02 

•  37 

.39 

6,52 

3^00 

2*51 

•  28 

.35 

*32 

7.42 

•  09 

.64 

•  01 

•  07 

.03 

.17 

,14 

1^53 

1.72 

.22 

•  75 

•  55 

1.49 

•  02 

•  03 

4,66 

•  14 

,19 

1.57 

.01 

•  02 

1^S7 

.66 

4.38 

.07 

•  60 

•  91 

•  09 

•  10 

•  12 

1.19 

•  45 

•  45 

•  22 

RECORD 

MISSING 

8  11 

•  35 

•  15 

.05 

1.20 

•  10 

.65 

1 .60 

•  35 

.05 

•  91 

•  13 

1.20 

.77 

7.66 

T 

.44 

1.28 

•  36 

■  07 

.60 

•  14 

.46 

.42 

1.40 

.03 

1^21 

1.17 

.08 

5,71 

.09 

•  11 

•  90 

•  53 

•  05 

.03 

3^60 

.05 

•  21 

.05 

8.75 

3,49 

•  22 

•  09 

.07 

•  14 

•  20 

2*96 

1.36 

T 

•  16 

.02 

*02 

T 

13,25 

•  30 

,  11 

•  10 

•  52 

,53 

•  13 

•  09 

•  33 

1 .49 

9 1  36 

.13 

»07 

•  34 

•  03 

•  01 

•  87 

T 

•  07 

•57 

.64 

1.61 

6*47 

•  36 

•  17 

1*28 

•  79 

.02 

•  01 

10.32 

•  96 

.02 

4*52 

.08 

.06 

•  92 

.70 

2.03 

7.02 

.\.93 

•  86 

.16 

•  02 

3.55 

.10 

•  05 

*50 

•  50 

•  50 

•  75 

•  50 

•  15 

•  50 

9.04 

(28 

.45 

•  44 

•  27 

•  02 

.  14 

.06 

.51 

'11 

•  69 

•  02 

4*33 

•  34 

.87 

.01 

•  01 

.05 

.  16 

*  A 

.25 

T 

T 

•  02 

•  05 

•  30 

,3*73 

•  18 

•  24 

•  26 

•  02 

1.01 

•  32 

•  05 

.14 

.40 

1.41 

•  13 

0.11 

•  05 

.05 

1*65 

•  05 

•  15 

.09 

1.42 

3^29 

•  04 

•  67 

•  57 

•  72 

0.68 

2.00 

•  03 

.09 

3*25 

1^64 

•  67 

2^  00 

11.51 

*72 

•  24 

•  10 

.64 

*  AO 

* 

*  t  A 

7^53 

1  •  33 

* 

•  11 

•  09 

T 

*01 

•  05 

.20 

•  50 

.36 

.09 

.11 

1.  16 

1,05 

•  16 

•  18 

■  26 

8.77 

.28 

T 

.56 

.71 

1.65 

,95 

.05 

.05 

7 

3.50 

•  60 

T 

6.04 

.22 

2.58 

1*64 

.34 

3.14 

•  12 

RECORD 

MISSING 

6.93 

.48 

*91 

1.89 

1  .26 

•  30 

.20 

•  J* 

•  22 

1*12 

•  36 

,  16 

•  15 

.32 

.03 

.27 

•  87 

.23 

1. 18 

•  08 

•  70 

•  19 

•  03 

2,62 

.33 

.26 

•  02 

.67 

•  26 

•  01 

•  27 

.51 

•  06 

.01 

T 

2.96 

.05 

.11 

.05 

.26 

.54 

T 

.47 

.25 

.12 

T 

7 

.17 

•  04 

T 

4,95 

1.01 

.03 

•  64 

2^37 

,87 

•  03 

4.11 

.87 

•  06 

.  05 

2.51 

.60 

2.00 

T 

4  .00 

.10 

.  16 

.  17 

,  87 

■  41 

13,86 

.10 

•  50 

.75 

2.01 

3.75 

6.03 

•  30 

•  42 

4,50 

.04 

.05 

•  12 

.06 

.04 

•  32 

•  19 

.06 

1^03 

.87 

.58 

•  03 

•  03 

•  04 

•  21 

2*22 

.02 

•  04 

•  03 

'J* 

•  06 

*  tt 

•  40 

•  07 

**• 

•  17 

•  02 

*nl 

.02 

5,56 

T 

.56 

•  03 

T 

•  07 

.04 

.09 

•  18 

•  10 

•  21 

•  06 

1.16 

.53 

.63 

•  01 

•  03 

•  68 

•  21 

7.00 

.10 

•  40 

3^88 

•  10 

•  99 

•  03 

.01 

•  61 

.28 

•  60 

4*21 

.32 

.59 

1.16 

.12 

•  58 

•  05 

•08 

•  28 

•  09 

•  02 

4.80 

.13 

1,30 

•  64 

•  54 

•  04 

•  49 

6*47 

•  30 

•  53 

•  55 

1^14 

■  05 

•  02 

.51 

1.04 

1^32 

•  10 

•  01 

6.11 

•  06 

•  17 

iioa 

•  17 

.12 

1.48 

2*31 

•66 

•  02 

•  02 

3.87 

■  67 

•  16 

•  32 

•  47 

•  03 

5,24 

.10 

.08 

.29 

.13 

2*90 

•  43 

•  07 

T 

•  09 

T 

•  09 

T 

1^07 

•  03 

3,86 

.02 

•  05 

.42 

•  32 

•  20 

2.05 

•  16 

,01 

•  11 

.13 

.15 

•  06 

.02 

.  10 

•  02 

8,43 

1.17 

T 

1^75 

•  87 

•  10 

.  16 

.06 

1.30 

1*82 

.07 

1*06 

•  05 

5.45 

1.10 

•  15 

• 

• 

4.20 

18.05 

*67 

1^75 

l«0O 

•  80 

T 

T 

,17 

1«0411^56 

T 

•  16 

T 

1.31 

•  72 

.06 

•  13 

2.68 

3.67 

- 

- 

6,02 

•  65 

,04 

•  15 

■  65 

*rta 

*« 

*oa 

.30 

3*62 

.22 

•  63 

•  02 

6,40 

.71 

,05 

.31 

.20 

.36 

3^56 

•  42 

6.37 

.09 

1.15 

•  21 

•  39 

.24 

1.73 

2^34 

.04 

•  16 

15,13 

•  76 

.05 

1.96 

.37 

3*00 

•  05 

•  01 

•  16 

3^58 

9.07 

■  09 

•  07 

0,62 

,01 

,03 

.62 

.41 

•  09 

.14 

.19 

•  07 

•  25 

.83 

6.46 

.01 

•  13 

•  09 

•  27 

8*24 

.01 

.54 

.06 

■  01 

•  01 

.17 

•  03 

.22 

2.99 

3.46 

T 

.34 

.05 

.31 

T 

9.66 

1,64 

.05 

1.29 

,30 

.74 

•  11 

.18 

1.19 

3.81 

.06 

.19 

.10 

5.10 

.40 

.65 

.35 

.05 

3.30 

.25 

.10 

7,93 

,62  1 

.02 

1*31 

•  77 

■  40 

•23 

3.10 

•  26 

T 

•  02 

T 

7.26 

•  00 

.43 

•  66 

•  40 

■  00 

•  17 

4.10 

•  28 

•  04 

T 

5,28 

.86 

•  40 

•  09 

.04 

•  09 

.37 

2.33 

.08 

•  24 

.23 

.27 

•  06 

.24 

T 

3*47 

•  06 

.57 

.06 

1.13 

.02 

.04 

.00 

•  26 

■  02 

•  12 

.24 

•  12 

6,20 

.10 

1.10 

T 

.01 

•  40 

.13 

•  15 

.16 

•  00 

.33 

1^22 

.16 

.33 

,63 

•  04 

T 

T 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

TolQl 

Day  of  month 

1 

5 

6 

i 

8  1 

9 

10 

» 

1 

12 

13 

14 

15 

16 

 '- 

17  18 

 '  

19  20 

! 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

oo  1  on  1  on 
29  30 

31 

MMTA  •OftOA 

2t90 

•** 

•  07 

•  00 

•  10 

•  74 

•  20 

OUIMCV  CJIP  STATIC! 

**26 

* 

.07 

l^OO 

-•36 

•  02 

1^91 

•  34 

•  M 

T 

KOTAL  PALM  RAMUR  STA 

A*  At 

*07 

'lo 

T 

.lA 

(06 

.u 

.0* 

•  00 

.01 

SAINT  AU4USTINE 

7.82 

.04 

.62 

•  27 

.00 

.27 

3>00 

1.90 

T 

•  22 

•  02 

T 

•  01 

SAINT  LEO 

5*90 

•  56 

.77 

1^15 

.12 

.92 

.11 

.27 

2^20 

•  40 

SAINT  MARKS  »  SE 

S>29 

10 

30 
* - 

•  22 

1^17 

.05 

6*0S 

15 

*a5 

.  *  J. 

*06 

.93 

T 

.75 

•  10 

•  15 

SANBOftN  TOMER 

A. 79 

•  51 

1^3S 

la  12 

•  45 

.10 

SAN^MO  tJiP  STATION 

8.AB 

•  09 

20 

Ias 

*^10 

.20 

•  10 

.21 

1.04 

9.20 

•  19 

.33 

.02 

SARASOTA 

3*00 

.OA 

•  02 

•  25 

.82 

•  14 

■  15 

•  01 

.U 

.04 

.10 

•  07 

.04 

•  10 

•  00 

SECOTAN 

♦  .22 

•  05 

09 

* 

•  10 

•  20 

.03 

.10 

9«>S 

18 

■  16 

*oi 

* 

*66 
* 

03 

* 

01 

* 

.04 

I^IO 

1.44 

1.29 

.03 

3i01 

T 

•  91 

STUART 

S.M 

*  M 

*  1* 

_ 

• 

* 

.96 

•  04 

•  23 

1*69 

•  13 

T  2^01 

.20 

■  07 

.02 

•  01 

•  00 

TALLAMASSEE  *e  AP 

*3* 

*40 

*01 

62 

•  17 

2.39 

.77 

■  10 

TAMIAMI    TRL  40  MI  B£NO 

7»7J 

•  02 

.17 

•  92 

.17 

.19 

•  98 

•  02 

.43 

.02 

1^93 

TAMPA  MB  AIRPORT  R 

).S0 

' 

14 

02 

.30 

T 

T 

T 

■  09 

T 

.08 

•  09 

•  07 

T 

•04  •OA 

•  02 

■  12 

TARPON  SPR 1 NGS 

1.99 

48 

•  05 

*  10 

*3e 

.02 

•  09 

•  12 

.  10 

•  30 

.29 

TAVERNIER 

9i4« 

.93 

•  14 

U31 

■  11 

T 

1.33 

.91 

2 109 

•  95 

.99 

•  02 

2.20 

•  12 

TITUSVILLE  2  H 

13«70 

•  40 

1*00 

U22 

■  83 

.20 

.29 

•  24 

3.03 

9^91 

•  19 

•  00 

•  05 

USHER  TOMER 

4.2A 

.39 

.78 

•  1« 

■  84 

•  09 

•  20 

VENICE 

ft.OS 

■  13 

•  30 

^•15 

•  92 

•  14 

.02 

.07 

■  73 

VERO  BEACK  CAA  AP 

11«S> 

•  01 

•  01 

1.85 

•4a 

•  26 

.11 

.19 

•  30 

•  10 

6.69 

•  10 

•  09 

1^22 

•  u 

•  11 

MAUCHULA  2  NW 

2.79 

•  03 

•  24 

•  26 

.26 

.01 

•  00 

•  03 

.70 

.02 

.20 

■  02 

MEST  PALM  BEACM 

At9e 

•  15 

•  05 

•  50 

•  «3 

T 

T 

•  20 

•  30 

•  42 

•  04 

•  09 

.40 

■  70 

.10 

T 

•  *• 

•  02 

T  • 

WEST  PALM  BEACH  MB  AP  R 

Ai7A 

•  02 

1.14 

•  33 

•  00 

T 

.03 

.08 

•  99 

•  44 

•  60 

T 

T 

.29 

■  01 

•  21 

•  29 

T 

•  02  • 

HEMAHITCMKA 

3.74 

•  93 

•  19 

.92 

■  00 

1^29 

.20 

■  13 

WINTER  HAVEN 

a.oo 

T 

.07 

2^05 

.07 

T 

T 

•  13 

•  19 

3.90 

.51  T 

•  27 

■  30 

•  59 

T 

T 

T  • 

HOOORUFF  0AM 

S.BO 

•  »« 

•  0<> 

.12 

1*04 

.03 

I^IO 

li02 

T 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 

p.  h. 

Relat] 

ve   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

• 

3 

Stotion 

Prevailing 

Percent  of 
bme  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:30  a 
EST 

7:30  a 
EST 

1:30  p 
EST 

7:30  p 
EST 

Trace 

60-10 

10-49 

.50-99 

100-1.99 

200 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
aky  cover 
sunrise  to  si 

APALACHICOLA  WB  CITY 

8.0 

25 

SE 

20 

1 

1 

3 

1 

2 

0 

8 

85 

4.2 

DAYTONA  BEACH  WB  AIRPORT 

NE 

22 

11.7 

33» 

NW 

16 

91 

90 

71 

85 

3 

5 

5 

3 

0 

1 

17 

7.7 

rr.   IfYERS  WB  AIRPORT 

9.3 

29* 

SE 

5+ 

6 

1 

8 

0 

2 

0 

17 

5,9 

JACKSONVILLE  WB  AIRPORT 

NE 

19 

9.7 

38 

E 

16 

90 

93 

67 

83 

3 

5 

3 

4 

2 

1 

18 

30 

7.6 

KEY  WEST  WB  CITY 

7.9 

28 

NE 

14 

86 

70 

80 

3 

5 

3 

0 

0 

0 

11 

79 

5.3 

LAKILAHD  WB  CITY 

7.5 

3 

3 

6 

1 

2 

0 

15 

48 

6.5 

HIAHI  WB  CITY 

NEt 

19t 

13.3 

60 

NI 

14 

90t 

90t 

62t 

76t 

6 

6 

4 

3 

1 

0 

20 

60 

5.0 

II I  AM  I  BEACH 

2 

9 

6 

0 

0 

0 

17 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

NNE 

22 

9.2 

30. 

WNW 

16 

93 

94 

67 

84 

2 

6 

4 

1 

0 

2 

IS 

7.1 

PEN3AC0LA  WB  CITY 

8.6 

20 

SE 

20 

82 

86 

56 

75 

1 

3 

3 

1 

1 

1 

10 

63 

TALLAHASSEE  WB  AIRPORT 

NE 

14 

5.7 

87 

91 

62 

82 

1 

1 

3 

2 

0 

1 

8 

5.6 

TAMPA  WB  AIRPORT 

N 

22 

9.3 

29» 

N 

14 

89 

89 

61 

78 

5 

8 

2 

1 

2 

0 

18 

51 

6.6 

WEST  PALM  BEACH  WB  AIRPORT 

ME 

21 

12.1 

48* 

NE 

14 

88 

88 

64 

80 

4 

5 

5 

3 

1 

0 

18 

6.5 

t  Airport  Data 

•  Faateat  obaervod  one  minute 
wind  apeed.     This  station  la  not 
equipped  with  automatic  record- 
ing wind  inatrumentB, 
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DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
OCTOBER  1956 


Day  Ol  Month  D' 


£>tation 

1  1  2 

3 

4 

s 

6 

8 

9 

ID 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17  j 

18 

19 

20 

21 

22 

23  { 

24 

23| 

2S 

27 

28  1 

30 

31 

Aver 

MIN 

89 
64 

84 
64 

68 

68 

66 

65 

61 
62 

86 
60 

87 
57 

85 
61 

61 
64 

76 
53 

82 
59 

83 
61 

80 
61 

82 
62 

76 
64 

79 

55 

60 

59 

75 
56 

60 
56 

76 

62 

81 

59 

83 
59 

78 

59 

76 
60 

6« 

51 

78 
50 

71 
53 

69 

60 

72 
56 

79.7 
60t9 

lALtXANOER  SPRINGS 

MAX 
MIN 

89 
70 

89 

50 

90 
66 

77 

68 

88 
57 

87 
58 

85 
55 

87 
62 

87 
51 

81 
67 

78 
54 

87 
70 

82 
51 

87 
67 

73 
55 

71 
66 

77 
53 

83 
55 

83 
54 

81 
53 

86 

07 

84 

52 

62 
60 

86 
51 

62 
60 

74 
55 

68 

59 

78 

53 

74 

55 

75 
54 

60 
50 

52 13 

APALACHICOLA  WB  CITY 

MAX 
MIN 

81 

73 

79 
70 

69 

70 

68 

70 

58 

82 
64 

60 
68 

61 
57 

79 
65 

78 
57 

80 
60 

82 
61 

84 
54 

76 
64 

82 
62 

82 
56 

75 
65 

74 

58 

82 
55 

79 
55 

78 

63 

78 
61 

76 
65 

76 

52 

76 

56 

73 
55 

74 

59 

71 
63 

77 
62 

64.9 

ARCADIA 

MAX 
MIN 

90 

86 

80 

82 

79 

84 

85 

86 

86 

ea 

67 

84 

85 

67 

64 

85 

85 

83 

66 

86 

AVON  PARK 

MAX 
MIN 

88 

72 

89 

72 

91 

72 

72 

69 

71 

70 

70 

71 

87 
70 

69 

57 

78 
66 

80 
66 

57 

74 

68 

83 
56 

85 
51 

86 
55 

87 
66 

84 

t>9 

88 
65 

85 
57 

84 
54 

65 
55 

83 
56 

70 
61 

62 

59 

82 
50 

61 
59 

83 
62 

66  •7 

BARTOW 

MAX 
MIN 

90 
70 

89 
71 

72 

91 
68 

70 

91 

70 

91 
69 

89 

68 

88 
57 

86 
55 

63 
64 

63 
64 

63 
65 

82 
63 

71 
67 

81 
54 

66 

59 

65 
51 

65 
55 

87 
55 

64 
54 

85 
55 

63 
51 

85 
54 

60 
54 

76 

59 

81 

57 

79 
56 

79 
57 

84 
56 

64ae 

BAYPORT  1  E 

MAX 

MIN 

78 
63 

85 
66 

68 
68 

90 
67 

88 
66 

87 
66 

86 
66 

86 
65 

63 
60 

81 
69 

83 
62 

83 
62 

83 
64 

85 
63 

84 
60 

85 
60 

64 
53 

76 
53 

77 
53 

76 
56 

BELLE  &LAOE  EXP  STA 

MAX 

MIN 

86 
69 

88 
69 

68 

57 

69 

72 

67 

69 

87 
69 

67 

66 
65 

83 
65 

64 
68 

77 
67 

77 
67 

76 
58 

81 
62 

83 
55 

83 
62 

84 
61 

85 

56 

66 
65 

87 
67 

83 
63 

84 

62 

84 
62 

84 
65 

79 

63 

64 
62 

81 

58 

80 
60 

65  12 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

MAX 
MIN 

87 
68 

89 
65 

66 

56 

62 

63 

54 

55 

56 

58 

59 

82 
53 

76 

53 

82 
54 

81 
55 

83 
69 

71 

57 

82 
53 

86 
54 

77 
57 

59 

55 

80 

59 

79 
59 

60 
55 

63 
55 

80 
58 

78 

54 

74 
56 

75 
56 

69 

57 

66 
53 

56>2 

BRADENTON  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

89 
71 

90 
72 

9 1 

71 

71 

58 

70 

70 

68 

70 

69 

69 

65 

66 

83 
67 

69 

71 
69 

61 
69 

83 
59 

83 
62 

87 
65 

85 
69 

85 
65 

84 
61 

83 
59 

87 
65 

89 

65 

82 
53 

79 

58 

86 

56 

62 
57 

82 
57 

84*5 
65.7 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

MAX 
MIN 

87 
67 

86 
71 

70 

70 

67 

68 

68 

67 

67 

65 

66 

64 

81 
54 

82 
70 

80 
65 

80 
65 

79 
64 

63 
51 

85 
61 

63 

67 

62 

u7 

84 

58 

81 
65 

64 
64 

83 
57 

81 
65 

62 
54 

78 
52 

76 
57 

76 

55 

61 
57 

82.5 
64.5 

BUSHNELL  2  E 

MAX 
MIN 

90 
67 

89 
65 

71 

69 

67 

69 

66 

51 

56 

64 

67 

61 

63 

59 

66 

69 
65 

64 

56 

83 

55 

80 
66 

62 

58 

83 
64 

82 
51 

83 

50 

82 
82 

61 

75 
55 

71 

59 

81 
54 

76 

65 

76 

50 

82 
54 

61.5 
62.5 

CAMP  BLANOIN& 

MAX 
MIN 

85 
62 

87 
62 

65 

64 

68 

64 

63 

51 

57 

50 

66 

55 

66 

78 
63 

78 
52 

71 
54 

74 
53 

83 
60 

81 
60 

83 
54 

81 

50 

83 
64 

60 
64 

82 

59 

75 
59 

67 
53 

65 

57 

75 
54 

71 
61 

75 
60 

81 
53 

79.6 
61.5 

CANAL   POINT  USDA 

MAX 
MIN 

89 
71 

86 
72 

69 

68 

70 

70 

70 

73 

71 

73 

70 

85 
70 

77 
70 

77 
68 

74 
70 

61 

70 

83 
66 

60 
60 

84 

53 

85 
64 

65 

69 

64 

66 

65 

67 

84 

53 

as 

68 

64 

59 

61 
68 

82 
66 

61 

67 

79 

56 

84 
66 

63.5 
68.2 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

MAX 

MIN 

91 
73 

88 
73 

73 

70 

73 

73 

72 

91 

73 

88 

72 

91 

72 

69 
66 

83 
71 

59 

79 
68 

80 
59 

63 
69 

86 
61 

87 

60 

87 
63 

86 
69 

88 

71 

68 
71 

66 
70 

86 

66 

S6 

67 

67 
57 

67 
67 

85 
57 

86 
65 

68 
55 

67 
57 

67.1 
58.9 

CAPTIVA 

MAX 
MIN 

89 
76 

90 
73 

76 

71 

71 

71 

72 

90 
76 

75 

74 

62 
72 

83 
70 

60 
70 

79 
70 

76 
70 

79 
72 

84 
73 

85 
72 

86 
68 

67 
70 

82 
72 

64 

70 

62 
68 

83 
70 

70 

69 

60 
67 

83 
64 

81 
66 

80 
54 

82 
66 

64.2 
70.6 

CEDAR  KEY 

MAX 
MIN 

90 
70 

90 
70 

74 

70 

68 

57 

58 

90 
65 

86 

58 

66 
66 

82 
63 

78 
57 

60 
63 

62 
64 

76 
67 

74 
64 

80 
66 

81 
66 

82 

68 

62 

70 

83 

70 

80 
66 

64 

69 

85 
68 

83 
65 

60 
66 

60 
59 

60 
55 

75 
58 

74 

52 

76 
68 

82  .0 
55.9 

CHIPLEY  3  E 

MAX 
MIN 

90 
68 

86 
70 

66 

66 

62 

85 
67 

54 

52 

63 
61 

56 

69 

50 

60 
53 

80 
54 

63 
59 

76 
51 

82 
57 

86 

53 

82 

68 

76 
64 

76 

56 

78 
57 

79 

57 

82 

55 

60 

58 

75 
69 

72 

52 

74 

46 

72 
49 

67 
61 

76 
54 

80.5 
58.5 

CLEARWATER  BEACH 

MAX 
MIN 

90 
72 

91 
73 

87 
74 

76 
71 

86 
70 

73 

72 

71 

72 

72 

8  5 
71 

63 
65 

62 
66 

81 
67 

68 

74 
68 

79 
68 

82 
66 

86 
67 

87 
70 

85 
70 

81 
70 

79 
73 

85 
57 

90 
68 

61 
67 

75 
62 

76 
60 

75 
62 

74 

61 

76 
51 

82.4 
66.3 

CLERMONT  6  S 

MAX 
MIN 

89 
70 

89 
68 

71 

73 

68 

69 

59 

55 

67 

59 

69 

57 

66 

61 
67 

li 
68 

70 
56 

79 
66 

84 

59 

83 
60 

60 
67 

83 
68 

60 
66 

83 
64 

84 
63 

63 
63 

74 

67 

73 
60 

81 
56 

79 
59 

77 
57 

84 
59 

82  . 1 
69.3 

CLEWISTON  U  S  ENG 

MAX 
MIN 

88 
76 

88 
76 

73 

93 
70 

90 
72 

90 
72 

91 
71 

87 
75 

66 
75 

67 
72 

88 
75 

64 

73 

84 

73 

79 
69 

77 
67 

74 
68 

82 
64 

86 

52 

84 
67 

64 
69 

85 

71 

86 

67 

67 
68 

85 
64 

82 
71 

83 
72 

81 
67 

79 
63 

81 
67 

78 

67 

76 
67 

69.6 

COCONUT  GROVE  7  S 

MAX 
MIN 

88 
72 

87 
73 

88 
73 

89 
75 

90 
73 

88 

73 

88 
70 

86 
72 

87 
76 

87 
72 

85 

72 

64 

75 

64 
71 

77 
69 

81 
72 

79 
69 

85 
55 

85 
61 

84 
67 

64 
67 

86 

72 

86 
68 

86 

67 

87 
65 

84 

66 

64 
68 

82 
57 

65 
66 

82 
64 

83 
65 

83 
66 

65.1 
69.4 

CROSS  CITY  CAA  AP 

MAX 
MIN 

88 
65 

85 
63 

81 
69 

78 
56 

87 
52 

79 
65 

66 
63 

89 
51 

87 
64 

85 
50 

8  1 
61 

75 
56 

80 
62 

61 
63 

78 
55 

71 
54 

78 

59 

83 
55 

81 
57 

60 
67 

64 

53 

62 
60 

62 

58 

83 
51 

79 
61 

76 
61 

68 

50 

77 
50 

72 
48 

70 
56 

81 
53 

80  .4 
60.3 

OAYTONA  BEACH 

MAX 
MIN 

82 
76 

84 
68 

86 

76 

87 
73 

82 
71 

82 
71 

63 
59 

83 
55 

81 

72 

82 
75 

62 
72 

81 
72 

80 
69 

80 

73 

76 
71 

75 
58 

76 
65 

77 
51 

84 

63 

76 

70 

81 

71 

63 

65 

63 
54 

80 
55 

77 

70 

79 

71 

74 

59 

73 
69 

74 
61 

73 
59 

72 
59 

79.7 
67.9 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

MAX 
MIN 

SI* 
66 

83 
63 

90 
70 

82 
69 

83 
69 

87 

70 

84 
65 

84 

62 

84 
65 

84 

73 

63 
70 

61 
69 

62 
70 

79 
71 

77 
69 

77 
65 

77 
65 

64 

59 

60 
60 

81 
65 

84 

67 

62 
63 

62 
63 

79 
63 

60 
71 

74 

63 

72 
58 

75 
58 

73 
60 

75 
56 

76 
56 

80.6 
69.0 

OE  FUNIAK  SPRINGS 

MAX 
MIN 

91 
65 

84 

70 

67 

63 

63 

68 

64 

51 

58 

58 

59 

76 
51 

82 
54 

63 
56 

84 

58 

59 

56 

67 

78 
50 

51 

81 

62 

81 
56 

57 

83 

57 

55 

56 

56 

51 

53 

61 

54 

82.0 
98.6 

DE  LAND 

MAX 
MIN 

89 
69 

85 
65 

71 

70 

59 

70 

67 

55 

85 
66 

70 

83 
58 

81 
64 

64 

80 
66 

75 
68 

73 

65 

76 

57 

84 

50 

82 
55 

81 
54 

83 

63 

62 
54 

60 
57 

60 
70 

72 
58 

74 

68 

72 

57 

75 
57 

80.7 
64.9 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

MAX 

MIN 

72 

72 

72 

71 

70 

75 

70 

73 

71 

70 

72 

65 

67 

68 

67 

57 

64 

62 

65 

53 

57 

76 

67 

63 

66 

65 

64 

50 

61 

61 

63 

64.2 

DRY  T0RTU6AS 

MAX 
MIN 

87 
78 

86 

79 

86 
80 

86 
79 

89 

78 

66 
79 

67 

77 

87 
80 

85 

75 

89 
75 

89 
74 

62 
72 

82 
75 

80 
70 

69 

75 

86 
73 

66 
72 

82 
68 

83 

75 

84 

75 

85 

76 

85 

75 

83 
71 

83 

73 

83 
71 

8 1 
74 

79 

73 

80 
73 

79 
71 

81 
74 

60 
73 

84.3 
74.7 

EUSTIS  2  S 

MAX 
MIN 

92 
69 

88 
68 

86 

72 

66 
72 

69 
66 

66 
68 

86 
70 

87 
70 

65 
54 

64 
70 

81 
69 

79 
65 

62 
69 

76 
68 

74 
65 

74 
67 

78 
54 

84 
58 

83 
64 

81 
66 

82 
55 

83 
67 

81 
55 

81 
65 

61 
65 

74 
67 

68 

60 

7  7 
57 

74 
58 

74 
57 

82 
57 

81.5 
65.8 

EVERGLADES 

MAX 
MIN 

91 

73 

92 
74 

91 

74 

90 
74 

90 
73 

90 

74 

90 
73 

92 
74 

91 
72 

90 
70 

62 
70 

67 
68 

79 
66 

79 
68 

:? 

82 
59 

86 
67 

85 
56 

87 
58 

68 
58 

88 
58 

66 

71 

85 
59 

86 
66 

87 
68 

85 
69 

83 
68 

87 
64 

85 
66 

85 
64 

65 
65 

66.5 
69.3 

FEDERAL  POINT 

MAX 

MIN 

86 
66 

87 
67 

88 
66 

77 
68 

87 
69 

84 

66 

64 

66 

67 
57 

65 
68 

85 
66 

76 
69 

76 
65 

81 
65 

81 
67 

77 
56 

70 
55 

73 
54 

83 
52 

80 
50 

80 
55 

78 
58 

62 
65 

60 
63 

83 
64 

74 
66 

76 
56 

80 
98 

60.8 
65.4 

FELLSMERE 

MAX 
MIN 

89 
71 

87 
72 

91 

70 

89 
70 

68 
69 

90 
71 

91 

70 

85 
69 

87 
71 

86 
74 

87 
75 

83 
71 

79 
71 

78 
69 

76 
68 

85 
66 

82 
63 

63 
65 

65 
66 

85 
70 

68 
67 

85 
67 

64 
64 

85 
64 

61 

58 

78 

53 

82 

51 

81 
61 

62 

50 

83 
52 

84.5 
67.6 

FERNANDINA  BEACH 

MAX 
MIN 

80 
64 

82 
63 

83 
68 

80 
71 

70 

83 
70 

69 

58 

60 
72 

69 

69 

65 

56 

66 

67 

71 
65 

64 

82 

55 

58 

65 

69 

61 

62 

62 

69 

50 

58 

60 

63 

70 
61 

59 

76.0 
64.6 

FORT  DRUM 

MAX 
MIN 

92 
71 

94 

70 

93 
70 

68 
69 

92 
71 

90 
69 

92 
75 

91 
70 

90 
69 

83 
70 

65 
54 

89 
69 

85 

56 

84 
55 

84 

69 

62 

68 

66 

89 
64 

65 

55 

63 
61 

85 

62 

84 

66 

86 

56 

63 
69 

87  .6 
66.8 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 
MIN 

87 
76 

88 
73 

69 
72 

69 
76 

89 

72 

66 
78 

66 

72 

88 
74 

69 
74 

67 
71 

83 
69 

83 
69 

79 
69 

80 
70 

79 

70 

84 
59 

86 
66 

86 
52 

65 
65 

68 

70 

87 

73 

82 

68 

69 

68 

86 

55 

66 
55 

65 
58 

64 
67 

64 

67 

84 
66 

84 
64 

65 
67 

85.6 
69.5 

FT  LAUDERDALE  BAH  I A  MAR 

MAX 
MIN 

86 
79 

87 
75 

88 
78 

89 
79 

69 
73 

66 
79 

87 
75 

85 
76 

66 
75 

64 
75 

82 
72 

61 

70 

60 
68 

79 
66 

79 
69 

83 
58 

85 

66 

84 
68 

81 
76 

84 

77 

86 

76 

85 
72 

86 

72 

82 

5<J 

62 

73 

62 

71 

80 
69 

60 
68 

60 
68 

60 
67 

82 
68 

63.6 
72.4 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

87 
72 

86 
71 

86 
70 

88 

72 

67 
71 

85 
75 

87 
66 

90 
72 

86 

70 

87 
69 

84 
70 

62 
66 

62 
67 

78 
71 

79 
70 

77 
66 

62 
65 

85 
62 

86 

65 

61 
66 

82 
59 

85 
67 

65 
67 

86 
63 

82 
64 

84 

66 

83 
66 

81 
65 

81 
65 

82 
61 

61 
64 

63.8 
67.7 

FORT  MYERS  WB  AP 

MAX 
MIN 

88 
73 

90 
72 

68 
73 

66 
67 

66 
68 

89 

70 

86 

70 

89 
70 

88 
71 

88 
59 

83 
66 

64 
64 

79 
57 

82 
66 

78 
57 

60 
56 

83 
54 

65 
64 

65 
65 

86 
55 

81 

59 

86 

67 

64 

56 

85 
51 

85 
65 

83 
66 

61 
61 

63 
58 

61 
50 

61 
59 

84 
61 

84.5 
66.3 
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DAILY  TEMPERATURES 


TabI*  S  -  Conllnu«d 

Slallon 

Day  Oi  Month 

Average 

I 

2 

3 

4  1 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17  1 

18 

19 

20 

23  1 

24 

25 

26 

27 

28 

29  1 

30 

31 

FORT  PIERCE 

MAX 

85 

87 

88 

86 

65 

79 

62 

82 

78 

79 

87 

76 

82 

84 

82 

85 

65 

69 

64 

S3 

63 

82 

78 

82 

79 

78 

63 

63> 

2 

MIN 

73 

?! 

72 

69 

73 

74 

70 

73 

72 

77 

75 

75 

70 

70 

66 

69 

65 

64 

65 

71 

10 

69 

67 

65 

54 

66 

65 

63 

63 

61 

67 

69  • 

0 

FOUNTAIN   3  S 

MAX 

68 

87 

82 

87 

83 

82 

81 

88 

63 

84 

80 

77 

80 

81 

82 

61 

82 

86 

76 

77 

80 

79 

80 

81 

80 

76 

75 

76 

71 

70 

79 

80  • 

4 

MIN 

67 

67 

66 

63 

62 

61 

59 

54 

62 

60 

59 

50 

55 

55 

59 

61 

57 

49 

57 

56 

64 

56 

58 

56 

69 

59 

53 

51 

53 

61 

49 

68  • 

0 

GAINESVILLE   UNI   OF  FLA 

MAX 

as 

SB 

88 

82 

76 

90 

81 

84 

90 

68 

88 

62 

75 

80 

80 

75 

67 

74 

82 

84 

82 

84 

81 

83 

85 

79 

70 

71 

79 

72 

72 

60  < 

6 

MIN 

66 

66 

70 

69 

64 

68 

67 

64 

68 

64 

57 

57 

62 

53 

66 

65 

62 

60 

60 

64 

69 

54 

62 

64 

63 

52 

59 

55 

52 

60 

56 

63 

5 

GAINESVILLE   3  MSW 

MAX 

86 

87 

82 

76 

88 

81 

84 

88 

86 

85 

80 

74 

76 

79 

75 

72 

75 

83 

81 

80 

83 

81 

83 

83 

77 

73 

65 

77 

72 

71 

80 

79 

5 

MIN 

6t 

61 

69 

68 

63 

68 

57 

54 

59 

51 

67 

57 

63 

51 

66 

64 

52 

56 

56 

57 

59 

64 

59 

51 

61 

52 

59 

51 

51 

50 

55 

62*4 

CLEN  ST   HARV  NURSERIES 

MAX 

87 

87 

86 

77 

90 

87 

88 

87 

86 

84 

82 

80 

76 

77 

75 

73 

71 

82 

81 

63 

82 

80 

82 

82 

80 

73 

76 

77 

69 

72 

SO 

80 

4 

MIN 

61 

59 

63 

57 

62 

67 

67 

56 

57 

39 

56 

54 

61 

62 

63 

63 

51 

55 

55 

50 

62 

64 

58 

57 

56 

59 

53 

59 

62 

50 

55 

60 

2 

HIALEAn 

MAX 

87 

88 

88 

89 

88 

88 

90 

88 

88 

86 

84 

83 

78 

81 

80 

65 

86 

87 

84 

65 

67 

87 

87 

84 

84 

63 

84 

83 

82 

83 

85 

65 

2 

MIN 

72 

72 

75 

72 

74 

71 

73 

71 

70 

70 

71 

56 

58 

59 

68 

67 

63 

65 

57 

70 

66 

68 

65 

65 

67 

66 

65 

64 

63 

65 

69 

68 

6 

HIGH  SPRINGS 

MAX 

88 

88 

82 

78 

89 

85 

65 

89 

85 

87 

84 

75 

79 

78 

74 

73 

76 

83 

80 

78 

84 

82 

S3 

84 

81 

75 

65 

77 

72 

71 

82 

80  aS 

MIN 

63 

61 

53 

66 

53 

66 

63 

50 

57 

59 

56 

55 

68 

62 

64 

61 

62 

58 

57 

66 

63 

55 

59 

53 

60 

61 

53 

51 

60 

61 

65 

61 

3 

HOLOPAH   i  NN 

MAX 

MIN 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 

88 

90 

90 

90 

89 

90 

90 

89 

87 

87 

84 

84 

79 

79 

81 

84 

86 

67 

86 

86 

88 

88 

87 

85 

65 

83 

82 

83 

84 

65 

67 

86 

0 

MIN 

70 

71 

68 

71 

71 

70 

71 

70 

70 

69 

70 

71 

69 

68 

71 

69 

64 

57 

54 

65 

65 

65 

55 

64 

53 

67 

66 

66 

55 

64 

64 

67 

2 

HYPOLUXO 

MAX 

SS 

87 

89 

89 

88 

88 

87 

67 

86 

65 

83 

63 

79 

78 

79 

85 

68 

87 

83 

64 

85 

85 

87 

84 

84 

85 

83 

83 

83 

83 

85 

84 

9 

MIN 

75 

73 

72 

75 

72 

79 

71 

74 

72 

73 

77 

72 

71 

71 

71 

59 

64 

60 

68 

76 

7  2 

66 

68 

65 

74 

67 

66 

66 

69 

63 

57 

70 

4 

INVERNESS 

MAX 

a« 

87 

90 

78 

87 

84 

87 

88 

88 

68 

88 

80 

84 

81 

60 

80 

80 

84 

65 

80 

62 

85 

63 

85 

63 

82 

80 

80 

77 

76 

82 

83 

3 

MIN 

68 

67 

71 

70 

67 

68 

63 

54 

64 

64 

55 

61 

66 

65 

65 

65 

64 

56 

57 

68 

67 

66 

62 

61 

62 

60 

51 

55 

55 

51 

60 

62 

8 

JACKSONVILLE  KB  AP 

MAX 

85 

86 

86 

79 

86 

85 

85 

65 

83 

82 

75 

74 

74 

76 

73 

70 

71 

64 

80 

79 

82 

81 

60 

80 

76 

67 

65 

72 

58 

71 

79 

78 

1 

MIN 

64 

64 

68 

71 

57 

70 

59 

63 

55 

53 

67 

58 

66 

64 

67 

54 

63 

56 

50 

66 

64 

64 

63 

60 

64 

59 

57 

57 

52 

61 

57 

63  (4 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 

81 

84 

84 

80 

82 

82 

82 

82 

61 

81 

77 

74 

75 

76 

78 

72 

72 

63 

79 

79 

80 

76 

76 

77 

76 

70 

66 

72 

58 

73 

74 

77 

3 

MIN 

72 

73 

72 

70 

70 

68 

61 

68 

74 

74 

63 

58 

63 

68 

66 

64 

53 

56 

59 

64 

68 

54 

63 

61 

51 

60 

57 

59 

63 

60 

56 

64 

2 

JASPER   9  ESE 

MAX 

90 

85 

84 

75 

88 

82 

85 

85 

85 

78 

60 

75 

80 

80 

65 

80 

75 

84 

80 

75 

60 

80 

80 

60 

83 

74 

64 

76 

70 

70 

60 

79 

6 

MIN 

55 

55 

57 

55 

60 

68 

65 

55 

60 

55 

60 

48 

55 

55 

55 

53 

60 

52 

54 

64 

65 

50 

55 

55 

50 

58 

55 

42 

60 

60 

50 

56 

2 

KEY  WEST  KB  CITY 

MAX 

89 

89 

89 

90 

89 

90 

90 

90 

90 

88 

84 

83 

77 

79 

80 

65 

87 

86 

87 

86 

88 

89 

86 

64 

86 

84 

80 

81 

64 

85 

82 

85 

8 

MIN 

78 

77 

78 

79 

79 

78 

75 

76 

77 

75 

75 

76 

71 

59 

72 

72 

58 

67 

74 

75 

73 

72 

73 

73 

58 

72 

74 

72 

73 

73 

73 

73 

8 

KISSIMMEE 

MAX 

86 

87 

90 

81 

88 

86 

85 

68 

88 

85 

62 

83 

82 

61 

72 

71 

80 

85 

82 

82 

64 

82 

63 

84 

83 

76 

76 

79 

78 

77 

83 

82 

3 

MIN 

69 

68 

71 

71 

57 

69 

68 

55 

68 

58 

68 

63 

65 

65 

57 

63 

65 

59 

62 

65 

69 

65 

65 

64 

64 

64 

60 

57 

56 

56 

56 

64 

7 

LA  BELLE 

MAX 
MIN 

89 

91 

91 

90 

90 

92 

90 

89 

88 

87 

83 

84 

80 

60 

78 

81 

B3 

86 

85 

86 

88 

87 

64 

86 

64 

64 

82 

83 

63 

82 

86 

86 

>6 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

MAX 

88 

90 

90 

80 

90 

85 

86 

90 

68 

85 

83 

84 

60 

81 

70 

70 

60 

85 

83 

85 

83 

84 

82 

84 

65 

80 

76 

80 

60 

76 

33 

62 

■  8 

MIN 

66 

68 

70 

70 

66 

69 

67 

64 

67 

68 

67 

63 

55 

65 

56 

65 

64 

57 

59 

63 

66 

65 

65 

60 

61 

63 

59 

56 

55 

54 

56 

63 

>6 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 

87 

65 

82 

77 

88 

S3 

85 

88 

B6 

86 

60 

74 

78 

79 

77 

74 

74 

85 

79 

76 

82 

81 

82 

82 

79 

73 

74 

75 

75 

70 

80 

79 

■  9 

MIN 

61 

60 

67 

55 

64 

69 

66 

50 

67 

61 

64 

54 

61 

60 

62 

64 

62 

67 

58 

56 

68 

61 

58 

59 

60 

59 

57 

53 

62 

60 

55 

61 

3 

LAKE  HIAMASSE 

MAX 

87 

87 

87 

88 

88 

87 

84 

83 

66 

87 

85 

81 

82 

60 

81 

72 

59 

79 

83 

83 

60 

84 

80 

81 

83 

81 

76 

73 

79 

76 

76 

81 

>6 

MIN 

69 

67 

70 

72 

69 

70 

68 

69 

57 

69 

56 

55 

66 

66 

58 

67 

64 

59 

60 

65 

68 

65 

63 

63 

63 

66 

59 

56 

59 

56 

57 

64 

■  9 

LAKELAND  KB  CITY 

MAX 

86 

85 

89 

77 

87 

S3 

86 

85 

86 

S5 

62 

81 

79 

80 

71 

69 

79 

84 

82 

62 

82 

61 

82 

81 

82 

74 

73 

79 

77 

76 

61 

60 

■  8 

MIN 

71 

72 

73 

70 

69 

72 

70 

69 

70 

69 

66 

65 

66 

67 

■68 

66 

65 

62 

54 

58 

69 

68 

66 

65 

65 

64 

60 

57 

51 

58 

60 

66 14 

LAKE  PLACID  2  SW 

MAX 

91 

91 

92 

92 

91 

90 

89 

91 

91 

90 

85 

86 

78 

81 

72 

77 

84 

86 

87 

89 

82 

87 

85 

86 

87 

85 

80 

85 

83 

86 

86 

•  0 

MIN 

72 

72 

72 

71 

69 

71 

67 

70 

70 

69 

68 

53 

66 

67 

65 

68 

64 

59 

61 

64 

69 

65 

55 

61 

54 

65 

61 

58 

58 

61 

65 

•  8 

LIVE  OAK  2  ESE 

MAX 

LOXAHATCHEE 

MAX 

92 

92 

92 

91 

90 

91 

92 

92 

S8 

87 

85 

85 

78 

79 

80 

62 

86 

86 

85 

89 

88 

87 

84 

85 

36 

85 

81 

83 

84 

64 

65 

86 

•  3 

73 

71 

68 

58 

71 

67 

59 

72 

69 

68 

70 

70 

58 

59 

69 

69 

65 

61 

56 

64 

63 

64 

65 

62 

62 

60 

67 

55 

67 

61 

63 

66 

(4 

MADISON 

MAX 

88 

85 

81 

84 

85 

73 

86 

88 

65 

84 

60 

75 

82 

81 

81 

73 

75 

65 

78 

74 

83 

81 

61 

62 

75 

57 

51 

75 

70 

59 

83 

79 

■  1 

6* 

63 

68 

58 

69 

58 

67 

57 

56 

60 

59 

53 

57 

56 

51 

63 

63 

57 

59 

66 

65 

62 

59 

56 

58 

56 

51 

50 

62 

60 

56 

60 

i7 

MARATHON  VACA  KEY 

MAX 

89 

89 

89 

88 

88 

89 

90 

89 

88 

88 

82 

SI 

78 

77 

60 

83 

84 

84 

66 

88 

87 

87 

85 

64 

86 

84 

84 

84 

64 

84 

85 

85 

•  3 

MIN 

73 

74 

76 

77 

76 

73 

72 

73 

73 

72 

70 

70 

63 

65 

68 

59 

70 

65 

68 

72 

72 

73 

70 

70 

65 

57 

69 

68 

66 

69 

70 

70 

•  3 

MARIANNA  CAA  AP 

MAX 

89 

84 

76 

86 

85 

82 

87 

85 

83 

65 

81 

75 

80 

81 

64 

76 

82 

85 

79 

56 

77 

79 

76 

83 

78 

71 

71 

73 

59 

55 

77 

79 

•  2 

MIN 

68 

69 

68 

67 

63 

67 

52 

54 

64 

56 

58 

51 

55 

56 

60 

51 

58 

54 

59 

64 

63 

56 

58 

55 

58 

60 

53 

46 

51 

60 

53 

59 

•  1 

MARIANNA    IND  SCHOOL 

MAX 

89 

87 

81 

85 

84 

83 

87 

85 

S2 

64 

64 

75 

61 

81 

83 

81 

82 

85 

82 

75 

79 

80 

78 

64 

86 

72 

72 

74 

71 

66 

81 

80 

■  6 

68 

63 

66 

66 

63 

68 

63 

53 

62 

57 

56 

49 

51 

53 

59 

61 

59 

52 

58 

64 

63 

58 

56 

56 

59 

54 

51 

53 

52 

51 

58 

•  2 

MAYO   5  NW 

MAX 

87 

86 

84 

81 

8« 

82 

85 

87 

85 

84 

80 

75 

81 

81 

79 

75 

77 

65 

79 

74 

62 

82 

80 

81 

76 

72 

70 

75 

71 

69 

80 

79 

.7 

MIN 

62 

60 

68 

67 

65 

66 

63 

57 

66 

59 

65 

54 

60 

60 

62 

65 

63 

56 

57 

57 

64 

60 

59 

55 

5' 

60 

53 

60 

52 

61 

53 

60 

•  6 

MELBOURNE 

MAX 

88 

86 

85 

39 

87 

82 

84 

79 

80 

84 

81 

80 

82 

79 

80 

79 

81 

85 

84 

82 

65 

84 

65 

81 

63 

78 

72 

76 

82 

80 

61 

82 

•  1 

69 

79 

79 

72 

57 

67 

71 

54 

67 

66 

62 

63 

67 

54 

65 

64 

55 

65 

67 

72 

69 

70 

69 

67 

72 

69 

65 

66 

62 

61 

60 

67 

•  3 

MIAMI    BAY  FRONT 

MAX 

86 

87 

87 

88 

88 

87 

87 

87 

86 

85 

84 

82 

60 

87 

67 

64 

64 

66 

82 

87 

85 

83 

83 

82 

82 

85 

82 

84 

•  9 

76 

75 

74 

73 

73 

73 

74 

74 

74 

74 

69 

59 

72 

69 

69 

73 

72 

72 

70 

73 

66 

69 

72 

66 

57 

56 

66 

66 

71 

•  3 

MIAMI  BEACH 

MAX 

85 

85 

86 

87 

85 

85 

88 

86 

86 

85 

82 

80 

80 

80 

79 

85 

80 

84 

80 

82 

84 

64 

84 

82 

81 

82 

84 

60 

80 

60 

63 

83 

•  0 

77 

79 

80 

80 

75 

77 

76 

79 

77 

77 

71 

75 

70 

73 

73 

70 

70 

69 

75 

77 

71 

72 

71 

70 

71 

75 

70 

69 

70 

58 

69 

73 

•  5 

MIAMI    KB  AIRPORT 

MAX 

88 

88 

89 

89 

87 

86 

90 

89 

88 

87 

84 

64 

78 

61 

80 

85 

87 

66 

85 

86 

66 

85 

87 

84 

86 

84 

85 

64 

83 

84 

86 

85 

■  6 

75 

74 

75 

73 

75 

76 

72 

75 

73 

72 

73 

72 

70 

59 

71 

69 

59 

67 

69 

71 

71 

71 

71 

68 

69 

70 

68 

67 

67 

65 

67 

70 

•  8 

MIAMI    HB  CITY 

MAX 

87 

87 

S4 

84 

84 

84 

88 

87 

87 

84 

82 

80 

78 

78 

79 

83 

85 

65 

82 

84 

63 

83 

88 

63 

82 

82 

60 

82 

82 

81 

80 

83 

•  2 

MIN 

76 

78 

73 

76 

72 

74 

75 

74 

73 

70 

71 

66 

68 

69 

68 

69 

70 

75 

76 

71 

70 

72 

68 

69 

75 

66 

65 

67 

65 

65 

71 

•  1 

MILES  CITY  TOMER 

MAX 

89 

92 

89 

88 

90 

90 

69 

87 

89 

68 

82 

89 

79 

71 

82 

85 

86 

86 

64 

86 

85 

81 

87 

83 

83 

83 

83 

84 

85 

•  3 

71 

70 

69 

69 

71 

70 

69 

59 

68 

69 

64 

57 

66 

69 

68 

59 

MILTON   EXP  STATION 

MAX 

88 

SO 

79 

85 

83 

66 

86 

82 

86 

84 

81 

75 

80 

BO 

82 

80 

64 

61 

79 

79 

80 

79 

60 

60 

82 

76 

75 

75 

76 

78 

79 

60 

.7 

MIN 

67 

67 

67 

62 

60 

65 

62 

49 

53 

55 

57 

53 

53 

53 

56 

56 

60 

51 

65 

55 

63 

55 

55 

55 

55 

59 

60 

47 

51 

52 

56 

56 

•  9 

MONTICELLO  2  S 

MAX 

88 

85 

84 

87 

85 

75 

86 

88 

87 

84 

79 

76 

80 

61 

82 

77 

SO 

65 

79 

68 

82 

61 

83 

61 

75 

67 

62 

72 

70 

66 

79 

79(4 

MIN 

65 

62 

67 

67 

54 

68 

62 

57 

65 

59 

61 

52 

57 

57 

61 

63 

53 

57 

50 

46 

60 

69 

•  9 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MAX 

90 

89 

89 

92 

87 

87 

89 

89 

67 

87 

86 

83 

82 

78 

79 

74 

81 

84 

85 

82 

85 

85 

66 

85 

83 

83 

83 

79 

62 

80 

80 

34 

•  2 

MIN 

73 

73 

72 

71 

70 

73 

70 

73 

72 

70 

71 

56 

68 

68 

58 

57 

65 

62 

62 

68 

71 

66 

66 

63 

65 

57 

60 

60 

63 

67.4 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 

87 

86 

90 

80 

89 

85 

84 

87 

87 

87 

84 

83 

78 

60 

71 

70 

81 

84 

63 

64 

84 

85 

83 

83 

83 

79 

77 

81 

60 

79 

83 

82 

■  5 

MIN 

70 

70 

73 

71 

57 

71 

70 

65 

58 

68 

67 

64 

06 

65 

66 

68 

53 

56 

60 

55 

68 

54 

63 

61 

63 

65 

58 

58 

57 

55 

68 

64 

.7 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  -  Continued 


Station 

Day 

CM  Month 

9 
1 

1 

s 

1 

2 

3 

4 

5 

t.  6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23  1 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  1 

31 

> 
< 

MT  PLEASANT 

MAX 

s« 

8S 

79 

86 

87 

84 

86 

88 

84 

89 

86 

83 

78 

82 

82 

80 

81 

85 

82 

78 

83 

80 

80 

82 

77 

76 

68 

72 

68 

66 

79 

80 

7 

MIN 

67 

64 

66 

66 

62 

69 

67 

54 

65 

64 

66 

52 

94 

»4 

S3 

52 

97 

63 

63 

58 

59 

55 

99 

60 

52 

90 

55 

50 

53 

59 

0 

MYARKA   RIVER   ST  PARK 

MAX 

83 

88 

89 

87 

81 

81 

82 

85 

89 

87 

87 

83 

79 

83 

75 

79 

89 

85 

85 

83 

84 

83 

84 

84 

81 

82 

S3 

80 

83 

6 

MIN 

71 

70 

70 

71 

68 

68 

69 

69 

69 

68 

67 

64 

69 

66 

59 

63 

68 

64 

62 

59 

64 

60 

9« 

58 

58 

>8 

64 

8 

NAPLES 

MAX 

8« 

87 

88 

88 

88 

87 

86 

87 

88 

87 

82 

85 

81 

82 

80 

81 

83 

82 

85 

87 

82 

83 

82 

81 

86 

84 

83 

83 

82 

82 

84 

84 

3 

MIN 

7* 

7S 

75 

73 

72 

74 

73 

74 

73 

72 

71 

70 

69 

69 

67 

66 

68 

68 

72 

69 

70 

64 

69 

69 

66 

61 

64 

64 

64 

69 

6 

NEK  SMYRNA  BEACH  4  N 

MAX 

84 

83 

87 

85 

84 

87 

84 

82 

84 

83 

81 

80 

80 

78 

76 

77 

78 

83 

79 

SO 

82 

81 

81 

78 

80 

79 

73 

79 

76 

73 

78 

80 

2 

MIN 

72 

6i 

70 

71 

69 

70 

68 

64 

66 

66 

73 

69 

70 

70 

68 

66 

66 

59 

66 

68 

70 

63 

64 

62 

70 

69 

99 

98 

58 

59 

57 

66 

0 

NICEVILLE 

MAX 

87 

86 

82 

85 

85 

84 

87 

88 

84 

85 

85 

84 

86 

81 

S2 

83 

80 

85 

89 

84 

79 

81 

82 

81 

79 

78 

78 

77 

76 

71 

79 

82 

1 

MIN 

67 

68 

68 

59 

62 

62 

62 

50 

53 

54 

53 

54 

52 

55 

59 

46 

54 

56 

57 

53 

53 

54 

65 

65 

52 

44 

51 

57 

96 

56 

0 

OASIS   FISHIN6  L0D6E 

MAX 

90 

89 

90 

88 

89 

88 

89 

83 

88 

88 

83 

81 

78 

78 

78 

78 

S3 

82 

80 

MIN 

7* 

70 

70 

67 

67 

70 

70 

71 

60 

68 

65 

63 

65 

69 

69 

62 

63 

OCALA 

MAX 

88 

87 

86 

77 

88 

85 

87 

88 

87 

87 

80 

73 

82 

82 

76 

70 

78 

84 

82 

80 

81 

83 

85 

84 

79 

74 

69 

78 

74 

76 

82 

81 

0 

MIN 

67 

66 

69 

71 

67 

69 

67 

65 

68 

66 

69 

60 

69 

66 

67 

64 

62 

58 

67 

69 

67 

64 

65 

53 

64 

59 

55 

66 

57 

99 

64 

2 

OCALA  2  NE 

MAX 

91 

89 

86 

75 

90 

83 

86 

89 

88 

88 

83 

79 

84 

83 

76 

69 

78 

85 

84 

80 

89 

83 

84 

84 

81 

71 

69 

79 

76 

79 

83 

81 

9 

MIN 

66 

62 

67 

69 

66 

68 

66 

62 

63 

61 

68 

59 

69 

66 

67 

65 

63 

54 

54 

65 

69 

66 

61 

65 

60 

64 

59 

50 

52 

64 

93 

62 

2 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

MAX 

87 

87 

87 

87 

83 

83 

86 

87 

87 

86 

86 

82 

82 

77 

77 

71 

79 

82 

80 

84 

65 

82 

81 

82 

84 

84 

S3 

77 

81 

80 

79 

82 

4 

MIN 

74 

75 

77 

78 

79 

76 

75 

75 

74 

74 

74 

67 

72 

71 

70 

69 

70 

71 

72 

71 

71 

70 

59 

68 

63 

64 

62 

62 

69 

70 

8 

OSLANOO  MATER  PLANT 

MAX 

87 

92 

82 

88 

89 

84 

86 

87 

84 

82 

81 

82 

SO 

74 

73 

78 

83 

84 

81 

85 

81 

82 

83 

81 

78 

75 

76 

76 

76 

83 

81 

8 

MIN 

71 

70 

73 

69 

71 

70 

67 

68 

70 

70 

66 

67 

67 

69 

61 

63 

68 

69 

66 

65 

66 

66 

67 

61 

59 

59 

59 

61 

66 

2 

OSLANOO  MB  AIRPORT 

MAX 

87 

86 

91 

82 

88 

87 

84 

86 

87 

83 

82 

81 

81 

79 

73 

73 

80 

83 

83 

81 

85 

80 

82 

82 

80 

76 

75 

78 

76 

76 

83 

81 

6 

MIN 

70 

69 

71 

69 

68 

71 

68 

65 

67 

70 

66 

69 

67 

65 

68 

64 

69 

61 

67 

69 

64 

64 

64 

64 

64 

59 

58 

58 

68 

59 

65 

1 

PALATKA 

MAX 

8S 

86 

88 

79 

86 

85 

85 

87 

89 

84 

79 

73 

80 

80 

76 

70 

73 

84 

80 

80 

30 

82 

80 

62 

76 

73 

66 

75 

73 

73 

79 

79 

5 

MIN 

6« 

66 

71 

71 

69 

70 

69 

68 

70 

68 

70 

62 

66 

67 

67 

65 

63 

61 

60 

67 

69 

67 

63 

64 

67 

62 

59 

67 

54 

60 

59 

65 

3 

PANAMA  CITY  2 

MAX 

S« 

87 

80 

84 

84 

83 

83 

83 

84 

85 

82 

80 

82 

81 

83 

32 

82 

85 

78 

73 

81 

79 

84 

63 

81 

78 

75 

72 

73 

76 

79 

81 

0 

MIN 

66 

68 

64 

62 

62 

63 

60 

96 

63 

69 

60 

99 

97 

57 

59 

62 

60 

59 

58 

98 

65 

57 

96 

68 

59 

59 

54 

66 

64 

60 

59 

59 

8 

PENSACOLA  CAA  AP 

MAX 

84 

80 

81 

82 

84 

86 

88 

84 

87 

89 

82 

78 

83 

83 

84 

80 

82 

89 

79 

79 

79 

73 

SO 

79 

SO 

79 

77 

76 

78 

77 

78 

SO 

9 

MIN 

71 

68 

69 

65 

64 

68 

62 

57 

98 

61 

63 

58 

59 

60 

61 

60 

56 

60 

65 

66 

66 

61 

60 

58 

63 

64 

61 

54 

59 

50 

69 

62 

1 

PENSACOLA  MB  CITY 

MAX 

82 

80 

80 

80 

81 

83 

87 

80 

83 

83 

79 

76 

82 

81 

82 

79 

82 

82 

77 

76 

79 

73 

80 

77 

77 

73 

75 

73 

73 

73 

77 

78 

9 

MIN 

71 

68 

69 

67 

64 

68 

62 

57 

99 

62 

64 

60 

59 

61 

63 

61 

62 

65 

66 

69 

61 

99 

59 

63 

69 

62 

54 

60 

51 

69 

62 

7 

PLANT  CITY 

MAX 

90 

88 

90 

79 

87 

83 

8« 

88 

88 

88 

84 

83 

79 

81 

72 

69 

82 

87 

85 

89 

86 

84 

85 

86 

85 

S3 

76 

82 

82 

79 

84 

83 

5 

MIN 

70 

70 

73 

71 

68 

69 

70 

67 

69 

68 

68 

64 

65 

66 

67 

66 

65 

57 

60 

65 

67 

66 

62 

66 

61 

64 

61 

65 

54 

54 

57 

64 

4 

POM>AN0  8EACH 

MAX 

87 

88 

88 

88 

87 

88 

90 

88 

89 

89 

81 

84 

81 

82 

82 

85 

87 

88 

83 

89 

89 

85 

86 

85 

85 

84 

65 

80 

83 

83 

89 

85 

2 

MIN 

72 

72 

74 

76 

73 

76 

70 

73 

73 

70 

76 

74 

68 

70 

68 

65 

68 

64 

70 

72 

68 

68 

65 

65 

56 

57 

67 

66 

63 

63 

69 

4 

PUNTA  GORDA 

MAX 

87 

90 

88 

86 

86 

88 

89 

91 

90 

89 

83 

86 

80 

84 

79 

83 

83 

85 

89 

86 

82 

85 

64 

86 

87 

65 

84 

86 

65 

63 

87 

35 

5 

MIN 

73 

73 

73 

69 

68 

71 

70 

71 

72 

70 

68 

69 

67 

67 

68 

69 

67 

65 

65 

66 

70 

69 

68 

64 

66 

66 

63 

69 

61 

60 

53 

67 

3 

QUINCY   EXP  STATION 

MAX 

88 

as 

79 

86 

84 

82 

87 

86 

86 

84 

81 

76 

80 

81 

82 

79 

82 

89 

80 

74 

81 

80 

81 

62 

73 

73 

67 

73 

69 

66 

78 

79 

3 

MIN 

6S 

64 

66 

66 

63 

68 

64 

57 

65 

98 

60 

91 

57 

55 

61 

52 

55 

64 

63 

97 

58 

57 

57 

59 

53 

49 

54 

50 

54 

59 

1 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

MAX 

90 

89 

90 

90 

90 

90 

91 

90 

89 

89 

86 

89 

80 

80 

83 

85 

86 

82 

86 

37 

67 

88 

89 

67 

S5 

83 

84 

85 

86 

85 

87 

86 

5 

MIN 

71 

71 

69 

69 

72 

71 

69 

71 

70 

69 

69 

69 

69 

68 

69 

69 

66 

61 

64 

66 

68 

67 

68 

64 

64 

66 

67 

65 

63 

64 

65 

67 

5 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 

84 

8« 

88 

77 

84 

84 

84 

89 

82 

S3 

79 

78 

80 

80 

73 

74 

74 

84 

79 

80 

79 

83 

79 

80 

76 

73 

66 

74 

73 

76 

78 

79 

2 

MIN 

71 

64 

68 

69 

69 

69 

68 

69 

66 

66 

72 

66 

67 

67 

69 

66 

63 

60 

58 

64 

69 

65 

62 

61 

68 

63 

58 

58 

62 

60 

53 

64 

7 

SAINT  LEO 

MAX 

89 

87 

84 

75 

86 

83 

87 

86 

87 

86 

82 

82 

81 

80 

72 

69 

80 

84 

83 

81 

84 

81 

82 

83 

83 

79 

74 

80 

79 

76 

82 

81 

4 

MIN 

69 

69 

72 

72 

69 

69 

70 

66 

67 

66 

68 

61 

64 

66 

67 

66 

65 

61 

62 

66 

69 

68 

64 

62 

63 

65 

50 

56 

56 

56 

57 

64 

9 

SAINT  MARKS  6  SE 

MAX 

89 

8S 

82 

84 

82 

82 

88 

88 

88 

87 

84 

84 

85 

89 

SO 

82 

82 

78 

70 

82 

79 

81 

83 

81 

79 

78 

78 

75 

69 

74 

61 

5 

MIN 

6» 

63 

70 

68 

65 

70 

62 

98 

66 

60 

62 

94 

99 

61 

58 

60 

66 

69 

63 

59 

56 

57 

60 

49 

49 

54 

60 

57 

60 

6 

ST  PETERSBURG 

MAX 

88 

8« 

83 

79 

87 

83 

83 

87 

87 

87 

85 

83 

80 

81 

78 

73 

78 

82 

85 

82 

82 

82 

80 

81 

84 

77 

77 

81 

78 

77 

81 

81 

8 

MIN 

70 

72 

72 

71 

68 

71 

70 

68 

68 

68 

69 

64 

69 

69 

67 

62 

64 

70 

69 

69 

66 

62 

65 

69 

61 

58 

68 

69 

61 

66 

1 

SANBORN  TOMER 

MAX 

88 

84 

82 

86 

88 

80 

89 

87 

88 

86 

83 

79 

83 

84 

85 

75 

84 

86 

78 

74 

84 

82 

82 

83 

81 

79 

74 

77 

71 

66 

79 

81 

5 

MIN 

te 

64 

67 

64 

63 

67 

62 

56 

63 

68 

61 

53 

59 

55 

56 

52 

55 

65 

54 

59 

56 

56 

59 

56 

47 

57 

51 

66 

59 

3 

SANFORD  EXP  STATION 

MAX 

88 

90 

94 

88 

89 

90 

82 

88 

86 

86 

86 

83 

84 

76 

74 

73 

78 

82 

85 

87 

84 

83 

81 

62 

80 

79 

71 

76 

74 

75 

82 

82 

3 

MIN 

72 

67 

70 

72 

70 

70 

69 

65 

70 

71 

70 

67 

66 

68 

66 

67 

64 

60 

61 

67 

69 

64 

65 

64 

68 

69 

61 

62 

63 

61 

62 

66 

5 

SARASOTA 

MAX 

88 

90 

89 

77 

87 

87 

87 

88 

89 

90 

85 

85 

82 

83 

75 

78 

82 

84 

87 

86 

83 

83 

83 

63 

85 

81 

80 

82 

81 

61 

83 

84 

0 

MIN 

72 

71 

72 

69 

69 

72 

70 

69 

70 

68 

69 

64 

66 

66 

68 

67 

61 

63 

65 

69 

66 

64 

60 

63 

64 

61 

68 

55 

57 

98 

55 

5 

SECOTAN 

MAX 

90 

84 

82 

85 

86 

78 

88 

89 

87 

86 

SO 

78 

84 

90 

62 

72 

S3 

85 

80 

72 

63 

82 

S3 

60 

79 

79 

69 

78 

70 

68 

32 

80 

8 

MIN 

62 

60 

67 

66 

64 

67 

60 

64 

64 

56 

62 

52 

56 

59 

61 

62 

55 

60 

55 

63 

65 

56 

56 

53 

59 

68 

46 

45 

55 

60 

53 

58 

SOUTH  MIAMI    3  W 

MAX 

88 

87 

88 

88 

88 

88 

89 

89 

89 

87 

85 

84 

78 

SO 

79 

83 

85 

MIN 

72 

72 

71 

72 

72 

72 

71 

72 

72 

71 

72 

71 

69 

68 

71 

STUART 

MAX 

89 

88 

88 

87 

88 

88 

90 

86 

85 

86 

82 

84 

78 

79 

78 

78 

83 

89 

84 

86 

86 

89 

84 

83 

84 

83 

80 

82 

79 

79 

84 

33 

9 

MIN 

72 

75 

71 

71 

71 

74 

69 

71 

71 

74 

74 

68 

69 

69 

70 

70 

66 

63 

64 

71 

70 

68 

69 

64 

63 

66 

66 

64 

64 

62 

64 

68 

»6 

TALLAHASSEE   MB  AP 

MAX 

85 

83 

81 

85 

84 

77 

89 

84 

83 

82 

79 

75 

80 

80 

82 

74 

SO 

83 

78 

69 

83 

78 

79 

79 

77 

70 

66 

72 

66 

56 

77 

78 

2 

MIN 

67 

66 

67 

66 

65 

67 

63 

58 

65 

59 

60 

94 

97 

57 

63 

59 

53 

57 

65 

61 

62 

61 

56 

66 

57 

52 

49 

65 

61 

56 

60 

0 

TAMIAMl    TRL  40  HI  BEND 

MAX 

91 

89 

92 

92 

92 

90 

89 

94 

93 

90 

91 

79 

84 

79 

80 

74 

84 

89 

88 

86 

87 

88 

90 

90 

87 

87 

88 

82 

85 

87 

65 

86 

9 

MIN 

74 

74 

74 

74 

72 

74 

73 

74 

74 

72 

70 

69 

68 

68 

69 

67 

66 

69 

71 

73 

72 

72 

67 

69 

70 

69 

67 

67 

66 

66 

70 

4 

TAMPA  MB  AIRPORT 

MAX 

88 

87 

85 

76 

84 

81 

85 

87 

87 

86 

84 

84 

81 

33 

75 

72 

80 

84 

85 

83 

SI 

80 

81 

84 

84 

77 

78 

82 

79 

78 

81 

82 

0 

MIN 

72 

73 

72 

70 

69 

73 

70 

68 

69 

69 

69 

65 

66 

67 

69 

58 

64 

67 

69 

68 

64 

61 

54 

66 

60 

57 

58 

67 

58 

65 

9 

TARPON  SPRINGS 

MAX 

89 

90 

87 

84 

87 

87 

81 

84 

89 

88 

87 

85 

84 

83 

82 

77 

72 

SO 

83 

85 

S3 

81 

83 

79 

86 

85 

81 

75 

79 

77 

74 

82 

8 

MIN 

71 

71 

73 

72 

68 

69 

70 

68 

70 

67 

69 

63 

69 

66 

67 

68 

60 

59 

62 

66 

68 

67 

64 

63 

53 

54 

61 

56 

56 

56 

59 

65 

0 

TAVERN  I ER 

MAX 

86 

87 

87 

88 

87 

87 

87 

86 

86 

86 

82 

83 

81 

78 

83 

81 

83 

82 

83 

85 

SO 

86 

86 

85 

84 

82 

82 

82 

81 

83 

83 

83 

■  9 

MIN 

74 

76 

80 

78 

72 

77 

77 

76 

76 

77 

75 

71 

69 

69 

71 

68 

72 

77 

78 

76 

74 

73 

69 

70 

71 

70 

71 

71 

72 

73 

i3 

TITUSVILLE  2  W 

MAX 

85 

87 

89 

87 

87 

87 

82 

85 

85 

86 

83 

80 

80 

80 

77 

80 

79 

82 

83 

81 

87 

83 

83 

82 

81 

60 

77 

77 

76 

75 

76 

82 

■  1 

MIN 

72 

64 

69 

70 

68 

70 

68 

64 

65 

69 

72 

70 

68 

68 

68 

58 

60 

67 

67 

62 

66 

62 

67 

66 

60 

58 

69 

67 

58 

65 

>3 

USHER  TOMER 

MAX 

ai 

86 

83 

78 

86 

81 

84 

88 

86 

85 

82 

76 

79 

81 

78 

75 

77 

83 

31 

81 

83 

81 

81 

83 

79 

74 

68 

78 

73 

70 

80 

80 

2 

MIN 

64 

62 

69 

68 

62 

67 

69 

62 

65 

60 

66 

56 

63 

64 

66 

64 

64 

57 

57 

66 

63 

63 

56 

56 

59 

62 

59 

51 

49 

61 

51 

61 

■  5 

VENICE 

MAX 

89 

88 

89 

79 

87 

80 

83 

90 

90 

89 

84 

85 

83 

85 

78 

77 

83 

S3 

87 

85 

84 

85 

82 

84 

86 

84 

80 

84 

82 

81 

82 

84 

1 

MIN 

72 

71 

71 

68 

67 

70 

'  69 

68 

69 

68 

67 

64 

69 

65 

67 

68 

65 

61 

63 

65 

68 

66 

64 

69 

63 

64 

61 

56 

58 

66 

58 

65 

lO 

VERO  BEACH  CAA  AP 

MAX 

86 

85 

87 

84 

83 

86 

89 

85 

85 

86 

82 

82 

80 

80 

77 

74 

82 

81 

82 

82 

85 

86 

S3 

82 

83 

82 

76 

80 

78 

78 

81 

32 

3 

MIN 

71 

73 

71 

71 

74 

74 

73 

73 

74 

74 

76 

73 

70 

72 

70 

69 

66 

62 

65 

68 

71 

69 

69 

67 

66 

70 

65 

63 

63 

62 

67 

69 

»4 

Sm  R«l«-«ac«  NotM  Following  Station 
-  131  - 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
OCTOBER  1956 


- 

Day 

01  M 

onlh 

• 

s 

SloUon 

g 

7  I 

8  i 

9 

10  1 

11  i 

12 

13  j 

14 

15 

16 

17  j 

 L 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  I 

 ^ 

29 

30 

 ^ 

31 

HAUCHULA  2  NM 

MAX 

88 

87 

89 

81 

88 

85 

83 

88 

87 

83 

83 

83 

79 

80 

74 

75 

82 

85 

84 

85 

at 

S3 

81 

80 

80 

77 

82 

80 

60 

83 

82 1 

8 

MIN 

70 

72 

71 

69 

67 

70 

68 

68 

66 

67 

66 

62 

65 

66 

67 

68 

65 

58 

62 

58 

61 

64 

59 

35 

56 

54 

57 

64< 

HEST  PALM  BEACh 

MAX 

87 

65 

87 

87 

87 

86 

66 

85 

85 

85 

82 

82 

78 

79 

80 

81 

65 

85 

82 

84 

85 

83 

83 

83 

83 

84 

80 

81 

80 

82 

84 

63  1 

4 

MIN 

78 

76 

77 

76 

73 

79 

71 

74 

75 

78 

72 

70 

69 

65 

69 

69 

75 

69 

68 

66 

68 

66 

65 

71  ■ 

MESr   PALM  BEACH  HB  AP 

MAX 

89 

89 

69 

89 

88 

89 

91 

87 

88 

87 

84 

85 

64 

79 

80 

82 

86 

86 

84 

65 

86 

66 

84 

63 

84 

89 

82 

82 

82 

83 

85 

85  • 

3 

MIN 

75 

75 

75 

73 

76 

76 

74 

73 

'* 

68 

66 

68 

74 

69 

69 

67 

68 

68 

68 

67 

66 

65 

68 

70 1 

WEWAMITCMKA 

MAX 

90 

85 

82 

8S 

88 

85 

90 

88 

87 

85 

62 

79 

83 

83 

84 

77 

63 

85 

78 

77 

83 

79 

81 

83 

83 

79 

7« 

77 

73 

74 

82 

82  • 

1 

MIN 

69 

66 

67 

66 

65 

69 

65 

58 

63 

61 

61 

52 

55 

51 

60 

62 

58 

54 

51 

65 

64 

58 

59 

56 

58 

59 

53 

48 

65 

61 

51 

59) 

4 

■INTER  HAVEN 

MAX 

89 

88 

87 

90 

88 

89 

85 

84 

87 

87 

88 

83 

82 

60 

81 

70 

78 

81 

84 

63 

83 

65 

84 

83 

82 

64 

77 

75 

81 

78 

78 

83. 

0 

MIN 

71 

71 

7S 

73 

68 

71 

70 

68 

70 

70 

69 

66 

67 

67 

68 

68 

65 

59 

62 

66 

67 

64 

67 

64 

65 

66 

61 

58 

59 

59 

61 

66i 

2 

KOOOBUFF  OAH 

MAX 

86 

87 

87 

8} 

85 

62 

85 

85 

83 

82 

62 

78 

78 

60 

81 

81 

80 

85 

84 

77 

78 

78 

77 

81 

80 

75 

69 

70 

68 

78 

80 

2 

MIN 

69 

68 

67 

67 

65 

68 

65 

58 

66 

62 

60 

52 

55 

56 

60 

63 

61 

56 

61 

55 

61 

60 

61 

56 

60 

60 

5« 

53 

61 

57 

61 

0 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


sianoa 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BAY  LAKE 

EVAP 

.14 

.20 

.10 

.04 

.11 

.02 

.08 

.17 

.18 

.15 

.21 

.15 

.18 

• 

« 

.12 

.11 

.16 

.05 

.13 

.05 

.12 

.13 

.13 

.16 

.13 

.14 

.18 

.13 

.10 

B3.69 

BELLS  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

.20 

.19 

.19 

.16 

.14 

.12 

.13 

.24 

.15 

.13 

.23 

.15 

.21 

.03 

.05 

.04 

.21 

.14 

.16 

.16 

.07 

.14 

.14 

.20 

.15 

.13 

.18 

.15 

.16 

.18 

.15 

4.67 

CLEIISTON  US  EKGRS  (a) 

EVAP 

.11 

.14 

.07 

.20 

.15 

.02 

.13 

.12 

.16 

.14 

.24 

.24 

.13 

.04 

.15 

.11 

.15 

.11 

.11 

.18 

.02 

.12 

.09 

.14 

.14 

.16 

.17 

.22 

.21 

.16 

.10 

4.23 

HAX 

90 

88 

90 

90 

84 

84 

86 

88 

89 

88 

87 

80 

82 

76 

73 

75 

78 

81 

84 

83 

83 

83 

83 

83 

82 

83 

82 

78 

77 

77 

74 

82.6 

HIK 

77 

79 

78 

77 

75 

75 

69 

77 

77 

77 

73 

70 

71 

64 

70 

70 

68 

68 

69 

72 

66 

73 

73 

72 

72 

72 

69 

60 

66 

67 

69 

71.4 

FT  LAUDEROALE  EXP  STA 

EVAP 

.24 

.11 

.21 

.10 

.29 

.15 

.20 

.20 

.22 

.17 

.26 

.26 

.15 

.17 

.07 

.21 

.21 

.16 

.15 

.15 

.15 

.15 

.15 

.15 

.07 

.25 

.17 

.18 

-.12 

.17 

B5.39 

WIND 

32 

24 

19 

42 

31 

35 

18 

22 

33 

19 

110 

153 

124 

164 

140 

67 

78 

34 

9 

27 

29 

31 

19 

21 

27 

35 

42 

57 

47 

32 

47 

1568 

OAIIflSTILLE  3  WSW 

EVAP 

.22 

.17 

.07 

.03 

.09 

.22 

.09 

.16 

.23 

.18 

.21 

.16 

.14 

.18 

.06 

.03 

.12 

.16 

.11 

.15 

.12 

.14 

.12 

.17 

.12 

.12 

.05 

.22 

.04 

.07 

.09 

4.03 

WIND 

42 

32 

25 

20 

15 

35 

22 

18 

50 

45 

90 

105 

109 

117 

94 

95 

125 

30 

10 

33 

48 

24 

15 

15 

55 

70 

SO 

50 

40 

20 

10 

1509 

HAX 

91 

89 

86 

79 

93 

90 

88 

93 

90 

88 

85 

76 

80 

81 

75 

74 

76 

84 

83 

82 

85 

83 

87 

87 

84 

73 

70 

80 

72 

68 

85 

82.5 

MIN 

66 

65 

68 

69 

64 

69 

68 

65 

70 

63 

65 

55 

61 

63 

65 

64 

62 

60 

60 

67 

69 

67 

62 

65 

63 

63 

59 

53 

59 

60 

58 

63.5 

HIALSAB 

EVAP 

.16 

.19 

.21 

.24 

.20 

.18 

.18 

.24 

.13 

.18 

.24 

.22 

.28 

.21 

.20 

.20 

.21 

.14 

.12 

.14 

.18 

.14 

.21 

.17 

.17 

.16 

.11 

.20 

.17 

B5.75 

WIND 

37 

36 

39 

66 

49 

35 

77 

13 

28 

104 

162 

160 

94 

212 

77 

78 

37 

19 

61 

30 

29 

22 

28 

43 

50 

50 

45 

54 

42 

50 

77 

1904 

LAKE  PLACID  2  SI 

EVAP 

.15 

.14 

.18 

.12 

.14 

.21 

.16 

.19 

.19 

.16 

.22 

.09 

.06 

.15 

.14 

.16 

.15 

.05 

.12 

.11 

.14 

.16 

.17 

.18 

* 

.29 

.14 

.14 

B4.55 

WIND 

21 

14 

18 

11 

15 

15 

13 

12 

29 

34 

52 

43 

41 

51 

72 

53 

44 

7 

14 

12 

18 

15 

10 

13 

21 

32 

43 

* 

48 

26 

20 

817 

LOXAHATCHEE 

EVAP 

.12 

.12 

.13 

.14 

.10 

.18 

.08 

.22 

.01 

.14 

.15 

.18 

.10 

.01 

.09 

.13 

.20 

.10 

.14 

.14 

.09 

.12 

.11 

.11 

.10 

.13 

.06 

.18 

.10 

.16 

B3.74 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

.15 

.23 

.18 

.24 

.08 

.12 

.23 

.18 

.22 

.17 

.31 

.27 

.21 

.10 

.11 

.14 

.18 

.13 

.20 

.15 

.09 

.16 

.16 

.17 

.21 

.21 

.17 

.19 

.17 

.13 

B5.44 

WIND 

61 

56 

38 

40 

55 

40 

37 

30 

58 

77 

153 

170 

138 

127 

150 

113 

62 

28 

12 

55 

33 

42 

38 

21 

54 

70 

82 

76 

101 

58 

47 

2122 

OKEECHOBEE  HRM  GATE  6 

EVAP 

.20 

.17 

.18 

.30 

.16 

.13 

.30 

.16 

.18 

.32 

.19 

.17 

.05 

.11 

.30 

.15 

.27 

.15 

.14 

.17 

.25 

.18 

.17 

.25 

.20 

.27 

.15 

.14 

B5.99 

ORLANDO  «ATER  PLANT 

EVAP 

.24 

« 

.40 

.11 

.00 

.09 

.10 

.18 

.20 

.09 

.16 

.11 

.04 

.22 

.21 

.18 

.40 

.15 

.08 

.12 

.18 

.11 

.11 

.15 

.14 

.09 

.07 

.05 

B4.41 

WIND 

47 

* 

37 

10 

16 

13 

17 

19 

32 

34 

38 

44 

62 

27 

37 

88 

77 

9 

8 

15 

17 

4 

21 

14 

23 

42 

55 

50 

29 

26 

27 

938 

TAMIAIII  TRL  40  MI  BEND 

EVAP 

.21 

.10 

.14 

.15 

.24 

.12 

.13 

.17 

.18 

.28 

.18 

.14 

.15 

.02 

.08 

.14 

.14 

.16 

.18 

.12 

.08 

.16 

.12 

.12 

.12 

.14 

.16 

.15 

.17 

B4.54 

TERO  BEACH  CAA  AIRPORT 

EVAP 

.16 

.19 

.21 

.15 

.06 

.17 

.17 

.34 

.38 

.23 

.32 

.44 

.17 

.10 

.21 

.18 

.15 

.26 

.18 

.19 

.25 

.22 

.15 

.22 

.14 

.12 

B6.39 

MAX  and  MIN  in  Table  6  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


(a)    Evaporation  measured  in  pan  36  x  36  inches. 


3—  R«f*r«oc«  Notat  Following  StoHoo  liid«x 
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TOTAL  PRECIPITATION 


FLORIDA 
OCTOBBR  1956 


Datku  CU  tr,  Ala. 


FLORIDA 


■TATuTc  m.et 


iBollne,  are  drawn  through  point,  of  approxi.>tely  equal  T.lue,,  Hourly  precipitation  d.t.  fro,  recorder  Bub.tatlons  .ill  be  aval 
publication  'Hourly  Precipitation  Data'. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


FLOBIDA 
OCTOBKR  1956 


FLORIDA 


/     Karluoa  CU  U 


on  niom  TIP  tan 


--,  -O-         Ctlro  a  OT.  Q,. 


>  8«.  Ca 


■r*  mud  Id*  Bokcb 


lit  BprlDc>    ^        brUcuu  inO  a<(nx.l ^'^"^  J- »-[ j  QuttMB.  c«.  Foltatoo  0 

S  J.^  '^y^'^  .  ^  •  ""}'  ' '  --t-—  -T    •  r.r^.     -   I  -  <J 


•ore  miDuM  im  am. 


1^,.^/ SOUTH 

^  #  Parlsb  ^   jt«ucbul»  2  n 
a  13  1SW 


STATION  LEGEND 
O     •     •    »«Cl|p^WllM  mW> 


V 

Longboat  C07. 
\>-0  Sara. 
B>alika  BlT«r  St  Park 


1    voro  Beach  CAt.  »P 


liy^    I        ,  J  «••"■"»' '  \  ,  \ 

Venua  3  as  I  X  \  St  Luele  He*  L 

h  1— •»-'  JL  \  ^> — V 

Portiayaca  S  L  Canal  •  1  -/-\ 


<?■  I 


Fori  Lauderdale 


""•EVERGLADES"!';^;;';."..  .  „j.Z]J_. ... 


Kar        re  citr 


Isollnos  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values^  Hourly  precipitation  data  froa  recorder  substatlonB  will  be  available  in  the 
publication  'Hourly  Precipitation  Data'. 
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STATION  INDEX 


FLORIDA 
OCTOBER 


blation 

1 

*—  County 

«  : 

•S 

Drainage  {  | 

Latitude 

Longitude 

o 

> 

£2 

Obser- 
vation 
Time 

Observer 

Refer 

To 
Tables 

Station 

Index  No. 

County 

Drainage  I 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
Time 

Observer 

Refer 

To 
Tables 

;  Tempr] 

!  Precip.  1 

Temp.  1 

Precip. 

AtMHS  B6ACM 

0025  TAYLOR 

9 

29  51 

u  3a 

3 

9P 

ip 

HAS  HATTIC  L.  tWwAIC 

lit 

LOMMOAT  KEY 

9124 

MANATEE 

37  25 

OR 

9.  W.  HUMINGSHAH 

ALEIANOCft  SPRIN05 

00 TO  'lake 

e 

29  09 

•1  >4 

9P 

9P 

3  3  8 

LO 1 AHATCNCC 

9183 

36  41 

14 

OP 

APALACHICCLA  «B  C11T 

0211  FRAMILIN 

» 

29  4i4 

54  99 

IS 

HID 

HID 

i.S.   WEATHEII  BURCAU 

3  B  9 

C 

LVWe  4  9E 

9337 

MARION 

39  10 

81  92 

90 

KID 

OTIS  B.  FORT 

C 

ARCADIA 

0328  DE  SOTO 

70 

8P 

8P 

RADIO  STATION  NAPG 

3  3  9 

MADISON 

MADISON 

10 

10  38 

83  29 

149 

7R 

T.  C.  MERCHANT 

3  9 

AVOM  PARK 

HIGHLANDS 

7 

27  M 

•1  30 

149 

8P 

" 

J.  at  LEV  COTHfUm 

MARATHON  VACA  KEY 

9951 

MONROE 

24  41 

81  08 

43 

8P 

LtiS.  PUB. HEALTH  SVC 

BABSOM  PARK 

OSDO  IPOLK 

7 

27  50 

•I  31 

180 

9P 

nAftSV  M.  TOLSOM 

3 

MAtlANNA  CAA  AP 

5387 

JACKSON 

03  11 

CIVIL   AERO.  ADM. 

5 

27  94 

SI  50 

9P 

5P 

2  3  9 

93T2 

10  48 

89  17 

120 

FLA.    INO.S.FOR  BO^S 

i  9 

BAr  LAKE 

J»20  'hillsborou&n 

9 

28  04 

82  30 

91 

7A 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

3  8 

MARINELANO 

9391 

FLAGLER 

20  40 

81  13 

10 

410 

MARINE   STUDIO  iNC 

c 

BAtPORT  1  E 

OH,'J  HERNANDO 

J 

6» 

OTT  S.  COOK 

2  3  9 

MAYO  9  NW 

LA  FAYETTE 

10  06 

83  14 

ROSEI^T  L.  ANNIN 

BELLE  CLAOE  EXP  STA 

^6U  PAUN  BEACH 

7 

2«  40 

60  38 

10 

8A 

aA 

EVERGLADES  EXP  STA 

3  3  5  6 

MELBOURNE 

5812 

eREVARD 

38  09 

80  18 

9 

9P 

9P 

RADIO  STATION  WHMB 

J  * 

BELLE  GLAOE  MRCN  GATE  K 

0H16  PALN  BEACH 

2«  42 

60  43 

31 

MID 

COfl^S  OF  ENGINEERS 

C 

MIAMI  SAY  FRONT 

OADE 

25  47 

80  11 

9P 

CITY  OF  MIAMI 

3  9 

0  756  ORANGE 

8 

2B  S3 

61  08 

MID 

MRS. MILDRED  M.  MOSt; 

S650 

29  47 

BLACKMAN   4  KNM 

0  76^  OKALOOSA 

5 

30  57 

88  42 

280 

MIO 

MRS.   S.  VOUHG6LOOO 

c 

MIAMI  WB  AIRPORT 

5663 

OAOE 

29  49 

80  17 

8 

MIO 

410 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

3  9 

c 

BCOUNTSTOHN  2  SE 

0904  ICALHOUN 

30  28 

85  02 

»L 

7A 

7A 

JOHN  MRIFOY 

2  3  9 

■MIAMI   WB  CITY 

OADE 

29  47 

ao  11 

8 

410 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

)  9 

BOCA  RATON 

Oa4»  PALM  BEACH 

2 

26  21 

80  09 

19 

MIO 

MAItOLO  A.  TURNER 

MILES  CITY  TOWER 

9719 

COLLIER 

26  11 

at  21 

10 

*6P 

FLA.   FOREST  SERVICE 

bradenton  eip  station 

0©*0  MANATEE 

27  29 

82  33 

10 

8A  6ULF  COAST  EXP  STA 

MILTON  EIP  STATION 

9793 

SANTA  ROSA 

30  47 

87  09 

217 

AGR.    EXP.  STATION 

BRANFORO 

09T5  SUWANNEE 

10 

29  58 

82  98 

MID 

MAS.  BEUUUI  STANLEY 

MOMTICELLO  2  S 

9879 

9  |30  12 

BRISTOL 

102O  LIBERTY 

1 

30  2« 

84  9ft 

180 

MID 

HISS  ELMA  SMULER 

c 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

GLADES 

7  [26  90 

81  09 

23 

BA 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  5  4 

c 

BROOKSVILLE  CHtN  HILL 

lOM  HERNANDO 

(9  37 

82  22 

200 

9P 

•-CENT  FLA  EAP  SIA 

2  19 

c 

MOUNTAIN  LAKE 

>97S 

POLK 

7  27  58 

81  36 

1*0 

MOUNTAIN  LAKE  CDRP 

BUSHNELL  2  e 

1169  iSWMTER 

5 

•3  09 

79 

6P 

6P 

MS*  A.  H.  NELSON 

MT  PLEASANT 

GAOSDEN 

1  130  40 

8P 

8P 

A.  N.  HUBBARD 

3  9 

CAKP  BLANOIXG 

I7ld  CLAY 

a 

29  9« 

81  59 

190 

5P 

9P 

TOWIY  F.  EDWARDS 

HYAKKA  RIVER  ST  PARK 

SARASOTA 

9  27  19 

83  10 

20 

STATE  PARK  SERVICE 

28  92 

60  38 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

6078 

9  36  00 

at  47 

3  9 

CAKtAL  POINT  USDA 

I2T6  PALM  SEACK 

7 

26  92 

80  38 

29 

8A 

SUMR  PLANT  FLD  STA 

3  3  9 

NEW   SMYRNA  BEACH   4  N 

6210 

VOLUSIA 

2  |29  09 

80  97 

10 

OP 

8P 

A.  8.  NORDHAN 

3  9 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

5 

£9  11 

60  54 

5P 

5P 

NATIONAL  PARK  SVC 

3  3  9 

NICEVILLE 

b240 

OKALOOSA 

9  130  31 

88  30 

60 

6A 

JACKSON  GD.FOR.STA. 

3  9 

c 

1310  LEE 

3 

9P 

9P 

ALL£N  T.  WEEKS 

NITTAW   1  S 

OSCEOLA 

8  27  54 

7A 

MRS. ANNIE  N.STEVENS 

CABTVILLE 

1388  WASHINGTON 

3 

30  48 

65  49 

89 

TA 

CHESTER  R.  OAVIS 

9 

NORTH  NEW  RVK  CANAL  1 

6316 

PALM  BEACH 

7  126  94 

60  45 

19 

U.   S.  GEO.  SURVEY 

i 

20  OB 

63  02 

8P 

C.  C.  HHIDOOM 

3  3  5 

6323 

7  26  20 

80  32 

CMATTAMOOCKEE   I  w 

1302  GAOSEN 

I 

30  42 

04  92 

90 

7A 

«E08G£  P.  HAH 

3 

OASIS  FISHING  LODGE 

64  04 

POLK 

7  27  48 

61  12 

00 

5P 

*9P 

paul'g^^bryan"^^'' 

2 

3  9 

c 

CMIPLET  3  E 

IMJ,  hASHINGTON 

8t  29 

130 

9P 

A.  W.  0  STE£M 

2  3  9 

OCALA 

^4^* 

MARION 

9  I29  11 

82  oa 

86 

STEPHEN  jeWETT 

3 

3  9 

CLEAPMATER  BEACH 

1833  PINELLAS 

i 

2  7  99 

82  90 

9 

6P 

8P 

CITY  OF  CLEARWATER 

3  3  9 

OCALA  2  NE 

MARION 

9  l20  11 

82  07 

8P 

BP 

AIRWAT  OBSERVER 

CLERMONT  e  S 

1641  LAKE 

a 

28  29 

81  48 

140 

«P 

ED  OLIVEHBAUH 

3  3  5 

OKEECHOBEE  9  W 

6480 

OKEECHOBEE 

27  14 

80  59 

30 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

7 

26  49 

80  59 

«ERVtN  N.  PIT2EH 

648 S 

80  48 

CLEMISTON  U  S  EN6 

1854  HENDRY 

36  49 

80  99 

20 

8A 

CORTS  OF  ENUNeERS 

3  >  9  « 

c 

0RAN9E  CITY 

6564 

VOLUS I  A 

6 

28  97 

61  16 

38 

IMIO 

CITY  OF  ORANGE  CITY 

c 

COCONUT  GROVE  7  S 

IT 18  OAOE 

19  30 

80  17 

10 

BA 

8A 

BUREAU  PLANT  tN&« 

2  3  5 

ORLANDO  WATER  PLANT 

26  91 

ei  21 

111 

ORLANDO  UTILI.  COMM 

3  9  0 

CORNMELL  *  NM 

10«9  HteHLANOS 

7 

40 

BA 

U.  S.  GEOt  SURVEY 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

6638 

ORANGE 

a 

26  39 

81  20 

M 

km 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

CRESCENT  CITY 

1«7B  IPUTNAM 

6 

29  3» 

81  30 

8P 

J.  TRUMAN  MC  CAMET 

3 

ORTONA  LOCK  2 

6657 

GLADES 

81  IB 

410 

CORPS  OF  ENGIr^EERS 

c 

CRESTVIEH 

5 

30  4« 

88  34 

2ae 

MIO 

SOIL  CONSERV.  SVC 

6793 

a  129  19 

ai  38 

19 

CROSS  CITT 

2000  DIXIE 

5 

29  « 

83  07 

45 

HID 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

c 

PANACEA 

WAKULLA 

5  jso  02 

64  24 

9 

z 

MR.  OTIS  L.  VAUSE 

c 

CROSS  CITY  CAA  AP 

2011  DIXIE 

5 

29  38 

81  08 

42 

HID 

MIO 

CIVIL  AERO>  AOMt 

2  3  5 

PANAMA  CITY  2 

9841 

9  |30  10 

85  40 

37 

9P 

9P 

FLA,   FOREST  StMVICE 

2 

3  9 

DAN  [A  HNM 

211«  BROWARD 

2 

26  04 

80  12 

7 

MIO 

FLA*  POWER  *  LI6HT 

3 

PARISH 

MANATEE 

9  j2T  39 

62  29 

4ID 

CHARLES  W.  PARRISH 

c 

«OAVT0NA  SEACM 

1 

2150  VOLUSIA 

2 

29  13 

81  02 

9A 

9A 

NEWS- JOURNAL  CORP 

2  3  5 

PENNSUCO  4  NM 

DADE 

2  i29  96 

60  27 

7 

<I0 

U.   St  GEO*  SUMVEY 

c 

OATTOMA  SEACH  WB  AP 

2 

29  11 

81  03 

MIO 

U*S.   WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

c 

6997 

9  ISO  28 

87  12 

110 

410 

410 

3  9 

DE  FLtNlAK  SPRINGS 

2220  WALTON 

3 

30  43 

86  07 

2»9 

5P 

H.  C*  SIORRS 

2  >  9 

■PENSACOLA  we  CITY 

ESCAMBIA 

9  30  25 

87  13 

tl 

410 

U.S.HCATHEH  BUREAU 

2 

3  9 

c 

OE  LAND 

2229  VOLUSIA 

29  03 

81  18 

38 

9A 

OA  CHAMBER  OF  COMMERCE 

PETERS 

OAOE 

2  ,29  38 

80  21 

18 

Dl   GIORGIO  FRUIT 

3 

DE  SOTO  CITT  *  St* 

2?SS  HIGHLANDS 

2  7  29 

81  28 

88 

6A 

CHESLEY  A,  SKIPPER 

'\' 

PLANT  CITY 

7209 

HILLSBOROUGH 

9  28  01 

82  06 

131 

5P 

5P 

U*  A.  STORMS 

2 

3  9 

DEVILS  GARDEN  TONER 

2298  HENDRY 

26  56 

81  08 

20 

8P 

8A 

FLA*  FOREST  SERVICE 

2  3  3 

POMP A NO  BEACH 

7  29* 

BROWARD 

2  26  14 

80  09 

32 

9P 

9P 

ST.  FARMERS  MARKET 

2 

3  9 

30  15 

63  13 

HID 

MRS*  HA IT  IE  TOOLE 

c 

7293 

7  26  99 

60  37 

34 

4ID 

DR*  To«TU(iAS 

2A18  MONROE 

i 

24  38 

82  92 

9 

8P 

8P 

JOHN  R*  OEWEESE 

2  3  9 

PUNT A  GORDA 

7  399 

:harlotte 

9  26  98 

82  03 

e 

9P 

E.   J.  MC  CANN 

2 

3  9 

EUSTIS  2  S 

2827  LAKE 

28  90 

81  41 

100 

8P 

HOWARD  J,  DICK 

2  3  5 

OUINCY  EXP  STATION 

7424 

GADSDEN 

6   30  35 

84  3  9 

390 

9P 

5P 

t.FLA,  EXP,  STATION 

2 

3  9 

EVERGLADES 

2880  COILIER 

29  51 

81  23 

3 

6P 

6P 

MANHATTAN  MERC*  CORP' 

2  3  9 

RAIFORO  STATE  PRISON 

7440 

UNION 

10 

82  11 

120 

4ID 

FLA.   STATE  PRISON 

c 

FEDERAL  POINT 

1 

2915  PUTNAM 

a 

29  44 

81  32 

9 

8P 

8P 

BRUCE  GRAY 

2  3  9 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

7780 

OAOE 

2  29  22 

80  39 

10 

9P 

NATIONAL  PARK  SVC 

2 

1  9 

26  33 

81  20 

MIO 

H.  GREGORY  ATCMLET 

SAINT  AUGUSTINE 

7812 

2  29  94 

81  10 

15 

6P 

2 

3  9 

FELLSMERE 

2938  jINDIAN  RIVER 

2 

27  4« 

80  3« 

25 

4R 

SUGAR  MOD.  ASSN* 

2  3  9 

SAINT  LEO 

7851 

>ASCo"'*^ 

5  28  20 

82  19 

178 

CEORGE  E.  MONTPETIT 

2 

1  9 

c 

FERNAN1>1NA  BEACH 

2V4A  NASSAU 

30 

9P 

9P 

LEWIS  K*  NOLAN 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 

MARTIN 

2  27  09 

'I 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FORT  DRUM 

3137  iOKEECHOBEE 

^ 

27  32 

80  48 

«0 

9P 

9P 

MRS.HURSEY  L£E  CROSS 

2  3  9 

c 

SAINT  HARKS   6  SE 

7867 

9  30  09 

84  10 

17 

FISH  ♦  WILDLIFE  SVC 

2 

3  3 

FORT  GREEN   12  WS" 

3153  MANATEE 

5 

27  34 

83  08 

IZO 

7P 

OWEN  J.  KEEN 

3 

ST  PETERSBURG 

7886 

PINELLAS 

62  36 

19 

9P 

CITY  OF  ST. PETE 

I 

3  9 

c 

2 

26  08 

80  09 

»P 

F.  Pt  MEOFORDi  JR* 

2  3  5 

7990 

8  30  04 

8*  38 

37 

9P 

L^.S,  FOREST  SERVICE 

2 

3  5 

FT  LAUDERDALE  BAHIA 

1188  BROWARD 

2 

26  07 

ao  OT 

7 

5P 

9P 

BAHlA-MAR  YACHT  MftBX 

2  3  9 

SANFORO  EXP  STATION 

7982 

SEMINOLE 

81  19 

14 

9P 

CENTRAL  FLA  EAP  STA 

2 

3  9 

FT  LAUOEBDALE  EIP  STA 

3171  BROWARD 

2 

?e  08 

SO  14 

BA 

8A 

U  OF  F  PLANT  LAB 

2  3  9  8 

SARASOTA 

SARASOTA 

9  37  21 

82  33 

?P 

CITY  OF  SARASOTA 

FORT   MT£RS  KB  AP 

3188  LEE 

5 

81  52 

19 

MID 

HtO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  9 

J. 

SECOTAN 

B094 

TAYLOR 

9  30  12 

83  39 

50 

8P 

FLA.   FOREST  SERVICE 

3 

3  9 

FORT  PIERCE 

3207  ST  LUCIE 

2 

27  25 

60  19 

10 

MIO 

HID 

CITY  OF  FT.  PIERCE 

2  3  9 

SOUTH  MIAMI    1  W 

8306 

OAOE 

2  129  49 

80  20 

13 

9P 

JONALO   M,  MORGAN 

2 

3  9 

9 

85  24 

5P 

9P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

2  3  9 

6620 

2  !27  13 

80  19 

10 

8P 

>tADID  STATION  WSTU 

2 

3  9 

GAINESVILLE  UNI  OF  FLA 

3318  ALACHUA 

29  39 

62  21 

189 

•A 

H.  £.  BRATLEV 

2  3  9 

c 

TALLAHASSEE  WB  AP 

8798 

LEON 

9  30  26 

84  20 

»* 

<I10 

«ID 

J.S.   WEATHER  BUREAU 

2 

i  9 

GAINESVILLE  5 

3321  ALACHUA 

29  38 

83  22 

88 

4P 

AGRONOMY  DEPT  U  OF  F 

TAMIAMI  CANAL 

OADE 

I'ii:^ 

U.S.  GEO.  SURVEY 

GLEN  ST  NART  NURSERIES 

3^70  BAKER 

I 

30  19 

82  10 

140 

4P 

4P 

«.ST.  M.  NURSERIES 

3  3  9 

TAMIAMI    TRL   40  Ml  SEND 

6780 

DADE 

60  90 

12 

lOA 

lOA 

NATIONAL   PARK  SVC 

2 

3  9  6 

c 

GRACEVILLE 

3538  JACKSON 

3 

30  99 

65  30 

180 

MID 

OWRLES  C.LU>OOH*J« 

c 

TAMPA  we  AIRPOftT 

8788 

HILLSBOROUGH 

9  12  7  58 

62  32 

19 

*ID 

410 

O.S.   WEATHER  BUREAU 

c 

38*0  ORANGE 

28  23 

81  14 

BA 

U.  S*  GEO.  SURVEY 

3 

8824 

9  |28  09 

8 

2 

3  9 

HJALEAH 

390Q  DAOE 

2 

25  SO 

80  17 

8 

8A 

8A 

HlAMJ    WATER  PLANT 

3  3  9  6 

c 

TAVERNIER 

MONROE 

;  |29  01 

60  31 

5 

*P 

6P 

CAPT.  EUGENE  LOWE 

2 

HIGH  SPRINGS 

395*  ALACHUA 

79 

5P 

5P 

«£0.    T.  ALEXANDER 

TITOSVILLE  2  W 

S942 

BREVARD 

2  128  37 

FRANK  Bt  ROOF 

HiLLSBOROUSH  RVR  ST  PK 

39e«  HILLSBOROUGH 

^5 

28  09 

82  14 

90 

8A 

STATE  PARK 

9 

USHER  TOWER 

9120 

LEVY 

9  '29  29 

82  40 

33 

9P 

9P 

FLA.   FOREST  SERVICE 

2 

3  9 

HOLOPAM  b  Ntt 

«07S  OSCEOLA 

e 

38  11 

81  08 

79 

9P 

9P 

TRIPLE  E.  OEVELOP  CO 

2  3  9 

c 

VENICE 

9176 

SARASOTA 

9  12  7  06 

82  27 

10 

E.  RAYMOND  WATSON 

3  9 

c 

HOMESTEAD  EXP  STA 

2 

29  30 

60  30 

4P 

4P 

SUBTROPICAL  EIP  STA 

3  3  9 

c 

VENUS  3  SE 

9184 

7  27  02 

81  21 

70 

410 

c 

HVPOLUIO 

4198  jPALM  BEACH 

2 

28  39 

80  03 

12 

«P 

6P 

J.  L.  6ARMETT 

2  3  9 

VERNON 

9206 

WASHINGTON 

3  ,30  37 

89  43 

48 

410 

aiCHARO  F,  SASSER 

IN6LIS 

4273  Levy 

82  41 

MIO 

FLA.  POWER  COMPANY 

VERO  BEACH  CAA  AP 

INDIAN  RIVER 

2  |27  39 

\p 

*6P 

CIVIL  AERO.  ADM. 

3  5  6 

INVERNESS 

4Z««  [CITROS 

5 

28  50 

82  20 

70 

,P 

9P 

CITY  OF  INVERNESS 

3  3  9 

9401 

9  27  34 

81  40 

120 

i*  La  CARLTON 

2 

3  9 

ISLAND  GROVE  2  WMW 

4327  ALACHUA 

29  27 

S3  08 

80 

9A 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

3 

•WEST  PALM  BEACH 

9520 

2  26  43 

80  03 

19 

6P 

6P 

2 

3  9 

ISLE^ORTH 

26  28 

81  33 

8P 

CHASE    *  COMPANY 

3 

CWEST  PALM  BEACH  WB  AP 

0929 

>ALM  8EACH 

80  06 

15 

410 

HIO 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2 

c 

JACKSONVILLE  «8  AP 

4358  DUVAL^ 

30  25 

81  39 

24 

HID 

HID 

U.S.   HEATHER  BUREAU 

3  3  9 

c 

WEWAHI TCHKA 

GJLF 

I  i30  09 

89  12 

SP 

■JOSEPH  R.  HUNTER 

\ 

3  9 

JACKSONVILLE  BEACH 

4M8  DUVAL 

2 

30  17 

81  24 

10 

7P 

FIRE  DEPARTMENT 

3  3  9 

>707 

9  28  01 

81  44 

179 

It 

U.S.  CITRUS  PRODUCT! 

9  9 

JASPER  9  ESE 

4394  HAMILTON 

140 

9P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

■WOODRUFF  DAM 

JACKSON 

30  43 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  3 

KENDAL  Z  E 

1 

4516  OAOE 

2 

25  41 

80  17 

7A 

DADE  CO.  NURSERIES 

3 

24  33 

81  48 

»; 

HID 

HID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2  19 

c 

KISSIMMCE 

4ft20  OSCEOLA 

2B  18 

81  29 

8« 

8P 

8P 

MRS.  MABLE  L.  LAKE 

3  3  9 

KISSIMHEE  NO  2 

4625  bSCEOLA 

28  IB 

81  34 

88 

HID 

MRS*  MABLE  L.  LAKE 

c 

LA  BELLE 

4M2  (HENDRY 

26  45 

81  28 

5P 

aA 

ATLANTIC  LAND  IPV  CO 

3  3  9 

LAKE  ALFRED  EXP  STa 

4707  POLK 

3 

26  06 

81  43 

9P 

5P 

CITRUS  EXP  STATIOH 

3  3  9 

LAKE  CITY  2  E 

4731  COLUMBIA 

10 

30  12 

82  35 

209 

9P 

9P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

2  3  9 

26  32 

ai  26 

9A 

5WBTR0P  FRT  FLD  STA 

3  3  9 

LAKELAND  MB  CITY 

4797  POLK 

28  02 

81  97 

21* 

HID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

3  3  9 

c 

LAKE  PLACID  2  SH 

4»45  tllOHLANDS 

27  17 

81  23 

90 

6P 

«P 

COLE  OANLEYt  JR. 

2  3  5  * 

LAKE  TRAFFORO 

4s«6  Collier 

26  26 

27 

7A 

JAMES  M.  PEPPER 

3 

LAMONT   0  M 

4892  JEFFERSON 

5 

30  24 

190 

HID 

TVnGSTON  PLANTATION 

c 

LEES  BURG 

4960  LAKE 

8 

28  49 

ini 

«9 

HID 

EDDIE  C.  BUTlER 

c 

LlGMUMVITAE  KEY 

5035  MONROE 

2 

24  94 

« 

KID 

DR.  E.   C.  LUNSFORO 

c 

LIVE  OAK  2  ESE 

S0«9  SUWANNEE 

10 

30  17 

82  98 

120 

OP 

6P 

RADIO  STATION  HNER 

3  3  3 
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itloa  rar^rdlas  tti«  cllut*  of  riorld*  ■my  b«  obtalnvd  bj  vrltlog  to  the  State  CI lutologlat  at  P.  0.  Sox  3658,  Onlveralty  Station,  GalDesvlUe.  Plorldn,  or  to  any  Weatber 

Plfurea  aad  lettora  follovlac  tba  station  dmm,  aucb  a»  13  8S1,   Indlcato  distance  lo  allee  aad  direction  fro«  the  poet  office. 
Delayed  data  aad  eorrecttooa  will  be  carried  only  In  the  June  and  Dvceaber  leauea  of  tbla  bulletin. 

Monthly  and  aaaaoaal  anovfall  and  beatli«  degree  days  for  the  preceding  12  noDtha  will  be  carried  in  the  Jane  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  either  are  alsslng  or  were  received  too  late  to  be  Included  In  this  Issue. 
Divisions,  as  used  In  Table  2,  and  on  the  saps  becave  effective  with  data  for  May  1956. 

Dnless  otherwise  Indicated,  dlwenslonal  units  used  lo  this  bulletin  are:     Tcaporature  In  'F.  precipitation  and  evaporation  In  Inches,  and  wind  novesent  In  mlleB,     Degree  days  are  negative 
departures  of  average  dally  tesperaturo  frow  65'  P. 

tvaporatlos  Is  aeasurod  In  the  standard  feather  Bureau  typo  pan  of  4  foot  dloaeter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6, 

Long-tera  aeans  for  full-tlse  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present 
location.     Long-tera  aeans  for  all  stations  except  full-tlao  Voathor  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Data  in  Tables  3,  5,  and  6,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  llata  observation  tines  In  the  standard  of  tlM  in  local  use. 

-    Ho  record  In  Tables  3,  6  and  the  Station  Index.     Do  record  in  Tables  2  and  5,  Is  Indicated  by  no  entry.     Consult  the  annual  Issue  of  this  publication  for  Interpolated  noathly 
precipitation  totala. 

*  Aad  also  on  a  later  date  or  dates. 

•  Aaouat  lacluded  In  followlag  weaaurcsont,  tine  distribution  unknown, 
//    Oage  is  equipped  with  a  windshield. 

#  Theraowetera  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  Indicates  that  the  thermoaetere  are  exposed  In  a  shelter  located 
on  the  roof  of  a  building. 

AM    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B    Adjusted  to  a  full  aontb. 

C    In  the  "Refer  to  Tables"  coltian  In  the  Station  Index  the  letter  "C"   IndlcBtes  recorder  stations.     These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  In 
"Bourly  Precipitation  Data". 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estlaated,  using  a  ratio  of  I  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 
G     In  the  "Refer  to  Tables"  coluan  in  the  Station  Index  the  letter  "G"  Indicates  that  soil  temperatures  are  published. 

H  One  to  nine  days  of  record  Bisstng;  see  Table  5  for  detailed  dally  record.  Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  aontb. 
R    Aaounts  froa  recording  gage  (These  aaounla  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  ajBOunts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data, 

V     Includes  total   for  previous  month. 

Inforaatlon  concornlng  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure  etc.  of  subatations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  'Substation  History'   for  this  state,  soon  t< 
bo  Issued.     That  publication,  when  available,  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  at  a  price  to  be  announced.  Slallar 
inforaatlon  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  bo  found  in  the  latest  issues  of  Local  Climatological  Data.  Annual  for  the  respective  stations,  obtained  as  Indicated  above,  price  15  cen' 
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FLORIDA  -  NOVEBIBER  1956 


WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

Florida  experienced  very  dry  and  rather  cold 
weather,  especially  after  the  first  week.  Pre- 
cipitation averaged  less  than  15%  of  the  long- 
term  mean  in  the  Northwest  and  Keys  Divisions 
while  averages  in  the  other  divisions  were  less 
than  40%  of  the  long-term  mean  in  each  instance. 
Mt .  Pleasant  recorded  no  rain  while  Pompano 
Beach  was  the  best  approach  to  being  a  wet  spot 
with  a  total  of  2.60  inches,  and  was  the  only 
station  to  record  as  much  as  two  inches.  Tem- 
peratures averaged  a  little  below  the  long-term 
mean  in  the  Northwest  Division  and  more  than 
2°  below  the  long-term  mean  in  each  of  the  other 
divisions.     Extremes  of  temperature  ranged  from 
90°  at  Arcadia  and  Tamiami  Trl  40  Mi  Bend  to 
19°  at  Jasper  9  ESE,  Mayo  5  NW,  and  Ocala  2  NE. 
Daytime  cloudiness  was  much  less  than  usual  and 
the  percentage  of  sunshine  was  far  above  aver- 
age at  every  station  maintaining  records  of 
sunshine . 

WEATHER  DETAILS 

Temperatures  were  moderately  high  through  the 
4th  and  near  the  seasonal  average  the  5th  through 
the  8th,  but  a  cold  air  mass  that  overran  the 
State  during  the  night  of  the  8th-9th  caused 
frost  and  freezing  temperatures  in  northern 
Florida  on  the  10th,  and  light  frost  in  scat- 
tered localities  southward  into  the  Everglades 
on  the  11th  and  12th.     The  warm-up  following 
the  cold  period  was  gradual,  and  moderately 
high  temperatures  were  general  by  the  15th,  to 
mark  the  beginning  of  a  week  of  warm  weather. 
A  second  incursion  of  cold  air  reached  Pensacola 
in  the  afternoon  of  the  21st  and  pushed  beyond 
the  Keys  by  midnight  of  the  22nd,  bringing  moder- 
ately cold  weather  that  was  persistent  to  the 
extent  that  temperatures  were  still  below  aver- 
age the  25th-26th  when  a  fresh  mass  of  very 
cold  air  advanced  southeastward  to  cover  the 
entire  State.     By  the  morning  of  the  28th, 
minimum  temperatures  were  at  the  freezing  level 
or  below  generally,  except  in  the  coastal  areas 
of  the  southern  half  of  the  State.  Temperatures 
were  somewhat  higher  the  29th  and  30th. 

Light  showers  were  a  daily  weather  feature  along 
the  Lower  East  Coast  the  first  week  and  extended 
their  coverage  to  most  of  the  Peninsula  and 
northeast  Florida  the  4th  or  5th.     Light  rains 
fell  over  most  of  the  State  north  of  Lake  Okee- 
chobee on  the  8th,  but  rains  of  a  general  nature 
made  only  two  later  appearances,  producing 
rather  light  amounts  of  precipitation  at  points 
on  the  Peninsula  the  26th  and  over  most  of  the 
State  the  29th-30th. 

WEATHER  EFFECTS 

Deficient  rainfall  seriously  impaired  growth 
and  development  of  fall  plantings  of  cereals 
and  winter  grazing  grasses,  and  range  pasturage 
was  reduced  to  a  very  poor  status  by  frost  on 
the  28th.     Extensive  use  of  heating  facilities 
for  the  protection  of  citrus  and  ornamentals 


on  the  night  of  the  27th-28th  met  with  consid- 
erable success.     Ice  formed  in  oranges  and  tan- 
gerines in  unheated  cold  pockets,  and  unprotected 
ornamentals  were  badly  damaged.     Citrus  nursery 
stock  was  badly  damaged  and  young  trees  were 
estimated  to  have  been  set  back  1  to  2  years 
growth  in  the  northern  districts.     Some  tangerines 
were  lost  but  processors  utilized  much  of  the 
frozen  oranges  and  grapefruit.     Dry  weather 
caused  many  irrigation  facilities  to  be  placed 
in  operation  the  latter  part  of  the  month. 

Cold  weather  damage  to  vegetable  crops  was 
variable,   as  usual,  depending  on  protective 
measures,   location,  and  hardiness.     Hardy  crops 
such  as  celery,   lettuce,   cabbage,  escarole  and 
radishes  escaped  with  relatively  light  damage 
except  in  a  few  of  the  coldest  locations.  Most 
of  the  small  amount  of  tender  crops  in  central 
Florida  remaining  for  harvest  was  lost.  Sweet 
corn  and  bean  crops  in  the  Everglades  were 
severely  damaged.     The  winter  potato  crop  in 
this  section  was  two  to  four  weeks  from  maturity 
and  was  badly  frosted.     Damage  to  other  tender 
crops  was  mostly  confined  to  retarded  growth 
and  some  shedding  of  bloom.     The  total  volume 
of  vegetable  shipments  to  the  end  of  November 
was  only  68%  of  the  volume  to  the  same  date  last 
year  due  mostly  to  adverse  growing  conditions 
since  planting  began. 

Ground-water  levels  were  record-low  for  November 
in  key  wells  near  Homestead,  Ocala  and  Tallahassee, 
but  the  level  in  the  well  near  Pensacola  was 
above  average.     Streamflow  and  lake  levels  were 
on  the  decline  throughout  the  State  with  new 
lows  occurring  in  many  locations  while  median 
conditions  existed  in  a  strip  across  the  north- 
west and  in  the  Kissimmee  and  St.   Johns  River 
basins  as  a  result  of  storms  which  replenished 
these  areas  in  September  and  October. 

DESTRUCTIVE  STORMS 

The  entire  east  coast  of  Florida  was  subjected 
to  a  Northeaster  the  1st  to  the  8th  that  brought 
abnormally  high  tides  and  heavy  surf.     Winds  did 
not  generally  attain  damaging  velocities  but 
cumulative  effects  produced  ocean  waves  that 
reached  the  beaches  in  destructive  form.  Roads 
and  ocean  front  properties  in  many  localities 
along  the  east  coast  were  heavily  damaged  through 
flooding  or  undermining. 

A  water  spout  tore  down  some  trees  on  Llgnumvitae 
Key  on  the  3rd  and  a  funnel  cloud  was  observed 
over  Dade  County  on  the  21st.     For  more  detailed 
storm  information  see  CI imatologlcal  Data,  Nation- 
al Summary  for  November  1956. 

FLOODS 

None  other  than  those  of  a  tidal  nature  referred 
to  above. 

J.  T.  B.  Beard,  Climatologist 
Weather  Records  Processing  Center 
Chattanooga,  Tennessee 
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LAKELAND  HB  CITY  R 
LAKE  PLACID  2  SW 

MELBOURNE 
MOUNTAIN  LAKE 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK  AM 
OASIS  FISHING  LODGE 
OKEECHOBEE  HRCN  SATE  6  AM 

PLANT  CITY 
ST  PETERSBURG 
SARASOTA 

TAMPA  MB  AIRPORT  R 
TARPON  SPRINGS 

VENICE 

VERO  BEACH  CAA  AP 
WAUCHULA  2  NW 

WINTER  HAVEN  AM 
DIVISION 

EVERGLADES  AND  SM  COAST 

BELLE  GLADE  EXP  STA  AM 
CANAL  POINT  USDA 
CAPE  SABLE  RANGER  STA 
CAPTIVA 

CLEWISTON  U  S  ENG  AM 

DEVILS  GARDEN  TOWER 
EVERGLADES 

FO«T  MYERS  WB  AP  R 
LA  BELLE 

MILES  CITY  TOWER 

MOORE  HAVEN  LOCK   I  AM 

NAPLES 

PUNTA  GORDA 

TAMIAMI   TRL  <.  0  MI   BEND  AM 
DIVISION 

LOWER  EAST  COAST 

COCONUT  GROVE  7  S  AM 

FORT  LAUDERDALE 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA  AM 

HIALEAH  AM 

HOMESTEAD  EXP  STA 
HYPOLUXO 
LOXAHATCHEE 
MIAMI   BAY  FRONT 
MIAMI  BEACH 

MIAMI   WB  AIRPORT  R 
MIAMI   WB  CITY  R 
POMPANO  BEACH 
ROYAL  PALM  RANGER  STA 
SOUTH  MIAMI   3  W 

STUART 

WEST  PALM  BEACH 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP  R 


KEYS 

DRY  TORTUGAS 
KEY  WEST  WB  CITY 
MARATHON  VACA  KEY 
TAVERN lER 

DIVISION 


76i6 

51. 

7 

64.2 

77.0 

49, 

3 

63.2 

7*. 6 

54. 

5 

64.6 

79»2M 

52. 

6 

65. 9M 

76. 5M 

54. 

BM 

65. 7M 

77.1 

51. 

5 

64,3 

78. 3M 

51. 

8M 

65, IM 

75. 9M 

54. 

IM 

65.0m 

75.3 

59. 

6 

67.6 

78.8 

51. 

0 

64.9 

7S.5 

55. 

6 

65.6 

77*3 

53  . 

4 

65,4 

76.2 

53. 

3 

64.8 

7*. 8 

52. 

4 

63.6 

77.3 

52. 

8 

65,1 

75.'. 

56. 

7 

66.1 

77  .'tM 

50, 

3M 

63.9M 

76.1 

54. 

9 

65.5 

65.3 

77.3 

53, 

7 

65.5 

76. 4 

56. 

7 

66.6 

81.2 

58. 

6 

69,9 

76.9 

59. 

6 

68,3 

75.7 

58. 

6 

67.2 

77,7 

54. 

1 

65,9 

80.3 

58. 

0 

69.2 

77.5 

52. 

9 

65.2 

78. CM 

48. 

IM 

63. IM 

78. 8M 

55. 

4M 

67, IM 

76.9 

54. 

7 

65,8 

77.8 

57. 

6 

67.7 

79.'* 

56. 

1 

67.8 

80.6 

59. 

5 

70.1 

67.1 

78.7 

59. 

4 

69.1 

79.7 

59. 

7 

69.7 

77.8 

63. 

4 

70.4 

77.4 

56  . 

9 

67.2 

79.0 

57. 

5 

68.3 

80.6 

56. 

7 

68,7 

78.7 

59. 

8 

69,3 

79.1 

55. 

7 

67.4 

79. <> 

62. 

1 

70.8 

77.8 

65. 

0 

71.4 

79.2 

60. 

3 

69.8 

75.8 

60. 

8 

68.3 

78.8 

58, 

3 

68.6 

80. 8M 

53. 

6M 

67. 2M 

79.7 

57. 

8 

68.8 

77.5 

58. 

0 

67.8 

76.9 

62. 

5 

69.7 

77,8 

60. 

0 

68,9 

69,0 

77.2 

68. 

5 

72.9 

78,7 

66. 

6 

72.7 

78,9 

62. 

2 

70.6 

78,7 

65. 

4 

72.1 

2.1 
3,1 
2,1 


1.2 
3,1 

1.9 
3,2 


2,8 
4,0 


3,0 
2,1 


2.2 
2,6 


1,6 
3.2 


2,3 
4,0 


2,5 
2,8 


87 

21 

85 

3  + 

88 

4+ 

87 

9 

88 

21 

85 

3* 

86 

3 

86 

2 

85 

4+ 

87 

2 

84 

1 

88 

21 

85 

3  + 

31 

28 

114 

0 

0 

1 

0 

,65 

29 

28 

131 

0 

0 

1 

0 

,52 

37 

23+ 

116 

0 

0 

0 

0 

,24 

35 

24 

113 

0 

0 

0 

0 

,53 

29 

2  8 

111 

0 

0 

2 

0 

•  58 

32 

24 

96 

0 

0 

1 

0 

,41 

36 

28 

109 

0 

0 

0 

0 

.33 

38 

28 

79 

0 

0 

0 

0 

,62 

30 

28 

107 

0 

0 

2 

0 

•  24 

38 

28 

93 

0 

0 

0 

0 

.50 

,50 

35 

28 

120 

0 

0 

0 

0 

.45 

33 

28 

132 

0 

0 

0 

0 

.75 

34 

24+ 

102 

0 

0 

0 

0 

.30 

38 

28+ 

99 

0 

0 

0 

0 

.60 

i  24 

36 

28 

104 

0 

0 

0 

0 

•  29 

.50 

32 

28 

106 

0 

0 

1 

0 

•  62 

38 

2  8+ 

63 

,38 

41 

28 

31 

0 

0 

0 

0 

,19 

44 

28 

60 

0 

0 

0 

0 

,68 

39 

28 

89 

0 

0 

0 

0 

.27 

35 

28 

85 

0 

0 

0 

0 

,63 

40 

28 

51 

0 

0 

0 

0 

,77 

32 

28 

128 

0 

0 

1 

0 

,32 

36 

29 

68 

0 

0 

0 

0 

.59 

36 

28 

99 

0 

0 

0 

0 

.13 

41 

28 

69 

0 

0 

0 

0 

.95 

23+ 

69 

Q 

Q 

Q 

42 

28 

34 

1 

0 

0 

0 

.19 

.59 

39 

28 

48 

0 

0 

0 

0 

1 

.96 

38 

28 

40 

0 

0 

0 

0 

I 

.50 

43 

28 

25 

0 

0 

0 

0 

.97 

38 

27 

50 

0 

0 

0 

0 

.39 

.01 

37 

28 

52 

0 

0 

0 

0 

1 

.93 

36 

28 

65 

0 

0 

0 

0 

.65 

44 

28 

25 

0 

0 

0 

0 

,67 

46 

28 

20 

n 

0 

0 

0 

,67 

42 

28 

37 

0 

0 

0 

0 

,34 

42 

28 

50 

0 

0 

0 

0 

.82 

37 

28 

46 

0 

0 

0 

0 

2 

,60 

31 

28+ 

71 

0 

0 

2 

0 

.42 

37 

28 

40 

0 

0 

0 

0 

1 

.02 

34 

29 

73 

0 

0 

0 

0 

•  63 

42 

28 

41 

0 

0 

0 

0 

1 

.43 

40 

28 

54 

0 

0 

0 

0 

,89 

1 

.05 

60 

23 

0 

0 

0 

0 

0 

.17 

53 

29 

9 

0 

0 

0 

0 

.22 

49 

28+ 

19 

0 

0 

0 

0 

.50 

50 

28 

7 

0 

0 

0 

0 

.60 

1.32 
1.05 
1.15 


1.59 
1.28 


1.33 
.04 


.40 
1.55 


1.10 
1.04 


2.07 
1.34 


1.44 
2.10 


t  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED   IN  DIVISION  AVERAGES 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


RECORD  MISSING 


•20     102  *0& 


•  01 

•  '•S  .20 
•28  .06  •le 
.25     .02  .23 

.02     .03  ,li 


.01     .02  .07 


.11     .14  .23 


.03  T 

•11  .05  •!> 

•03  .01  T 

.04  .01  •21 


8      9     10     11     12     13     14  15 


•04     •Ol  T 


•02     •OS  •O? 


,li     •0^  •02 


16     17     18     19     20  21 


•02     •!:  ^02 


.01     .22  aOl 


See  BefereDce  Motes  Follovins  Statlo 
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25    26  27 


2B     V.9  ,  30 


.05     .26  T 


•07  •Ol 
.07 

.01  •lO 


•01  •»« 
•  04  •» 


DAILY  PRECIPITATION 


NOVEMBER  1956 

Table  3— Conlinuaa  


Total 

Day  of  month 

Station 

i 

2  1 

3 

4  1 

5  1 

6 

7  1 

«l 

9 

10  1  11  I  12 

13  {  14  1  15 

16 

17  1  IB 

19 

20  1 

21 

22  1  23  1  24 

25  1  26  1 

27 

28 

29  1 

30 

31 

PUNT A  OORDA 
aUINCY  EXP  STATIOM 
ROYAL  PALM  RANGER  5TA 
SAINT  AUGUSTINE 
SAINT  LEO 

1«2» 

•  23 
■  <>2 

•  18 
1*40 

T 

T 

T 

•  10 

•  03 

•  OS 

•  71 

•  16 

T 

•  11 

•  23 

T 

•  15 

.03  T 

T 

•04  .37 
.01 

•  02 

•  02 

•  68 
■  03 

•  69 

SAINT  MARKS  0  S£ 
ST  PETERSBURO 
SANBORN  TOMER 
SANPORO  EXP  STATION 
SARASOTA 

•  44 

•  50 

•  90 
■  71 

»bO 

•  04 

.14 

•  09 

!39 
•  01 

■  30 
.35 

•  01 

T 

•  16 

•  10 

.12 

.26 

.51 

•  20 

■  04 

•  02 

SECOTAN 

SOUTH  HIAMI    3  M 
STUART 

TALLAHASSEE  XB  AP 
TAHIAHI    TRL  40  MI  BEND 

liU 
1«02 
.63 
•  42 
*10 

.03 

.12 

•  09 

T 

.05 

.42 

.32 
•  05 

.03 
.06 

T 

.06 
•  13 

.21 

•  20 

•  10 

•  02 

.03 

T 

.0'. 
.06 

.62 
.27 

T 

TAMPA  MB  AIRPORT  R 
TARPON  SPRINGS 
TAVERN 1 ER 
TITUSVILLE  2  W 
USHER  TOWER 

■  45 

•  75 

•  60 

•  92 

•  33 

T 

T 

•  51 

•  29 

•  10 

.50 
.41 

•  25 

.03 

.06 

T 

.13 
.25 

.17 

VENICE 

VERO  BEACH  CAA  AP 

MAUCHULA  2  NM 

WEST  PALM  BEACH 

WEST  PALM  BEACH  MB  AP  R 

•  30 

•  60 

•  24 
1.43 

■  60 

•  02 
.19 

•  01 

•  30 

•  03 

.10 
.01 

.02 
.10 
.06 

•  02 

•  07 

•  14 

.29 
■  13 

•  15 

T 

•  03 
T 

•  13 

•  04 

•  01 

T 

T 

■01 

•  IS 

•  11 

T 
T 

.08 
.22 
.11 

•  16 

T 

•  15 

.09 

.10 
•  04 

WEWAHITCHKA 
WINTER  HAVEN 
WOODRUFF  DAM 

1.29 
.20 
•  39 

T 
T 

.02 

.02 

T 

•  38 

.02 

•  16 

T 

•  25 

•  03 

•  02 

T 

.66 
.01 

.07 
.33 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  h. 

Relab 

ve   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

StaboQ 

Prevailing 

s  a  ? 

o  o  > 

SBS 
Ol^  s  a. 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
oi 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:30  a 
EST 

7:30  a 
EST 

1:30  p 
EST 

7:30  p 
EST 

Trace 

60-10 

10-49 

,50-99 

1.00-1.99 

2  00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  8i 

APALACHICOLA  WB  CITY 

6.9 

26 

MV 

9 

4 

1 

1 

1 

0 

0 

7 

90 

2.3 

DAYTONA  BEACH  WB  AIRPORT 

WNW 

11 

10.3 

27* 

N 

5 

86 

86 

51 

76 

2 

4 

2 

0 

0 

0 

B 

3.2 

FT.   IIYEBS  re  AIRPORT 

9.0 

30« 

ENE 

3 

3 

2 

2 

1 

0 

0 

8 

3.6 

JACKSONVILLE  WB  AIRPORT 

NW 

17 

8.9 

29 

NE 

3+ 

83 

88 

49 

72 

3 

3 

1 

0 

0 

0 

7 

73 

3.8 

KEY  WEST  »B  CITY 

9.2 

23 

NW 

22 

82 

64 

74 

4 

3 

1 

0 

0 

0 

8 

82 

3.9 

LAKELAND  WB  CITY 

7.3 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

4 

79 

2.5 

HIAUt  WB  CITY 

Nt 

29T 

14.7 

56 

NE 

3 

77 1 

84t 

53t 

68t 

0 

8 

3 

0 

0 

0 

11 

84 

3.1 

VIAUI  BEACH 

2 

5 

4 

0 

0 

0 

11 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

NHE 

18 

9.2 

30* 

N 

8 

88 

87 

51 

72 

3 

2 

1 

0 

1 

0 

7 

2.7 

PEN3AC0LA  WB  CITY 

9.7 

23 

NW 

21 

80 

81 

52 

71 

2 

2 

2 

0 

0 

0 

6 

73 

TALLAHASSEE  WB  AIRPORT 

NW 

17 

5.6 

85 

89 

48 

75 

2 

1 

2 

0 

0 

0 

S 

3.2 

TAMPA  WB  AIRPORT 

N 

19 

10.0 

25» 

NNW 

9+ 

83 

84 

48 

69 

3 

1 

2 

0 

0 

0 

6 

80 

2.8 

WEST  PALH  BEACH  WB  AIRPORT 

NW 

24 

13.4 

32  • 

NE 

4 

SO 

79 

56 

72 

4 

4 

5 

0 

0 

0 

13 

4.1 

t  Airport  Data 

•  Fastest  observed  one  mlDute 
wind  speed.     This  station  Is  not 
equipped  with  automatic  record- 
ing wind  instruments. 

3o«  Refereoce  Note*  FoIlovlDg  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 

Day  Ol  Month 


arauon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

,71 

10 

11 

12 

13 

15 

17  1 

18 

19 

1 

20 

21 



22  j 

23 



24 

-  r 

25 

1 

26 

27 

28 



29 

--- 
30 

AOAMS  8EACH 

MAX 

73 

85 

83 

7« 

78 

75 

77 

79 

71 

60 

67 

71 

73 

74 

76 

76 

75 

75 

77 

76 

75 

69 

55 

65 

58 

60 

53 

57 

61 

7 1 

MIN 

57 

53 

60 

63 

57 

51 

65 

59 

40 

27 

36 

43 

44 

44 

54 

56 

54 

53 

47 

67 

57 

40 

25 

33 

32 

42 

36 

25 

39 

40 

ALEXANDER  SPRINGS 

MAX 

84 

83 

84 

82 

75 

80 

76 

60 

73 

65 

73 

76 

76 

79 

86 

84 

82 

76 

81 

61 

83 

76 

58 

70 

67 

72 

63 

51 

7  i 

68 

MIN 

58 

68 

70 

65 

63 

58 

48 

50 

46 

32 

31 

39 

46 

39 

49 

49 

63 

56 

51 

51 

59 

51 

31 

29 

40 

41 

23 

27 

50 

APALACHICOLA  W8  CITY 

MAX 

79 

SO 

81 

77 

74 

74 

74 

76 

55 

64 

67 

74 

68 

69 

72 

76 

77 

59 

59 

69 

76 

60 

55 

56 

51 

61 

52 

59 

52 

66 

MIN;  66 

65 

64 

64 

60 

58 

59 

53 

43 

38 

47 

58 

65 

52 

66 

60 

01 

54 

51 

61 

53 

41 

34 

45 

39 

39 

34 

37 

66 

38 

ARCADIA 

MAX 

86 

87 

88 

87 

86 

81 

80 

85 

74 

70 

75 

77 

80 

60 

63 

83 

84 

64 

83 

84 

90 

60 

72 

7^ 

76 

59 

51 

70 

74 

MIN 

79 

76 

76 

72 

63 

61 

64 

64 

53 

41 

32 

35 

4« 

44 

52 

53 

53 

59 

61 

69 

58 

57 

35 

44 

41 

64 

37 

32 

31 

56 

AVON  PARK 

MAX 

85 

86 

85 

83 

63 

83 

84 

73 

71 

75 

77 

SO 

83 

86 

85 

84 

83 

84 

84 

86 

76 

65 

71 

75 

78 

62 

66 

75 

74 

MIN 

67 

69 

69 

68 

65 

62 

62 

64 

55 

42 

34 

40 

60 

62 

39 

58 

62 

61 

62 

61 

64 

62 

39 

32 

45 

55 

36 

31 

37 

67 

BARTOW 

MAX 

85 

81 

85 

83 

81 

81 

83 

84 

74 

69 

69 

75 

77 

79 

84 

82 

63 

61 

81 

61 

86 

80 

69 

70 

69 

76 

67 

63 

72 

67 

MIN 

63 

69 

63 

69 

65 

60 

58 

69 

52 

42 

35 

42 

61 

47 

34 

55 

35 

59 

60 

56 

60 

57 

36 

35 

40 

46 

36 

32 

35 

66 

BAYPORT  1  E 

MAX 

MIN 

64 

52 

52 

34 

34 

38 

36 

38 

34 

28 

48 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

MAX 

85 

86 

85 

84 

62 

82 

79 

61 

83 

67 

71 

73 

74 

76 

SO 

61 

63 

82 

64 

82 

S3 

81 

74 

65 

67 

76 

74 

57 

65 

76 

MIN 

69 

70 

69 

64 

60 

61 

65 

57 

62 

43 

40 

44 

44 

52 

36 

56 

56 

50 

54 

52 

65 

68 

42 

40 

46 

58 

41 

32 

36 

50 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

MAX 

79 

85 

86 

82 

74 

77 

77 

78 

73 

56 

66 

73 

76 

74 

76 

63 

76 

82 

76 

75 

75 

81 

56 

57 

66 

61 

53 

50 

64 

66 

MIN 

53 

60 

59 

58 

54 

49 

50 

51 

40 

34 

34 

36 

48 

41 

45 

50 

48 

46 

44 

45 

64 

37 

27 

33 

30 

39 

29 

26 

26 

32 

BRAOENTON  EXP  STATION 

MAX 

84 

86 

85 

88 

68 

86 

85 

84 

85 

62 

67 

73 

76 

83 

86 

88 

86 

84 

68 

85 

67 

81 

55 

67 

70 

74 

75 

63 

68 

76 

MIN 

62 

67 

66 

68 

65 

61 

58 

61 

61 

43 

37 

41 

54 

50 

55 

53 

55 

61 

59 

60 

50 

50 

38 

34 

46 

55 

42 

35 

38 

67 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

MAX 

85 

85 

84 

89 

79 

61 

81 

82 

77 

68 

75 

76 

79 

81 

85 

63 

86 

84 

80 

81 

85 

84 

62 

71 

72 

71 

61 

63 

73 

68 

MIN 

58 

68 

64 

67 

60 

57 

59 

59 

45 

37 

45 

53 

55 

52 

69 

69 

60 

59 

56 

67 

56 

49 

32 

41 

42 

41 

36 

34 

38 

54 

BUSHNELL  2  E 

MAX 

83 

85 

85 

S3 

76 

60 

80 

80 

74 

65 

74 

76 

77 

78 

34 

63 

83 

SO 

80 

61 

85 

76 

61 

70 

70 

70 

54 

61 

73 

65 

MIN 

59 

68 

65 

67 

59 

56 

52 

54 

47 

34 

32 

43 

48 

44 

53 

51 

56 

57 

55 

67 

68 

50 

32 

30 

40 

44 

36 

22 

30 

50 

CAMP   BLAND  I NG 

MAX 

82 

83 

81 

78 

71 

77 

75 

60 

69 

67 

73 

75 

73 

79 

83 

83 

82 

78 

73 

75 

81 

76 

68 

76 

72 

69 

59 

59 

69 

70 

MIN 

57 

63 

65 

67 

57 

52 

51 

57 

35 

27 

32 

43 

61 

45 

62 

54 

56 

49 

54 

59 

66 

47 

28 

32 

34 

37 

31 

27 

39 

41 

CANAL   POINT  USDA 

MAX 

85 

82 

83 

82 

82 

77 

SO 

83 

66 

70 

70 

74 

76 

60 

82 

85 

63 

82 

82 

82 

SO 

73 

55 

66 

72 

74 

68 

63 

75 

77 

MIN 

70 

72 

73 

70 

67 

65 

64 

58 

52 

52 

46 

46 

47 

52 

68 

61 

56 

66 

56 

67 

54 

55 

49 

45 

41 

55 

45 

36 

36 

52 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

MAX 

86 

88 

89 

85 

83 

88 

85 

65 

81 

74 

78 

60 

79 

62 

63 

66 

84 

85 

64 

86 

86 

84 

74 

79 

77 

75 

73 

67 

73 

79 

MIN 

71 

72 

72 

69 

65 

66 

65 

65 

50 

49 

53 

52 

63 

69 

63 

63 

62 

55 

52 

56 

5b 

65 

49 

49 

45 

55 

50 

41 

43 

50 

CAPTIVA 

MAX 

63 

84 

S3 

82 

81 

82 

64 

81 

75 

69 

73 

74 

78 

60 

81 

62 

82 

81 

62 

83 

86 

74 

61 

68 

72 

75 

63 

54 

70 

74 

MIN 

69 

70 

70 

71 

69 

65 

66 

66 

59 

50 

53 

50 

51 

58 

63 

64 

65 

66 

57 

67 

58 

50 

46 

61 

47 

62 

47 

44 

45 

58 

CEDAR  KEY 

MAX 

83 

85 

82 

82 

SO 

80 

83 

82 

70 

66 

70 

71 

72 

72 

78 

82 

78 

80 

60 

75 

79 

54 

60 

66 

60 

66 

65 

66 

62 

50 

MIN 

67 

65 

64 

68 

59 

56 

57 

68 

46 

42 

50 

62 

50 

55 

60 

64 

58 

60 

50 

50 

48 

46 

34 

45 

42 

38 

36 

38 

48 

48 

CHIPLEY  3  E 

MAX 

86 

86 

82 

79 

77 

75 

60 

76 

71 

66 

73 

77 

75 

78 

83 

82 

75 

72 

74 

78 

81 

60 

58 

62 

62 

59 

50 

64 

69 

68 

MIN 

61 

58 

57 

60 

55 

50 

51 

62 

39 

30 

37 

62 

45 

38 

45 

53 

56 

43 

41 

53 

55 

35 

23 

35 

28 

37 

29 

24 

43 

29 

CLEARWATER  BEACH 

MAX 

78 

78 

85 

85 

81 

80 

83 

80 

75 

62 

72 

73 

75 

80 

84 

84 

75 

79 

82 

83 

S3 

74 

60 

68 

72 

71 

50 

51 

68 

66 

MIN 

65 

68 

67 

67 

64 

62 

62 

67 

55 

46 

51 

57 

62 

67 

61 

62 

62 

63 

61 

51 

54 

57 

38 

46 

55 

66 

33 

40 

43 

50 

CLERMONT  6  S 

MAX 

85 

86 

84 

83 

79 

82 

80 

81 

63 

67 

72 

75 

76 

79 

S3 

84 

64 

62 

60 

81 

84 

76 

59 

68 

58 

70 

56 

61 

73 

66 

MIN 

63 

69 

67 

68 

63 

62 

57 

59 

50 

42 

40 

46 

52 

50 

67 

57 

59 

61 

59 

58 

59 

53 

35 

38 

46 

49 

37 

30 

36 

52 

CLEWISTON  U  S  ENG 

MAX 

82 

83 

82 

82 

82 

80 

77 

79 

85 

66 

70 

70 

72 

75 

78 

62 

81 

79 

79 

61 

SO 

80 

75 

53 

67 

77 

75 

59 

60 

70 

MIN 

67 

71 

72 

72 

69 

66 

66 

61 

62 

46 

61 

47 

48 

58 

63 

66 

58 

52 

68 

71 

70 

64 

46 

47 

44 

58 

43 

39 

40 

61 

COCONUT  GROVE  7  S 

MAX 

85 

86 

87 

84 

82 

82 

81 

74 

82 

73 

74 

75 

78 

76 

80 

61 

82 

84 

85 

62 

81 

84 

82 

72 

74 

77 

75 

61 

66 

72 

MIN 

70 

70 

71 

72 

66 

66 

67 

59 

64 

48 

51 

51 

60 

68 

65 

70 

62 

64 

59 

72 

71 

69 

46 

49 

45 

55 

48 

39 

43 

49 

CROSS  CITY  CAA  AP 

MAX 

84 

85 

83 

76 

76 

78 

81 

76 

58 

66 

73 

75 

76 

78 

65 

84 

82 

76 

76 

79 

60 

62 

60 

72 

62 

63 

60 

62 

67 

62 

MIN 

49 

55 

62 

63 

54 

52 

50 

59 

30 

25 

31 

42 

41 

38 

42 

49 

53 

53 

49 

50 

59 

36 

24 

31 

30 

34 

23 

20 

32 

31 

DAYTONA  BEACH 

MAX 

76 

77 

78 

81 

79 

75 

75 

76 

62 

57 

67 

70 

77 

72 

79 

81 

79 

78 

74 

77 

80 

77 

62 

68 

66 

69 

72 

62 

67 

6« 

MIN 

70 

72 

72 

72 

68 

70 

59 

60 

50 

41 

42 

50 

56 

63 

62 

61 

52 

63 

67 

71 

60 

54 

36 

40 

47 

51 

35 

34 

38 

57 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

MAX 

80 

81 

82 

81 

75 

77 

76 

81 

65 

67 

72 

76 

74 

77 

60 

81 

79 

73 

76 

79 

83 

66 

61 

69 

69 

71 

62 

60 

71 

67 

MIN 

67 

70 

72 

67 

66 

63 

53 

55 

44 

41 

35 

45 

46 

47 

57 

55 

56 

59 

62 

63 

57 

43 

35 

35 

41 

45 

34 

32 

32 

43 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

MAX 

84 

81 

S3 

74 

74 

77 

80 

73 

64 

66 

73 

77 

76 

79 

82 

74 

68 

66 

77 

76 

74 

80 

60 

64 

64 

58 

62 

65 

70 

69 

MIN 

60 

57 

58 

58 

55 

54 

56 

60 

35 

32 

43 

61 

49 

45 

50 

61 

54 

54 

44 

43 

41 

36 

25 

40 

31 

38 

31 

30 

46 

39 

OE  LAND 

MAX 

81 

82 

82 

82 

73 

77 

79 

79 

56 

72 

73 

76 

77 

80 

62 

82 

61 

77 

79 

84 

61 

69 

70 

70 

53 

62 

72 

MIN 

65 

69 

68 

64 

61 

55 

55 

50 

42 

46 

36 

60 

48 

69 

56 

56 

57 

66 

68 

31 

35 

46 

41 

35 

28 

32 

40 

DEVILS   GARDEN  TOWER 

MAX 

86 

85 

83 

82 

81 

82 

SO 

83 

66 

71 

74 

76 

78 

81 

83 

83 

61 

62 

62 

82 

64 

75 

66 

71 

74 

75 

71 

64 

73 

76 

MIN 

69 

69 

72 

67 

64 

62 

65 

57 

56 

44 

42 

42 

50 

50 

56 

57 

57 

59 

64 

52 

52 

51 

44 

40 

50 

47 

44 

35 

37 

61 

DRY  TORTUGAS 

MAX 

81 

SO 

80 

80 

80 

79 

80 

63 

76 

70 

73 

76 

75 

78 

80 

79 

79 

79 

78 

79 

62 

76 

74 

70 

76 

76 

75 

68 

74 

79 

MIN 

74 

76 

75 

69 

63 

71 

74 

74 

67 

61 

67 

66 

68 

71 

74 

74 

72 

59 

54 

74 

74 

70 

60 

51 

64 

68 

66 

62 

61 

65 

EUSTIS  2  S 

MAX 

83 

S3 

83 

80 

76 

81 

61 

81 

73 

67 

73 

77 

77 

60 

84 

84 

83 

78 

80 

82 

64 

61 

77 

70 

70 

72 

62 

62 

72 

67 

MIN 

64 

65 

67 

68 

65 

62 

62 

61 

48 

44 

42 

56 

60 

62 

60 

62 

62 

60 

58 

56 

50 

59 

36 

33 

42 

48 

36 

29 

48 

54 

EVERGLADES 

MAX 

88 

87 

86 

S5 

85 

85 

62 

64 

75 

74 

77 

79 

79 

65 

S3 

86 

85 

65 

66 

66 

87 

83 

65 

72 

76 

75 

69 

66 

74 

76 

HIN 

69 

69 

69 

67 

65 

64 

65 

63 

61 

47 

48 

50 

51 

57 

61 

62 

62 

61 

66 

66 

67 

65 

45 

45 

46 

63 

47 

40 

43 

55 

FEDERAL  POINT 

MAX 

84 

82 

81 

BO 

74 

78 

77 

79 

70 

66 

73 

76 

73 

79 

61 

S3 

61 

74 

77 

60 

82 

73 

66 

70 

56 

68 

57 

60 

72 

63 

HIN 

64 

67 

67 

68 

62 

60 

56 

66 

46 

39 

42 

46 

54 

50 

33 

34 

56 

60 

57 

61 

63 

47 

35 

37 

43 

47 

34 

30 

34 

43 

FELLSMERE 

MAX 

84 

85 

84 

82 

80 

76 

79 

82 

77 

70 

74 

76 

78 

79 

63 

83 

S3 

82 

60 

81 

64 

78 

71 

70 

73 

74 

64 

65 

76 

78 

MIN 

69 

70 

69 

70 

65 

65 

60 

58 

54 

47 

37 

42 

49 

54 

37 

57 

57 

57 

62 

61 

61 

62 

40 

41 

42 

56 

37 

34 

35 

55 

FERNANDINA  BEACH 

MAX 

77 

77 

74 

71 

69 

72 

72 

78 

68 

67 

73 

75 

68 

74 

77 

82 

79 

72 

67 

68 

80 

72 

57 

70 

63 

63 

56 

56 

68 

62 

HIN 

62 

63 

68 

66 

60 

58 

54 

56 

43 

36 

40 

47 

61 

53 

52 

64 

39 

57 

56 

63 

59 

44 

32 

37 

37 

43 

33  1 

30 

37 

48 

FORT  DRUM  5  NW 

MAX 

MIN 

1 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 

85 

85 

84 

83 

82 

62 

61 

83 

76 

73 

77 

78 

79 

81 

83 

85 

83 

63 

60 

82 

86 

65 

76 

72 

60 

75 

71 

68 

73 

80 

HIN 

70 

70 

71 

72 

69 

65 

67 

60 

60 

48 

52 

60 

66 

56 

60 

73 

61 

64 

72 

73 

73 

69 

47 

49 

45 

62 

46 

36 

41 

49 

FT  LAUDERDALE   BAHIA  MAR 

HAX 

82 

S3 

82 

81 

79 

79 

79 

82 

80 

72 

73 

74 

7S 

79 

80 

80 

60 

80 

79 

79 

S3 

80 

76 

72 

77 

74 

74 

67 

74 

80 

MIN 

71 

71 

71 

70 

73 

68 

71 

68 

63 

50 

57 

59 

67 

65 

75 

75 

66 

67 

72 

73 

74 

69 

49 

53 

54 

64 

48 

43 

49 

57 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

MAX 

86 

85 

86 

81 

80 

77 

79 

60 

80 

70 

75 

76 

74 

77 

81 

80 

62 

MIN 

69 

69 

70 

71 

66 

62 

65 

57 

63 

45 

46 

47 

47 

57 

61 

60 

57 

62 

70 

71 

72 

68 

44 

45 

43 

58 

43 

34 

39 

46 

FORT  MYERS  WB  AP 

MAX 

89 

85 

85 

63 

82 

62 

83 

62 

69 

.  70 

74 

76 

78 

62 

83 

84 

S3 

82 

85 

84 

86 

72 

62 

70 

69 

75 

61 

64 

73 

77 

HIN 

65 

67 

67 

65 

63 

60 

63 

60 

45 

44 

41 

43 

46 

52 

56 

56 

57 

39 

62 

61 

61 

50 

40 

35 

46 

52 

42 

37 

40 

47 

f LORICA 
NOVEMBER  1965 


70i9 
46  lO 


76i6 
47.0 


58  15 
51  .4 


79.0 
53.0 


79>0 
63i6 


77.2 
32.0 


77.3 
53.7 

71.8 
42.6 

79.1 
63.5 

77.8 
51.8 

75.9 
48.3 

74.5 
46.9 


81.2 
58.6 

76.9 
»9a6 

72.9 
62.6 

72.6 
44.2 

76.2 
56.9 

75.6 
52.4 

75.7 
58.6 

76.7 
59.4 

73.1 
42.6 

72.6 
65.6 

73.4 
50.7 

71.7 
45.9 

74.6 
49.7 

77.7 
34.1 

77.2 
68.5 

76.8 
53.7 

SO.  3 
56.0 

74.0 
31.2 

77.7 
54.1 

70.2 
49.9 


79.7 
39.7 


77.8 
63.4 


77.4 
96.9 


77.5 
32.9 
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DAILY  TEMPERATURES 


Tabla  S  ConUnuad 

Day  Oi  Monlh 

• 

0 

Slatlon 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

FORT  PIERCE 

MAX 

MIN 

63 
70 

83 

72 

81 

71 

SI 

70 

SO 

66 

75 
67 

7* 

62 

82 
60 

69 

51 

68 
48 

70 
43 

7S 
43 

76 

52 

79 
98 

81 

70 

82 
68 

61 

63 

82 
62 

80 

73 

60 
72 

80 

68 

70 

50 

64 

43 

68 

45 

75 
45 

74 
49 

66 

39 

62 

36 

71 

39 

76 
44 

75.3 
66  (7 

FOUNTAIN  3  S 

MAX 

MIN 

87 

to 

85 

58 

82 
58 

76 

60 

78 
54 

78 

51 

81 
50 

80 
49 

74 

38 

67 
32 

74 

36 

76 

43 

79 
48 

78 
43 

82 
46 

84 
54 

77 

57 

76 
54 

75 
42 

75 
52 

80 

55 

60 

35 

68 

23 

65 
34 

62 

29 

57 

38 

51 
27 

65 
24 

69 
44 

31 

73.1 
44.2 

GAINESVILLE  UNI   OF  FLA 

MAX 
MIN 

83 
59 

86 

63 

85 
63 

84 
68 

81 

59 

76 

57 

80 
56 

80 

59 

79 
43 

55 
35 

68 
36 

73 
48 

74 

56 

76 
49 

80 
56 

85 
57 

65 
60 

64 

57 

77 

52 

79 

55 

61 
60 

81 
45 

69 

31 

61 

37 

70 
39 

63 
46 

64 

31 

60 
26 

61 
37 

44 

74.4 
49.5 

GAINESVILLE  3  MSN 

MAX 
MIN 

85 
57 

83 

65 

81 

63 

79 

65 

74 

58 

79 

56 

79 

50 

80 
56 

74 

42 

67 
27 

73 
32 

76 
41 

75 
44 

79 
41 

67 
46 

84 

50 

84 
55 

75 
67 

77 

63 

60 

6r 

62 
60 

79 
44 

60 

26 

71 
31 

64 

32 

66 
42 

60 

28 

60 
21 

71 
31 

65 
50 

74.9 
46.1 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

MAX 
MIN 

85 
58 

84 
60 

80 
63 

74 
67 

74 

55 

79 
50 

78 
46 

77 
54 

74 
42 

66 

30 

72 
36 

73 
44 

78 
47 

78 
41 

82 
49 

83 
51 

81 
55 

74 
54 

70 
45 

76 
60 

80 
57 

77 
42 

58 
28 

69 

33 

63 

33 

63 
41 

58 
30 

69 
24 

68 

32 

61 
48 

73.1 
45.9 

HIALEAH 

MAX 
MIN 

87 
69 

87 

70 

84 

69 

82 
62 

81 
64 

81 
66 

60 
60 

82 

65 

72 
49 

73 
53 

76 

56 

76 
48 

77 
57 

80 
65 

81 
62 

81 
60 

84 
63 

84 

65 

82 

70 

81 

70 

86 
67 

83 

51 

72 
47 

74 
45 

79 
50 

75 
46 

66 

38 

70 
43 

73 
50 

62 
42 

79.0 
67.6 

HIGH  SPRINGS 

MAX 
MIN 

e<> 

56 

83 
59 

84 

60 

79 

59 

76 

57 

80 

51 

80 
50 

81 
57 

77 
42 

66 

28 

74 
42 

76 
49 

78 
47 

81 
49 

83 
49 

65 
50 

85 

53 

81 
50 

78 
52 

60 
60 

81 

69 

78 
49 

59 
27 

70 

33 

69 
34 

63 
49 

59 
30 

60 
21 

69 
38 

63 
47 

75.4 
46.9 

HOLOPAH   5  NH 

MAX 
MIN 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 
MIN 

87 

70 

86 

71 

85 

71 

83 
67 

82 
61 

82 

62 

81 

64 

84 

66 

80 
61 

79 
49 

77 
51 

76 
48 

76 
47 

81 

55 

82 
69 

62 
60 

85 
59 

65 
64 

84 
64 

82 
67 

65 
63 

84 
66 

80 
46 

73 
50 

78 
44 

76 
54 

74 

49 

69 

35 

75 
39 

82 
46 

80.6 
56.7 

HYPOLUXO 

MAX 
MIN 

85 
'2 

85 
71 

83 

72 

81 

70 

81 

70 

81 
68 

80 
67 

81 
62 

74 

56 

74 
49 

76 
49 

78 
48 

78 
48 

79 
60 

80 
73 

62 
74 

84 
64 

63 
65 

80 

73 

61 
74 

79 

73 

83 

67 

72 
46 

75 
48 

77 
43 

75 
60 

68 

43 

67 

37 

73 
43 

50 

78.7 
59.6 

INVERNESS 

MAX 
MIN 

85 
61 

85 
67 

84 

65 

85 
60 

60 
59 

82 
56 

80 
55 

80 
56 

76 
46 

75 
35 

74 
34 

78 
45 

79 
46 

80 
44 

86 
52 

85 
54 

84 
59 

63 
59 

81 
54 

83 
55 

66 

61 

76 

42 

68 

33 

70 

38 

72 
34 

69 

34 

57 

35 

63 

25 

75 
32 

67 

53 

77.6 
46.3 

JACKSONVILLE  WB  AP 

MAX 
MIN 

82 
60 

81 
66 

78 
66 

74 
65 

70 
57 

75 
54 

76 

52 

77 
57 

60 
43 

66 

35 

72 
43 

75 

50 

71 

50 

77 
49 

80 
52 

84 

54 

61 

57 

67 

53 

70 
49 

69 
62 

61 

61 

69 
41 

56 
30 

69 

39 

63 
38 

63 
40 

49 

33 

56 
28 

70 
37 

60 
40 

70.6 
48.7 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 
MIN 

76 

63 

77 

68 

78 
69 

74 

66 

71 

65 

74 

65 

74 
60 

76 

67 

66 
43 

67 
36 

72 
42 

75 
47 

66 
53 

74 

52 

75 
52 

78 

55 

75 
60 

70 
57 

71 
62 

71 

63 

80 

61 

70 
44 

56 
31 

68 

36 

64 

41 

66 
45 

53 
33 

54 
29 

69 
36 

61 
47 

70.3 
51.4 

JASPER  9  ESE 

MAX 
MIN 

74 

52 

84 

54 

80 

52 

75 
52 

76 

55 

78 
45 

80 

46 

80 
45 

75 

37 

74 

29 

75 
40 

75 
40 

72 
41 

78 
35 

82 
50 

64 

48 

84 

50 

76 

50 

75 
40 

72 

55 

60 
58 

75 
35 

60 

24 

70 
30 

70 
26 

62 

36 

50 
25 

60 

19 

65 
30 

58 
45 

73.2 
41.6 

KEY  WEST  WB  CITY 

MAX 
MIN 

83 
75 

83 
75 

83 
74 

84 
74 

82 
73 

82 

71 

64 

71 

65 
70 

76 
62 

71 

59 

77 
64 

76 
66 

77 
66 

60 
66 

85 
70 

82 
70 

80 
70 

76 
70 

81 

70 

83 
71 

64 

73 

81 
66 

67 

59 

72 

63 

78 

56 

75 
67 

68 

58 

67 

76 
63 

82 
61 

78.7 
66.6 

KISSIMMEE 

MAX 
MIN 

84 
65 

85 
68 

84 

68 

83 
67 

79 

63 

81 
61 

60 

59 

82 

57 

75 
48 

68 
44 

73 
40 

75 
44 

77 
52 

77 
49 

81 
67 

82 
56 

83 
59 

81 
60 

80 
59 

80 

59 

79 
66 

81 

39 

79 

35 

67 

36 

71 

45 

76 

51 

60 

35 

60 
31 

69 

35 

67 
54 

76.6 
51  .7 

LA  BELLE 

MAX 

MIN 

86 
58 

87 
57 

85 

60 

59 

81 
54 

84 

57 

78 
49 

72 
44 

75 

37 

76 

39 

60 
46 

84 
64 

64 

57 

84 
61 

66 

53 

61 
62 

68 

39 

72 
37 

72 
41 

76 
44 

65 
40 

65 
32 

75 
36 

77 
60 

78.0 
48.1 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

MAX 
MIN 

85 
64 

83 
68 

84 

67 

82 
66 

80 

63 

62 
60 

76 
66 

80 
60 

73 
51 

70 
40 

75 

37 

76 
42 

75 
51 

80 
49 

63 
63 

84 

53 

83 

53 

83 
52 

61 
53 

61 
54 

65 
54 

80 

38 

78 
33 

69 
33 

70 
36 

73 
60 

68 
33 

64 

29 

70 
35 

67 
47 

77.0 
49.3 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 
MIN 

83 
57 

84 

61 

80 
62 

76 

65 

75 
66 

60 

62 

79 

52 

78 

57 

72 
40 

69 
30 

73 
33 

75 
46 

74 

51 

77 
46 

62 
53 

82 
53 

62 
55 

77 
54 

76 
47 

75 

57 

82 
57 

42 

71 
31 

64 

33 

63 
45 

54 
30 

61 

25 

66 

36 

56 
46 

71.4 
47.2 

LAKE  HIAWASSE 

MAX 
MIN 

82 
64 

84 

70 

85 
68 

83 
67 

81 
64 

78 
61 

80 

55 

80 
56 

81 
51 

54 
44 

66 
38 

71 
46 

75 
52 

77 
46 

78 
56 

82 

55 

83 
60 

61 
62 

79 
56 

80 
56 

60 

58 

84 
64 

68 

35 

60 

35 

68 
44 

70 
49 

71 

37 

53 
26 

61 

37 

72 
63 

74.9 
61.9 

LAKELAND  WB  CITY 

MAX 
MIN 

83 
63 

83 
68 

82 
66 

81 

68 

78 

63 

79 
61 

80 
61 

60 
64 

66 
46 

68 
43 

74 
49 

76 

53 

78 
68 

77 
56 

81 
61 

60 
61 

62 
61 

80 

62 

79 
60 

79 
61 

85 

62 

69 
46 

59 

37 

70 
44 

69 

52 

71 
47 

53 
37 

63 
37 

72 
43 

64 

45 

74.6 
64.6 

LAKE  PLACID  2  SW 

MAX 

MIN 

86 
67 

86 

68 

86 
69 

65 
67 

82 
64 

78 
62 

84 
61 

86 

58 

51 

43 

37 

37 

60 
46 

85 
48 

86 
54 

85 
55 

83 
59 

82 
59 

64 

63 

63 
62 

66 
61 

74 

59 

62 

39 

72 

36 

73 
40 

76 
54 

60 
36 

64 
35 

75 
35 

77 
52 

79.2 
62.6 

LIVE  OAK  2  ESE 

MAX 
MIN 

80 
53 

84 
53 

84 
52 

78 
54 

74 
56 

79 
49 

79 
49 

79 
49 

69 
40 

56 
26 

76 
32 

74 
34 

74 
44 

79 
41 

82 
50 

83 

52 

62 
53 

79 
63 

74 
46 

72 
55 

61 
59 

75 
40 

70 
28 

71 
31 

76 
30 

81 
28 

68 
29 

71 
21 

65 
34 

34 

75.  5 
42.9 

LOXAHATCHEE 

MAX 
MIN 

86 

65 

85 
66 

84 

70 

64 

70 

81 
62 

80 
62 

82 
64 

86 

57 

76 
56 

72 
48 

76 
47 

77 
43 

76 
46 

83 
56 

85 
65 

85 
65 

83 
56 

80 

55 

62 

69 

85 
62 

82 
64 

77 
64 

70 
44 

72 
47 

72 

39 

75 
60 

71 
46 

70 
36 

76 

37 

61 
62 

79.1 
56.7 

MADISON 

MAX 
MIN 

83 

55 

83 
56 

81 
61 

74 

63 

75 

55 

77 

51 

60 
54 

75 
60 

61 

40 

67 
31 

73 
41 

77 
49 

74 
49 

78 
45 

81 
51 

63 

59 

83 

57 

72 
50 

75 
45 

76 
56 

80 
59 

66 
39 

57 
27 

70 

39 

62 

31 

59 
39 

50 
28 

61 

27 

60 
42 

57 

39 

71.7 
46.6 

MARATHON   VACA  KEY 

MAX 
MIN 

82 
70 

83 
71 

86 
71 

83 
69 

62 

68 

83 
67 

63 
66 

62 

65 

76 
62 

73 
53 

76 
59 

78 
59 

76 
61 

79 
62 

63 
66 

82 
67 

61 
66 

63 
67 

63 
68 

62 
67 

65 
69 

81 
67 

72 
53 

74 

66 

76 
52 

76 
61 

73 
53 

66 
49 

70 
49 

78 
66 

78.9 
62.2 

HARIANNA  CAA  AP 

MAX 
MIN 

84 

62 

85 

59 

82 

56 

74 

60 

78 
54 

77 

50 

78 
50 

74 

47 

56 
40 

66 

32 

73 
36 

77 

50 

75 
43 

77 
38 

81 
44 

62 
56 

72 
53 

73 
45 

76 
40 

77 
55 

81 
47 

54 
33 

58 
23 

63 
34 

62 

29 

50 
35 

50 
27 

63 
23 

69 
46 

32 

70.6 
43.3 

NARIANNA    IND  SCHOOL 

MAX 
MIN 

84 
61 

86 
60 

86 
59 

75 
60 

76 
54 

77 
51 

86 

50 

83 
52 

80 
49 

73 
31 

73 
37 

77 
40 

76 
47 

77 
39 

89 
46 

82 

53 

75 
56 

72 
45 

73 
41 

76 
54 

81 
54 

60 

36 

66 

26 

64 

29 

63 

29 

59 

37 

50 

26 

65 
24 

72 
42 

66 

30 

73.9 
43.9 

MAYO  5  NW 

MAX 
MIN 

83 
51 

84 
53 

81 

59 

76 
65 

76 
56 

76 

60 

80 
50 

76 
59 

68 

36 

68 
27 

75 
33 

76 
42 

74 
47 

77 
38 

84 
43 

65 
51 

62 
53 

75 
52 

75 
43 

72 
60 

81 

59 

70 
36 

60 

25 

72 
33 

62 

29 

62 

39 

51 
29 

62 
19 

66 
34 

56 
42 

72.9 
43.9 

MELBOURNE 

MAX 
MIN 

82 
70 

82 
72 

80 
73 

79 
69 

82 
73 

79 
66 

84 

63 

83 
62 

79 
60 

66 
48 

80 
44 

79 
62 

82 
54 

80 
54 

79 
70 

63 
67 

76 
58 

72 
42 

62 

35 

68 

38 

74 

45 

66 

36 

64 

37 

72 
39 

75 
40 

76.5 
54.8 

MIAMI    BAY  FRONT 

MAX 
MIN 

83 
70 

84 
70 

82 
70 

81 
71 

84 

69 

82 
66 

80 
69 

82 
68 

80 
67 

72 
46 

76 
67 

74 

61 

76 
57 

79 
62 

60 
74 

79 
76 

84 
59 

81 
67 

79 
66 

80 
71 

64 

73 

82 
69 

60 
46 

76 
47 

79 
48 

82 
58 

77 
46 

67 
44 

70 
49 

69 

79.4 
62.1 

MIAMI  BEACH 

MAX 
MIN 

S3 
71 

85 
71 

81 

70 

80 
72 

80 

75 

79 
72 

78 
70 

79 

76 

77 
64 

73 
50 

75 
58 

76 
61 

77 
61 

78 
70 

79 
74 

80 
76 

61 
68 

81 
68 

78 
71 

78 
72 

79 
74 

80 
70 

77 

50 

73 
53 

76 

56 

75 
66 

72 
50 

70 
46 

72 
52 

62 

77.6 
66.0 

MIAMI    KB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

86 
70 

87 
70 

84 

72 

83 
70 

81 
65 

62 
66 

61 
68 

81 
64 

72 
52 

74 
49 

76 
54 

77 
56 

78 
64 

61 
61 

62 
74 

83 
66 

85 
65 

83 
65 

32 
70 

82 
73 

64 

72 

84 
64 

73 
48 

74 

50 

78 
51 

77 

56 

62 
48 

70 
42 

73 
47 

56 

79.2 
60.3 

MIAMI   WB  CITY 

MAX 
MIN 

81 
69 

84 
70 

80 
70 

78 
67 

78 
68 

79 

66 

78 

69 

60 
70 

70 

51 

70 
47 

71 
55 

72 
66 

73 
56 

80 
63 

60 
74 

79 
69 

77 
66 

78 
66 

78 
71 

76 
70 

60 
73 

84 

52 

68 
48 

70 
61 

76 
56 

74 
56 

59 
47 

67 
42 

71 
46 

57 

76.8 
60.8 

MILES  CITY  TOWER 

MAX 
MIN 

86 

S3 
65 

85 
67 

61 
64 

80 
63 

61 
62 

65 
64 

74 
60 

71 
64 

74 
47 

76 
54 

78 
45 

62 
61 

83 
60 

84 
60 

82 
61 

63 
63 

64 
65 

87 
63 

78 
63 

68 
42 

73 
42 

76 
42 

76 
61 

69 
45 

70 
38 

76 
36 

49 

78.8 
95.4 

MILTON  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

84 

55 

84 

58 

84 

57 

78 
59 

78 
55 

61 
54 

79 
60 

71 
60 

61 
34 

47 

37 

72 
36 

76 
60 

75 
43 

76 
42 

79 
95 

72 

53 

61 
60 

69 
40 

73 
40 

72 
49 

73 
54 

62 

32 

63 
20 

60 
36 

65 
26 

66 
36 

51 
31 

64 
26 

65 

~39 

66 
25 

70.4 
43.7 

MONTICELLO  2  S 

MAX 
MIN 

85 
55 

84 

55 

80 
61 

71 
62 

76 
66 

76 
49 

79 

53 

76 
60 

69 

35 

77 
30 

74 
37 

72 
47 

75 
49 

76 
46 

89 
49 

83 
54 

82 
53 

70 
48 

74 
45 

76 

55 

76 

57 

72 
36 

68 
26 

69 
36 

61 

29 

60 
42 

51 
28 

62 
26 

69 
39 

66 
36 

72.3 
46.1 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

MAX 
MIN 

84 
66 

85 

70 

89 

70 

64 
68 

81 
64 

SO 

62 

79 

63 

60 
61 

83 
59 

66 
44 

71 
44 

71 
46 

75 
47 

76 
63 

79 
59 

81 
60 

62 
57 

82 
60 

81 
63 

61 
64 

60 
63 

64 
62 

73 
43 

64 
42 

71 
45 

74 

49 

74 
40 

69 
36 

66 
36 

76 
44 

76.9 
54.7 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 
MIN 

84 
61 

85 
68 

83 
68 

84 

68 

80 
65 

76 
60 

79 

57 

83 
59 

76 

53 

68 
41 

74 
33 

76 
40 

79 

50 

79 
53 

61 
57 

82 
64 

62 
54 

81 
66 

61 
52 

60 
59 

87 
59 

80 
60 

61 
36 

70 
31 

74 

45 

76 

53 

62 

35 

65 

29 

73 
34 

69 
55 

77.1 
51.5 
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Table  5  -  Continued 


Day  Of  Month  & 


Stcrtion 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

8 

9 

10 

1 1 

12 

1 

13 

14 

15 

16 

17 

ID 

19 

20  21 

22 

23 

24 

1 

"j 

J 

26 

27 

28 

29 

30  31 

Aven 

MT  PLEASANT 

MAX 

83 

85 

80 

74 

76 

77 

78 

75 

72 

66 

74 

77 

75 

75 

61 

63 

80 

72 

74 

76 

80 

80 

57 

65 

61 

64 

61 

63 

66 

64 

72. 

3 

MIN 

58 

59 

59 

50 

54 

49 

50 

62 

39 

33 

38 

46 

46 

45 

46 

60 

60 

46 

60 

54 

56 

36 

27 

36 

28 

40 

29 

24 

43 

33 

44 

9 

MVAKIKA  RIVER  ST  PARK 

MAX 

84 

85 

85 

84 

82 

81 

81 

71 

72 

72 

80 

79 

33 

34 

82 

82 

82 

82 

69 

62 

71 

75 

72 

78 

3 

MIN 

62 

64 

65 

64 

59 

60 

60 

40 

35 

40 

48 

52 

56 

66 

67 

69 

59 

63 

69 

35 

32 

44 

53 

39 

34 

51 

8 

NAPLES 

MAX 

84 

85 

85 

83 

83 

81 

32 

81 

77 

71 

74 

73 

76 

62 

83 

34 

82 

62 

84 

84 

81 

77 

66 

68 

74 

74 

63 

66 

69 

75 

77 

8 

MIN 

67 

68 

69 

69 

65 

64 

64 

63 

63 

45 

48 

47 

50 

63 

62 

63 

60 

61 

66 

66 

67 

64 

42 

43 

47 

63 

4M 

41 

42 

58 

67 

6 

NEW   SMVRNA  BEACH   4  N 

MAX 

79 

79 

81 

79 

78 

79 

76 

82 

66 

67 

70 

76 

77 

77 

81 

31 

80 

73 

60 

79 

79 

77 

69 

68 

69 

72 

66 

60 

70 

70 

74 

3 

MIN 

68 

71 

70 

68 

69 

60 

56 

66 

62 

42 

37 

44 

51 

48 

59 

66 

59 

62 

63 

69 

68 

55 

35 

35 

41 

48 

34 

34 

38 

53 

63 

0 

NICEVILLE 

MAX 

77 

82 

84 

85 

75 

77 

76 

75 

64 

50 

66 

72 

77 

74 

75 

76 

70 

70 

71 

71 

71 

70 

60 

59 

69 

62 

52 

60 

62 

69 

69 

7 

MIN 

54 

54 

55 

56 

54 

64 

52 

53 

39 

31 

30 

35 

41 

37 

50 

63 

40 

39 

38 

44 

45 

44 

32 

30 

27 

36 

26 

21 

22 

26 

40 

6 

OASIS  FISHING  LODGE 

MAX 

70 

88 

88 

80 

82 

82 

70 

70 

75 

77 

81 

BO 

84 

81 

80 

79 

80 

85 

84 

60 

60 

71 

76 

67 

67 

71 

73 

75 

9 

MIN 

60 

62 

61 

62 

64 

70 

54 

51 

50 

41 

56 

56 

62 

64 

63 

71 

63 

66 

51 

41 

38 

60 

37 

36 

36 

40 

64 

54 

1 

OCALA 

MAX 

85 

86 

85 

82 

81 

80 

80 

81 

70 

69 

75 

78 

77 

80 

63 

87 

66 

79 

79 

81 

83 

77 

63 

72 

72 

71 

69 

63 

74 

69 

76 

9 

MIN 

62 

63 

66 

67 

64 

67 

55 

61 

45 

34 

37 

49 

54 

46 

65 

64 

59 

60 

64 

69 

62 

49 

31 

39 

46 

49 

34 

27 

36 

41 

60 

5 

OCALA  2  NE 

MAX 

86 

85 

84 

84 

78 

82 

80 

81 

67 

69 

75 

79 

77 

SO 

84 

86 

85 

79 

83 

83 

64 

72 

60 

73 

68 

70 

52 

61 

73 

63 

75 

1 

MIN 

54 

65 

66 

67 

59 

51 

48 

55 

41 

28 

31 

40 

48 

39 

47 

47 

65 

66 

61 

53 

61 

47 

32 

30 

37 

42 

31 

19 

23 

40 

45 

3 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

MAX 

84 

84 

83 

82 

82 

80 

73 

79 

87 

62 

68 

72 

74 

76 

30 

81 

84 

60 

81 

81 

81 

80 

71 

62 

68 

70 

69 

65 

60 

69 

76 

3 

MIN 

70 

70 

70 

73 

66 

65 

64 

65 

60 

49 

43 

52 

56 

60 

67 

66 

64 

65 

65 

69 

66 

64 

44 

43 

58 

64 

40 

38 

43 

60 

59 

6 

ORLANDO  WATER  PLANT 

MAX 

83 

84 

83 

81 

77 

80 

80 

33 

70 

66 

72 

76 

77 

79 

34 

85 

83 

77 

81 

31 

85 

63 

63 

70 

70 

71 

65 

63 

72 

63 

76 

MIN 

65 

70 

69 

69 

65 

62 

60 

60 

50 

45 

44 

49 

55 

53 

55 

69 

62 

62 

60 

60 

60 

56 

36 

41 

4b 

64 

31 

34 

39 

56 

54 

3 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

MAX 

83 

84 

84 

82 

78 

80 

80 

82 

67 

66 

71 

75 

77 

78 

62 

64 

S2 

78 

80 

80 

86 

69 

61 

69 

69 

71 

64 

63 

71 

67 

76 

1 

MIN 

65 

69 

69 

67 

63 

62 

57 

69 

47 

44 

41 

49 

55 

51 

59 

58 

60 

61 

60 

66 

56 

47 

35 

38 

47 

46 

34 

32 

37 

44 

52 

4 

PALATKA 

MAX 

83 

85 

80 

79 

76 

78 

76 

83 

74 

65 

70 

75 

72 

76 

60 

80 

81 

77 

77 

79 

81 

76 

68 

68 

67 

69 

61 

56 

67 

65 

73 

9 

MIN 

57 

66 

67 

69 

63 

58 

66 

61 

47 

37 

41 

51 

54 

49 

55 

56 

63 

69 

66 

59 

62 

48 

34 

40 

42 

60 

33 

30 

40 

55 

51 

7 

PANAMA  CITY  2 

MAX 

88 

86 

83 

79 

79 

78 

83 

82 

75 

68 

75 

77 

76 

79 

60 

35 

79 

75 

75 

76 

62 

63 

59 

64 

63 

69 

63 

66 

66 

65 

74 

0 

MIN 

62 

59 

58 

62 

56 

53 

62 

48 

39 

33 

36 

45 

49 

45 

48 

65 

58 

56 

45 

53 

54 

36 

31 

33 

31 

36 

33 

32 

46 

33 

45 

8 

PENSACOLA  CAA  AP 

MAX 

83 

82 

84 

78 

78 

78 

77 

72 

57 

66 

71 

76 

73 

73 

76 

68 

66 

71 

71 

72 

77 

57 

62 

63 

62 

51 

62 

63 

63 

66 

69 

4 

MIN 

61 

63 

64 

64 

63 

59 

63 

47 

37 

33 

47 

58 

52 

51 

60 

56 

52 

47 

49 

57 

46 

33 

23 

40 

33 

40 

32 

35 

39 

29 

47 

9 

PENSACOLA  WB  CITY 

MAX 

80 

80 

80 

75 

73 

76 

77 

71 

55 

66 

70 

75 

70 

72 

74 

71 

64 

69 

67 

70 

76 

53 

57 

62 

61 

51 

61 

61 

68 

63 

67 

6 

MIN 

64 

63 

65 

64 

64 

60 

63 

46 

35 

36 

48 

61 

64 

54 

68 

54 

52 

47 

53 

58 

45 

35 

30 

40 

36 

39 

33 

37 

40 

3J 

49 

1 

PLANT  CITY 

MAX 

83 

85 

85 

85 

82 

81 

82 

84 

80 

72 

77 

78 

31 

81 

84 

84 

84 

84 

S3 

63 

68 

85 

63 

72 

74 

74 

61 

66 

74 

70 

78 

8 

MIN 

61 

64 

65 

68 

64 

59 

56 

62 

61 

37 

35 

42 

62 

47 

55 

64 

55 

68 

56 

57 

58 

54 

34 

32 

43 

51 

36 

30 

36 

56 

51 

0 

POMPANO  BEACH 

MAX 

85 

82 

83 

82 

79 

82 

81 

33 

77 

75 

75 

77 

77 

81 

82 

32 

82 

83 

80 

SO 

33 

82 

74 

74 

78 

74 

70 

69 

72 

80 

78 

8 

MIN 

69 

69 

68 

69 

68 

64 

67 

59 

59 

47 

60 

50 

53 

59 

62 

62 

69 

66 

71 

66 

72 

63 

46 

48 

44 

60 

45 

37 

43 

50 

56 

3 

PUNTA  GOROA 

MAX 

87 

87 

86 

87 

85 

34 

84 

34 

74 

74 

77 

77 

83 

83 

87 

85 

86 

84 

84 

64 

87 

75 

62 

71 

75 

76 

64 

66 

72 

72 

79 

4 

MIN 

64 

68 

67 

68 

67 

65 

62 

63 

68 

46 

46 

48 

52 

55 

60 

60 

60 

59 

63 

64 

64 

58 

39 

42 

49 

60 

42 

39 

43 

52 

56 

1 

QUINCY   EXP  STATION 

MAX 

83 

85 

82 

75 

77 

76 

78 

73 

70 

66 

74 

76 

77 

75 

80 

83 

82 

72 

74 

76 

81 

69 

59 

66 

60 

57 

51 

63 

66 

62 

72 

2 

MIN 

56 

57 

59 

60 

64 

50 

49 

61 

40 

33 

35 

44 

48 

42 

46 

49 

59 

47 

44 

54 

53 

37 

28 

34 

30 

41 

29 

22 

41 

33 

44 

5 

ROYAL   PALM   RANGER  STA 

MAX 

89 

87 

89 

84 

83 

82 

85 

79 

79 

77 

78 

78 

82 

85 

66 

85 

85 

35 

83 

74 

77 

75 

70 

70 

74 

82 

60 

8 

MIN 

70 

71 

65 

60 

62 

65 

60 

59 

45 

46 

47 

43 

53 

53 

63 

57 

60 

60 

66 

65 

63 

44 

47 

46 

45 

46 

31 

31 

36 

53 

6 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 

79 

80 

79 

eo 

76 

76 

76 

79 

72 

64 

73 

77 

73 

77 

82 

83 

82 

80 

75 

73 

81 

78 

61 

70 

67 

68 

57 

69 

72 

65 

73 

6 

MIN 

62 

67 

70 

69 

65 

62 

62 

54 

43 

38 

33 

47 

62 

47 

51 

53 

67 

68 

56 

55 

61 

■47 

30 

34 

40 

46 

32 

29 

34 

61 

60 

0 

SAINT  LEO 

MAX 

82 

84 

83 

82 

79 

81 

80 

80 

66 

67 

74 

76 

79 

80 

84 

82 

83 

81 

80 

81 

85 

71 

60 

70 

70 

70 

54 

63 

72 

63 

75 

4 

MIN 

60 

68 

65 

68 

60 

68 

58 

60 

48 

42 

43 

51 

57 

52 

69 

67 

59 

61 

56 

57 

57 

50 

34 

39 

49 

51 

38 

31 

40 

46 

52 

5 

SAINT  MARKS  6  SE 

MAX 

80 

85 

84 

76 

79 

78 

75 

76 

73 

63 

69 

75 

72 

73 

79 

80 

74 

76 

76 

72 

70 

56 

67 

66 

60 

55 

58 

60 

60 

71 

■  0 

MIN 

54 

58 

58 

63 

55 

50 

54 

64 

40 

31 

38 

49 

50 

42 

47 

55 

50 

46 

56 

57 

39 

25 

38 

30 

43 

30 

26 

43 

36 

46 

9 

ST  PETERSBURG 

MAX 

83 

84 

85 

85 

82 

80 

81 

82 

64 

67 

72 

79 

77 

79 

83 

83 

82 

83 

62 

82 

83 

71 

60 

68 

67 

74 

54 

61 

69 

64 

75 

■  5 

MIN 

61 

67 

66 

68 

64 

60 

63 

65 

66 

43 

44 

50 

68 

56 

69 

68 

69 

63 

60 

60 

62 

66 

39 

42 

64 

58 

46 

38 

49 

57 

55 

■  6 

SANBORN  TOWER 

MAX 

86 

87 

84 

79 

79 

78 

77 

77 

70 

69 

74 

78 

77 

75 

SO 

32 

84 

78 

79 

77 

76 

76 

61 

71 

64 

61 

52 

64 

66 

60 

74 

>0 

MIN 

56 

57 

56 

61 

52 

49 

50 

61 

49 

33 

41 

47 

46 

43 

43 

66 

49 

41 

54 

54 

36 

23 

31 

29 

40 

26 

22 

42 

34 

43 

7 

SANFORD   EXP  STATION 

MAX 

83 

84 

83 

81 

75 

79 

79 

81 

69 

65 

70 

75 

75 

78 

63 

84 

82 

76 

80 

81 

84 

76 

58 

68 

68 

70 

65 

60 

73 

69 

75 

1 

MIN 

67 

71 

70 

70 

66 

66 

60 

58 

52 

44 

43 

45 

47 

50 

60 

56 

60 

63 

61 

60 

60 

55 

39 

40 

48 

62 

35 

32 

35 

55 

54 

0 

SARASOTA 

MAX 

80 

80 

86 

85 

32 

82 

82 

62 

75 

70 

74 

75 

80 

81 

80 

84 

84 

83 

84 

64 

86 

72 

62 

72 

74 

76 

60 

65 

71 

70 

77 

3 

MIN 

62 

66 

66 

68 

64 

60 

68 

62 

49 

43 

40 

45 

53 

51 

55 

67 

58 

62 

60 

58 

60 

65 

37 

38 

60 

58 

41 

34 

41 

60 

53 

4 

SECOTAN 

MAX 

83 

85 

82 

78 

78 

79 

76 

77 

70 

68 

74 

77 

77 

80 

60 

86 

83 

76 

76 

74 

70 

70 

60 

71 

64 

61 

52 

60 

59 

60 

72 

9 

MIN 

54 

52 

55 

63 

58 

45 

57 

58 

36 

26 

31 

39 

49 

49 

39 

49 

61 

46 

49 

56 

45 

36 

22 

32 

28 

39 

26 

20 

35 

39 

42 

7 

SOUTH  MIAMI    3  W 

MAX 

87 

88 

85 

83 

82 

83 

78 

82 

73 

76 

78 

79 

78 

60 

81 

82 

S3 

83 

80 

82 

83 

83 

78 

75 

77 

75 

74 

70 

74 

80 

79 

i7 

MIN 

69 

70 

71 

69 

65 

64 

67 

62 

60 

47 

50 

63 

50 

56 

63 

62 

60 

62 

64 

68 

69 

68 

46 

46 

43 

57 

48 

37 

41 

43 

57 

3 

STUART 

MAX 

83 

83 

83 

81 

81 

75 

79 

82 

75 

69 

73 

74 

76 

81 

82 

84 

82 

82 

81 

62 

83 

75 

72 

72 

75 

74 

69 

65 

73 

80 

77 

.6 

MIN 

70 

72 

73 

71 

71 

65 

61 

60 

55 

49 

44 

43 

48 

56 

62 

67 

66 

61 

72 

72 

73 

68 

44 

47 

44 

63 

40 

36 

34 

63 

58 

•  0 

TALLAHASSEE  W6  AP 

MAX 

81 

34 

80 

71 

75 

74 

77 

73 

54 

64 

72 

75 

72 

75 

80 

81 

SO 

69 

73 

76 

76 

56 

57 

66 

59 

56 

49 

62 

61 

53 

69 

■  4 

MIN 

57 

57 

59 

62 

56 

51 

51 

53 

38 

30 

33 

42 

44 

40 

45 

49 

69 

49 

43 

56 

61 

34 

28 

34 

32 

36 

28 

23 

41 

33 

44 

•  0 

TAMIAMI   TRL  40  MI  BEND 

MAX 

87 

90 

86 

86 

83 

83 

86 

30 

36 

75 

74 

78 

79 

79 

81 

83 

65 

88 

85 

83 

85 

80 

76 

72 

78 

80 

77 

6« 

69 

76 

80 

6 

MIN 

71 

71 

71 

70 

66 

66 

68 

64 

65 

48 

53 

53 

46 

59 

63 

64 

63 

64 

66 

67 

68 

66 

47 

49 

49 

60 

48 

42 

46 

52 

69 

5 

TAMPA  WB  AIRPORT 

MAX 

85 

86 

85 

85 

81 

81 

81 

81 

66 

68 

73 

74 

78 

80 

84 

84 

84 

83 

83 

63 

83 

71 

63 

69 

69 

74 

55 

62 

70 

65 

76 

2 

MIN 

60 

66 

65 

68 

64 

60 

60 

64 

43 

42 

41 

47 

57 

53 

59 

67 

67 

63 

60 

60 

61 

48 

39 

40 

53 

52 

39 

35 

41 

44 

53 

3 

TARPON  SPRINGS 

MAX 

79 

81 

81 

85 

85 

30 

80 

82 

81 

58 

62 

72 

74 

77 

79 

84 

63 

61 

80 

a3 

83 

83 

59 

59 

70 

67 

72 

55 

60 

70 

74 

8 

MIN 

58 

61 

65 

69 

63 

56 

59 

60 

56 

40 

40 

48 

" 

53 

54 

65 

66 

61 

68 

68 

63 

65 

33 

37 

50 

49 

48 

33 

34 

46 

52 

4 

TAVERNIER 

MAX 

85 

84 

83 

82 

81 

81 

80 

81 

78 

76 

74 

76 

75 

77 

79 

81 

82 

62 

81 

60 

82 

82 

81 

72 

75 

75 

72 

71 

74 

78 

78 

7 

MIN 

73 

73 

73 

74 

71 

70 

70 

68 

68 

51 

61 

62 

64 

65 

74 

74 

69 

70 

71 

73 

76 

70 

66 

66 

66 

60 

55 

60 

65 

56 

65 

4 

TITUSVILLE  2  W 

MAX 

81 

83 

82 

82 

79 

79 

77 

89 

70 

66 

70 

76 

75 

79 

78 

81 

80 

77 

79 

61 

84 

75 

61 

68 

69 

76 

62 

61 

71 

69 

75 

3 

MIN 

59 

69 

71 

70 

67 

64 

59 

56 

52 

44 

39 

43 

51 

46 

59 

56 

57 

61 

62 

66 

69 

48 

37 

34 

44 

51 

36 

31 

33 

42 

52 

•  2 

USHER  TOWER 

MAX 

84 

84 

83 

81 

76 

80 

79 

79 

71 

76 

76 

73 

84 

86 

81 

77 

79 

74 

63 

70 

63 

63 

54 

61 

64 

56 

74 

■  1 

MIN 

52 

60 

61 

67 

56 

51 

50 

55 

25 

31 

43 

46 

39 

45 

49 

54 

57 

49 

69 

69 

44 

23 

29 

33 

43 

28 

20 

32 

47 

45 

■  1 

VENICE 

MAX 

81 

87 

82 

85 

84 

81 

82 

82 

75 

70 

74 

74 

77 

61 

84 

84 

62 

77 

MIN 

62 

65 

64 

65 

63 

59 

59 

61 

54 

42 

39 

43 

50 

51 

55 

67 

57 

61 

60 

60 

61 

67 

36 

34 

46 

55 

40 

34 

40 

56 

52 

•  8 

VERO  BEACH  CAA  AP 

MAX 

84 

83 

80 

82 

79 

79 

78 

82 

70 

67 

72 

73 

76 

80 

81 

81 

SO 

80 

80 

80 

81 

71 

62 

68 

73 

73 

56 

63 

73 

75 

75 

■  4 

MIN 

70 

70 

75 

73 

68 

66 

61 

59 

52 

49 

45 

47 

63 

60 

69 

61 

62 

64 

72 

68 

71 

60 

43 

46 

46 

50 

39 

36 

38 

47 

56 

.7 

S—  ftmimnw  NotM  FoUowtng  Station 
-    145  ' 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
NOVEMBER  1956 


Tabla  5  -  Conttnued 


WAUCHULA  2  NW 

WEST  PALM  BEACH 

WEST  PALM  BEACH  W8  AP 

WEWAMITCHKA 

WINTER  HAVEN 

WOODRUFF  DAM 


Day 

Oi  Month 

Average 

I 

2 

3 

* 

S 

6 

7 

1 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

'  r 

22 

23 

24 

25 

2S 

27 

28 

29 

30 

31 

M*N 

96 

 ' 

72 

70 

7^ 

7j 

78 

85 

84 

63 

84 

68 

78 

69 

74 

78 

60 

64 

73 

70 

77.4 

62 

65 

66 

68 

64 

68 

57 

55 

54 

36 

2« 

35 

47 

46 

55 

55 

56 

57 

60 

59 

34 

30 

42 

62 

37 

28 

34 

54 

50a3 

MAX 

63 

63 

32 

60 

80 

82 

79 

80 

76 

70 

73 

76 

76 

78 

60 

60 

82 

81 

80 

80 

78 

76 

68 

76 

70 

80 

76>9 

HIN 

73 

71 

73 

72 

70 

68 

68 

67 

57 

51 

53 

57 

58 

64 

74 

74 

68 

67 

70 

74 

73 

68 

48 

51 

53 

61 

44 

42 

49 

56 

62*5 

65 

65 

84 

64 

61 

81 

80 

83 

70 

72 

75 

77 

77 

80 

81 

62 

64 

63 

82 

76 

68 

58 

82 

77.8 

MIN 

71 

72 

74 

73 

70 

66 

67 

65 

52 

50 

52 

54 

54 

59 

71 

71 

64 

66 

74 

73 

70 

63 

47 

50 

46 

54 

43 

40 

46 

53 

60.0 

MAX 

85 

81 

83 

76 

60 

78 

61 

75 

67 

68 

73 

77 

75 

77 

82 

84 

82 

73 

78 

79 

82 

64 

60 

68 

62 

56 

62 

65 

64 

73.2 

MIN 

59 

60 

59 

60 

55 

50 

50 

63 

40 

28 

30 

44 

49 

42 

47 

51 

56 

49 

44 

53 

54 

37 

26 

34 

30 

40 

30 

24 

44 

33 

44.7 

MAX 

83 

84 

65 

84 

82 

61 

60 

60 

81 

60 

68 

74 

75 

79 

60 

83 

63 

62 

82 

81 

81 

85 

68 

60 

69 

72 

74 

55 

59 

73 

76.1 

MIN 

66 

68 

69 

68 

65 

62 

60 

62 

53 

45 

47 

46 

53 

54 

60 

56 

62 

62 

61 

60 

62 

58 

37 

37 

48 

56 

39 

36 

39 

54 

54.9 

MAX 

81 

84 

61 

76 

74 

77 

75 

71 

64 

72 

75 

74 

75 

79 

81 

79 

70 

73 

74 

80 

75 

61 

60 

56 

49 

62 

67 

67 

72.0 

MIN 

62 

61 

61 

58 

53 

54 

64 

40 

38 

41 

50 

51 

48 

49 

53 

60 

50 

45 

55 

56 

39 

39 

34 

32 

32 

30 

37 

35 

47.5 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


aiAOOD 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

6 

11 

23 

28 

31 

Tot.1 

or 
Avg. 

BAY  LAKE 

EVAP 

.14 

.13 

.20 

.18 

.18 

.16 

.13 

.11 

.15 

.16 

.09 

.09 

.10 

.11 

.12 

.12 

.11 

.10 

.19 

.16 

.11 

.11 

.19 

.12 

.06 

* 

* 

.24 

.10 

.05 

3.71 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

.15 

.18 

.17 

.17 

.21 

.11 

.09 

.11 

.16 

.21 

.16 

.19 

.13 

.12 

.14 

.19 

.13 

.15 

.15 

.17 

.19 

.09 

.12 

.15 

.13 

.07 

.12 

.17 

.12 

.11 

4.36 

CLEVISTON  DS  ENGRS  (a) 

EVAP 

.14 

.17 

.23 

.09 

.20 

.15 

.10 

.09 

.14 

.23 

.16 

.16 

.12 

.08 

.09 

.08 

.13 

.09 

.06 

.15 

.08 

.08 

.10 

.31 

.08 

.03 

.11 

.18 

.07 

.07 

3.77 

lUX 

84 

84 

82 

80 

79 

79 

75 

78 

80 

73 

69 

69 

70 

74 

76 

78 

79 

78 

77 

79 

65 

66 

67 

68 

62 

61 

65 

74.0 

MIN 

69 

72 

71 

64 

69 

69 

69 

69 

68 

57 

51 

55 

57 

58 

63 

66 

67 

59 

66 

68 

55 

55 

56 

56 

52 

51 

51 

62.0 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 

.19 

.19 

.24 

.29 

.30 

.16 

.15 

.19 

.15 

.20 

.16 

.16 

.15 

.14 

.18 

.20 

.18 

.17 

.16 

.12 

.15 

.15 

.16 

.14 

.19 

.05 

.07 

.12 

.10 

.10 

4.91 

WIND 

88 

102 

112 

142 

101 

52 

28 

34 

24 

68 

50 

41 

30 

26 

50 

57 

45 

80 

80 

111 

92 

42 

42 

67 

22 

22 

49 

38 

16 

19 

1730 

GAINESVILLE  3  ItSW 

EVAP 

.13 

.17 

.20 

.17 

.12 

.13 

.14 

.11 

.10 

.21 

.18 

.07 

.17 

.09 

.15 

.15 

.12 

.17 

.14 

.13 

.12 

.21 

* 

.38 

.14 

.18 

.07 

.07 

.10 

4.12 

WIND 

20 

55 

91 

119 

65 

40 

20 

25 

95 

20 

30 

38 

22 

10 

20 

20 

15 

40 

55 

65 

45 

100 

39 

31 

37 

S3 

112 

13 

20 

65 

1380 

MAX 

87 

85 

83 

81 

79 

81 

82 

80 

76 

67 

72 

70 

78 

80 

83 

83 

85 

78 

78 

81 

80 

78 

61 

72 

66 

67 

64 

59 

64 

64 

75.5 

KIN 

62 

64 

62 

66 

57 

55 

55 

62 

46 

32 

38 

45 

49 

45 

54 

57 

59 

59 

51 

60 

61 

48 

29 

38 

41 

47 

30 

31 

33 

54 

49.7 

HIALEAH 

EVAP 

.15 

.20 

.23 

.25 

.11 

.19 

.14 

.14 

.23 

.16 

.18 

.12 

.13 

.17 

.22 

.17 

.15 

.14 

.15 

.13 

.17 

.20 

.19 

.13 

.14 

.05 

.13 

.11 

.14 

.16 

4.78 

WIND 

70 

74 

165 

132 

45 

45 

41 

42 

105 

10 

35 

34 

38 

73 

85 

60 

52 

100 

127 

111 

26 

53 

54 

21 

33 

57 

40 

18 

25 

58 

1829 

LAKE  PLACID  2  SW 

EVAP 

.14 

.12 

.13 

.23 

.16 

.08 

.11 

.16 

.11 

.10 

.10 

.10 

.10 

.10 

.12 

.12 

.15 

.12 

.14 

.14 

.09 

.15 

.16 

.09 

.07 

.05 

.15 

.08 

.07 

.06 

3.50 

WIND 

37 

37 

53 

35 

26 

17 

7 

12 

41 

31 

6 

4 

7 

15 

11 

8 

14 

21 

42 

28 

8 

22 

47 

10 

9 

16 

51 

17 

9 

27 

668 

LOXAHATCHEE 

EVAP 

.15 

.10 

.20 

.16 

.15 

.09 

.08 

.11 

.18 

.23 

.03 

.11 

.15 

.10 

.12 

.13 

.08 

.07 

.20 

.12 

.05 

.07 

.14 

.11 

.11 

.05 

.13 

.08 

.08 

.09 

3.47 

MILES  CITY  TOWER 

EVAP 

.37 

.13 

.11 

. 

.41 

* 

• 

.18 

.09 

« 

.31 

• 

.30 

.11 

.11 

.24 

.11 

.12 

.05 

.13 

.13 

.18 

.13 

.02 

B3.59 

WIND 

34 

152 

42 

54 

30 

18 

6 

40 

50 

17 

21 

6 

29 

17 

51 

51 

13 

95 

22 

26 

2 

5 

« 

21 

92 

17 

6 

9 

926 

yOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

.17 

.19 

.22 

.14 

.23 

.22 

.13 

.16 

.16 

.22 

.14 

.18 

.11 

.10 

.17 

.29 

.03 

.22 

.18 

.19 

.15 

.10 

.15 

.17 

.10 

.09 

.11 

.12 

.09 

.11 

4. 64 

WIND 

88 

104 

113 

149 

119 

93 

71 

39 

67 

81 

59 

40 

17 

31 

89 

72 

46 

70 

111 

117 

80 

25 

62 

71 

26 

63 

77 

52 

29 

38 

2099 

OKEECHOBEE  HRN  GATE  6 

EVAP 

.22 

.20 

.21 

.16 

.28 

.13 

.05 

.11 

.15 

.31 

.12 

.14 

.12 

.12 

.11 

.27 

.16 

.15 

.23 

.14 

.13 

.10 

.27 

.13 

.15 

.05 

.11 

.13 

.09 

.10 

4.64 

ORLANDO  WATER  PLANT 

EVAP 

.17 

.07 

.15 

.17 

.12 

.13 

.12 

.14 

.21 

.10 

.11 

.08 

.12 

.10 

.12 

.09 

.12 

.12 

.11 

.12 

.08 

.13 

.15 

.08 

.05 

.08 

.13 

.06 

.07 

.11 

3.41 

WIND 

25 

56 

81 

50 

48 

48 

5 

16 

51 

36 

11 

14 

16 

8 

14 

10 

16 

29 

40 

22 

8 

28 

49 

7 

14 

11 

67 

10 

5 

28 

823 

TAHIAMI  TRL  40  HI  BEND 

EVAP 

.21 

.07 

.16 

.17 

.19 

.10 

.14 

.06 

.12 

.19 

.09 

.12 

.12 

.09 

.16 

.10 

.14 

.14 

.10 

.10 

.06 

.13 

.16 

.20 

.10 

.09 

.11 

.07 

.08 

.10 

3.87 

VERO  BEACH  CAA  AIRPORT 

EVAP 

.15 

.18 

.27 

.22 

.26 

.12 

.12 

.13 

.25 

.15 

.15 

.16 

.15 

.12 

.21 

.21 

.20 

.04 

.36 

.17 

.15 

.21 

.14 

.10 

.11 

.30 

.15 

.09 

.14 

5.22 

MAX  and  MIN  in  Table  6  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  tl»e  of  observation. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day 

oi  month 

DEPTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

GAIN 

ESVl 

LLE 

3  WE 

W 

SURFACE 

MAX 

88 

92 

89 

95 

86 

87 

87 

82 

76 

78 

80 

78 

83 

83 

87 

87 

90 

85 

85 

87 

86 

77 

76 

79 

76 

72 

67 

73 

77 

68 

80.9 

HIN 

68 

68 

71 

76 

70 

65 

66 

68 

64 

56 

57 

58 

59 

59 

62 

63 

65 

66 

60 

67 

69 

59 

46 

SO 

56 

55 

44 

40 

46 

57 

SO. 3 

4  INCHES 

MAX 

78 

79 

80 

89 

76 

75 

75 

74 

69 

67 

68 

67 

69 

72 

74 

73 

74 

73 

73 

74 

74 

66 

60 

62 

62 

62 

71  .7 

HIN 

69 

70 

70 

76 

74 

65 

66 

68 

64 

56 

57 

59 

60 

59 

62 

63 

65 

66 

65 

67 

69 

59 

53 

53 

51 

58 

63.2 

8  INCHES 

MAX 

75 

77 

77 

83 

74 

73 

75 

73 

69 

66 

67 

66 

68 

67 

70 

72 

73 

72 

70 

72 

72 

69 

65 

66 

65 

63 

60 

60 

59 

61 

69.3 

HIN 

68 

70 

70 

75 

74 

69 

66 

68 

64 

56 

57 

59 

59 

59 

62 

63 

65 

66 

65 

65 

67 

57 

58 

58 

56 

61 

55 

52 

53 

58 

62.5 

Soil  Type:  Arredona  fine  sand. 
Ground  Cover:  Bahlagraas  sod. 


S—  Rcbr*nc»  NoMi  Following  SIoUod  IndvK 
-  146  - 


TOTAL  PRECIPITATION 


FLOBIDA 
NOVEMBER  19S6 


FLORIDA 


(     ».r.«  '  CS-llwil^cbJ^^     •     "'5'  '  "H  ^.  O        -ol  •'•""<""  ""CI. 


1|  

IT  LA 


■  NORTH  .^..^Jz)^";^' 


<ir»«o  13  a*  Soto  cit»  4  n     f  I 

S^X.  11.  >^     o  oVi~..."i 


STATWN  L£G£ND 


<r.i.  oua.  up  iv  V  .r/, 

W    f  ■  m  Wm9  tUtf  C»nrt  I      /  Ml 


„1  / 


^4-4-  firmtittrmUm.  ttrnfm-mfu'W  m0  f<W»^^— 


.50"  yCO^ST  vZ-Vy?""" 


®  / 

iMT  tat  «•  citr  I 

50" 


 — —  „.i„-.  Hourlv  Dreclplt»tlon  d»t«  tiom  recorder  8ub»t«tlon«  w 

IsoUnes  are  drawn  through  points  of  approxl««tely  equal  values.     Hourly  precipitaii 
publication  'Hourly  Precipitation  Data'. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


florid; 
november  195( 
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STATION  INDEX 


FLORIDA 
NOVEHeER  I9» 


Station 

1 

d 

^  County 

X  . 

u  ! 
0  1 
■**  1 

Drainage  I 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
Time 

Observer 

Refer 

To 
Tables 

Station 

r 

6 

rr 

C 

Drainage  I 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
Time 



vJoserver 

Refer 

T 

To 

TableR 

I  Temp. 

1  Precip. 

Index  I 

Utttudi 

Temp. 

1 
£ 

ADAMS  8EACH 

1 

0025  TAYLOR 

I 

29  91 

83  38 

9 

9R 

9R 

MRS  MAlTie  L*  HOHARO 

2 

*  » 

LONGBOAT  KEY 

5124 

MANATEE 

27  25 

82  39 

10 

6P 

- 

G.  Wt  HERRINGSNAM 

3 

ALEXANDER  SPGS  ASSO 

2 

LOXAHATCMEE 

PALM  BEACH 

7  26  41 

6P 

C.  A.  KING 

2   3  5  6  C 

APALACHICOLA  MB  CITT 

3 

29  44 

84  59 

13 

MID 

MID 

^•s»  heather  bureau 

3  5 

C 

5237 

8  20  10 

81  92 

00 

MIO 

bT|S  H,  FORT 

C 

5 

ll  \t 

81  52 

70 

6P 

tADIO  STATION  MAPb 

3  5 

MAD I  SON 

5279 

10 

30  28 

89  29 

149 

7P 

T.  C.  MERCHANT 

2   3  9 

27  39 

81  90 

165 

6P 

■Jt  WILEY  COThRAN 

C 

MARATHON  VACA  KEY 

5351 

MONROE 

81  06 

6P 

6P 

U.S.   PUfl, HEALTH  SVC 

2   i  S 

eABSON  PARK 

0390  [ROLK 

27  90 

SI  31 

ISO 

HARRY  M.  TOLSON 

MA Rl ANNA  CAA  AP 

5  367 

JACKSON 

89  11 

110 

4ID 

HID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  9 

5P 

9R 

CITY  Of  BARTOM 

2 

MARIANNA   IND  SCHOOL 

JACKSON 

1    30  45 

5P 

9P 

iFLA.    IND. $. FOR  ttOYS 

2  3  5 

5 

28  0* 

•2  30 

SI 

7A 

J*  s.  GEO*  Survey 

3*6 

MAR INELANO 

5391 

2   24  40 

81  13 

10 

MID 

MARINE  STUUlO  INC 

C 

3 

28  %i 

82  37 

6P 

3  5 

5539 

LA  FAYETTE 

83  14 

ep 

6P 

ROHERT  L.  ANNIN 

2  3  5 

26  40 

80  38 

16 

8A 

iVCkGLADES  EXP  ST A 

3  9  6 

MELBOURNE 

5612 

BREVARD 

80  96 

» 

9P 

9P 

RADIO  STATION  WMMB 

2  9  9  C 

BELLE  GLADE  HRCN  GATE  t. 

0616  PALM  BEACH 

26  42 

80  43 

91 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

c 

MIAMI   BAY  FRONT 

5693 

DADE 

2  ;25  47 

80  11 

8 

9P 

9P  CITY  OF  MIAMI 

2  9  5 

mi'd 

4RS*MIL0RED  Mi  GROSE 

DADE 

2  129  47 

9P 

-IFE  GUARD  PATROL 

2  3  9 

5 

30  57 

88  42 

200 

MRS •   S •  YOUNGBLOOD 

c 

MIAMI    MB  AIRPORT 

5663 

2  129  49 

80  IT 

6 

41D 

U.S.   WEATHER  BURtAU 

2  3  5  C 

1 

30  26 

89  02 

51 

7A 

JOHN  PURIFOY 

3  9 

2  |25  47 

80  It 

6 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5  C 

26  21 

80  05 

19 

HID 

HAROLD  A,  TURNER 

c 

MILES  CITY  TOMER 

COLLIER 

5  126  11 

81  21 

10 

6P 

fLA.  FOREST  SERVICE 

2  3  9  6  C 

BOADENTON  GXP  STATION 

0940  MANATEE 

5 

27  29 

82  33 

10 

SA 

GULF  COAST  EJIP  STA 

2 

3  5 

MILTON  EXP  STATION 

5793 

SANTA  ROSA 

9  |30  47 

87  09 

217 

5P 

9P 

AGRt   EXP.  STATION 

2  3  5 

Ulo 

HONTICELLO  2  S 

5  30  32 

5P 

3  9  5 

1 

30  26 

84  99 

160 

c 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

5899 

7  26  50 

81  09 

22 

BA 

lORPS  OF  tNGINtl:R5 

2  3  9  6  C 

5 

28  37 

82  22 

200 

5P 

9P 

3  9 

c 

MOUNTAIN  LAKE 

7  |2  7  56 

81  96 

160 

5P 

MOUNTAIN  LAKE  CORP 

3  3  9 

5 

28  40 

82  05 

75 

6P 

MRS.  A,  M.  NELSON 

3  9 

MT  PLEASANT 

5  990 

GADSDEN 

1  130  40 

84  42 

301 

6P 

6P 

A.  N.  HUBBARD 

2  3  9 

CAMP  BLANDING 

12ie  CLAY 

8 

29  59 

81  99 

190 

5P 

TOMMY  e,  EDWARDS 

3  9 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

6065 

SARASOTA 

5  27  19 

82  19 

20 

SA 

SA 

STATE  PARK  SERVICE 

2  3  9 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

9  26  09 

CITY  OF  NAPLES 

2  3  9 

7 

26  92 

SO  38 

25 

NID 

8A 

SUGAR  PLANT  FLO  STA 

3  5 

NEM   SMYRNA   BEACH  4  N 

6210 

2  29  09 

80  97 

«P 

At  B.  NOftOMAN 

2  9  9 

9 

25  11 

80  94 

5P 

9P 

3  5 

6  240 

5  30  31 

86  90 

60 

JACKSON  GD.FORiSTA. 

2  3  5  C 

jLEE 

5 

26  32 

82  11 

3 

5P 

ALLEN  T (  MEEKS 

2 

9  9 

NITTAW  S 

6251 

OSCEOLA 

8  27  56 

SI  00 

60 

7A 

MRS. ANNIE  H.STEVEN& 

9 

CARYVlLLE 

1388  WASHINGTON 

3 

30  46 

89  49 

69 

CHESTER  R.  DAVIS 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  1 

6318 

PALM  BEACH 

7  [26  34 

80  45 

15 

C 

CEDAR  KEY 

6P 

6P 

C.  C>  MHIOOON 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  2 

PALM  BEACH 

7  26  20 

410 

U.  $.  GEO.  SURVEY 

CHATTAMOOCMCE  1  N 

IS 02  OAOSEN 

1 

30  42 

84  92 

90 

GEORGE  P.  MAM 

OASIS  FISHING  LODGE 

6404 

7  27  48 

81  12 

60 

9P 

9P 

PAUL  G.  BRYAN 

2  3  5  C 

3 

30  47 

85  29 

190 

5P 

9P 

9  9 

5  29  11 

82  08 

86 

5P 

STEPHEN  JEWETT 

2  3  9 

CLfcAHWATER  BEACH 

163^  PINELLAS 

5 

27  59 

82  50 

5 

6P 

CITY  OF  CLEARMATER 

9  9 

OCALA  2  NE 

6410 

MARION 

9  l29  13 

62  07 

ep 

8P 

AIRWAY  OBSERVER 

2  3  > 

CLERMONT  6  S 

■ 

1641  LAKE 

8 

26  29 

81  48 

140 

ep 

*P 

ED  OLIVENBAUM 

3 

3  9 

OKEECHOBEE  9  W 

OKEECHOBEE 

7  27  14 

60  99 

90 

9P 

U.  St   GEO.  SURVEY 

3 

OERVIN  N,  PIT2EN 

OKEECHOBEE  HftCN  GATE  6 

6485 

OKEECHOBEE 

7  27  13 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6  C 

CLEflSTON  U  5  ENG 

7 

26  45 

SO  59 

20 

SA 

8A 

CORPS  OF  ENGl NEERS 

2 

3  9  6 

c 

6584 

8  ,28  57 

81  18 

38 

MID 

CITY  OF  ORANGE  CITY 

COCONUT  GROVE  7  S 

2 

25  39 

80  17 

10 

8A 

a* 

3UREAU  PLANT  INDi 

J  5 

ORLANDO  MATER  PLANT 

0633 

8 

28  33 

81  21 

111 

9P 

ORLANDO  UTILIt  COMM 

2  3  5  6 

CORNMELL  4  NH 

1869  M  GHL  ND 

27  24 

81  10 

Jt    Si    GEO.  SURVEY 

ORLANDO  MB  AIRPORT 

66*6 

ORANGE 

8  |28  33 

81  20 

106 

410 

MID 

UtS.   MEATHtR  BUREAU 

2   3  S  C 

CRESCENT  CITY 

19  78  PUTNAM 

29  25 

81  30 

40 

J.    TRUMAN  MC  CAMEY 

ORTONA  LOCK  2  1 

GLADES 

7  26  47 

21 

MIO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C 

*^ 

6753 

8 

29  39 

81  38 

6P 

CITY  OF  PALATKA 

2  3  5 

5 

2«  38 

83  07 

45 

HID 

COUNTY   AGENTS  OFFICE 

c 

6828 

5  30  02 

84  24 

9 

410 

MR,  OTIS  Lt  VAUSE 

C 

CROSS  CITY  CAA  AP 

2011  DIXIE 

29  38 

83  06 

42 

4ID 

MID 

6841 

5  30  10 

89  40 

97 

5P 

9P 

FL*.   FOREST  SERVICE 

2  3  5  C 

OANIA  4  MNW 

2114  BROMARO 

2 

26  0* 

SO  12 

7 

4ID 

FLA.   POWER  ♦  LIGHT 

PARISH 

6660 

MANATEE 

9  127  35 

H2  29 

MID 

CHARLES  M.  PARRISH 

*■ 

»0»yTONA  flEACM 

2150  VOLUSIA 

2 

29  13 

81  02 

4 

9A 

NEWS-JOURNAL  CORP 

2 

3  5 

PENNSUCO  4  NU 

6988 

0A0€ 

2  '25  56 

80  27 

MID 

U.  S.  GEO.  SURVEY 

C 

OAYTONA  BEACM  MB  AP 

21^8  VOLUSIA 

U.S.   mEAThER  BUREAU 

9  30  28 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

OE  FUNIAK  SPRINGS 

2220  MALTON 

3 

30  43 

86  07 

Z»5 

*5P 

H(  C.  STORRS 

3  9 

WPENSACOLA  WB  CITY 

7002 

ESCAMB  t A 

5  .30  29 

87  13 

19 

*\o 

HID 

U.S. WEATHER  BUREAU 

2  3  5  C 

8 

29  02 

81  18 

3S 

9A 

CHAMBER  OF  COMMERCE 

3  9 

7033 

2  '25  36 

80  21 

16 

BA 

DI  GIORGIO  FRUIT 

DE  SOTO  CITY  4  S" 

2298  HIGHLANDS 

7 

27  25 

81  28 

88 

CHESLEY  A.  SKIPPER 

PLAN     C  Y 

7205 

H I LLSBOROUGH 

5  26  01 

82  08 

121 

9P 

9P 

Dt  A.  STORMS 

2  3  5 

DEVILS  GARDEN  TOMEH 

2298  HENDRY 

7 

26  36 

81  08 

20 

6P 

8A 

=LA.  FOREST  SERVICE 

2 

3  9 

POMPANO  BEACH 

7254 

BROMARO 

2  [26  14 

80  09 

22 

5P 

9P 

ST.  FARMERS  MARKET 

2  3  5 

DOMLlNG  PARK 

■IID 

MRS.   MATT  I E  TOOLE 

PORT  MAYACA  S  L  CANAL 

7  (26  59 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C 

DRY  TOOTUGAS 

2418  MONROE 

9 

24  38 

82  52 

3 

6P 

6P 

3  5 

PUNTA  GORDA 

7395 

CHARLOTTE 

5  26  56 

82  09 

6 

9P 

^Jp 

E.  J.   MC  CANN 

2827  LAKE 

e 

28  50 

81  41 

100 

6P 

HOMARD  J.  DICK 

\ 

3  9 

QUINCY  EXP  STATION 

7424 

GADSDEN 

6  30  35 

84  35 

290 

5P 

'4tFLA.  ESP.  STATION 

2  \  5 

EVERGLADES 

2050  COLLIER 

9 

25  51 

81  23 

3 

6P 

MANHATTAN  MERC*  CORP 

3  9 

RAIFORD  STATE  PRISON 

7440 

UNION 

10  l30  04 

82  11 

120 

41D 

FLA.   STATE  PRISON 

FEDERAL  POINT 

2919  PUTNAM 

8 

29  44 

81  32 

5 

6P 

6P 

BRUCE  GRAY 

2 

9  5 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

DADE 

2  25  22 

80  39 

10 

9P 

5P 

NATIONAL    PARK  SVC 

2  3  5 

HD 

M.  GREGORY  ATCHLEY 

SAINT  AUGUSTINE 

7812 

ST  JOHNS 

2  29  54 

6P 

CITY  OF  iT.AUijUSTINt 

2 

27  46 

80  36 

25 

4P 

SUGAR  PROOi  ASSNf 

3  5 

7851 

5  28  20 

82  19 

178 

7P 

OEORGE  t.  MONTPtTIT 

2 

30  40 

81  28 

30 

5P 

9  5 

7859 

2  ,27  09 

SO  18 

15 

MIO 

CURPS  OF  tNljlKEERS 

FO       Q  UM  5  NW 

3137  OKEECHOBEE 

7 

27  35 

80  51 

60 

9P 

SP 

.  B.  COK 

3  9 

c 

30  09 

84  10 

FISH  •  MiLDLIFE  SVC 

FORT  6REEN  12  MSM 

3153  MANATEE 

5 

27  34 

82  08 

120 

OMEN  J.  KEEN 

ST  PETERSBURG 

PINELLAS 

27  47 

5P 

CITY  OF   ST. PETE 

2  3  3  C 

FORT  LAUDERDALE 

3163  BROMAHD 

26  08 

6P 

6P 

F .  P •  MEDFORD •  JR • 

9  S 

7950 

90  04 

84  96 

37 

5P 

5P 

U.St   FOREST  SERVICE 

FT  LAUDERDALE  9AHlA  MAR 

2 

26  07 

80  07 

7 

5P 

5P 

I 

3  9 

T982 

28  48 

81  19 

5P 

9P 

CENTRAL  FLA  EXP  STA 

FT  LAUDERDALE  E<P  STa 

2 

26  06 

80  14 

7 

BA 

8A 

\ 

9  5  6 

8021 

27  21 

82  32 

30 

5P 

9P 

CITY  OF  SAKA60TA 

FORT  MVERS  Me  AP 

3186  LEE 

5 

26  39 

81  52 

15 

410 

^4ID 

j.s.  meather  bureau 

3  9 

c 

8094 

30  12 

S3  39 

50 

6P 

6P 

FLA.   FOREST  StHVlCE 

FORT  PIERCE 

3207  ST  LUCIE 

2 

27  25 

80  19 

■tio 

410 

CITY  OF  FT.  PIERCE 

2 

9  9 

SOUTH  MIAMI    3  W 

8996 

DADE 

25  45 

80  20 

»P 

XtNALO  M.  MuRlfAr. 

2  3  5 

FOUNTAIN  3  S 

3230  BAY 

140 

FLA«  FOREST  SERVICE 

8620 

27  19 

60  19 

10 

6P 

)ADIO   STATION  MSTU 

GAINESVILLE  UNI   OF  FLA 

3316  ALACHUA 

8 

29  39 

82  21 

165 

8A 

aA 

H.  E.  BRATLEY 

3  9 

c 

8758 

30  26 

84  20 

MID 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

GAINESVILLE  3  MSM 

3321  ALACHUA 

29  38 

83  22 

86 

AGRONOMY  DEPT  U  OF  F 

\ 

G 

8775 

25  46 

80  27 

13 

MID 

U.S.  GEO.  SURVEY 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

3470  BAKER 

30  15 

82  10 

140 

4P 

4P 

G(ST*  M*  NURSERIES 

3  9 

25  46 

lOA 

'NATIONAL  PARK  SVC 

GRACEVILLE 

3538  jJACKSON 

3 

30  59 

85  30 

160 

4ID 

Charles  c.liddonur 

TAMPA  MB  AIRPORT 

HILLSBOROUGH 

27  58 

^8 

^8A 

MIO 

U.S.    WEATHER  BUREAU 

2  3  5  C 

HART  Lake 

3640  ORANGE 

U.  S.  GEO*  SURVEY 

8824 

28  09 

82  49 

8A 

CITY  OF  TARPON  SPGS 

HIALEAH 

39  09  DADE 

2 

25  50 

80  17 

8 

BA 

8A 

MIAMI  WATER  Plant 

2 

3  9  6 

c 

8841 

25  01 

SO  31 

9 

6P 

CAPT.   EUGENE  LOWE 

HIGH  SPRINGS 

3956  ALACHUA 

10 

29  50 

82  36 

75 

9P 

5P 

GEO.    T.  ALEXANDER 

2 

3  5 

T 1 TUSV  t  LLE  2  W 

8942 

28  97 

80  50 

40 

eP 

6P 

FRANK  8.  ROOF 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  ?K 

3986  HILLSBOROUGH 

5 

82  14 

90 

8A 

STATE  Park 

USHER  TOWER 

9120 

29  25 

82  49 

5P 

FLA.  FOREST  SERVICE 

MOLOPAW    5  NM 

4075  OSCEOLA 

8 

28  11 

81  08 

75 

5P 

5P 

TRIPLE  E.  UEVELOP  CO 

2 

3  5 

VENICE 

SARASOTA 

2  7  06 

5P 

5P 

Ei  RAYMOND  WATSON 

2  3  5  C 

HOMESTEAD  EXP  STA 

SUBTROPICAL  EXP  STA 

9184 

27  02 

81  21 

70 

MIO 

VAN   T,  OXER 

4198  PALM  BEACH 

2 

26  33 

80  03 

12 

6P 

6P 

J.  L.  GARNETT 

3  5 

9206 

JO  37 

85  43 

HID 

RICHARD  F,  SASSER 

4273  LEVY 

9 

29  02 

82  41 

12 

410 

-LA.   POMER  COMPANY 

c 

VERO   BEACH  CAA  AP 

9214 

INDIAN  RIVER 

27  39 

80  25 

MID 

MID  iClVIL  AERO.  AOM. 

INVERNESS 

4289  [C I  TRUS 

5 

28  50 

82  20 

70 

5P 

CITY  OF  INVERNESS 

3  9 

0401 

27  34 

81  49 

120 

6P 

Mi  L.  CARLTON 

ISLAND  GROVE  2  WNM 

4327  IaLACMUA 

8 

29  27 

82  06 

60 

J.  S*  GEO.  SURVEY 

wMEST  Palm  beach 

PALM  BEACH 

26  4  3 

6P  POST-TIMES 

2  3  9 

I SLEMORTM 

4  332  ORANGE 

28  28 

81  33 

115 

CHASE  ♦  COMPANY 

9525 

26  41 

80  06 

15 

MID 

UiS.   WtATHLR  BUREAU 

JACK SONV 1 LLE  MB  AP 

4  358  DUVAL 

4ID 

2 

9566 

30  09 

89  13 

45 

5P 

fJOSEPH  R.  HUNTCR 

JACKSONVILLE  BEACH 

4366  DUVAL 

2 

30  17 

10 

7P 

-IRE  DEPARTMENT 

3  9 

9T07 

28  01 

81  44 

175 

9A 

9A 

JiS.  CITRUS  PRODUCTS 

JASPER  9  ESE 

4394  HAMILTON 

10 

30  30 

82  48 

140 

5P 

-LA.  FOREST  SERVICE 

3  9 

9799 

30  43 

84  52 

lis 

9P 

:ORPS  OF  ENGINEERS 

KENDALL  2  £ 

4518  DADE 

25  41 

60  17 

la 

DADE  CO.  NURSERIES 

KEY  MEST  MB  CITY 

4  575  MONROE 

I 

24  33 

81  48 

410 

^Id 

J.S.   MEATHER  BUREAU 

3  5 

c 

4620  OSCEOLA 

28  18 

81  29 

69 

6P 

i^S.    HABLE   L.  LAKE 

3  5 

KISSIMMEE  2 

4625  OSCEOLA 

28  18 

81  24 

68 

IMID 

4RS.  MABLE  L.  LAKE 

c 

4662  HENDRY 

5 

26  45 

81  26 

BA 

ATLANTIC  LAND   IPV  CO 

3  5 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

4707  POLK 

9 

28  06 

81  43 

180 

5P 

CITRUS  EXP  STATION 

2 

3  5 

LAKE  CITY  2  E 

4731  COLUMBIA 

10 

30  12 

82  39 

205 

5P 

FLA.   FOREST  SERVICE 

2 

3  9 

LAKE  HlAWASSE 

4771  iORANGE 

8 

28  32 

81  28 

115 

9A 

SUBTROP  FRT  FLO  STA 

2 

3  5 

LAKELAND  MB  CITY 

4797  POLK 

9 

2B  02 

81  57 

214 

4ID 

410 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2 

3  5 

c 

LAKE  PLACID  2  SM 

4  845  HIGHLANDS 

27  IT 

81  23 

6P 

CULE   UANLEY.  JR. 

2 

3  5  6 

LAKE  TftAFFORO 

4866  COLLIER 

26  26 

81  29 

27 

JAMES  H.  PEPPER 

3 

LAMONT  8  M 

4892  JEFFERSON 

5 

30  24 

83  59 

1«0 

i 

TUNGSTON  PLANTATION 

c 

LEESBURG 

4980  'LAKE 

e 

26  49 

81  52 

69 

eOOIE  C.  SUTLER 

c 

LIGNUMVITAE  K£Y 

5035  MONROE 

2 

24  54 

80  42 

8 

3R.  E.  C.  LUNSFORD 

c 

LIVE  OAK  2  ESE 

5099  5UMANNEE 

10 

30  17 

82  58 

120 

6P 

6P 

ilAOlO  STATION  WNER 

2 

3  5 

1-APALACHICOLA,     2-ATLAMTIC.     3-CMOCTAMMATCHEe ,     A-EVERGLADE.     J-GULF,     ft-OCHLOCKOHCE,     7-OKEECMOBEe ,     B-ST .  JOMISi     »-$T-  WRY,  lO-SWANNCC 


RSFERHXCS  IfOTBS 

r«fKrdlDc  the  cllut«  of  riorlda  >aj  bo  obtained  by  vrltlog  to  tbe  Stato  CI iBAtologlst  at  P.  0.  Box  3658,  Onlveralty  Station,  Galoeavllle,   Florida,  or  to  aoj  leather 

Plfvraa  and  latter*  follovlat  the  atatloo  oaae,  auch  aa  13  SSI,   ladlcata  diatance  In  alloa  aod  direction  froa  the  post  office. 
Dvlayad  data  and  corraetlooa  vlll  be  carried  oolj  Id  the  June  and  Doceaber  laauea  of  tbla  bulletin. 

Hoatblr  ud  aeaaooal  anovfall  and  heating  degree  daja  for  the  preceding  12  aontha  will  be  carried  Id  the  June  laaue  of  tbla  bulletin. 

StatloBB  appearing  la  the  Index,  but  for  which  data  are  not  Hated  In  the  tablea,  either  are  alBalng  or  were  received  too  late  to  be  locluded  Is  tbla  Issue. 
Olviaiona,  as  used  lo  Table  2,  sad  on  the  aapa  becaae  effectlTe  with  data  for  Hay  1956. 

*F,   precipitation  and  evaporation  In  locbes,  and  wind  movemeDt   In  nlles.     Monthly  degree  day  totals 
IvaporatloD  Is  Measured  Id  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  dlaaeter  unless  otherwise  shown  bjr  footnote  following  Table  6. 

LoDg-tera  Beana  for  full-tlae  stations  (tbose  ahowo  lo  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  oo  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  observatloDs  taJcen  at  the  present 
location.     LoDg-tera  Beans  for  all  stations  except  full-tlse  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Data  In  Tables  3,   5,  and  6,  when  publlabed,  are  for  the  24  hours  ending  at  tlse  of  observation.     The  Station  Index  lists  observation  tines  In  the  standard  of  tine  In  local  use. 

-     Ko  record  In  Tablea  3,  6  and  the  Station  Index.     No  record  In  Tables  2  and  5,   Is  Indicated  by  no  entry.     Consult  the  annual   Issue  of  this  publication  for  Interpolated  Bonthly 
precipitation  totals, 

*  And  also  oo  a  later  date  or  dates. 

*  Aaount   Included  In  following  aeasuroBent,   tlae  distribution  unknown. 
//    Gage  1*  equipped  with  a  windshield. 

0    nersOBOtors  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  Indicates  that  the  theraoweters  are  exposed  In  a  shelter  located 
on  the  roof  of  a  building. 
All     Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B    Adjusted  to  a  full  aonth. 

C     in  the  "Befor  to  Tables"  column  In  the  Station  Index  the  letter  "C"   Indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  In 
"Hourly  Precipitation  Data". 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estlaated,  using  a  ratio  of  1   Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 
G     Id  the  "Refer  to  Tables"  coluan  In  the  Station  Index  the  letter  "G"  Indicates  that  soli  temperatures  are  published. 

M    One  to  nine  days  of  record  alsslng;  see  Table  5  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data.    If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  aonth. 
R    Aaounts  froa  recording  gage   (These  aaounts  are  essentially  accurate  but  aay  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Bourly  Precipitation  Data. 
T    Trace,  an  amount  too  saall  to  aeaaure. 
T     Includes  total  for  previous  aonth. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure  etc.   of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication   'Substation  History'   for  this  state,  soon  to 
be  Issued.     That  publication,  when  available,  aay  be  obtained  froa  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25.  0.  C.  at  a  price  to  be  announced.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  <ttatlons  aay  be  found  In  the  latest   Issues  of  Local  Cllmatologlcal  Data,  Annual  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  IS  cents 
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FLORIDA  -  DECEMBER  1956 


WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

Abundant  sunshine,  very  warm  weather 
for  a  period  of  nearly  two  weeks,  and 
the  very  light  rainfall  east  of  Jeffer- 
son County  and  on  the  Peninsula  were 
the  major  weather  features.     Warm  weather 
in  December  presented  a  sharp  contrast 
to  the  cold  weather  of  November  to  the 
extent  that  a  reversal  of  the  seasonal 
trend  was  indicated  over  the  major  por- 
tion of  Florida  with  average  temperatures 
for  December  generally  higher  than  those 
for  November  except  in  the  Everglades 
and  along  the  east  coast  south  of  Flagler 
County.     Extreme  temperatures  ranged 
from  24°  at  Niceville  on  the  1st  to  89° 
at  Bradenton  Exp.   Station  on  the  14th. 
Precipitation  was  greatly  deficient  in 
November  and  totals  for  December  were 
even  smaller  at  most  stations  except  in 
the  Northwest  Division.     An  average  of 
2.75  inches  of  rain  in  the  Northwest 
Division  represented  about  two-thirds  of 
the  long-term  mean,  but  average  amounts, 
as  well  as  fractional  parts  of  the  long- 
term  means,  were  much  smaller  in  each 
of  the  other  divisions.     The  North  and 
North  Central  Divisions  were  the  most 
arid  with  rainfall  averages  of  less  than 
a  quarter  of  an  inch. 

The  greatest  amount  of  rain  in  one  day 
was  3.28  inches  at  Marianna  CAA  AP  on 
the  14th  and  the  greatest  total  was  7.77 
inches  at  Milton  Exp.   Station.     At  the 
other  extreme,  seven  stations  did  not 
receive  even  a  sprinkle  during  the  entire 
month.     Other  than  in  the  Northwest 
Division,   the  only  semblance  of  a  wet 
spot  was  Captiva  with  a  total  of  3.58 
inches,   due  largely  to  a  local  thunder- 
storm on  the  17th. 

WEATHER  DETAILS 

The  persistently  cold  weather  of  the 
latter  part  of  November  held  through  a 
couple  of  days  into  December  over  most 
of  Florida.     Temperatures  were  moderate 
to  mild  from  the  3rd  through  the  12th 
with  the  exception  of  very  warm  weather 
across  the  northern  portion  of  the  State 
around  the  7th-8th.     Unseasonably  high 
temperatures  appeared  on  the  13th  and 
continued  with  little  abatement  until 
moderately  cold  air  overran  the  State 
the  24th-25th  to  establish  moderately 
cold  weather  that  persisted  the  remain- 
der of  the  month,   except  that  the  28th 
was  a  mild  day  in  the  north  and  central 
portions . 

The  major  portion  of  Florida's  scanty 
rain  for  December  fell  near  the  middle 
of  the  month  in  the  Northwest  and  Lower 


East  Coast  Divisions.  Significant 
rainfall  occurred  again  in  the  North- 
west Division  the  23rd-24th,  and  over 
central  and  southern  Florida  on  the 
29th.     Otherwise,  rains  were  very  light 
and  infrequent,   failing  to  occur  at 
all  in  some  localities  during  the 
entire  month, 

WEATHER  EFFECTS 

Extensive  use  of  irrigation  enabled  citrus 
growers  to  keep  groves  in  good  condition 
in  spite  of  deficient  rainfall,  but  fruit 
sizes  were  somewhat  smaller  than  a  year 
earlier.     Production  prospects  remained 
unchanged  through  December  except  for  a 
decrease  of  about  1%  in  the  estimate 
for  oranges  due  to  a  decline  in  prospects 
for  Valencias.     Harvesting  during  Decem- 
ber progressed  at  about  the  same  rate 
as  last  year,  but  the  amount  of  fruit 
used  by  the  end  of  December  was  less 
than  that  of  a  year  earlier  due  to  slow- 
ness of  maturity  of  the  fruit  early  in 
the  season. 

Temperatures  were  generally  favorable 
for  the  growth  and  development  of  vege- 
table crops  except  during  the  cold  weath- 
er the  last  week  in  December.     This  cold 
spell  brought  dangerously  low  temperatures 
to  all  vegetable  growing  areas.  Damage, 
in  an  overall  sense,  was  light,  but  was 
severe  in  a  few  cold  locations.     In  most 
cases,  hardy  crops  were  only  retarded 
by  the  cold,  while  effects  on  tender 
crops  ranged  from  retarded  growth  through 
spotted  instances  of  leaf  burn  and  bloom 
shedding  to  a  complete  loss  of  a  few 
hundred  acres  of  snap  beans  and  squash 
in  the  Pompano  area.     Deficient  soil 
moisture  forced  extensive  use  of  irri- 
gation facilities.     The  volume  of  vege- 
table shipments  continued  to  lag  behind 
last  season  except  for  radishes,  escarole, 
and  lettuce. 

Streamflow  and  lake  levels  continued  to 
decline  except  that  streamflow  increased 
to  above  median  in  a  section  of  northwest 
Florida.     Runoff  was  in  the  median  range 
in  the  Kissimmee  and  St.   Johns  River 
basins.     Water  levels  in  all  key  wells 
declined,   and  record-low  levels  for  Decem- 
ber were  observed  in  the  key  wells  near 
Ocala,  Tallahassee,  West  Palm  Beach,  and 
Homestead. 

DESTRUCTIVE  STORMS  AND  FLOODS 

None . 

J,  T.  B.  Beard,  Climatologist 
Weather  Records  Processing  Center 
Chattanooga,  Tennessee 
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Station 

Tempera! 

ure 

Precipitation 

«i 

0 

< 

S 
E 

1 

Average 

E 

c 
E 

Departure 

From  Long 
Term  Means 

Highest 

rS 

J 

^ 

& 

Degree  Lrays 

No  ot  Days 

D 

o 
t- 

Departure 
From  l^ong 
Term  Means 

Greatest  I>ry 

1 

Snow,  Sleet 

No 

ot  Days 

Max 

Min 

Max  Depth 
on  Grotand 

i 
& 

o 
2 

£ 

o 

0 

—  0 

S< 

hi 

NORTHWEST 

APALACHICOLA  WB  CITY 

R 

57 

.9 

54 

2 

61 

1 

4 

8 

75 

23 

40 

1  + 

152 

0 

0 

0 

0 

1 

.57 

_ 

1 

72 

1^12 

15 

.0 

0 

2 

1 

1 

BLOUNTSTOWN   2  SE 

AM 

71 

,6 

46 

0 

58. 

8 

5. 

2 

88 

14  + 

28 

1 

246 

0 

0 

3 

0 

1 

•  61 

2 

37 

•  91 

15 

.0 

0 

2 

2 

0 

CHIPLEV  3  E 

73 

,8 

47 

9 

60 

9 

81 

12  + 

28 

1 

188 

0 

0 

8 

0 

1 

.60 

•  75 

24 

.0 

0 

3 

1 

0 

71,8 

49 

60. 

7 

5 

0 

80 

182 

0 

0 

1 

0 

3 

.44 

- 

1 

49 

1^43 

24 

.0 

0 

5 

3 

1 

FOUNTAIN  3  S 

7  3 

48 

1 

60. 

8 

82 

7 

26 

1 

189 

0 

0 

4 

0 

4 

.18 

2.66 

15 

.0 

0 

4 

3 

1 

MAR  I  ANNA  CAA  AP 

71 

,4 

47 

4 

59 

4 

80 

12  + 

30 

1+ 

215 

0 

0 

6 

0 

5 

.34 

3.28 

14 

.0 

0 

4 

2 

2 

MARIANNA   IND  SCHOOL 

73 

•  8 

47 

9 

60 . 

9 

6. 

7 

82 

7 

29 

1+ 

177 

0 

0 

5 

0 

3 

•  68 

72 

1  ,82 

15 

•  0 

0 

4 

3 

1 

MILTON  EXP  STATION 

71 

•  4 

47 

5 

59. 

5 

78 

13  + 

29 

1  + 

201 

0 

0 

7 

0 

7 

.77 

2.08 

15 

•  0 

0 

6 

5 

3 

71 

,7 

47 

59 

6 

5 

5 

81 

189 

0 

0 

3 

0 

1 

•  64 

1 

64 

.98 

24 

•  0 

0 

2 

2 

0 

MT  PLEASANT 

46 

9 

60 

4 

6. 

1 

80 

7+ 

28 

1 

180 

0 

0 

5 

0 

1 

.57 

_ 

2 

33 

1.00 

15 

•  0 

0 

2 

2 

1 

NICEVILLE 

AM 

59 

.7 

41 

9 

55 

8 

80 

19+ 

24 

1 

294 

0 

0 

12 

0 

4 

.05 

- 

42 

1.65 

24 

•  0 

0 

4 

3 

2 

PANAMA  CITY  2 

74 

,0 

48i 

9 

61. 

5 

5 

7 

82 

7 

28 

1  + 

178 

0 

0 

2 

0 

1 

.70 

- 

2 

79 

.65 

1  5 

0 

5 

PENSACOLA  CAA  AP 

70 

•  4 

51< 

6 

61. 

0 

79 

18 

33 

26 

166 

0 

0 

0 

0 

3 

.86 

2.36 

23 

.0 

0 

5 

1 

1 

PENSACOLA  WB  CITY 

68 

,2 

52 

60. 

4 

5. 

3 

77 

18 

35 

26 

181 

0 

0 

0 

0 

3 

.25 

92 

1.79 

23 

•  0 

0 

7 

1 

1 

QUINCY  EXP  STATION 

73 

•  2 

47i 

0 

60. 

1 

5. 

8 

81 

9+ 

28 

1  + 

188 

0 

0 

7 

0 

1 

.92 

_ 

2 

14 

1.41 

15 

.0 

0 

2 

1 

1 

SAINT  MARKS  6  SE 

68 

.7 

48 

0 

58 

4 

78 

16+ 

29 

30 

214 

0 

0 

3 

0 

.29 

•  20 

15 

•  0 

0 

1 

0 

0 

SANBORN  TOWER 

73 

,3 

46 

59. 

8 

84 

191 

5 

1 

.89 

1^53 

IS 

.0 

0 

2 

1 

1 

TALLAHASSEE  WB  AP 

70 

,3 

46) 

6 

58. 

5 

4. 

4 

80 

15 

28 

30 

223 

0 

0 

3 

0 

2 

.28 

- 

1 

40 

•  97 

15 

.0 

0 

3 

2 

0 

WEWAMITCHKA 

74 

.7 

48i 

9 

61 . 

8 

84 

17 

29 

1 

170 

0 

0 

3 

0 

1 

•  07 

•  53 

24 

0 

2 

WOODRUFF  DAM 

72 

,1 

49i 

0 

60. 

6 

81 

23 

33 

1 

176 

0 

0 

0 

0 

1 

.21 

•  68 

15 

.0 

0 

2 

1 

0 

DIVISION 

60. 

0 

5. 

5 

2 

.70 

- 

1 

46 

.0 

NORTH 

ADAMS  BEACH 

71 

,3 

47. 

4 

59. 

4 

83 

16 

27 

30 

195 

0 

0 

3 

0 

.35 

.30 

23 

.0 

0 

1 

0 

0 

CAMP  BLANDING 

76 

,9 

48< 

3 

62. 

5 

84 

16+ 

25 

30 

137 

0 

0 

2 

0 

•  19 

.19 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

CEDAR  KEY 

73 

•  2 

56) 

7 

65. 

0 

5. 

1 

81 

18+ 

36 

30 

88 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

2 

20 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CROSS  CITY  CAA  AP 

74 

,7 

45 

60 

0 

83 

196 

0 

6 

T 

T 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

FEDERAL  POINT 

75 

,2 

51 

6 

63 

4 

84 

14+ 

35 

2+ 

128 

0 

0 

0 

0 

•  12 

- 

2 

48 

.10 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

FERNANDINA  BEACH 

71 

,7 

50 

1 

60 

9 

3 

4 

83 

23 

30 

30 

155 

0 

0 

3 

0 

.08 

- 

2 

46 

.05 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

GAINESVILLE  UNI   OF  FLA 

AM 

74.4 

52 

6 

63 

5 

4 

6 

85 

16+ 

32 

27+ 

146 

0 

0 

2 

0 

•  03 

2 

75 

.02 

24 

.0 

0 

0 

0 

GAINESVILLE  3  WSW 

75 

•  9 

49 

1 

62 

6 

85 

15 

27 

27+ 

158 

0 

0 

6 

0 

.02 

.02 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

74 

,1 

60 

5 

96 

0 

15 

•  0 

Q 

1 

0 

0 

HIGH  SPRINGS 

75 

.0 

48 

3 

62 

2 

86 

16 

27 

27 

169 

0 

0 

5 

0 

•  08 

.04 

14+ 

•  0 

0 

0 

0 

0 

JACKSONVILLE  WB  AP 

R 

72 

,7 

50 

5 

61 

6 

5 

2 

84 

23 

34 

1+ 

165 

0 

0 

0 

0 

•  04 

_ 

2 

33 

.04 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

JACKSONVILLE  BEACH 

72 

,2M 

51 

OM 

61 

6M 

84 

13+ 

34 

26+ 

159 

Q 

Q 

Q 

•  03 

.03 

24 

0 

JASPER  9  ESE 

73 

,7 

42 

0 

57 

9 

82 

23 

25 

27+ 

233 

0 

0 

8 

0 

•  65 

.65 

24 

.0 

0 

1 

1 

0 

LAKE  CITY  2  E 

74 

,7 

49 

61 

9 

5 

3 

83 

1 6 

152 

•  10 

- 

2 

76 

•  10 

23 

.0 

0 

1 

0 

0 

LIVE  OAK  2  ESE 

75 

,0 

46 

3 

60 

7 

85 

16 

27 

3 

176 

0 

0 

5 

0 

•  33 

•  30 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

MADISON 

72 

•  8 

49 

2 

61 

0 

5 

3 

84 

16 

31 

30 

153 

0 

0 

1 

0 

•  78 

_ 

2 

35 

.72 

24 

.0 

0 

1 

1 

0 

MATU    D  NW 

74 

,3 

45 

g 

60 

1 

85 

16 

25 

30 

189 

0 

0 

6 

0 

•  12 

.12 

.0 

0 

0 

0 

PALATKA 

74 

,1 

52 

9 

63 

5 

3 

7 

83 

23 

33 

30 

129 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

2 

«5 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAINT  AUGUSTINE 

74 

,5 

50 

62 

6 

3 

6 

85 

137 

•  04 

- 

2 

71 

.02 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

SECOTAN 

73 

■  9 

42 

8 

58 

4 

85 

16 

25 

30 

225 

0 

0 

6 

0 

•  62 

.62 

23 

.0 

0 

1 

1 

0 

USHER  TOWER 

74 

.7 

48 

1 

61 

4 

85 

16 

25 

27+ 

172 

0 

0 

4 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

61 

5 

3 

8 

•  19 

- 

2 

•  51 

.0 

NORTH  CENTRAL 

ALEXANDER  SPRINGS 

76 

,0 

48 

i6 

62 

■  3 

84 

15  + 

26 

30 

163 

0 

0 

5 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BAYPORT  1  E 

77 

,9M 

51 

i4M 

64 

7M 

86 

12  + 

32 

2 

110 

0 

0 

1 

0 

•  02 

.01 

•  0 

0 

Q 

0 

0 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

77 

•  8 

53 

7 

65 

8 

3 

5 

89 

15 

31 

30 

94 

0 

0 

1 

0 

•  33 

1 

85 

.21 

29 

•  0 

0 

2 

0 

0 

BUSHNELL  2  E 

76 

•  6 

50 

63 

.3 

86 

141 

•  49 

•  45 

18 

•  0 

0 

1 

0 

0 

CLERMONT  6  S 

75 

.9 

53 

|4 

64 

7 

2 

2 

84 

14 

35 

1  + 

111 

0 

0 

0 

0 

•  29 

1 

•  1 1 

17+ 

•  0 

2 

0 

0 

DAYTONA  BEACH 

AM 

72 

.6 

54 

■  3 

63 

1 5 

86 

24 

34 

26 

134 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

25 

•  0 

0 

0 

0 

0 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

R 

74 

,2 

49 

•  1 

61 

7 

1 

2 

84 

23 

28 

30 

159 

0 

0 

5 

0 

•  05 

- 

2 

>39 

•  05 

20 

•  0 

0 

0 

0 

DE  LAND 

AM 

75 

,4M 

50 

lOM 

62 

7M 

1 

8 

85 

17 

29 

30 

159 

0 

.  00 

1 

90 

•  0 

0 

0 

0 

EUSTIS  2  S 

77 

•  4 

54 

» 5 

66 

0 

8 

4 

84 

86 

0 

0 

0 

0 

.00 

_ 

2 

i06 

.  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

I NVERNESS 

78 

,7 

50 

>1 

64 

|4 

3 

9 

87 

14 

30 

27+ 

113 

0 

0 

4 

0 

•  26 

- 

1 

i84 

•  15 

28 

•  0 

0 

2 

0 

0 

LAKE  HIAWASSE 

AM 

75 

,e 

50 

,7 

63 

.3 

83 

16+ 

31 

1  + 

132 

Q 

0 

0 

•  47 

,14 

1+ 

•  0 

0 

3 

0 

0 

NEW   SMYRNA  BEACH   4  N 

74,6 

50 

•  8 

62 

.7 

1 

■  0 

85 

23 

29 

30 

138 

0 

0 

3 

0 

•  08 

- 

2 

■  04 

.08 

24 

•  0 

0 

0 

0 

0 

OCALA 

77 

•  6M 

53 

55 

|5M 

86 

16+ 

3  3 

3  0 

0 

0 

0 

0 

29 

•  0 

Q 

0 

0 

0 

OCALA  2  NE 

76 

,5 

48 

■  9 

52 

7 

87 

14 

26 

27 

162 

0 

0 

5 

0 

•  05 

.04 

29 

•  0 

0 

0 

0 

0 

ORLANDO  WATER  PLANT 

77 

•  5M 

54 

>9M 

66 

i2M 

85 

14  + 

38 

30 

87 

0 

0 

0 

0 

•  37 

.21 

29 

•  0 

0 

I 

0 

0 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

R 

76 

,4 

52 

■  6 

64 

i5 

1 

■  6 

85 

17 

35 

1 

113 

0 

0 

0 

0 

•  30 

I 

•  79 

.19 

17 

•  0 

2 

0 

0 

SAINT  LEO 

75 

•  4 

54 

■  9 

65 

i7 

3 

i4 

85 

14 

35 

30 

95 

0 

0 

0 

0 

•  34 

- 

1 

.78 

,19 

24 

•  0 

0 

2 

0 

0 

SANFORO  EXP  STATION 
TITUSVILLE  2  W 

76 
76 

.7 
,5 

52 
50 

•  4 

•  6 

64 
63 

■  6 
•  6 

6 

85 
85 

15  + 
23 

34 

29 

27 
30 

128 

0 
0 

0 

0 

0 

1 

0 
0 

•  30 

•  46 

1 

•  51 

•  1 2 
.26 

24 
24 

•  0 

•  0 

0 
0 

1 
2 

0 
0 

0 
0 

DIVISION 

64 

•  1 

2 

4 

•  21 

1 

•  84 

•  0 

SOUTH  CENTRAL 

ARCADIA 
AVON  PARK 
BARTOW 

BRADENTON  EXP  STATION 
CLEARWATER  BEACH 

80 

,0 

50 

■  8 

65 

i4 

1 

■  3 

87 

23 

30 

27 

99 

0 

0 

1 

0 

•  65 

.91 

.30 

29 

•  0 

0 

2 

0 

0 

79 

•  8 

S3 

■  1 

66 

■  5 

1 

7 

87 

15 

33 

30 

97 

0 

0 

0 

0 

•  22 

1 

>22 

.16 

24 

•  0 

0 

0 

0 

AM 

77 

,9 

52 

•  5 

65 

•  2 

2 

4 

85 

14+ 

34 

27 

101 

0 

0 

0 

0 

•  24 

1 

.55 

.15 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

AM 

79.4 
75,3 

53 
59 

•  3 

66 
67 

■  5 
•  3 

3 

■  3 

89 
84 

14 
13+ 

38 
43 

26+ 

30 

76 
66 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

•  96 

•  66 

•  89 

.53 
.38 

25 
24 

.0 
.0 

0 
0 

3 
1 

1 

0 

0 
0 

FELLSMERE 

77 

,9 

52 

•  2 

65 

■  1 

>4 

86 

9 

33 

30 

98 

0 

0 

0 

0 

•  50 

1 

•  43 

.26 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

FORT  DRUM  5  NW 
FORT  PIERCE 

79 
75 

,2 
.7 

52 
57 

•  6 

•  1 

65 
66 

■  9 
•  4 

3 

86 
85 

24 
24 

34 
37 

27+ 
2+ 

92 
95 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

•  16 
.90 

1 

•  21 

.09 
.20 

12 
2« 

.0 
.0 

0 
0 

0 
4 

0 
0 

0 
0 

HOLOPAW  5  NW 
KISSIMMEE 

75 

,2 

51 

■  8 

64 

.0 

1 

■  8 

84 

17 

32 

30 

115 

0 

0 

1 

0 

•  35 

1 

53 

.35 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Stauon  Index 
-  153  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 
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TABLE  2  ■  CONTINUED 


Station 

Temperature 

Pr 

ecipi 

alion 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

1 
< 

Departure 

From  Long 
Term  Means 

Highest 

? 

1 

Degree  Days 

No  ol 

Day 

Total 

Departure 
From  Long 

Term  Means 

Greatest  Day 

Snow 

.  Sleet 

No 

of  Days 

Max 

Min 

& 

Total 

Max  Deplh 

0 

(5 

0 

& 

10  or  More 

50  or  More 

1.00 

or  More 

o  * 

s2 

s » 

hi 

s  > 

ol 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

77  iO 

51,3 

64,2 

2.0 

85 

15 

30 

30 

124 

0 

0 

3 

0 

•  06 

-  2.09 

,06 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

LAKELAND  W9  CITY 

R 

75.6 

56,6 

66.1 

3,6 

84 

15 

39 

30 

83 

0 

0 

0 

0 

.37 

-  1,63 

,27 

28 

.0 

0 

2 

0 

0 

LAKE  PLACID  2  SW 

79.1 

52, 5M 

65. 8M 

86 

33 

27 

99 

0 

0 

0 

0 

.32 

,19 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

MELBOURNE 

77. IM 

59.  2M 

68.  2M 

84 

24 

46 

0 

0 

0 

0 

.  0 

0 

MOUNTAIN  LAKE 

77.3 

52,3 

64.8 

1.7 

85 

2  3 

31 

27 

109 

0 

0 

3 

0 

.50 

-  1,24 

.18 

24+ 

.0 

0 

3 

0 

0 

MVAKKA  RIVER  ST  PARK 

AM 

77. OM 

50, 3M 

63. 7M 

85 

18 

32 

26 

122 

0 

0 

1 

0 

.25 

.16 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

OASIS  FISHING  LODGE 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

AM 

75  1 

58.0 

66.6 

83 

40 

27+ 

80 

0 

0 

0 

0 

.42 

.23 

29 

.  0 

0 

1 

Q 

Q 

PLANT  CITY 

79.6 

52.7 

66,2 

3,7 

87 

15 

33 

1  + 

88 

0 

0 

0 

0 

.32 

-  1,74 

.19 

24 

.  0 

0 

2 

0 

0 

ST  PETERSBURG 

66,9 

13 

39 

30 

0 

0 

0 

0 

•  70 

.70 

29 

•  0 

0 

Q 

SARASOTA 

77,9 

54.0 

66,0 

85 

13  + 

38 

27 

72 

0 

0 

0 

0 

.88 

.50 

13 

•  0 

0 

2 

1 

0 

TAMPA  WB  AIRPORT 

R 

65,5 

85 

17 

39 

1  + 

0 

0 

0 

0 

24 

0 

TARPON  SPRINGS 

7^*8 

53*5 

64,2 

1*6 
* 

16 

35 

26 

126 

0 

0 

0 

0 

.89 

-  1,18 

.70 

29 

.  0 

0 

2 

Q 

VENICE 

7  7.3 

53.9 

65,6 

86 

37 

27 

80 

0 

0 

0 

0 

•  8  3 

.52 

29 

.  0 

0 

0 

VERO  BEACH  CAA  AP 

75.6 

55.8 

65,7 

84 

24 

39 

2+ 

94 

0 

0 

0 

0 

•  33 

.18 

15 

,  0 

0 

1 

0 

0 

WAUCHULA  2  NW 

78. 3M 

50. BM 

64, 6M 

85 

22  + 

30 

27 

lOo 

0 

0 

3 

0 

.  12 

.06 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

WINTER  HAVEN 

AM 

76.6 

54.8 

65,7 

86 

16 

38 

1  + 

99 

0 

0 

0 

0 

.21 

.13 

29 

.0 

0 

° 

DIVISION 

65,6 

1.9 

•  46 

-  1,34 

.0 

EVERGLADES  AND  SW 

COAST 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

AM 

77.7 

50.8 

64,3 

,7 

85 

24+ 

34 

2 

105 

0 

0 

0 

0 

•  47 

-  1,15 

.14 

14 

.0 

0 

2 

0 

0 

CANAL  POINT  USOA 

76.9 

53.9 

65,4 

87 

24 

34 

28 

94 

0 

0 

0 

0 

•  50 

•  17 

1 

•  0 

0 

2 

0 

0 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

79.5 

55.9 

67.7 

84 

38 

28 

63 

0 

0 

0 

0 

•  30 

•  22 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

CAPTIVA 

77.5 

60.5 

69.0 

17* 

46 

2+ 

0 

0 

0 

0 

2,27 

17 

.  0 

0 

2 

2 

CLEWISTON  U  S  ENG 

AM 

76.2 

57.4 

66. B 

87 

25 

40 

1+ 

9 1 

0 

0 

0 

0 

.  24 

,21 

1 

.  0 

0 

1 

0 

0 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

79.  1 

51.9 

65.5 

86 

16+ 

32 

27+ 

88 

0 

0 

2 

0 

•  34 

.10 

15+ 

.0 

0 

2 

0 

0 

EVERGLADES 

80.1 

57. 4M 

68. 8M 

•  6 

86 

13  + 

40 

27 

55 

0 

0 

0 

0 

•  14 

-  1.21 

.07 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

FORT  MYERS  WB  AP 

R 

78.4 

54.1 

66.3 

.7 

86 

17  + 

38 

27 

86 

0 

0 

0 

0 

•  10 

-  1,19 

.09 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

LA  BELLE 

65. 4M 

23 

34 

27 

0 

0 

0 

0 

,28 

1 

•  0 

0 

Q 

MILES  CITY  TOWER 

78'8M 
* 

53*3M 

66.  IM 

A7 

17 

33 

1 

Q7 

0 

0 

0 

0 

* 

.24 

29 

•  0 

0 

1 

Q 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

AM 

77.3 

54.5 

65.9 

,  7 

84 

23  + 

36 

2  7 

96 

0 

0 

0 

0 

•  52 

,51 

.25 

29 

•  0 

0 

2 

0 

0 

NAPLES 

77.6 

58.4 

68.0 

84 

13  + 

40 

27 

59 

0 

0 

0 

0 

1^17 

.60 

17 

.0 

0 

3 

1 

0 

PUNTA  GORDA 

79.1 

56.5 

67.8 

1,6 

87 

1 4 

41 

27 

60 

0 

0 

0 

0 

•  41 

-  1,06 

.29 

9 

.0 

0 

2 

0 

0 

TAMIAMI   TRL  *0  MI  BEND 

AM 

80.4 

57.5 

69.0 

86 

10  + 

40 

28+ 

46 

0 

0 

0 

0 

•  16 

.10 

29 

.  0 

0 

DIVISION 

66.9 

•  6 

•  65 

,60 

•  0 

LOWER  EAST  COAST 

COCONUT  GROVE   7  S 

AM 

78.5 

57.5 

68.0 

.  0 

84 

25 

35 

28 

72 

0 

0 

0 

0 

~  1,18 

.14 

29 

.  0 

0 

1 

Q 

Q 

FORT  LAUDERDALE 

69.7 

17 

36 

30 

0 

0 

0 

0 

'oo 

.  00 

0 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

76.9 

64.7 

70.8 

82 

44 

1 

40 

0 

0 

0 

0 

■  14 

.08 

7 

,0 

0 

C 

0 

0 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

AM 

77.7 

53.7 

65.7 

86 

32 

27 

95 

0 

0 

1 

0 

.21 

.05 

9* 

,0 

0 

0 

0 

0 

HIALEAH 

AM 

77. 8M 

57. IM 

67. 5M 

84 

24 

39 

27+ 

64 

0 

0 

0 

0 

•  87 

.70 

15 

,0 

0 

1 

I 

0 

HOMESTEAD  EXP  STA 

79.6 

52.5 

66, 1 

■  9 

88 

22 

33 

28 

72 

0 

0 

0 

0 

.96 

-  ,14 

.70 

29 

•  0 

0 

2 

1 

0 

HYPOLUXO 

77.6 

60.8 

69,2 

•  1 

82 

23  + 

35 

30 

67 

0 

0 

0 

0 

1^16 

-  1,59 

.40 

17 

•  0 

0 

5 

0 

0 

LOXAHATCHEE 

65,9 

24 

31 

30 

0 

0 

1 

0 

.79 

14 

•  0 

0 

2 

0 

MIAMI   SAY  FRONT 

77  .  3M 

64*4 

70.  9M 

42 

1  + 

57 

0 

0 

0 

0 

.10 

.05 

17 

.  0 

0 

0 

Q 

0 

MIAMI  BEACH 

65*8 

71.2 

82 

24 

46 

27 

28 

0 

0 

0 

0 

.14 

-  1  69 

.04 

14+ 

0 

^ 

Q 

Q 

MIAMI   WB  AIRPORT 

R 

78,0 

60,7 

69.4 

.2 

84 

24 

42 

27 

46 

0 

0 

0 

0 

•  26 

-  1,39 

.20 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

MIAMI   WB  CITY 

R 

76.8 

64,3 

70.  1 

■  6 

81 

9+ 

44 

27 

49 

0 

0 

0 

0 

.14 

-  1.59 

.09 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

POMPANO  BEACH 

78,4 

58.1 

68.3 

85 

24+ 

34 

30 

75 

0 

0 

0 

0 

■  36 

.15 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

79,9 

52.7 

66.3 

85 

16+ 

37 

27+ 

64 

0 

0 

0 

0 

.44 

.32 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

SOUTH  MIAMI   3  W 

79.1 

55.0 

67.6 

84 

24 

34 

28 

67 

0 

0 

0 

0 

.46 

.15 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

STUART 

77.  1 

56.6 

66.9 

87 

24 

36 

30 

81 

0 

0 

0 

0 

1.85 

.79 

14 

.0 

0 

4 

1 

0 

WEST  PALM  BEACH 

76.0 

63.5 

69.8 

.7 

81 

17 

44 

1 

51 

0 

0 

0 

0 

2.66 

-  ,31 

1.45 

13 

.0 

0 

4 

2 

1 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

R 

77.3 

59.5 

68.4 

.3 

85 

24 

40 

30 

74 

0 

0 

0 

0 

1.35 

-  ,85 

1.07 

12 

.0 

0 

2 

1 

1 

DIVISION 

68.4 

•  0 

.72 

-  1,33 

.0 

KEYS 

DRY  TORTUOAS 

76.5 

69,1 

72.8 

81 

22  + 

56 

31 

1 

0 

0 

0 

0 

.01 

.01 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

KEY  WEST  wa  CITY 

R 

79.4 

67,5 

73.5 

1.7 

35 

13  + 

52 

31 

6 

0 

0 

0 

0 

•  15 

-  1,63 

.09 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

MARATHON  VACA  KEY 

78.3 

62,9 

70,6 

83 

7  + 

48 

31 

24 

0 

0 

0 

0 

.25 

•  23 

17 

.0 

0 

1 

0 

0 

TAVERN  I ER 

77,5 

66,2 

71,9 

82 

23  + 

49 

2  7+ 

18 

0 

0 

0 

0 

•  98 

•  68 

29 

.0 

0 

3 

1 

0 

DIVISION 

72.2 

.7 

•  35 

j-  1.42 

.0 

t  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  DIVISION  AVERAGES 
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Table  3 


DAILY  PRECIPITATION 


FLOniOA 
DECEMBER  1956 


Day  of  month 


10     11  12 


ADAMS  BEACH 
ALEXANDER  SPRINGS 
APALACHICOLA  W8  CITY  R 
ARCADIA 
AVON  PARK 

BABSON  PARK 

BARTOW 

BAY  LAKE 

BAYPORT   1  E 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

8L0UNTST0WN  2  SE 
BRADENTON  EXP  STATION 
BROOKSVILLE  CHIN  MILL 
eUSMNELL  2  E 
CAMP  BLANDING 

CANAL  POINT  USDA 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

CAPTIVA 

CARYVILLE 

CEDAR  KEY 

CMATTAHOOCMEE  1  H 
CHIPLEY   3  E 
CLEARWATER  BEACH 
CLERMONT  6  S 
CLEWISTON 

CLEWISTON  U  S  ENG 
COCONUT  GROVE  7  S 
CORNWELL  4  NM 
CRESCENT  CITY 
CROSS  CITY  CAA  AP 

DAN  I A  4  WNW 

DAYTONA  BEACH 

OAYTONA  BEACH  WB  AP  R 

OE  FUNIAK  SPRINGS 

OE  LAND 

OE  SOTO  CITY  *  SW 
DEVILS  GARDEN  TOWER 
DRY  TORTUGAS 
EUSTIS  2  S 
EVERGLADES 

FEDERAL  POINT 
FELLSMERE 
FERNANDINA  BEACH 
FORT  DRUM  5  NW 
FORT  GREEN  12  WSW 

FORT  LAUDERDALE 
FT  LAUDERDALE  6AH1A  MAR 
FT  LAUDERDALE  EXP  STA 
FORT  MYERS  WS  AP  R 
FORT  PIERCE 

FOUNTAIN  3  S 
GAINESVILLE  UNI   OF  FLA 
GAINESVILLE  3  WSW 
GLEN  ST  MARY  NURSERIES 
MART  LAKE 

HIALEAH 
HIGH  SPRINGS 
HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 
HOLOPAW  5  NW 
HOMESTEAD  EXP  STA 

HYPOLUXO 
INVERNESS 

ISLAND  GROVE  2  WNW 
ISLEWORTH 

JACKSONVILLE  WB  AP  R 

JACKSONVILLE  BEACH 
JASPER  9  ESE 
KENDALL  2  E 

KEY  WEST  WB  CITY  R 
KtSSlMMEE 

LA  aELLE 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

LAKE  CITY  2  E 

LAKE  HIAWASSE 

LAKELAND  WB  CITY  R 

LAKE  PLACID  2  SW 
LAKE  TRAFFORD 
LIVE  OAK  2  ESE 
LONGBOAT  KEY 
LOXAMATCHEE 

MAD  I  SON 

MARATHON  VACA  KEY 
MAR t ANNA  CAA  AP 
MARIANNA   INO  SCHOOL 
MAYO    3  NW 

MELBOURNE 

MIAMI    BAY  FRONT 

MIAMI  BEACH 

MIAMI  we  AIRPORT  fi 
MIAMI   WB  CITY  fi 

MILES  CITY  TOWER 
MILTON  EXP  STATION 
MONT  I  CELLO  2  S 
MOORE  HAVEN  LOCK  1 
MOUNTAIN  LAKE 

MT  PLEASANT 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

NAPLES 

NEW  SMYRNA  BEACH  «  N 
NICEVILLE 

N ITT AW   1  S 

OASIS  FISHING  LODGE 

OCA  LA 

OCALA  2  N£ 

OKEECHOBEE  9  W 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  fi 
ORLANDO  WATER  PLANT 
ORLANDO  WB  AIRPORT  I 
PALATKA 
PANAMA  CITY  2 

PENSACOLA  CAA  AP 
PENSACOLA  WB  CITY  ( 
PETERS 
PLANT  CITY 
POMPANO  BEACH 


3«se 

3*35 

.00 


RECORD  MISSING 


RECORD  MISSING 


13       U  15 


•06     •ib  U25 


•02  .Ol 
•  38  »6i, 


•  04 
•02     •Ol  T 

T  T 
•09  •02 

•20  2^66 

T 

•  41 

T 

•05     •Ol  .TO 


.55  .70 
.02     •Ol  T 


•02     .04  .02 
T        T  .20 
•01  •OZ 

.02     T  T 
•00  1.50  2.06 
•02     T  .64 


M  .42  .16 

.23j     •49  .24  .10 

•16  .07 

•03  .06 


•03  2.27  1.12 


•01     ,01  .08 


•20  .03 
•18  ^40 


•  02 

•42  .20 

•  01 

•04  .05 
•  10 

.15 


•  01 


•  07 


I  .02 


.03  .02 
.09  .02 


22    23    24    25    26    27    28    29    30  31 


.'•2  .SI 
.07  ,7« 


.21     .93  l.tS 


See  Reference  notes  FollowlD*  Stfttlo 

-  155  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


•3 
e2 

Day  of  month 

Station 

1   1  2  1  3 

4  1  5  1  6 

7  1  8 

10 

11 

12 

13 

14  1 

15 

16 

17 

18 

19  1 

20 

21 

22 

23 

24 

25  1  26 

27 

28  1  29  1  30 

31 

PUNTA  GOROA 
QUI NCY  EXP  STAT  ION 
ROYAL  PALM  RANOCR  STA 
SAINT  AUGUSTINE 
SAINT  LEO 

441 

1*92 

•  44 
■  04 

•  34 

.29 

•  02 

•  01 

•  01 

•  01 

•  09 

1.41 

T 

.03 
.02 

•  01 

T 
T 

T 

.02 

T 

•  01 

7 

T 

•  02 

•  47 

•  01 

•  19 

•  10 
.32 
.04  .11 

SAINT  HARKS  6  SE 
ST  PETERSBURG 
SAN80RN  TOWER 
SANFORO  £XP  STATION 
SARASOTA 

.2< 

•  30 

•  ae 

•  09 

T 

•  iO 

.20 
1.93 

.02 
.06 

.06 

T 

T 

•  02 

•  36 
.12 
.27 

•  06 

•  70 

•  06 

•  09 

SECOTAN 

SOUTH  MIAMI    3  " 
STUART 

TALLAHASSEE  MS  AP 
TAMIAMI   TRL  «0  MI  SEND 

•  62 
1.S9 

2.2a 

•  16 

T 

T 

•  13 

•  04 

•  04 

•  2S 

•  01 
■  04 

•  OS 
.70 

T 
T 

.02 

•  01 

•  97 

•  01 

.42 

.09 

■  29 

T 

•  03 

T 

.01 

.62 

.93 

•  37 

•  08 

•  02 

•  10 

TAMPA  we  AIRPORT  ft 
TARPON  SPRINGS 
TAVERNIER 
TITUSVILLE  2  »< 
USHER  TOWER 

•  21 

•oa 

•  46 

.00 

T 

T 

T 

T 

.02 

T 

.10 

T 
T 

.09 

T 

T 

■  19 

.07 

•  00 

•  26 

•  10 

•04  *QB 
.70 
.68 
.20 

VENICE 

V£RO  eEACM  CAA  AP 

WAUCMULA  2  NW 

WEST  PALM  8EACM 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP  R 

•  83 

•  33 

•  12 
2^66 
^•3S 

T 

T 

T 
T 

T 

•  07 

.19 
1.07 

■  10 

T 

1^49 

.la 

•  79 

•  21 

.02 

T 
T 

T 

.20 
.03 

•  04 

•  09 

T 

•  02 

T 

T 

.02 

.01 
.02 

.07 
.02 

7 

.02 

.04 
•  06 

•  13 

•  92 

T 
7 

T 

WEWAHITCHKA 
WINTER  HAVEN 
WOODRUFF  0AM 

1^07 
•  21 
1^21 

T 

T 

T 
T 

T 

•  OS 

T 

.46 
.68 

T 

T 

T 

.01 

7 

.06 

•  93 

•  47 

•  07 

•  13 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  b. 

Relab 

ve   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

o 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  irom 
prevailing 

Average 

S  1 

Direction 
of 

faateit  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1:30  a 
EST 

7:30  a 
EST 

1:30  p 
EST 

7:30  p 
EST 

Trace 

.01-09 

10-49 

S0-.99 

661-OOt 

2  00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

APALACHICOLA  WB  CITY 

7 

1 

28 

NW 

29 

2 

2 

1 

0 

1 

0 

6 

60 

4.4 

DAYTONA  BEACH  TO  AIRPORT 

W 

10 

8 

2 

30++ 

SW 

29 

90 

92 

56 

79 

I 

2 

0 

0 

0 

0 

3 

4.0 

Ft.   MYERS  TO  AIRPORT 

7 

5 

25++ 

N 

29 

7 

2 

0 

0 

0 

0 

9 

3.6 

JACKSONVILLE  TO  AIRPORT 

WSW 

14 

8 

8 

31 

W 

29 

86 

S9 

50 

75 

6 

1 

0 

0 

0 

0 

7 

72 

4.8 

KEY  ffEST  TO  CITY 

8 

5 

23 

SW 

29 

83 

64 

77 

10 

3 

0 

0 

0 

0 

13 

SS 

3.3 

LAKELAND  TO  CITY 

6 

3 

1 

0 

2 

0 

0 

0 

3 

66 

3.9 

MIAMI  TO  CITY 

Et 

17t 

12 

0 

33 

NW 

29 

83 1 

84t 

54t 

71t 

8 

4 

0 

0 

0 

0 

12 

95 

2.1 

MIAMI  BEACH 

3 

5 

0 

0 

0 

0 

8 

ORLANDO  TO  AIRPORT 

NE 

9 

7 

5 

29++ 

WNW 

29 

92 

94 

55 

76 

4 

0 

2 

0 

0 

0 

6 

3.9 

PENSACOLA  TO  CITY 

8 

8 

24 

W 

28 

90 

91 

63 

81 

1 

3 

6 

0 

1 

0 

11 

50 

TALLAHASSEE  TO  AIRPORT 

SE 

13 

S 

5 

92 

93 

56 

82 

2 

1 

1 

2 

0 

6 

5.0 

TAMPA  TO  AIRPORT 

ENE 

13 

8 

4 

30++ 

WNW 

29 

87 

88 

54 

75 

5 

3 

0 

0 

0 

0 

8 

76 

4.3 

WEST  PALM  BEACH  TO  AIRPORT 

E 

17 

10 

5 

31++ 

WNW 

29 

84 

84 

56 

75 

3 

3 

1 

0 

1 

0 

8 

3.6 

t  Airport  Data 

++  Fastest  observed  one  minute 
wind  speed.     Tbls  station  is  not 
equipped  with  automatic  record- 
ing wind  instruments. 

See  RoforoDce  Notes  Folluelag  StfttlOD  Index 
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Table  S 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
DECEMBER  1«S6 


Day 

Oi 

Month 

• 

Station 

s 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

AOAMS  BEACH 

"maiT 

5S 

67 

73 

68 

7  J 

79 

78 

78 

74 

83 

73 

76 

76 

72 

74 

75 

76 

74 

70 

67 

64 

67 

69 

98 

67 

-— 
71 

3 

MIN 

29 

36 

34 

37 

40 

47 

49 

48 

53 

44 

40 

49 

90 

56 

64 

56 

57 

59 

63 

61 

57 

56 

97 

60 

35 

35 

30 

44 

43 

27 

90 

47 

4 

ALEXANDER  SPR  tNGS 

MAX 

61 

66 

73 

73 

78 

77 

76 

79 

82 

83 

82 

79 

80 

83 

84 

79 

73 

62 

66 

74 

68 

60 

78 

76 

0 

MIN 

29 

30 

45 

38 

40 

42 

49 

49 

48 

47 

44 

90 

99 

64 

64 

58 

61 

66 

65 

65 

64 

55 

64 

66 

46 

28 

29 

39 

91 

26 

37 

48 

6 

61 

64 

69 

69 

69 

71 

72 

74 

68 

71 

66 

74 

75 

72 

60 

99 

69 

69 

66 

64 

71 

67 

0 

MIN 

40 

48 

46 

47 

48 

52 

94 

54 

52 

44 

46 

63 

69 

66 

64 

61 

62 

62 

64 

64 

65 

67 

67 

50 

41 

42 

45 

57 

44 

40 

99 

94i 

2 

ARCADIA 

MAX 

67 

76 

80 

83 

69 

66 

84 

89 

86 

86 

86 

70 

79 

60 

69 

79 

80 

0 

MIN 

3* 

36 

44 

44 

49 

49 

96 

52 

91 

53 

53 

91 

65 

64 

62 

64 

67 

60 

63 

55 

53 

53 

58 

62 

49 

34 

30 

41 

96 

13 

39 

90 

8 

MAX 

67 

75 

78 

79 

82 

86 

89 

89 

71 

69 

69 

6 

MIN 

34 

36 

48 

47 

42 

55 

60 

59 

58 

57 

51 

99 

96 

65 

69 

66 

67 

62 

65 

62 

58 

58 

64 

63 

43 

36 

34 

43 

99 

33 

42 

93 

1 

BARTOW 

MAX 

65 

65 

81 

83 

77 

78 

61 

83 

69 

63 

63 

63 

83 

84 

S3 

74 

66 

60 

74 

77 

9 

MIN 

3S 

36 

50 

48 

48 

92 

91 

51 

92 

90 

53 

53 

64 

64 

66 

66 

67 

65 

64 

62 

57 

57 

63 

66 

47 

36 

34 

43 

48 

39 

44 

92 

9 

BAVPORT   1  E 

MAX 

74 

72 

79 

7j 

72 

76 

76 

79 

86 

86 

MIN 

34 

32 

51 

44 

41 

45 

48 

46 

50 

50 

55 

96 

99 

64 

61 

62 

62 

63 

62 

65 

59 

57 

65 

64 

43 

33 

49 

91 

34 

44 

91 

4 

BELLE  GLADE  EXP  ST A 

80 

63 

72 

77 

78 

78 

80 

84 

79 

83 

83 

82 

82 

82 

62 

82 

S3 

89 

85 

73 

67 

60 

77 

7 

MIN 

42 

34 

42 

45 

46 

49 

96 

53 

56 

57 

55 

55 

62 

61 

60 

62 

62 

58 

57 

56 

57 

57 

49 

54 

51 

49 

37 

39 

46 

3« 

37 

90 

8 

BLOUNTSTOWN  2  SC 

MAX 

93 

67 

70 

76 

78 

70 

78 

81 

63 

99 

96 

MIN 

28 

33 

34 

35 

38 

41 

46 

46 

50 

39 

34 

37 

60 

61 

69 

63 

56 

55 

58 

62 

63 

61 

67 

57 

33 

33 

32 

34 

41 

31 

33 

4« 

0 

DDArtCMTniJ    CVD  CTATtniU 
DKALfCrt  1  I^N    Cat                  1  Unl 

7^ 

60 

76 

81 

83 

66 

87 

MIN 

39 

41 

53 

48 

48 

51 

53 

54 

57 

54 

54 

53 

61 

61 

63 

66 

66 

65 

63 

59 

57 

55 

58 

68 

51 

36 

38 

49 

99 

41 

46 

93 

6 

BROOKSV I LLC  CHIN  HI LL 

64 

78 

78 

78 

87 

84 

MIN 

37 

45 

45 

50 

54 

54 

57 

56 

61 

57 

56 

59 

59 

64 

69 

63 

63 

67 

62 

61 

59 

61 

58 

65 

46 

38 

39 

49 

51 

31 

36 

93 

7 

6USHNELL  2  £ 

63 

82 

S3 

81 

82 

77 

78 

83 

86 

83 

60 

62 

MIN 

26 

37 

48 

39 

42 

46 

47 

45 

49 

46 

56 

92 

62 

65 

66 

64 

66 

66 

63 

65 

60 

57 

60 

57 

47 

29 

28 

42 

51 

26 

41 

90 

0 

CAMP  SLANOING 

81 

62 

83 

62 

82 

80 

MIN 

32 

35 

36 

42 

41 

42 

43 

48 

SO 

47 

49 

93 

97 

60 

68 

63 

61 

60 

60 

61 

63 

60 

63 

65 

37 

35 

36 

37 

39 

29 

34 

48 

3 

65 

69 

72 

79 

79 

79 

81 

83 

MIN 

41 

38 

45 

48 

47 

52 

97 

56 

62 

62 

57 

57 

64 

64 

61 

65 

64 

62 

63 

60 

59 

56 

56 

63 

56 

54 

40 

34 

91 

41 

36 

93 

9 

79 

80 

81 

82 

82 

82 

81 

83 

84 

83 

81 

66 

67 

79 

MIN 

49 

41 

48 

52 

56 

55 

62 

59 

62 

59 

58 

97 

63 

63 

64 

67 

64 

64 

62 

59 

61 

62 

66 

65 

61 

43 

42 

38 

91 

41 

39 

99 

9 

CAPTIVA 

85 

84 

MIN 

53 

46 

50 

53 

58 

60 

63 

62 

65 

65 

62 

60 

69 

67 

67 

68 

70 

69 

66 

67 

65 

63 

70 

71 

57 

53 

50 

48 

60 

49 

46 

60 

9 

69 

70 

73 

69 

78 

79 

78 

78 

81 

MIN 

42 

52 

52 

49 

53 

55 

60 

60 

60 

94 

56 

60 

60 

66 

69 

64 

65 

67 

67 

65 

65 

66 

66 

63 

45 

42 

42 

98 

90 

36 

93 

9« 

7 

CHIPLEY  3  E 

79 

79 

81 

81 

MIN 

26 

30 

32 

32 

49 

43 

46 

54 

55 

36 

33 

60 

69 

67 

63 

63 

55 

57 

58 

63 

65 

64 

63 

52 

32 

30 

31 

48 

39 

31 

41 

47 

9 

CLEARWATER  B^CH 

70 

82 

81 

70 

MIN 

45 

51 

59 

55 

56 

58 

60 

61 

61 

62 

60 

58 

66 

67 

69 

65 

67 

66 

68 

64 

65 

64 

66 

67 

51 

99 

47 

55 

55 

43 

95 

99 

3 

CLERMONT  6  S 

MAX 

62 

72 

81 

81 

61 

MIN 

35 

37 

51 

46 

50 

52 

93 

53 

55 

53 

53 

56 

64 

64 

67 

66 

67 

66 

64 

64 

61 

59 

62 

67 

46 

36 

35 

44 

50 

39 

43 

93 

4 

CLEWISTON  U  $  ENG 

MAX 

73 

79 

76 

80 

80 

85 

63 

67 

76 

MIN 

40 

40 

46 

52 

57 

59 

63 

63 

66 

62 

64 

62 

66 

68 

68 

65 

69 

65 

68 

65 

64 

61 

61 

61 

60 

90 

42 

41 

46 

42 

40 

97 

4 

COCONUT  GROVE  7  S 

MAX 

63 

70 

72 

77 

77 

79 

80 

81 

80 

82 

82 

81 

81 

MIN 

42 

38 

49 

50 

53 

53 

61 

65 

68 

57 

57 

62 

70 

72 

71 

71 

74 

68 

64 

70 

69 

71 

69 

63 

60 

52 

37 

35 

38 

36 

38 

97 

9 

CROSS  CITY   CAA  AP 

69 

70 

61 

81 

60 

79 

83 

80 

63 

74 

7 

MIN 

27 

34 

37 

39 

36 

45 

46 

45 

48 

43 

43 

47 

52 

56 

63 

53 

57 

61 

64 

58 

57 

53 

66 

50 

35 

28 

25 

36 

30 

26 

46 

49 

3 

OAYTONA  BEACH 

MAX 

60 

78 

70 

78 

79 

80 

80 

75 

76 

63 

67 

62 

72 

MIN 

36 

41 

52 

48 

50 

55 

98 

58 

93 

56 

50 

59 

66 

68 

67 

64 

64 

65 

65 

65 

62 

63 

66 

68 

36 

34 

36 

47 

54 

35 

46 

94 

3 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

MAX 

63 

70 

75 

72 

76 

79 

72 

60 

61 

76 

74 

^ 

MIN 

31 

32 

48 

40 

43 

47 

51 

52 

92 

50 

47 

50 

62 

61 

62 

59 

59 

62 

61 

64 

61 

56 

67 

59 

36 

31 

29 

44 

35 

28 

42 

49 

1 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

MAX 

66 

69 

73 

76 

76 

80 

78 

77 

80 

57 

60 

67 

49 

65 

73 

MIN 

33 

36 

41 

38 

60 

46 

46 

55 

58 

35 

38 

64 

59 

64 

63 

63 

53 

59 

60 

62 

64 

63 

60 

49 

37 

31 

38 

45 

38 

33 

43 

49 

5 

OE  LAND 

MAX 

66 

63 

70 

79 

76 

75 

74 

82 

80 

62 

61 

76 

84 

85 

78 

67 

73 

42 

75 

MIN 

30 

38 

32 

42 

46 

49 

52 

54 

58 

48 

47 

93 

58 

69 

69 

61 

65 

64 

65 

64 

57 

62 

32 

30 

41 

43 

29 

90 

0 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

MAX 

71 

70 

76 

76 

79 

78 

81 

79 

60 

84 

80 

82 

84 

83 

84 

82 

84 

74 

68 

73 

70 

73 

79 

1 

MIN 

40 

37 

41 

95 

49 

55 

57 

52 

55 

61 

59 

96 

67 

64 

64 

63 

60 

59 

58 

56 

54 

56 

56 

52 

57 

46 

32 

36 

44 

35 

32 

91 

9 

DRY  TORTUGAS 

MAX 

71 

73 

74 

76 

79 

77 

76 

78 

79 

80 

78 

81 

79 

81 

78 

76 

72 

75 

75 

72 

71 

76 

5 

MIN 

65 

65 

66 

69 

70 

70 

71 

71 

72 

71 

70 

71 

73 

73 

72 

73 

73 

76 

74 

73 

71 

73 

75 

74 

67 

63 

62 

60 

59 

64 

96 

69 

>1 

EUSTIS  2  S 

MAX 

64 

71 

76 

76 

76 

82 

82 

83 

78 

83 

83 

70 

64 

68 

75 

70 

62 

78 

77 

i4 

MIN 

38 

38 

48 

55 

53 

94 

96 

53 

53 

94 

52 

55 

63 

66 

66 

64 

67 

63 

65 

64 

63 

66 

66 

65 

47 

36 

37 

48 

92 

38 

44 

94 

•  9 

EVERGLADES 

MAX 

70 

72 

60 

80 

82 

83 

89 

89 

89 

83 

84 

66 

69 

62 

70 

72 

66 

72 

80 

,  1 

MIN 

45 

48 

52 

54 

54 

60 

60 

61 

62 

58 

60 

63 

69 

69 

67 

64 

64 

62 

62 

63 

62 

62 

64 

60 

47 

40 

43 

60 

44 

44 

97 

4 

FEDERAL  POINT 

MAX 

64 

69 

74 

75 

77 

78 

79 

78 

80 

82 

64 

77 

60 

61 

47 

74 

65 

61 

76 

75 

1 2 

MIN 

40 

35 

44 

40 

41 

49 

51 

90 

94 

54 

47 

50 

56 

63 

64 

65 

65 

64 

63 

63 

62 

59 

65 

68 

46 

37 

36 

49 

49 

35 

49 

91 

■  6 

FELLSMERE 

MAX 

65 

71 

79 

80 

81 

80 

84 

80 

78 

81 

79 

82 

89 

80 

67 

67 

72 

68 

63 

74 

77 

|9 

MIN 

37 

36 

43 

48 

52 

57 

55 

55 

60 

57 

53 

56 

63 

62 

61 

64 

64 

60 

62 

59 

57 

56 

57 

65 

51 

41 

36 

39 

43 

33 

37 

92 

•  2 

FERNANDINA  BEACH 

MAX 

63 

67 

74 

71 

72 

71 

76 

80 

76 

72 

69 

66 

64 

73 

83 

74 

67 

99 

69 

72 

69 

60 

74 

71 

,7 

MIN 

32 

32 

41 

42 

39 

46 

46 

93 

54 

47 

49 

49 

62 

69 

69 

64 

61 

60 

60 

60 

59 

58 

65 

67 

42 

36 

35 

44 

46 

30 

49 

90 

•  1 

FORT  DRUM  5  NW 

MAX 

66 

73 

79 

79 

60 

83 

89 

64 

63 

82 

84 

84 

82 

83 

85 

84 

86 

78 

68 

68 

79 

68 

63 

76 

79 

i2 

MIN 

36 

38 

44 

49 

52 

58 

56 

55 

60 

57 

52 

99 

66 

64 

61 

64 

65 

60 

62 

59 

56 

58 

58 

62 

52 

40 

34 

40 

49 

34 

36 

92 

•  6 

FORT  LAUDERDALE 

MAX 

69 

71 

78 

78 

79 

80 

82 

62 

83 

83 

84 

87 

64 

83 

82 

82 

82 

82 

86 

79 

71 

70 

76 

74 

66 

79 

79 

i3 

MIN 

39 

39 

48 

53 

58 

56 

70 

71 

70 

61 

60 

70 

72 

72 

72 

71 

74 

67 

71 

71 

71 

72 

71 

62 

60 

52 

38 

36 

57 

36 

39 

60 

■  0 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

MAX 

71 

69 

74 

74 

77 

77 

79 

78 

80 

70 

79 

80 

80 

79 

80 

81 

81 

82 

62 

79 

69 

66 

75 

72 

67 

72 

76 

i9 

MIN 

44 

47 

56 

61 

71 

65 

71 

72 

74 

66 

66 

71 

72 

73 

73 

75 

74 

74 

73 

73 

73 

73 

73 

69 

62 

53 

46 

92 

60 

45 

49 

64 

■  7 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

MAX 

81 

68 

72 

79 

75 

80 

80 

79 

79 

79 

81 

81 

78 

81 

82 

83 

82 

S3 

82 

81 

79 

80 

61 

80 

86 

68 

66 

68 

74 

72 

66 

77 

.7 

MIN 

35 

34 

41 

48 

51 

90 

56 

62 

58 

56 

56 

60 

66 

69 

62 

64 

71 

61 

63 

62 

62 

62 

60 

60 

58 

49 

32 

36 

90 

34 

36 

53 

•  7 

FORT  MYERS  WB  AP 

MAX 

67 

73 

77 

78 

79 

60 

82 

82 

84 

80 

80 

82 

83 

84 

83 

84 

86 

84 

84 

84 

83 

86 

84 

82 

67 

67 

67 

72 

68 

66 

71 

78 

■  4 

MIN 

42 

42 

45 

48 

51 

52 

60 

56 

60 

58 

58 

99 

66 

69 

61 

64 

66 

64 

61 

59 

58 

60 

62 

63 

48 

43 

38 

43 

48 

40 

42 

94 

•  1 

Sm  r«f«r«BC«  notes  following  Stfttton  laAax. 
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DAILY  TEMPERATURES 


TabU  5- Continued 


StAtion 

Day 

Of 

Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

— r 

25  j 

26 

27 

28 

29 

30 

Ave 

FORT  PIERCE 

MAX 
MIN 

47 
40 

69 

37 

79 
47 

79 

51 

78 
54 

79 
61 

77 
66 

79 
69 

so 

64 

77 
60 

78 
60 

80 
66 

79 
69 

79 
70 

SO 
72 

80 

80 
67 

80 
64 

79 

65 

80 

80 

79 

85 

47 

44 

44 

42 

66 

44 

72 

75t7 
57.1 

FOUNTAIN   3  S 

MAX 
MIN 

69 
26 

69 
28 

74 
34 

79 

33 

76 
45 

73 
42 

82 
51 

80 
51 

79 
51 

71 

37 

69 
34 

80 
59 

81 

79 

75 

74 

79 

56 

77 
60 

75 

72 

79 

76 

79 

73 

59 

40 

67 

70 
40 

64 

67 

73 

73.4 
48.1 

GAINESVILLE   UNI    OF  FLA 

MAX 
MIN 

56 

36 

62 

37 

67 
48 

74 

40 

75 

46 

77 

51 

80 
56 

78 
56 

82 
55 

31 
57 

70 
53 

77 

55 

82 
59 

62 
64 

83 

67 

85 
65 

35 
67 

31 
63 

82 

74 

74 

81 

82 

85 

76 

40 

59 

44 

72 

56 

62 

74.4 
52.5 

GAINESVILLE   3  WSW 

MAX 

64 

26 

68 
31 

72 
45 

76 
37 

77 

37 

79 
45 

80 
48 

81 
47 

81 
49 

70 
53 

78 

52 

81 
49 

82 
58 

84 
64 

89 
66 

83 
62 

82 
67 

82 
64 

78 

75 
62 

81 

83 

84 

76 

65 

40 

68 

74 

48 

62 

75 

75.9 
49.1 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

MAX 
MIN 

69 
29 

69 

73 

75 

39 

76 

35 

77 

77 

79 

80 

75 

75 

79 

81 

79 

80 

66 

79 
65 

78 

58 

72 

67 

74 

79 

83 

72 

69 

99 

66 

71 

48 

61 

74 

74.1 
44.4 

HIALEAH 

MAX 
MIN 

69 
41 

73 
48 

76 

52 

76 

52 

79 
53 

79 

58 

80 
60 

SO 
67 

82 
58 

81 
57 

80 
40 

SO 
66 

82 

70 

81 
66 

81 
65 

81 
66 

80 
63 

81 
64 

SO 
63 

80 
65 

81 

65 

81 
67 

82 
65 

84 
62 

73 
51 

49 

49 

49 

39 

73 
40 

75 

39 

67 
42 

77.8 
57.1 

HIGH  SPRINGS 

MAX 
MIN 

63 
28 

64 

31 

73 
33 

76 

37 

79 

36 

78 

42 

80 
47 

80 
48 

S3 
48 

77 
50 

78 
49 

80 
47 

82 
59 

83 
62 

82 

85 
60 

83 
66 

84 
62 

78 
61 

74 

80 

82 

S3 

77 

71 

58 

47 

73 

70 

62 

75 

74.0 
48.3 

MOLOPAW   5  NW 

MAX 
MIN 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MAX 
MIN 

78 
46 

73 
34 

76 
43 

78 
49 

79 

51 

81 

50 

82 

59 

81 
54 

82 

62 

82 
54 

81 
54 

79 
54 

82 
62 

82 
61 

82 
62 

82 

63 

83 
67 

83 

58 

82 

59 

80 
67 

34 

57 

83 

59 

84 

59 

87 

55 

89 

59 

70 
52 

49 

79 

33 

79 
54 

48 

79 
34 

79.4 
52.5 

HYPOLUXO 

MAX 
MIN 

71 
41 

73 

37 

78 
48 

77 

52 

78 

79 

79 

80 
72 

81 
73 

81 

81 

SO 

80 

31 

SO 

81 
69 

81 
71 

SO 
73 

80 
73 

79 
72 

81 

81 
72 

82 
72 

82 

75 

48 

70 

79 

38 

70 

48 

73 

77.4 
40.8 

INVERNESS 

MAX 
MIN 

74 

32 

75 
34 

76 
45 

78 
40 

78 
44 

79 
45 

82 
49 

81 

50 

83 
48 

79 
47 

SO 
53 

81 
52 

82 

87 
62 

83 
61 

84 

52 

86 
65 

85 
66 

85 
66 

82 
65 

SO 
63 

83 
56 

86 

57 

77 
60 

68 
46 

48 

32 

68 

75 

70 
51 

44 

78 
38 

78.7 
50.1 

JACKSONVILLE  WB  AP 

MAX 
MIN 

63 
34 

69 
35 

74 
40 

79 
40 

79 

39 

75 
47 

79 

57 

78 
51 

81 
54 

64 
49 

74 
44 

78 
52 

83 

82 
68 

82 

83 
65 

78 
60 

72 

59 

65 

59 

64 

60 

73 
60 

SO 
61 

84 

73 

53 

59 

43 

99 

39 

45 

73 
47 

99 

40 
34 

74 

72.7 
50.9 

JACKSONVILLE  BEACH 

MAX 
MIN 

63 

35 

64 

36 

72 
42 

60 

41 

72 

49 

53 

81 

67 
5 1 

79 

46 

74 

84 

83 
91 

30 
64 

72 
60 

68 

60 

72 
60 

67 

59 

73 
60 

79 
61 

84 

65 

75 

64 

98 
34 

44 

68 

40 
42 

76 

72.2 
91.0 

JASPER  «  ESE 

MAX 
MIN 

64 

26 

62 
26 

72 
30 

79 

30 

75 

35 

75 

79 

80 

80 
42 

73 

75 

SO 

SO 

80 

76 

80 
54 

80 
55 

75 
54 

74 
53 

70 
50 

75 
54 

80 
55 

82 
60 

75 
60 

70 
35 

95 

30 

65 

72 
35 

45 
30 

72 
29 

74 
40 

73.7 
42.0 

KEY  HEST  WB  CITY 

MAX 
MIN 

72 
63 

72 
61 

76 

59 

77 
65 

80 
67 

SO 
66 

82 

82 
69 

82 
70 

79 

82 

84 
71 

89 

84 

73 

85 

62 
73 

84 

72 

85 
72 

84 
72 

83 
73 

84 

72 

84 

83 

83 
74 

79 

70 
43 

66 

75 

78 

48 

72 

79.4 
47.5 

KISSIMMEE 

MAX 
MIN 

62 
34 

69 

35 

76 

51 

79 
46 

77 
50 

77 

80 
50 

80 
51 

80 
54 

77 

77 
48 

SO 
52 

82 

82 
62 

82 
62 

81 

84 
64 

83 
63 

82 

80 
61 

79 

SI 

82 

82 

71 

64 

69 

75 

47 

60 

74 

74.2 
51.8 

LA  BELLE 

MAX 
MIN 

70 

73 

79 

78 

77 

80 

81 

81 

89 
61 

83 

81 

S3 

84 

33 

84 
63 

86 

62 

83 
6 1 

82 
57 

84 
57 

S3 
57 

87 

86 

77 

49 

68 

73 

49 

69 

74 

79.0 
51.7 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 

MAX 
MIN 

64 

31 

71 

78 

72 

78 

79 

82 

SO 

84 

78 

79 

81 

60 

83 

89 

82 
65 

34 
66 

S3 
63 

S3 

81 
62 

83 

S3 

82 

81 

68 

44 

67 

70 

44 

43 

74 

77.0 
51.3 

LAKE  CITY  2  E 

MAX 
MIN 

63 

30 

70 
34 

74 
37 

79 
37 

77 

42 

77 

47 

80 
54 

79 

82 
51 

74 

77 

80 

82 

SO 
65 

81 

S3 
60 

SO 
64 

79 
57 

73 
62 

72 
40 

75 
62 

80 
57 

82 

79 
62 

44 

99 

67 

73 

44 

42 

76 

74.7 
49.0 

LAKE  HIAWASSE 

MAX 
MIN 

66 

31 

62 

33 

70 
41 

79 
44 

75 
47 

76 

49 

77 
50 

82 
50 

82 
52 

80 
49 

74 
52 

80 
92 

80 
41 

82 
61 

82 
61 

83 
65 

80 
64 

83 
65 

81 
63 

83 
42 

80 

59 

80 

55 

82 
61 

83 
65 

81 
45 

41 

32 

63 

32 

46 
49 

73 
54 

58 
31 

71 

75.8 
50.7 

LAKELAND  WB  CITY 

MAX 
MIN 

65 
43 

72 
48 

75 
56 

79 

53 

79 

56 

76 

58 

79 
57 

81 
59 

82 
60 

73 
98 

SO 
53 

81 
60 

81 
49 

83 
69 

84 
68 

79 

67 

81 

68 

81 
66 

80 
66 

79 
63 

82 

62 

83 
63 

83 
63 

77 

60 

60 
46 

42 
44 

44 

72 

42 
44 

42 

72 

79.4 
44.4 

LAKE  PLACID  2  SW 

MAX 
MIN 

67 

39 

73 

35 

78 

42 

79 
46 

80 
47 

81 

52 

83 
56 

83 

51 

89 

58 

81 
59 

82 
51 

S3 
60 

84 
44 

85 
69 

36 
65 

85 
64 

S3 
67 

35 
53 

84 

83 
57 

83 
56 

85 
62 

89 

63 

S3 

63 

72 

55 

69 
41 

47 

33 

73 
39 

45 
53 

45 
34 

74 

37 

79.1 
92.9 

LIVE  OAK  2  ESE 

MAX 
MIN 

62 

32 

70 

28 

74 

27 

76 
39 

76 

37 

78 
42 

80 
48 

78 
46 

81 
47 

80 
43 

75 
43 

80 
48 

82 
94 

80 
61 

74 
43 

65 

56 

84 
65 

78 
57 

71 
61 

72 
60 

77 

60 

SO 
54 

81 
61 

71 
61 

64 

37 

97 

30 

74 

29 

71 
40 

43 

72 

74 
34 

75.0 
44.3 

LOXAHATCMEE 

MAX 
MIN 

68 

73 

SO 

SO 
48 

83 

S2 

S3 

89 

53 

87 
52 

82 
99 

83 
55 

81 
93 

84 

83 
63 

89 

97 

85 
62 

84 
64 

83 
65 

84 
64 

84 

57 

S3 

55 

84 

56 

89 
57 

88 
60 

S3 
60 

45 
48 

48 
38 

79 
34 

48 
93 

69 
31 

79 
34 

79.9 
51.8 

MAO  I  SON 

MAX 
MIN 

64 

69 

73 

74 

77 

79 

80 

78 

96 

48 

74 

79 

80 

78 
62 

72 
43 

84 
57 

78 
60 

77 
59 

69 

62 

70 
60 

74 

58 

79 

57 

SO 

72 

3° 

59 

47 

72 

99 

63 

74 

72.8 
49.2 

MARATHON  VACA  KEY 

MAX 
MIN 

74 

72 

76 

76 

77 

80 

S3 

80 

83 
63 

81 

81 

82 
65 

82 

81 

83 

83 
69 

81 
68 

82 
66 

81 
73 

82 
66 

82 
68 

82 
70 

82 
70 

82 
49 

76 

69 

70 
54 

67 

50 

72 
54 

74 

58 

48 

50 

70 

78.3 
62.9 

MARIANNA  CAA  AP 

MAX 
MIN 

64 

70 

73 

79 

74 

77 

78 
51 

79 
94 

78 

99 

35 

47 
34 

°o 

80 
63 

76 
64 

71 
64 

87 

60 

80 

35 

30 

58 

72 

59 

70 
64 

74 
64 

75 
64 

79 
60 

40 
41 

57 
35 

99 
31 

66 

32 

70 
44 

57 
35 

68 

32 

73 
40 

71.4 
47.4 

HARIANNA  INO  SCHOOL 

MAX 
MIN 

65 

70 

74 
34 

76 
34 

78 

77 

82 

51 

81 
53 

SO 
50 

73 
34 

'  79 
34 

81 
56 

79 
63 

81 
66 

72 
63 

73 
63 

79 
54 

80 
58 

79 

60 

71 
62 

79 
64 

72 
63 

80 
47 

75 
52 

98 
29 

59 

30 

67 

34 

70 
47 

64 
39 

44 

30 

73 
43 

73.8 
47.9 

MAYO   9  NW 

MAX 
MIN 

64 

70 

72 

74 

79 

36 

77 
41 

80 
45 

78 
46 

80 
46 

79 
44 

74 
40 

80 
44 

31 
50 

79 
59 

79 
44 

35 

56 

82 

56 

73 

67 

73 
63 

73 
60 

78 

54 

81 

56 

80 
47 

74 
61 

69 

38 

99 

32 

47 

27 

72 
37 

43 
44 

43 
24 

74 
45 

74.3 
45.9 

MELBOURNE 

MAX 
MIN 

60 
41 

60 
40 

75 
41 

72 

78 

78 
60 

79 

73 

74 

76 

77 

79 

78 

79 

80 

80 
68 

82 
68 

81 
65 

82 
64 

81 
68 

79 
62 

82 
66 

80 
64 

84 
60 

79 
58 

77.1 
59.2 

MIAMI    BAY  FRONT 

MAX 
MIN 

79 

71 

7S 

7« 

59 

77 

65 

79 

63 

78 

70 

79 

73 

79 
72 

78 
45 

78 
66 

81 

72 

S3 

63 

79 
72 

72 

80 
75 

79 

73 

80 
74 

79 
74 

79 

73 

SO 
72 

81 

73 

82 
72 

89 

71 

73 
63 

70 

53 

49 

53 

77 
93 

74 
54 

49 

70 

77.3 
44.4 

MIAMI  BEACH 

MAX 
MIN 

7» 

69 
50 

79 
56 

74 

60 

79 
71 

78 
64 

77 
71 

77 
71 

78 

73 

79 

70 

78 
73 

77 
71 

79 
72 

78 
73 

78 
71 

79 

75 

79 

71 

80 
72 

78 

73 

80 

73 

80 
72 

79 

73 

79 
74 

82 
73 

77 
63 

71 
54 

70 
44 

73 
51 

7» 
41 

49 
49 

72 
53 

74.9 
43.8 

MIAMI    WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

70 
46 

73 
46 

77 
55 

7T 
97 

79 
94 

80 

57 

81 
68 

81 
69 

82 
67 

82 
63 

80 
61 

80 
48 

80 
72 

81 
73 

81 

70 

81 
60 

81 
73 

82 
67 

81 
68 

81 
69 

SO 
69 

80 
72 

81 
71 

84 

67 

74 

55 

49 
52 

70 
42 

74 
49 

74 
91 

4« 

43 

74 
45 

78.0 
40.7 

MIAMI    WB  CITY 

MAX 

MIN 

67 

69 

79 

73 

78 

79 

79 

79 

81 

77 

79 
7 1 

78 

79 

78 
72 

80 
71 

80 
74 

30 

7 1 

81 

73 

79 

73 

80 

72 

79 

72 

77 

73 

78 

73 

80 

70 

70 
56 

48 

52 

48 
44 

74 

54 

72 

50 

49 
44 

69 
54 

75.8 
44.3 

MILES  CITY  TOWER 

MAX 
MIN 

69 

71 

77 
41 

78 
49 

81 
93 

82 
49 

82 
60 

82 
99 

89 
63 

82 
64 

83 
96 

83 
59 

85 
69 

84 
64 

80 
96 

86 
62 

87 
67 

84 
61 

S3 
62 

82 
66 

34 
56 

89 

60 

74 

60 

43 
49 

47 
34 

74 
34 

49 

57 

44 

37 

74 

37 

78.8 
9S.3 

MILTON  EXP  STATION 

MAX 
HIN 

68 

29 

70 

30 

74 

31 

73 
39 

77 
53 

74 

51 

77 
44 

76 
55 

74 
55 

94 
34 

48 
34 

77 
99 

78 
63 

73 
44 

74 

61 

72 
58 

74 

78 

73 
60 

75 

62 

75 

62 

74 
64 

79 

60 

62 
48 

94 

31 

42 
29 

70 
31 

70 
49 

43 

38 

47 
29 

74 
42 

71.4 
47  .3 

MONTICELLO  2  S 

MAX 
MIN 

63 

31 

70 
34 

74 
38 

7» 

37 

74 

38 

77 
46 

80 
52 

77 

51 

80 
49 

99 
40 

49 
34 

79 

48 

77 
53 

73 
40 

70 
63 

81 
59 

74 
60 

77 
59 

79 
62 

71 
60 

70 
58 

74 
54 

76 

68 

47 
58 

*g 

34 

98 

31 

44 

33 

71 
47 

»4 
42 

41 

30 

73 
41 

71.7 
47.4 

MOORE   HAVEN  LOCK  1 

MAX 
MIN 

76 
40 

69 
40 

69 
44 

76 
49 

79 
51 

77 
53 

78 

95 

79 
98 

80 
60 

83 
42 

81 
40 

S2 

99 

82 
69 

82 
48 

8) 
69 

82 
64 

82 
67 

81 

63 

81 
63 

82 

63 

81 

63 

at 

40 

i4 

98 

84 

58 

84 

58 

44 
44 

48 

34 

44 

42 

73 
44 

47 

39 

45 

39 

77. » 
»4.5 

MOUNTAIN  LAKE 

MAX 
MIN 

64 

32 

72 
34 

77 
48 

79 
49 

76 
49 

77 
54 

82 
94 

79 

52 

83 
54 

79 

50 

81 
91 

81 
94 

82 
66 

82 
69 

83 
67 

82 
64 

83 

68 

81 

65 

82 
65 

81 

40 

81 
57 

84 

57 

89 
41 

81 
44 

71 
47 

49 

39 

47 

31 

79 
43 

47 

52 

43 

32 

73 
42 

77. J 
>2.3 

8m 
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Table  5  •  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIOA 
DECEMBER  19M 


Station 

D«y 

Of 

Month 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

« 
> 
< 

MT  PLEASANT 

MAX 

ii 

70 

79 

77 

79 

76 

■0 

78 

80 

79 

67 

79 

79 

79 

74 

79 

80 

77 

77 

74 

75 

80 

60 

98 

66 

71 

67 

74 

73 

.8 

MIN 

28 

33 

42 

34 

42 

42 

47 

40 

90 

37 

34 

98 

97 

99 

63 

60 

66 

59 

61 

62 

61 

60 

60 

92 

38 

30 

20 

** 

M YAKKA   R I V£R   ST  PARK 

78 

70 

82 

70 

81 

70 

82 

84 

84 

82 

85 

83 

82 

60 

60 

73 

7» 

67 

70 

77 

•  0 

MIN 

3* 

38 

47 

46 

46 

49 

94 

58 

90 

92 

93 

98 

60 

66 

67 

64 

62 

NAPLES 

80 

80 

82 

83 

79 

78 

70 

83 

84 

81 

82 

82 

83 

83 

84 

83 

80 

83 

82 

80 

76 

67 

67 

71 

70 

69 

60 

77 

•  6 

MIN 

*7 

44 

47 

52 

57 

97 

62 

60 

65 

62 

61 

98 

69 

60 

66 

69 

66 

65 

63 

62 

65 

NEW  SMYRNA  BEACH  *  N 

MAX 

62 

70 

71 

70 

79 

76 

78 

77 

70 

70 

72 

80 

82 

82 

80 

78 

77 

77 

79 

73 

78 

80 

89 

60 

73 

65 

67 

74 

69 

62 

77 

74 

i6 

MIN 

31 

34 

48 

44 

49 

49 

51 

54 

94 

51 

41 

52 

61 

62 

63 

61 

62 

64 

63 

64 

62 

59 

62 

65 

47 

33 

31 

42 

94 

29 

36 

90 

•  8 

NIC£V ILLE 

72 

70 

72 

73 

79 

76 

78 

97 

60 

7» 

76 

74 

70 

75 

76 

80 

80 

79 

78 

75 

77 

96 

97 

61 

60 

68 

92 

66 

60 

.7 

MIN 

24 

27 

28 

29 

31 

51 

48 

50 

40 

34 

30 

34 

51 

59 

62 

62 

51 

52 

'53 

52 

53 

54 

66 

51 

27 

*' 

OASIS  FISH I NO  LODGE 

MAX 

MIN 

OCALA 

li 

77 

77 

78 

82 

81 

84 

77 

78 

70 

81 

89 

65 

86 

82 

82 

82 

.82 

82 

83 

86 

80 

72 

61 

69 

74 

6} 

69 

76 

77 

•  6 

MIN 

37 

43 

44 

45 

51 

51 

59 

99 

54 

94 

62 

65 

69 

66 

67 

64 

67 

68 

•65 

61 

66 

61 

4^ 

35 

35 

48 

90 

33 

47 

53 

OCALA  2  NE 

MAX 

76 

78 

80 

83 

82 

83 

67 

79 

80 

82 

87 

83 

86 

81 

83 

63 

80 

81 

84 

86 

78 

63 

61 

68 

76 

60 

62 

76 

76 

•  9 

MIN 

29 

32 

47 

37 

39 

42 

45 

49 

48 

49 

90 

48 

59 

63 

68 

63 

67 

66 

65 

63 

64 

96 

64 

62 

43 

28 

26 

37 

45 

26 

42 

48 

•  0 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

71 

67 

70 

76 

78 

70 

79 

81 

80 

79 

78 

78 

79 

78 

82 

83 

SO 

82 

81 

80 

78 

SO 

70 

80 

69 

69 

64 

68 

69 

61 

79 

•  1 

MIN 

42 

45 

50 

56 

59 

61 

65 

62 

63 

61 

99 

68 

69 

70 

69 

67 

66 

65 

67 

65 

59 

60 

60 

62 

55 

40 

40 

90 

62 

40 

4) 

S8 

•0 

ORLANDO  WATER  PLANT 

76 

79 

77 

82 

82 

82 

76 

81 

82 

JI3 

05 

83 

84 

83 

62 

83 

81 

81 

S3 

89 

85 

73 

63 

64 

74 

6« 

60 

79 

77 

•  9 

MIN 

40 

40 

52 

51 

94 

59 

56 

58 

99 

92 

96 

64 

64 

62 

65 

66 

65 

66 

64 

62 

60 

66 

66 

47 

40 

39 

47 

92 

38 

46 

54 

•  9 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

MAX 

72 

76 

76 

78 

81 

81 

81 

73 

80 

81 

81 

83 

83 

84 

85 

82 

83 

80 

81 

82 

83 

81 

62 

62 

69 

74 

62 

60 

79 

76 

•  4 

MIN 

35 

37 

52 

49 

51 

53 

53 

93 

96 

52 

90 

94 

63 

62 

62 

V' 

65 

64 

64 

64 

60 

56 

66 

60 

41 

36 

36 

47 

41 

36 

49 

92 

•  6 

PALATKA 

MAX 

62 

72 

71 

74 

75 

77 

77 

70 

77 

74 

77 

80 

81 

80 

79 

79 

80 

80 

73 

78 

81 

83 

80 

74 

99 

63 

71 

59 

60 

74 

74 

•  1 

MIN 

35 

38 

48 

44 

45 

49 

52 

51 

99 

55 

48 

93 

60 

65 

65 

65 

65 

65 

p5 

63 

63 

62 

67 

66 

45 

37 

37 

46 

91 

33 

46 

92 

,0 

PANAMA  CITY  2 

MAX 

60 

68 

79 

79 

78 

73 

82 

80 

60 

72 

70 

81 

81 

80 

79 

79 

78' 

76 

72 

78 

78 

77 

78 

76 

99 

99 

68 

70 

67 

68 

72 

74 

tO 

MIN 

28 

28 

33 

34 

46 

42 

91 

52 

93 

38 

39 

61 

66 

68 

69 

59 

59 

60 

64 

64 

66 

63 

68 

53 

34 

33 

33 

42 

36 

39 

40 

40 

•  9 

PENSACOLA  CAA  AP 

MAX 

66 

70 

72 

70 

79 

72 

77 

73 

79 

60 

67 

77 

79 

70 

79 

72 

76 

79 

70 

74 

74 

74 

75 

50 

SO 

63 

67 

67 

62 

66 

72 

70 

•  4 

MIN 

39 

41 

42 

44 

98 

57 

52 

58 

43 

37 

42 

62 

64 

64 

64 

61 

62 

62 

63 

65 

65 

69 

56 

43 

36 

33 

40 

51 

38 

36 

90 

51 

«6 

PENSACOLA  WB  CITY 

MAX 

63 

69 

68 

66 

74 

69 

74 

60 

79 

94 

67 

74 

73 

70 

73 

70 

73 

77 

70 

72 

73 

72 

73 

90 

57 

61 

67 

67 

51 

66 

71 

68 

•  2 

MIN 

41 

43 

42 

46 

59 

56 

53 

59 

42 

36 

43 

63 

64 

64 

64 

61 

62 

62 

64 

66 

68 

68 

58 

42 

38 

35 

43 

51 

41 

40 

91 

92 

«9 

PLANT  CITY 

MAX 

67 

79 

80 

79 

79 

80 

82 

83 

89 

70 

83 

83 

89 

86 

87 

86 

89 

89 

84 

63 

83 

89 

89 

85 

73 

6*^ 

60 

79 

72 

66 

76 

70 

•  6 

MIN 

33 

36 

52 

47 

48 

52 

51 

53 

93 

50 

90 

96 

69 

65 

67 

66 

66 

66 

65 

61 

56 

58 

61 

63 

44 

34 

33 

45 

56 

34 

46 

92 

,7 

POMPANO  BEACH 

MAX 

69 

72 

77 

77 

79 

79 

82 

80 

83 

82 

80 

80 

82 

81 

81 

83 

82 

83 

82 

82 

80 

80 

81 

85 

85 

67 

70 

74 

71 

66 

74 

78 

•  4 

MIN 

38 

38 

48 

52 

57 

55 

70 

70 

65 

58 

98 

66 

70 

72 

70 

68 

71 

65 

66 

70 

66 

60 

69 

60 

61 

50 

39 

37 

52 

34 

37 

96 

•  1 

PUNTA  GORDA 

MAX 

70 

73 

76 

77 

81 

82 

84 

84 

78 

82 

81 

83 

89 

87 

89 

89 

86 

89 

85 

85 

80 

84 

84 

80 

72 

67 

71 

74 

67 

67 

72 

70 

•  1 

MIN 

44 

44 

50 

53 

55 

57 

60 

59 

63 

60 

98 

99 

62 

67 

62 

66 

64 

64 

64 

63 

61 

61 

61 

65 

52 

44 

41 

48 

99 

42 

47 

96 

«9 

OUINCY  EXP  STATION 

MAX 

66 

72 

75 

79 

75 

78 

80 

78 

81 

75 

68 

80 

74 

73 

70 

80 

81 

80 

75 

70 

79 

77 

79 

73 

50 

96 

♦  7 

71 

69 

69 

74 

73 

•  2 

MIN 

28 

31 

32 

33 

41 

42 

45 

49 

47 

38 

32 

57 

57 

64 

63 

60 

57 

58 

61 

62 

61 

60 

67 

56 

31 

34 

31 

44 

41 

28 

47 

47 

lO 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

MAX 

78 

72 

70 

80 

80 

82 

82 

81 

83 

82 

82 

80 

81 

83 

83 

85 

84 

83 

83 

83 

84 

63 

83 

84 

85 

68 

60 

79 

76 

70 

74 

70 

•  9 

MIN 

43 

36 

45 

49 

50 

50 

50 

55 

60 

96 

59 

94 

57 

57 

61 

61 

67 

60 

58 

56 

57 

62 

62 

58 

60 

90 

37 

37 

93 

38 

38 

92 

(7 

SAINT  AUGUSTINE 

MAX 

64 

70 

76 

73 

76 

75 

78 

78 

82 

60 

76 

77 

80 

79 

81 

80 

74 

73 

75 

71 

78 

82 

89 

70 

69 

67 

67 

79 

66 

61 

73 

74 

•  9 

MIN 

35 

34 

44 

41 

40 

48 

50 

50 

54 

93 

46 

90 

58 

62 

63 

65 

61 

60 

62 

62 

62 

59 

66 

67 

45 

33 

32 

49 

49 

32 

42 

90 

•  6 

SAINT  LEO 

MAX 

64 

74 

76 

79 

77 

77 

82 

80 

83 

68 

78 

82 

83 

86 

89 

80 

82 

82 

82 

81 

80 

84 

84 

76 

69 

62 

68 

72 

61 

63 

76 

76 

•  4 

MIN 

38 

43 

55 

49 

51 

65 

56 

55 

98 

96 

52 

94 

69 

66 

68 

67 

67 

67 

67 

64 

57 

60 

63 

65 

49 

30 

39 

40 

48 

39 

46 

94 

•  0 

SAINT  MARKS  6  SE 

MAX 

62 

63 

70 

70 

70 

71 

71 

72 

79 

66 

64 

69 

68 

66 

68 

78 

74 

78 

76 

68 

69 

72 

72 

70 

62 

99 

64 

71 

65 

62 

62 

68 

•  7 

MIN 

31 

38 

38 

40 

43 

47 

SO 

49 

40 

41 

30 

48 

57 

60 

64 

55 

56 

58 

62 

62 

57 

61 

66 

58 

35 

32 

34 

47 

43 

29 

30 

48 

•  0 

ST  PETERSBURG 

MAX 

63 

71 

75 

73 

76 

78 

80 

80 

80 

79 

79 

79 

84 

63 

63 

81 

S3 

82 

82 

81 

81 

83 

81 

75 

71 

60 

69 

73 

60 

61 

74 

79 

•  0 

MIN 

43 

46 

56 

52 

53 

56 

59 

57 

50 

98 

98 

99 

67 

64 

67 

63 

67 

67 

67 

66 

66 

59 

66 

68 

90 

47 

46 

96 

S6 

39 

94 

97 

•  6 

SANBORN  TOWER 

MAX 

64 

72 

75 

79 

75 

76 

78 

79 

82 

73 

72 

78 

74 

72 

70 

84 

81 

80 

77 

71 

77 

74 

74 

73 

64 

68 

72 

63 

69 

74 

73 

•  3 

HIN 

27 

34 

33 

36 

41 

42 

46 

49 

45 

41 

33 

96 

54 

60 

64 

59 

56 

55 

57 

63 

61 

61 

69 

56 

32 

18 

29 

37 

42 

26 

41 

46 

•  3 

SANFORD  EXP  STATION 

MAX 

61 

70 

79 

75 

77 

78 

80 

80 

70 

77 

78 

60 

84 

84 

85 

80 

83 

83 

83 

80 

80 

83 

85 

80 

71 

63 

66 

73 

69 

60 

76 

•  7 

MIN 

35 

35 

49 

46 

47 

50 

53 

51 

54 

51 

40 

93 

61 

62 

62 

63 

64 

63 

64 

63 

62 

56 

66 

66 

48 

37 

34 

4« 

54 

39 

49 

92 

■  4 

SARASOTA 

MAX 

67 

74 

76 

70 

80 

79 

76 

82 

81 

77 

78 

82 

89 

83 

89 

82 

85 

83 

83 

83 

82 

83 

82 

78 

69 

67 

69 

79 

69 

68 

74 

77 

•  0 

MIN 

39 

42 

49 

40 

50 

52 

56 

57 

96 

52 

94 

55 

61 

63 

64 

65 

66 

64 

62 

60 

59 

56 

59 

68 

48 

30 

38 

48 

59 

39 

48 

54 

•  0 

SECOTAN 

MAX 

96 

72 

7S 

78 

78 

79 

70 

79 

80 

68 

74 

78 

77 

78 

78 

89 

82 

81 

77 

74 

77 

79 

78 

72 

62 

60 

67 

72 

62 

62 

72 

73 

•  9 

MIN 

26 

30 

31 

33 

35 

42 

34 

44 

44 

42 

33 

49 

90 

54 

94 

51 

55 

96 

57 

61 

54 

54 

64 

61 

34 

28 

28 

34 

34 

29 

39 

42 

•  8 

SOUTH  MIAMI   3  W 

MAX 

76 

74 

79 

79 

80 

81 

81 

81 

82 

82 

81 

70 

80 

81 

82 

81 

81 

82 

82 

61 

82 

82 

83 

84 

81 

60 

73 

79 

74 

68 

79 

79 

•  1 

MIN 

42 

35 

47 

49 

53 

52 

64 

60 

65 

57 

58 

60 

66 

70 

67 

66 

71 

62 

63 

64 

64 

68 

64 

60 

60 

90 

38 

34 

52 

39 

37 

96 

•  0 

STUART 

MAX 

66 

70 

77 

76 

78 

80 

80 

81 

82 

80 

81 

79 

80 

80 

81 

81 

79 

81 

80 

81 

61 

81 

82 

87 

77 

66 

67 

74 

67 

62 

74 

77 

•  1 

MIN 

40 

38 

45 

48 

94 

54 

64 

63 

63 

99 

60 

60 

67 

70 

70 

68 

66 

61 

68 

67 

60 

61 

60 

68 

99 

49 

42 

41 

56 

36 

30 

96 

i6 

TALLAHASSEE  WB  AP 

MAX 

62 

68 

70 

73 

73 

79 

78 

78 

70 

98 

67 

78 

60 

69 

69 

60 

78 

77 

70 

70 

72 

75 

77 

60 

97 

97 

69 

71 

98 

69 

73 

70 

•  3 

MIN 

30 

33 

34 

36 

42 

43 

46 

52 

47 

39 

35 

99 

53 

62 

64 

60 

57 

69 

62 

61 

59 

61 

67 

48 

39 

34 

32 

37 

33 

26 

42 

46 

•  6 

TAMIAMI   TRL  40  MI  BEND 

MAX 

80 

79 

74 

79 

79 

82 

70 

84 

83 

86 

86 

81 

81 

83 

83 

83 

86 

83 

84 

83 

82 

84 

83 

86 

89 

78 

73 

60 

79 

79 

80 

50 

55 

56 

51 

63 

61 

64 

63 

61 

62 

61 

69 

65 

67 

69 

64 

64 

62 

67 

64 

64 

60 

62 

50 

41 

40 

99 

40 

41 

97 

Is 

TAMPA  WB  AIRPORT 

MAX 

64 

73 

79 

74 

77 

78 

81 

81 

82 

70 

79 

79 

84 

83 

84 

82 

89 

83 

84 

82 

81 

82 

81 

79 

62 

62 

65 

73 

66 

63 

73 

76 

•  1 

42 

50 

53 

94 

55 

57 

53 

53 

97 

67 

64 

67 

67 

66 

67 

67 

63 

59 

59 

64 

59 

42 

40 

39 

51 

44 

41 

93 

94 

■  8 

TARPON  SPRINGS 

MAX 

60 

61 

72 

73 

7* 

77 

78 

81 

80 

80 

67 

80 

84 

82 

85 

79 

64 

82 

83 

80 

79 

84 

80 

79 

60 

60 

66 

76 

99 

62 

74 

■  8 

MIN 

48 

53 

55 

56 

9X 

53 

97 

99 

65 

68 

66 

65 

67 

65 

64 

60 

60 

64 

67 

48 

39 

37 

37 

46 

30 

48 

93 

•  S 

TAVERNIER 

MAX 

78 

78 

79 

77 

78 

79 

78 

78 

80 

79 

79 

79 

80 

80 

80 

79 

80 

79 

80 

80 

82 

68 

72 

79 

70 

60 

59 

62 

66 

65 

73 

66 

74 

67 

73 

72 

74 

74 

73 

74 

72 

70 

72 

74 

71 

74 

74 

74 

66 

98 

49 

57 

90 

90 

40 

66 

•  2 

TITUSVILLE  2  W 

MAX 

62 

60 

77 

74 

78 

77 

80 

80 

70 

73 

80 

81 

82 

82 

83 

81 

81 

79 

83 

78 

80 

84 

89 

63 

73 

63 

69 

74 

66 

61 

MIN 

33 

34 

56 

90 

49 

92 

63 

62 

62 

62 

61 

60 

62 

61 

57 

57 

65 

64 

39 

34 

33 

42 

51 

29 

41 

90 

•  6 

USHER  TOWER 

MAX 

62 

60 

72 

73 

7* 

77 

80 

80 

78 

70 

77 

81 

82 

82 

83 

85 

79 

80 

78 

79 

80 

81 

79 

74 

64 

90 

67 

72 

64 

63 

73 

74 

»7 

MIN 

28 

34 

43 

37 

38 

43 

45 

44 

45 

92 

50 

49 

99 

62 

63 

58 

59 

65 

65 

62 

58 

55 

69 

63 

44 

30 

26 

30 

48 

26 

40 

48 

■  1 

MAX 

68 

73 

79 

77 

79 

60 

82 

82 

78 

76 

79 

82 

86 

83 

84 

80 

84 

83 

83 

82 

81 

81 

80 

79 

70 

66 

67 

73 

60 

69 

73 

77 

•  3 

MIN 

40 

41 

49 

48 

50 

52 

56 

55 

58 

56 

52 

96 

62 

63 

62 

64 

66 

63 

62 

50 

58 

57 

60 

67 

48 

40 

37 

47 

97 

40 

46 

93 

•  0 

VERO  BEACH  CAA  AP 

MAX 

65 

69 

77 

75 

77 

78 

78 

79 

81 

70 

78 

80 

78 

80 

78 

79 

80 

79 

60 

SO 

80 

81 

82 

84 

68 

66 

69 

70 

64 

62 

72 

79 

•  6 

MIN 

40 

30 

46 

54 

56 

62 

60 

58 

64 

90 

96 

97 

67 

68 

66 

67 

65 

61 

70 

64 

60 

62 

60 

66 

91 

4« 

30 

43 

49 

30 

40 

99 

•  8 
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TabI*  S-Contlnufd 


DAILY  TEMPERATURES 


FLORIDA 
DECEMBER  1956 


Station 

Day 

Of 

Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAUCHULA  2  NH 

MAX 

69 

75 

78 

77 

79 

79 

83 

81 

82 

62 

82 

84 

64 

64 

83 

64 

63 

82 

82 

81 

85 

85 

82 

71 

66 

67 

76 

65 

69 

77 

78 

3 

MIN 

32 

33 

44 

44 

48 

51 

53 

53 

57 

48 

51 

68 

63 

62 

64 

66 

61 

61 

56 

54 

53 

57 

60 

45 

33 

30 

40 

94 

31 

49 

50 

8 

WEST   PALM  BEACH 

MAX 

67 

70 

75 

75 

77 

78 

79 

79 

80 

79 

79 

78 

60 

80 

79 

61 

79 

67 

73 

68 

62 

72 

76 

0 

MIN 

44 

4S 

54 

59 

69 

67 

68 

72 

73 

64 

64 

68 

67 

70 

73 

72 

73 

74 

74 

72 

71 

73 

73 

68 

62 

51 

46 

50 

56 

45 

50 

63 

5 

WEST   PALM  BEACH  WB  AP 

MAX 

67 

71 

76 

77 

79 

79 

61 

81 

63 

60 

61 

60 

62 

81 

82 

83 

60 

69 

73 

77 

3 

MIN 

43 

43 

51 

55 

60 

58 

71 

70 

64 

62 

59 

67 

71 

71 

71 

71 

70 

67 

71 

66 

67 

68 

66 

64 

54 

50 

42 

42 

46 

40 

41 

59 

5 

WEWAHITCHKA 

MAX 

66 

80 

81 

79 

70 

60 

69 

72 

74 

7 

MIN 

29 

39 

35 

39 

45 

42 

47 

54 

50 

40 

35 

59 

61 

66 

66 

62 

60 

59 

59 

64 

64 

64 

69 

53 

33 

32 

33 

41 

42 

30 

44 

48 

9 

WINTER  HAVEN 

MAX 

65 

65 

73 

78 

77 

78 

78 

82 

81 

81 

77 

82 

62 

83 

64 

85 

81 

83 

64 

76 

61 

81 

83 

84 

79 

60 

64 

68 

75 

60 

63 

76 

•  6 

MIN 

38 

40 

42 

50 

54 

56 

57 

58 

60 

53 

53 

57 

69 

65 

66 

67 

68 

65 

65 

63 

60 

60 

64 

66 

48 

39 

36 

41 

56 

39 

45 

54 

>8 

WOODRUFF  DAM 

MAX 

63 

65 

71 

72 

75 

76 

78 

78 

76 

69 

68 

77 

79 

76 

74 

74 

77 

77 

76 

71 

75 

77 

81 

80 

56 

96 

65 

68 

66 

65 

73 

72 

•  1 

MIN 

33 

35 

36 

37 

48 

45 

48 

53 

46 

39 

36 

58 

67 

65 

63 

63 

56 

60 

60 

63 

62 

57 

65 

48 

38 

37 

39 

48 

39 

35 

47 

49 

lO 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


DiatiOD 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3  -  <» 

0  o  ja 

BAY  LAKE 

EVAP 

.05 

.18 

.06 

.12 

.09 

.09 

.09 

.10 

.09 

.06 

.07 

.04 

.10 

.03 

.17 

.18 

.11 

.09 

.09 

.14 

.10 

.08 

.12 

.17 

.16 

.10 

.08 

.04 

.07 

.13 

.06 

3.06 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

EVAP 

.09 

.10 

.16 

.11 

.15 

.13 

.10 

.12 

.09 

.14 

.15 

.12 

.10 

.15 

.03 

.19 

.10 

.11 

.12 

* 

.28 

.14 

.12 

.15 

.19 

.16 

.14 

.14 

.16 

.14 

.05 

3.93 

CLEWISTON  US  ENGRS  (a) 

EVAP 

.09 

.08 

.07 

.07 

.07 

.05 

.06 

.10 

.04 

.08 

.08 

.09 

.05 

.06 

.06 

.07 

.07 

.09 

.09 

.08 

.07 

.10 

.09 

.07 

.15 

.25 

.11 

.13 

.08 

.14 

.12 

2.76 

MAX 

69 

63 

64 

69 

70 

72 

73 

76 

75 

77 

76 

76 

76 

77 

81 

78 

79 

80 

79 

80 

78 

76 

78 

78 

77 

69 

64 

62 

65 

64 

61 

73.0 

MIN 

52 

45 

52 

54 

58 

59 

61 

64 

58 

67 

67 

67 

67 

69 

68 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

67 

67 

67 

67 

58 

54 

54 

52 

52 

52 

61.7 

FT.   LAUDERDALE  EXP  STA 

EVAP 

.13 

.13 

.12 

.11 

.16 

.11 

.12 

.12 

.13 

.12 

.14 

.10 

.09 

.12 

.15 

.10 

.10 

.15 

.14 

.16 

.15 

.14 

.14 

.14 

.18 

.16 

.11 

.14 

.08 

.14 

.11 

3.99 

WIND 

33 

33 

33 

21 

36 

27 

60 

35 

35 

39 

28 

18 

43 

42 

34 

25 

29 

25 

28 

41 

24 

26 

27 

27 

43 

68 

37 

24 

51 

37 

24 

1053 

GAIKESVILLE  3  WS* 

EVAP 

.10 

.09 

.05 

.11 

.09 

.09 

.12 

.10 

.16 

.08 

.10 

.10 

.08 

.09 

.11 

.08 

.10 

.08 

.08 

.05 

.06 

.14 

.18 

.17 

.17 

.14 

.10 

.13 

.25 

.08 

.14 

3.42 

WIND 

25 

10 

15 

10 

10 

15 

15 

19 

27 

32 

42 

35 

35 

45 

37 

16 

32 

30 

50 

60 

35 

30 

55 

97 

77 

52 

39 

65 

152 

34 

70 

1266 

MAX 

63 

62 

73 

72 

73 

77 

76 

79 

79 

74 

76 

76 

76 

70 

82 

82 

82 

81 

80 

73 

79 

80 

81 

76 

71 

61 

63 

69 

71 

60 

71 

73.8 

MIN 

32 

35 

51 

45 

44 

49 

53 

51 

54 

56 

55 

55 

59 

81 

67 

65 

68 

65 

65 

62 

64 

60 

63 

67 

43 

32 

32 

40 

46 

31 

43 

52.7 

HI ALE AH 

EVAP 

.11 

.13 

.13 

.15 

.15 

.05 

.18 

.11 

.17 

* 

.25 

.08 

.10 

.12 

.12 

.11 

.11 

.12 

.13 

.13 

.11 

.13 

* 

.45 

.13 

.13 

.09 

.14 

.11 

B3.86 

WIND 

24 

23 

30 

47 

34 

56 

52 

67 

33 

* 

70 

79 

69 

56 

46 

57 

49 

39 

65 

38 

40 

41 

* 

113 

32 

20 

53 

51 

20 

B1347 

LAKE  PLACID  2  SW 

EVAP 

.13 

.06 

.07 

.08 

.10 

.11 

.11 

.10 

.09 

.12 

.10 

.10 

.08 

.12 

.09 

.09 

.14 

.09 

.10 

.10 

.09 

.09 

.09 

.12 

.21 

.10 

.10 

.07 

.14 

.08 

.07 

3.14 

WIND 

24 

8 

7 

11 

9 

12 

14 

11 

9 

12 

10 

18 

32 

26 

15 

11 

15 

13 

19 

21 

18 

7 

25 

33 

51 

26 

34 

11 

57 

22 

22 

603 

LOXAHATCHEE 

EVAP 

.11 

.09 

.10 

.10 

.09 

.18 

.10 

.05 

.12 

.11 

.10 

.02 

.07 

.15 

.09 

.07 

.14 

.13 

.03 

.10 

.05 

.23 

.10 

.06 

.16 

.11 

.08 

.15 

.11 

.05 

B3.15 

MILES  CITY  TOWER 

EVAP 

.15 

.11 

.05 

.10 

.10 

• 

* 

.37 

.08 

.03 

.10 

.25 

.09 

.11 

.07 

.06 

.09 

.05 

.17 

* 

* 

.21 

.13 

.09 

.20 

.09 

• 

* 

.26 

.18 

3.14 

WIND 

35 

9 

23 

18 

22 

21 

12 

38 

19 

8 

25 

17 

31 

13 

27 

17 

18 

20 

36 

21 

* 

51 

10 

56 

22 

23 

25 

30 

27 

50 

724 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

.06 

.12 

.10 

.11 

.11 

.14 

.13 

.14 

.13 

.16 

.13 

.09 

.13 

.12 

.13 

.09 

.11 

.11 

.14 

.12 

.14 

.13 

.15 

.14 

.27 

.13 

.13 

.12 

.12 

.15 

.10 

3.95 

WIND 

41 

32 

30 

26 

52 

60 

62 

61 

63 

30 

45 

26 

61 

55 

50 

42 

48 

55 

54 

61 

42 

28 

52 

56 

81 

85 

44 

32 

117 

46 

34 

1571 

OKEECHOBEE  HRN  GATE  6 

EVAP 

.10 

.14 

.10 

.07 

.20 

.14 

.15 

.12 

.21 

.14 

.10 

.13 

.10 

.22 

.13 

.12 

.13 

.11 

.15 

.13 

.13 

.17 

.15 

.11 

.29 

.16 

.15 

.18 

.13 

.21 

.14 

4.51 

ORLAKDO  WATER  PLANT 

EVAP 

.24 

.02 

.05 

.05 

.03 

• 

.15 

.08 

.07 

.07 

.09 

.02 

.07 

.04 

.04 

.05 

.13 

.07 

.02 

.13 

.06 

.07 

.07 

.09 

.13 

.11 

.09 

.07 

.13 

.11 

.07 

2.42 

WIND 

21 

5 

12 

3 

8 

24 

8 

9 

13 

13 

2 

16 

1 

4 

11 

12 

13 

20 

13 

4 

S 

13 

28 

62 

23 

21 

27 

73 

35 

29 

531 

TAMIAMI  TRL  40  MI  BEND 

EVAP 

.08 

.08 

.11 

.09 

.08 

.10 

.10 

.14 

.10 

.11 

.11 

.08 

.10 

.08 

.07 

.10 

.11 

.10 

.13 

.13 

.11 

.10 

.10 

.09 

.15 

.15 

.06 

.07 

.08 

.12 

.06 

3.09 

VERO  BEACH  CAA  AIRPORT 

EVAP 

.16 

.18 

.12 

.07 

.13 

.08 

.15 

.12 

.13 

.12 

.15 

.10 

.14 

.05 

.13 

.07 

.13 

.06 

.24 

.42 

.42 

.24 

.21 

.17 

.23 

.23 

.13 

.15 

.13 

.28 

.08 

5.02 

IIAX  and  UIN  lo  Table  6  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  tlae  of  observation. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


DKPTH 

Day  of  month 

• 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

CAIK 

ESVI 

LLE 

3  SW 

SURFACE 

MAX 
MIN 

68 
45 

68 
47 

73 
56 

77 
53 

80 
52 

81 

55 

81 

58 

84 

57 

84 

59 

78 
62 

80 

60 

80 
63 

80 
65 

81 

65 

86 
69 

86 
66 

88 
70 

86 
69 

78 
69 

78 
68 

85 
69 

85 
62 

86 
65 

70 

80.6 
61.4 

UASVRED  UNDER  SOD 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

62 

62 
52 

67 
57 

67 
55 

67 
56 

69 
58 

69 
99 

72 
60 

72 
62 

70 
63 

72 
63 

70 
61 

71 
63 

73 
67 

76 
71 

76 
68 

77 
70 

77 
70 

73 
70 

72 
70 

75 
69 

75 
67 

76 
68 

71 

74 

65 

70 
56 

70 
56 

65 
57 

65 
59 

64 

51 

66 

55 

70.5 
62.3 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

58 
51 

59 
52 

62 
57 

62 
56 

62 
56 

64 
58 

65 
60 

66 
60 

67 
62 

66 
63 

67 
63 

67 
62 

67 
63 

69 
66 

71 
68 

72 
68 

72 

70 

72 
71 

72 
70 

70 
70 

72 
69 

71 

67 

72 
70 

72 

67 
65 

64 

60 

62 
56 

62 
57 

62 
60 

59 
55 

64 

55 

66.2 
62.3 

Soil  Typo:  Arrcdona  fine  sand. 
Ground  CoTor:     Bmhlagrass  sod. 


5««  rafarvoc*  note*  tollowlii(  atktlon  lod*!. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  DELAYED  DATA 


Tem 

pera 

ure 

Precipitation 

Station 

No  o 

Days 

Sno\ 

SImi 

No 

o!  Daya 

„  B 

SI 
& 

Max 

Min 

s 

o 

£ 

Averagi 
Maximi. 

s  i 

<  2 

0 

> 
< 

1  Deporlu 

From  U 
Term  M 

1 

X 

1 

_ 

.S 

1 

I 
1 

Abo>«  1 

o 

Departur 
From  Loi 
Term  Me 

s 

o 

a> 

& 

Max  Del 
on  Grour 

1 

o 
o 

0 

2 

o 

« 

0 

APRIL  1956 

LA  BELLE 

86.811 

54. 9M 

70. 9U 

92 

6+ 

42 

15 

3 

10 

0 

0 

0 

2.59 

-  .78 

1.13 

24 

.0 

0 

4 

2 

1 

JUNE  1956 

EVERGLADES 

91.2 

70.2 

80.7 

94 

24 

66 

8 

0 

28 

0 

0 

0 

3.43 

1.48 

15 

.0 

0 

5 

3 

1 

89.7 

67 . 6 

78 . 7 

95 

8+ 

55 

3 

0 

17 

0 

0 

0 

3.63 

.95 

27 

.0 

0 

7 

2 

0 

OCTOBER  1956 

LIVE  OAK  2  ESE 

79.6 

58.9 

69.3 

88 

8 

50 

30 

14 

0 

0 

0 

0 

5.59 

2.48 

6 

.0 

0 

5 

3 

2 

DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

APRIL  1956 

LA  BELLE 

.04 

.03 

1.13 

.22 

.65 

.44 

.08 

2.59 

JUHE  1956 

EVERGLADES 

.54 

.78 

.06 

.06 

.16 

1.48 

.02 

.31 

.02 

T 

3.43 

LIVE  OAK  2  ESE 

.07 

.07 

i 

.26 

.40 

.33 

.03 

.43 

.OS 

.99 

.88 

.16 

3.63 

OCTOBER  1956 

LIVE  OAIi  2  ESE 

.45 

.52 

2.48 

.48 

1.66 

5.99 

DAILY  TEMPERATURES 

Tables 


Station 

Day  of  month 

< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

APRIL  1956 

LA  BELL£ 

MAX 
HIN 

86 
49 

86 
52 

90 
55 

90 
56 

91 
57 

92 
57 

87 
70 

87 
52 

81 
57 

73 
54 

76 
67 

80 
52 

84 
44 

•S 

48 

86 
42 

85 
SI 

90 
51 

91 
49 

89 
48 

88 
45 

86 
46 

83 
51 

90 
S3 

91 
62 

86 
66 

91 
64 

89 
63 

89 
67 

92 
6S 

86 
54 

8 

9 

JUKE  1956 

EVERGLADES 

MAX 
HIN 

89 
69 

90 
69 

92 
69 

91 
69 

90 
68 

90 
67 

88 
67 

89 
66 

93 
68 

91 
69 

90 
70 

92 
73 

90 
73 

90 
72 

90 
70 

92 
71 

90 
70 

93 
69 

92 
70 

90 
71 

90 
72 

92 
72 

92 
71 

94 

71 

92 
74 

93 
73 

92 
72 

92 
70 

92 
71 

92 

70 

91 

70 

2 
2 

LITE  OAK  2  ESE 

MAX 
MIN 

91 

70 

85 
67 

85 
55 

90 
61 

89 
60 

87 
66 

88 

59 

95 
61 

94 

68 

95 
66 

87 
62 

92 

70 

89 

70 

90 
69 

90 
72 

88 
70 

90 
69 

91 

67 

95 
69 

90 
70 

90 
70 

89 

70 

90 
72 

95 
72 

90 
72 

94 

73 

8S 
69 

87 
70 

82 

69 

87 
70 

89 
67 

7 
6 

OCTOBER  1956 

LITE  OAK  2  ESE 

MAX 

MIN 

87 
61 

86 

60 

82 
61 

85 
66 

87 
64 

80 
65 

86 

66 

88 

63 

87 
52 

87 
61 

79 
63 

76 
53 

77 
58 

79 
61 

79 
59 

76 
65 

75 

57 

81 

57 

81 

55 

82 

67 

80 
58 

81 

58 

79 
59 

79 
58 

79 
S8 

73 
60 

75 
51 

73 
SI 

70 
SI 

70 
50 

70 
59 

79 
58 

6 
9 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


FLORIDA 
DELATED  DATA 


DEPTH 

Day  of  montH 

« 

• 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

GAIK 

ESVILLE 

3  SV 

SCPTEUBER  19S6 

SURFACE 

MAX 

100 

99 

100 

98 

98 

100 

98 

99 

88 

91 

95 

99 

106 

108 

108 

113 

83 

99 

95 

94 

97 

97 

88 

82 

86 

88 

93 

92 

95 

92 

96.0 

um 

75 

75 

77 

75 

76 

77 

77 

78 

74 

68 

70 

71 

69 

69 

68 

71 

76 

71 

72 

70 

71 

74 

75 

76 

74 

70 

73 

72 

74 

76 

73.2 

4  INCHES 

MAX 

91 

91 

92 

88 

89 

89 

90 

89 

82 

83 

84 

86 

88 

89 

88 

90 

81 

85 

86 

87 

89 

88 

82 

81 

81 

81 

82 

82 

83 

84 

86.0 

MIN 

83 

78 

79 

78 

80 

79 

79 

80 

78 

72 

73 

74 

74 

74 

74 

76 

80 

75 

74 

73 

74 

76 

77 

78 

76 

72 

71 

72 

75 

76 

76.0 

8  INCUES 

lUX 

88 

88 

87 

85 

85 

86 

87 

86 

82 

80 

81 

83 

83 

84 

84 

85 

81 

82 

83 

83 

84 

84 

82 

80 

80 

79 

79 

81 

81 

83.1 

80 

81 

81 

80 

80 

81 

81 

82 

80 

76 

76 

76 

76 

77 

77 

78 

SO 

77 

76 

76 

76 

78 

79 

79 

77 

71 

72 

76 

76 

77.8 

GAIN 

ESVI 

LLE 

3  SI 

OCTOBER  1956 

SURFACE 

MAX 

98 

96 

84 

79 

93 

83 

91 

92 

94 

91 

89 

85 

89 

82 

77 

72 

80 

85 

84 

83 

83 

81 

86 

89 

80 

76 

73 

83 

79 

76 

85 

84.1 

HIN 

75 

74 

76 

74 

71 

74 

73 

72 

75 

72 

75 

69 

69 

69 

72 

68 

68 

66 

66 

72 

73 

71 

69 

70 

71 

69 

69 

65 

67 

68 

66 

70.5 

4  INCHES 

HAX 

86 

84 

78 

76 

83 

78 

82 

84 

84 

84 

81 

76 

78 

85 

75 

72 

72 

77 

77 

75 

77 

79 

78 

80 

75 

73 

70 

74 

73 

71 

77 

77.8 

HIN 

73 

74 

76 

75 

72 

75 

75 

73 

75 

74 

76 

70 

70 

73 

72 

70 

68 

67 

67 

71 

72 

72 

69 

70 

71 

70 

69 

65 

68 

68 

66 

71.1 

8  INCHES 

HAX 

84 

81 

78 

76 

80 

78 

80 

81 

81 

82 

79 

75 

78 

74 

74 

72 

72 

75 

75 

75 

77 

77 

77 

78 

75 

73 

70 

74 

73 

71 

75 

76.4 

HIN 

78 

75 

76 

75 

72 

75 

75 

73 

75 

73 

76 

70 

70 

70 

72 

70 

69 

67 

69 

71 

72 

71 

69 

70 

71 

70 

69 

65 

68 

68 

66 

71.2 

Soil  Type:  Arredona  fine  sand. 
Ground  Cover:  Bahiagrass  sod. 


Sm  rsfarvno*  notM  toUowi&o  Station  Indsz. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


FLORIDA 
DECEMBER  1956 


0«thM  CAJ,  Af.  Ala 


FLORIDA 


•T*TUTI  MLn 


oiJJ^hsrr--   "j    ■  <»»».^,  y  .50"  '"•'A'i'  ■.r:>,,.. 

■""7  "y:"--y^  •    -V  r 


3RTH  |..^_  I  /^sTrcrip^  ^ 


-.,"^7 


-1 
.  i 

.f.   . 


.  /SOUTH 


  I  o  r 

tf>^  Fort  Gr*«o  IJ  ta»         Da  Solo  CM»  4  St. 


Verglades 


.50- 


""^^andIJ   ^ 

/V  •  ■■•■1  '  •  gU.Jlt  1  I 

CocMiBt  Gray  I  • ^ 


^  4.  Pndtdrmt^. 


@ 


KEYS 


.50" 


^  :  ■  .,„„„      Rntii-lT  DreclpltatlOD  data  from  recorder  subatatlona  w 

Isollnes  are  dra«  through  points  of  approxi-atelj  equal  valueB.     Hourly  preciplt 
publication  'Hourly  Precipitation  Data'. 


Ill  be  arailable  in  the 


AVERAGE  TEMPERATURE 


FLORIDA 
DECEHBER  1956 


0*thaa  au  Ap,  Ala. 


FLORIDA 


•T*TUTC  MLia 


60* 


Polkatoo  9  n.  c. 
•  '"O      60  • 


O   •    •   ^l0it»Mm  My 

^  Pr*<i0if9mm.  rtm^rmrwn  mag  Cra^^fiam 


laollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  Talues.  Hourly  precipitation  data  froa  recorder  substations  will  be  available  In  the 
pQblioatlon  *Hoarly  Precipitation  Data*. 
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STATION  INDEX 


fCORIO* 
DECEMBER  19S6 


Obser- 

Obser- 

Station 

i 

County 

•t 

• 

on 

vation 
Time 

Observer 

Reler 

To 
Tables 

Station 

d 

Counly 

e 

• 

e 

t) 

on 

vation 
Time 

Observer 

Reler 

To 
Tables 

Index) 

Lalilud 

Longiti 

> 
• 

Q 

Temp. 

Precip. 

Index  1 

Draina; 

T3 
3 

Longiti 

■a 

> 
• 

Temp. 

Precip. 

ADAMS  BEACM 
ALEXANDER  S(>RINOS 
APALACMICOLA  we  CITY 
ARCADIA 
AVON  PARK 

002b 
0070 
02U 
0226 
0369 

TAVLOft 
LAKE 

FRANKLIN 
aE  SOTO 
ilGHLANDS 

5 
6 
5 

7 

29  53 
29  09 
29  44 
27  I* 
27  39 

83  38 

64  59 
81  52 
61  30 

13 
70 
165 

9P 
5P 
««ID 

ep 
ep 

9P 

■IID 
6P 
6P 

i4«S  MATTIE  L.  HOWARO 
ALEXANDER  SPGS  ASSO 
J.St  WEATHER  BUREAU 
i^ADID  STATION  WAPG 
J.  WILEY  COTHNAN 

2 
2 
2 
2 
2 

3  9 
3  9 
3  9 
3  9 
3  5 

C 
C 

L0NC80AT  KEY 
LOXAHATCHEE 
LYNNE  4  SE 
MADISON 

MARATHON  VACA  KEY 

5124 
91S2 
S237 
5275 
9391 

MANATEE 
PALM  BEACH 

MARION 
4A0IS0N 

9 

7 
B 
10 
5 

27  29 
26  41 

29  10 

30  26 
24  43 

02  39 

80  16 

81  92 
63  29 
81  06 

10 

90 
145 

TP 
6P 

6P 

MID 
7P 

G*  w.  HERRINOSHAW 
C.  A.  KING 
OTIS  e.  FORT 
T.  C.  MERCHANT 
U.S.  PUB.HEALTH  SVC 

9 

2  3  9  6  C 
C 

2  3  9 

BABSON  PARK 

BARTOW 

BAY  LAKE 

9AYP0RT  I  E 

BELLE  CLAOE  EXP  STA 

0390 
0476 
0S20 

os*o 

lAU 

POLK 
POLK 

HILLSBOROUGH 
HERNANDO 
PALM  BEACH 

7 
9 
9 
5 

27  90 

27  »4 

28  04 

26  33 
26  40 

81  31 

81  90 

82  30 
62  37 
60  36 

150 
129 

91 
9 

16 

9P 

6P 
8A 

9P 
9P 
7A 

eP 

8A 

iARRY  M.  TOLSON 
CITY  OF  BARTOW 
J*  S.  GEO.  SURVEY 
OTT  S,  COCK 
EVERGLADES  EXP  STA 

2 

2 
2 

3  9 
3  6 

3  5  6 

MAR  1  ANNA  CAA  AP 
MAR  1  ANNA    IND  SCHOOL 
MARINELANO 
MAYO   9  NW 
MELBOURNE 

5367 
5372 
5391 
9939 
9612 

JACKSON 
JACKSON 
FLAGLER 
LA  FAYETTt 
BREVARD 

1 
1 
2 

2 

30  90 
30  45 

29  40 

30  06 
26  09 

69  U 
89  IT 
81  13 
83  14 
60  36 

110 
120 
10 

9 

MID 
9P 

6P 
9P 

MID 
9P 

HID 
6P 
9P 

CIVlL  AERO.  ADH. 
FLA.  IND. S. FOR  BOYS 
MARINE  STUDIO  INC 
ROBERT  L.  ANNIN 
RADIO  STATION  MMMB 

2  3  9 
2  3  9 

C 

2  19 

2  3  9  C 

belle  glade  hhcn  gate  * 
bitmlo 

8LACKIHAN  h  MNM 
BLOUNTSTOWN  2  SE 
60CA  RATON 

0616 
0758 
0765 
0604 
0645 

PALM  BEACH 
ORANGE 
OKALOOSA 
CALHOUN 
PALM  BEACH 

7 
8 
5 
1 
2 

26  42 
26  33 
30  57 
30  26 
26  21 

60  43 

61  06 
66  42 
89  02 
80  09 

31 
69 
200 
91 
15 

7A 

MID 
MID 

MID 
7A 
MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS. MILDRED  M.  GROSE 
MRSi    S.  YDUNG6LOOD 
JOHN  PURIFOr 
HAROLD  A.  TURNER 

2 

3  5 

C 
C 

c 

MIAMI   BAY  FRONT 
•MIAMI  BEACH 

MIAMI  WB  AIRPORT 
«HIAHI   WB  CITY 

MILES  CITY  TOWER 

5653 
5658 
9663 
9668 
5719 

DADE 
DADE 
DADE 
DADE 
COLLIER 

2 
2 
2 
2 
9 

25  47 
25  47 
29  49 

25  47 

26  U 

60  U 

60  08 
80  17 
00  11 

61  21 

8 
6 

10 

9P 
5P 
MID 
MIO 
6P 

9P 
9P 
HID 
MID 
6P 

CITY  OF  MIAMI 
LIFE  GUARD  PATROL 
U.S.   WEATHER  BUREAU 
U.S.   WEATHER  BUREAU 
FLA.  FOREST  SfcMVlCt 

2  3  9 
2  3  9 

2  3  9  C 

2  3  9  C 
2  3  9  6  C 

BRADENTOM  EXP  STATION 

BRANfORO 

BRISTOL 

SROOKSVILLE  CHIN  HILL 
BUSHNELL  2  E 

0440 
0975 
1020 
1046 
1163 

MANATEE 
SUWANNEE 
LIBERTY 
HERNANDO 
SUMTER 

5 

10 
1 
5 
5 

27  29 

29  58 

30  26 
26  37 
26  40 

62  33 
82  96 
84  99 
82  22 
82  09 

10 

160 
200 
79 

8A 

9P 
6P 

8A 

MID 
MID 
9P 
6P 

GULF  COAST  EXP  STA 
MRS.  6EULAM  STANLEY 
MISS  ELMA  SHULER 
W-CENT  FLA  EXP  STA 
MRS.   A.  H.  NELSON 

2 

2 
2 

3  5 

3  5 
3  9 

c 
c 
c 

MILTON  EXP  STATION 
MONTICELLO  2  S 
MOORE  HAVEN  LOCK  1 
MOUNTAIN  LAKE 
MT  PLEASANT 

5793 
5679 
9699 
9973 
9990 

SANTA  ROSA 

JEFFERSON 

GLADES 

POLK 

GADSDEN 

9 
9 

7 
7 
1 

30  47 
30  32 

26  90 

27  56 
30  40 

67  09 

63  92 
61  09 
81  36 

64  42 

217 
209 
22 
160 
301 

9P 
SP 
OA 
9P 

5P 
9P 
6A 

11 

AGR.   tXP.  STATION 
A,  H.  PHILLIPS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MOUNTAIN  LAKE  CORP 
A.  N.  HUBBARD 

2  3  9 
2  9  9 

2  3  9  6  C 
2  3  9 

2  3  9 

CAMP  BLANDING 
CANAL  POINT  GATE  S 
CANAL  POINT  USOA 
CAPE  SABLE  RANGER  STA 
CAPTIVA 

1216 
1271 
1276 
1305 
1310 

CLAY 

PALM  BEACH 

MONROE 

LEE 

8 
7 
7 
5 
5 

29  59 
26  52 
26  52 

25  11 

26  32 

81  59 
80  36 
60  38 
60  94 

82  11 

190 
36 
29 

3 

9P 

HID 
9P 
9P 

9P 
MID 
8A 
9P 
9P 

TOMMY  F,  EDWARDS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SUGAR  PLANT  FLO  STA 
NATIONAL   PARK  SVC 
ALLEN  T.  WEEKS 

2 

2 

2 
2 

3  9 

3  5 
3  5 
3  5 

c 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 
NAPLES 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 

NICEVILLE 

NITTAW  I  S 

6065 
6076 
6210 
6240 
6251 

SARASOTA 
COLLIER 
VOLUSIA 
OKALOOSA 
OSCEOLA 

9 
> 
2 
» 
6 

27  19 

26  09 

29  09 

30  31 

27  96 

62  19 
81  47 
80  97 
86  30 
61  00 

20 

10 
60 
60 

8A 

9P 
6P 
6A 

OA 

9P 
6P 

5: 

<.TATt  PARK  SERVICE 
CITY  OF  NAPLES 
A*  a.  NORDMAN 
JACKSON  GD. FOR. STA. 
MRS. ANNIE  M. STEVENS 

2  3  9 
2  3  9 
2  3  9 

2  3  9  C 

3 

CARVVILLE 
CEDAR  KEY 
CHATTAHOOCHEE  1  W 
CHIPLEY  3  E 
CLEARWATER  BEACH 

1368 
1432 
1502 
154* 
1635 

WASHINGTON 
LEVY 
GADS EN 
WASHINGTON 
PINELLAS 

3 
5 

1 
3 

30  46 

29  06 

30  42 
30  47 
27  59 

89  49 

83  02 

84  52 
89  29 
82  50 

65 
19 
90 
130 

S 

6P 

5P 
6P 

7A 
6P 

9P 
6P 

CHESTER  R.  DAVIS 
C.  C.  HHIDDON 
GEORGE  P.  HAM 
A.  W.  0  STEEN 
CITY  OF  CLEARWATER 

2 

2 
2 

3  9 

3  5 
3  5 

NORTH  NEW  RVR  CANAL  1 
NORTH  NEW  RVR  CANAL  2 
OASIS  FISHING  LODGE 
OCALA 
OCALA  2  NE 

6310 
6323 
6404 
6414 
6419 

PALM  BEACH 
PALM  BEACH 
POLK 
MARION 
MARION 

7 
7 
7 
5 
5 

26  34 

26  20 

27  48 
29  11 
29  13 

80  49 
60  32 

81  12 

82  06 
62  07 

19 
22 
60 
66 
68 

9P 
6P 

HID 
4ID 
9P 
9P 
OP 

U.  S.  GEO.  SURVEY 
U.  S.  GEO.  SURVEY 
PAUL  G.  BRYAN 
STEPHEN  JEWETT 
AIRWAY  OBSERVER 

C 
C 

2  3  9  C 
2  3  9 
2  3  5 

CLERMONT  6  S 
CLEWISTON 
CLEWISTON  U  S  ENG 
COCONUT  6»0VE  7  S 
CORNWELL  h  NW 

1641 
1649 
1654 
1716 
1869 

LAKE 

HENDRY 

HENDRY 
DADE 

HIGHLANDS 

8 

7 
7 

26  29 
26  45 

26  49 
25  39 

27  24 

81  46 
80  99 
80  55 
80  17 
61  10 

140 
16 
20 
10 
40 

6P 

8A 

8A 

6P 
6P 
6A 
8A 
8A 

ED  OLIVENBAUM 
OERVlN  N.  P1T2EN 
CORPS  OF  ENGINEERS 
BUREAU  PLANT  IND. 
U.  S.  GEO.  SURVEY 

2 

2 
2 

3  5 

3  5  6 
3  5 

c 

OKEECHOBEE  9  W 
OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 
ORANGE  CITY 
ORLANDO  WATER  PLANT 
ORLANDO  MB  AIRPORT 

6480 

6584 
6633 
6636 

OKEECHOfiEE 

OKEECHOBEE 

VOLUSIA 

ORANGE 

ORANGE 

7 
7 
8 
8 
6 

27  14 

27  13 
26  97 
26  33 

28  33 

80  99 

60  48 

61  16 
61  21 
61  20 

30 

36 
111 
106 

5P 
.10 

9P 

4ID 

9P 

HD 

U.  S.  CEO.  SURVEY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CITY  OF  ORANGE  CITY 
ORLANDO  UTtLl.  COMM 
U.S.  WEATHER  BUREAU 

2   3  9  6 

2  3  9  C 

CRESCENT  CITY 
CRESTVIEW 
CROSS  CITY 
CROSS  CITY  CAA  AP 
DANIA  4  WNN 

1976 
1983 
2006 
2011 
2114 

PUTNAM 

OKALOOSA 

DIXIE 

DIXIE 

BROWARD 

e 
s 

5 
2 

29  25 

30  46 
29  36 
29  36 
26  04 

61  30 
86  34 
63  07 
63  06 
80  12 

40 
236 
45 
42 
7 

410 

ep 

MID 
MID 
MID 
410 

J.  TRUMAN  MC  CAMEY 
SOIL  CONSEHV,  SVC 
COUNTY  AGENTS  OFFICE 
CIVIL  AERO.  ADM. 
fLA.  POWER  •  LIGHT 

2 

3  5 

c 
c 

ORTONA  LOCK  2 
PALATKA 
PANACEA 
PANAMA  CITY  2 
PARISH 

6657 
6793 
6626 
6841 
6660 

PUTNAM 
WAKULLA 
BAY 

MANATEE 

7 
6 

20  47 

29  39 

30  02 
30  10 
27  35 

61  16 
61  36 
64  24 
69  40 
82  25 

21 
19 
9 
37 

5P 

4ID 
6P 

XID 
9P 

'410 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CITY  OF  PALATKA 
■4R.  OTIS  L.  VAUbE 
FLA,  FOREST  SERVICE 
CHARLES  W,  PARRISH 

C 

2  3  9 

C 

2  3  9  C 
C 

•DAYTONA  beach 
OAYTONA  aEACH  WB  AP 
OE  FUNIAK  SPRINGS 
OE  LAND 

DE  SOTO  CITY  t,  5W 

2150 
^156 
2220 
2229 
2268 

VOLUSIA 
VOLUSIA 
WALTON 
VOLUSIA 
HIGHLANDS 

2 
2 
3 
6 

7 

29  13 

29  11 

30  43 
29  02 
27  25 

81  02 
81  03 
86  07 
81  18 
61  26 

31 
299 
36 

9A 

5P 
9A 

9A 
410 
9P 
9A 
SA 

4EWS- JOURNAL  CORP 
;.S.  WEATHER  BUREAU 
i.  C.  STORRS 
CHAMBER  OF  COMMERCE 
CHESLEY  A.  SKIPPER 

2 
2 
2 
2 

3  9 
3  5 
3  9 
3  9 

c 

PENNSUCO  4  NM 
PENSACOLA   CAA  AP 
VPENSACOLA  WB  CITY 
PETERS 
PLANT  CITY 

6968 

7033 
7205 

OAOE 

ESCAMBIA 

ESCAMBIA 

DADE 

HILLSBOROUGH 

25  56 

30  28 
30  29 
25  36 
28  01 

80  27 
87  12 
67  13 
60  21 
82  08 

110 
13 
16 

121 

>4ID 

>4ID 
5P 

XID 
MID 
>4ID 
SA 
9P 

U.  S.  CEO.  SURVEY 
CIVIL  AERO.  ADM, 
U.S.WtATHER  BUREAU 
01  GIORGIO  FRUIT 
D.  A.  STORMS 

C 

2  3  5 

2  3  5  C 
2  3  5 

DEVILS  GARDEN  TOWER 
OOWLtNG  PARK 
DRY  TORTUGAS 
EUSTIS  2  S 
EVERGLADES 

2298 
2391 
2418 
2627 
2650 

HENDRY 

■WNROE 

.AKE 

COLLIER 

7 
10 
9 
8 
5 

26  36 
30  19 

24  38 
26  50 

25  51 

81  08 
83  13 
62  52 
81  41 
81  23 

20 
3 

100 
3 

6P 

6P 
6P 
6P 

6A 
410 

6P 
6P 

^LA.  FOREST  SERVICE 
4RS.  HATTIE  TOOLE 
JOHN  R.  OEWEESE 
HOWARD  J.  DICK 
MANHATTAN  MERC.  CORP 

2 

2 
2 

3  5 

3  9 
3  9 
3  9 

c 

POMPANO  BEACH 

PORT  MAYACA   S  L  CANAL 

PUNTA  GORDA 
OUINCY  EXP  STATION 
RAIFORO  STATE  PRISON 

7254 
7293 
7395 
7424 
7440 

BROWARD 

MARTIN 

CHARLOTTE 

GADSDEN 

UNION 

10 

26  14 
26  59 
26  56 
30  35 
30  04 

60  09 
80  37 
62  03 
64  35 
62  11 

22 
34 
6 

250 
120 

5P 

5P 
9P 

9P 

9P 
9P 

ST.   FARMERS  MARKET 
CORPS  OF  ENGINEERS 
E.  J.  MC  CANN 
^.FLA.  EXP.  STATION 
FLA.   STATE  PRISON 

2  3  9 
2  3  9 

C 

FEDERAL  POINT 
FELDA  2  N 
FELLSMERE 
FERNANOINA  BEACH 
FORT  DRUM  S  NW 

2915 
2923 
2936 
294.. 

3137 

PUTNAM 
1ENDRY 

INDIAN  RIVER 

NASSAU 

OKEECHOBEE 

6 

2 

2 

29  44 

26  33 
2  7  46 

30  40 

27  35 

61  32 
81  26 

80  36 

81  28 
60  51 

9 
16 
25 
30 
60 

6P 

4P 
5P 

6P 
■llD 
4P 
9P 
9P 

3RUCE  GRAY 

GREGORY  ATCMLEV 
SUGAR  PROD.  ASSN* 
.EHIS  K.  NOLAN 

B.  COX 

2 

2 
2 
2 

3  5 

3  5 
3  9 
3  9 

c 
c 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 
SAINT  AUGUSTINE 
SAINT  LEO 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  I 
SAINT  MARKS  6  SE 

7812 
T851 
7859 
7667 

DADE 

ST  JOHNS 
PASCO 

\ 

25  22 

29  54 
28  20 
27  05 

30  05 

80  35 

81  19 

82  19 
60  18 
64  10 

10 
15 
178 
19 
17 

9P 
6P 
7P 

9P 
OP 

MID 

NATIONAL  PARK  SVC 
CITY  Of  ST.AUIjUSTINL 
GEORGE  e.  MONTPETIT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
=ISK  •  WILDLIFE  SVC 

2  3  5 

2  3  9  C 
C 

2  3  9 

FORT  GREEN  12  wsw 
FORT  LAUDERDALE 
FT  LALtOERDALE  BAHIA  MAR 
FT  LAUDERDALE  EXP  STA 
FORT  MYERS  WB  AP 

3153 
3163 
3166 
3171 
3166 

MANATEE 
BROWARD 
BROWARD 
BROWARD 
LEE 

5 
2 
2 
2 
9 

27  34 

26  06 
26  07 
26  06 
26  35 

62  06 

80  09 
60  07 
60  1* 

81  52 

120 
10 

7 
15 

5P 
6A 

IID 

7P 
6P 
5P 
SA 

'MO 

OWEN   J.  KEEN 

F.  P.  MEDFORDi  JR. 
3AHIA-MAR  YACHT  HRBR 
J  OF  F  PLANT  LAB 
J. 5.   WEATHER  BUREAU 

2 
2 

2 

3  5 
3  5 
3  5  6 
3  5 

c 

ST  PETERSBURG 
SANBORN  TOWER 
SANFORD  EXP  STATION 
SARASOTA 
SECOTAN 

7886 
7950 
7982 
6021 
6094 

PINELLAS 
WAKULLA 
SEMINOLE 
SARASOTA 
TAYLOR 

j 

27  47 

26  46 

27  21 
30  12 

62  36 
84  36 

81  19 

82  32 

63  39 

39 
37 

14 

30 
50 

5P 
9P 
9P 
5P 
6P 

9P 
5P 
9P 
5P 
6P 

CITY  OF  ST, PETE 
J.S.   FOREST  SERVICE 
CENTRAL  FLA  EXP  STA 
CITY  OF  SARASOTA 
FLA.  FOREST  SERVICE 

2  3  9  C 
2  3  9 
2  3  9 
2  3  9 
2  3  9 

FORT  PIERCE 
FOUNTAIN  3  S 
GAINESVILLE  UNI   OF  FL* 
GAINESVILLE  3  WSH 
GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

3207 
3230 
3316 
3321 
3470 

ST  LUCIE 
BAY 

BAKER 

2 

6 
6 
9 

27  25 
30  26 
29  39 

29  38 

30  15 

80  19 
85  26 
62  21 
82  22 
82  10 

10 
140 
165 

140 

<tID 
5P 
6A 
4P 
4P 

^10 
5P 
6A 
4P 
4P 

CITY  OF  FT.  PIERCE 
=^LA.   FOREST  SERVICE 
■i.  E.  BRATLEY 
AGRONOMY  DEPT  U  OF  F 
3. ST.  M,  NURSERIES 

2 
2 
2 
2 
2 

3  9 

3  5 
3  5 
3  5  6 

c 

G 

SOUTH  MIAMI   3  W 
STUART 

TALLAHASSEE  WB  AP 
TAMIAMl  CANAL 

TAMIAMI  TRL  40  Ml  BEND 

6620 
6756 
6775 
6780 

DADE 

MARTIN 

LEON 

DADE 

DADE 

29  49 
27  13 

30  26 
29  46 
25  46 

80  20 
60  15 
64  20 
60  27 
80  90 

13 
10 

13 
12 

9P 
XIO 
lOA 

5P 

HID 
HID 
lOA 

X)NALD  W.  MORGAN 
RADIO  STATION  WSTU 
J.S.  WEATHER  BUREAU 
J.S.  GEO.  SURVEY 
NATIONAL  PARK  SVC 

2  3  9 
2  3  9 
2  3  9 

C 

2  3  5  6  C 

6RACEVILLE 

MART  LAKE 

HIALEAM 

HIGH  SPRINGS 

HILLSBOROUGH  RvR  ST  f>K 

3538 
3840 
3909 
3956 
3986 

JACKSON 
□RANGE 

ALACHUA 

UlLLSeOBOUGH 

3 

2 
10 
5 

30  59 

28  23 
25  50 

29  50 
28  09 

85  30 

61  14 
80  17 

62  36 
62  14 

160 
TO 
6 
75 

50 

6A 

5P 

HID 
8A 

9P 
6A 

CHARLES  C.LIOOONtJR 
J.  S*  GEO.  SURVEY 
"flAHI   WATER  PLANT 
SEO,  T.  ALEXANDER 
STATE  PARK 

2 
2 

3  5  6 

c 
c 

TAMPA  WB  AIRPORT 
TARPON  SPRINGS 
TAVERNIER 
TITUSVlLLE  2  W 
USHER  TOWER 

6766 
6824 
6641 
6942 
9120 

HILLSBOROUGH 

PINELLAS 

MONROE 

BREVARD 

LEVY 

\ 

27  98 

28  09 
25  01 

28  37 

29  25 

82  32 

80  31 
80  90 
62  40 

6 
9 
40 
33 

4ID 

6P 
6P 
9P 

MID 

6P 
6P 
5P 

J.S.  WEATHER  BUREAU 
CITY  OF  TARPON  SPGS 
CAPT,  EUGENE  LOWE 

F^RANK   8.  ROOF 

FLA.  FOREST  SERVICE 

2  3  9  C 
2  9  3 
2  3  9 
2  9  9 
2  3  9 

HOLOPAW  5  NW 

HOMESTEAD  EXP  STA 

MYPOLUXO 

INOLIS 

INVERNESS 

4075 

4196 
4273 
4269 

OSCEOLA 
DADE 

PALM  BEACH 

LEVY 

CITRUS 

8 
2 
2 
5 
9 

28  11 

25  30 

26  33 

29  02 
28  50 

61  08 
80  30 
80  03 

62  41 
82  20 

75 
11 
12 
12 
70 

5P 
4P 
6P 

5P 

5P 

4P 

6P 

HD 
5P 

TRIPLE  E.  DEVELOP  CC 
SUBTROPICAL  EXP  STA 
J(  Lt  OARNETT 
FLA.   POWER  COMPANY 

CITY  OF  Inverness 

2 
2 

2 

3  5 
3  5 
3  5 

c 
c 

VENICE 
VENUS  3  SE 
VERNON 

VERO  BEACH  CAA  AP 
WAUCHULA   2  NW 

9176 
9164 
9206 
9214 
9401 

GLADES 
WASHINGTON 
INDIAN  RIVER 
HARDEE 

\ 

2T  06 
27  02 
30  37 
27  39 
2  7  34 

82  27 
81  21 
65  43 
60  25 

70 
46 
24 
120 

9P 

4ID 
6P 

5P 

HID 
6P 

E,  RAYMOND  WATSON 
VAN  T.  OXER 
RICHARD  F.  SASSER 
CIVIL  AERO.  ADH. 
N.  L.  CARLTON 

2  3  9  C 

C 

c 

2  3  9  6  C 
2  9  9 

ISLAND  GROVE  2  WNW 
ISLEWORTM 

JACKSONVILLE  WS  AP 
JACKSONVILLE  BEACH 
JASPER  9  ESE 

4327 
4332 
4358 
4366 
4394 

ALACHUA 

ORANGE 

DUVAL 

DUVAL 

HAMILTON 

6 
6 
6 
2 
10 

29  27 
26  26 

30  25 
30  17 
30  30 

62  OB 

81  33 
61  39 

61  24 

62  48 

115 

24 

10 
140 

4ID 
7P 
5P 

6P 
•4ID 
7P 
9P 

J.  S*  GEO.  SURVEY 
CHASE  ♦  COMPANY 
U.S.    .(EATHER  BUREAU 
FIRE  DEPARTMENT 
FLA,  FOREST  SERVICE 

2 
2 
2 

3  9 
3  5 
3  9 

c 

•WEST  PALM  BEACM 
•WEST  PALM  BEACH  we  AP 

WEWAHITCHKA 

WINTER  HAVEN 
•WOODRUFF  DAM 

9920 
9925 
9566 
9707 
9T99 

PALM  BEACH 
PALM  BEACH 
5ULF 
POLK 
JACKSON 

26  43 

26  41 

30  09 
28  01 
30  43 

60  03 

60  06 
65  12 

61  44 
84  92 

19 
45 
179 

lie 

6P 
■410 

OA 
9P 

6P 
MID 

»P 

POST-TIMES 

u.:>.  wtATHER  BUREAU 
^S£PM  R,  HUNTER 
U.S.  CITRUS  PRODUCTS 
CORPS  OP  ENGINEERS 

2  3  9 

2  3  9  C 
2  3  9 
2  3  9 

2  9  9  C 

KENDALL  2  E 

KEY  WEST  WB  CITY 

KISSIMMEE 

KISSIMMEE  2 

LA  BELLE 

4516 
4575 
4620 
4625 
4662 

DADE 

MONROE 

OSCEOLA 

OSCEOLA 

HENDRY 

2 
5 
7 

5 

25  41 
24  33 
28  18 
28  18 

26  45 

00  17 
61  48 
81  25 
81  24 
61  26 

16 
9 
69 
68 
16 

MID 
6P 

9P 

HID 
6P 
<410 

6A 

DADE  CO.  NURSERIES 
U.S.   WEATHER  BUREAU 
MRS.  MABLE  L*  LAKE 
MRS.  MABLE  Lt  LAKE 
ATLANTIC  LAND   I PV  CO 

2 
2 

2 

3  5 
3  5 

3  5 

c 
c 

LAKE  ALFRED  EXP  STA 
LAKE  CITY  2  E 
LAKE  HIAWASSE 
LAKELAND  WB  CITY 
LAKE  PLACID  2  SW 

4707 
4731 
4771 
4797 
4845 

POLK 

COLUMBIA 

DRANGE 

POLK 

HIGHLANDS 

5 
10 

s 

28  06 
30  12 
26  32 
26  02 

81  43 

82  35 
81  28 
81  57 
61  23 

180 
205 

lis 

214 
90 

9P 
9P 
9A 
410 
6P 

5P 
5P 
9A 
*I0 
6P 

CITRUS  EXP  STATION 
FLA.  FOREST  SERVICE 
SUBTROP  FRT  FLD  STA 
U.S.    WEATHER  BUREAU 
COLE  DANLEYi  JR. 

2 
2 
2 
2 
2 

3  5 
3  5 
3  9 
3  9  6 

c 

LAKE  TRAFFORO 
LAMONT  8  W 

LEESeURG 
LIGNUMVITAE  KEY 
LIVE  OAK  2  ESE 

4866 
4892 
4960 

5035 
5099 

COLLIER 
JEFFERSON 
LAKE 
MONROE 

SUWANNEE 

9 
6 

2 
10 

26  26 
30  24 
28  49 
24  54 

30  17 

81  29 
83  59 
81  52 
60  42 
62  56 

27 
190 
65 
6 

120 

6P 

7A 

4ID 

MlD 

MO 
6P 

JAMES  M.  PEPPER 
TUNGSTON  PLANTATION 
EDDIE  C.  BUTLER 
DR.  E.  C.  LUNSFORD 
RADIO  STATION  WNEH 

2 

3 

3  5 

c 
c 

1-APALACHICOLA,     2-ATLAMTIC,     3-CMOCTAWMATCMEE ,     4-EVERGmOE,     S-WLF,     6-0CML0CIC0N6E ,     T-OCEECHOBEE,     8-ST.  JOHMS,     »-5T.  H»RV,  lO-SWAWIEE 
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REFEREHCK  NOTSS 

AddUlooftl  iDforutloD  regarding  tho  cllute  of  Plorlda  uy  bo  obtained  bj  vrltlag  to  tbe  State  Cliaatologlst  at  P.  O.   Box  3658,  Dolverslty  Stati        Gainesville,   Florida,  or  to  mnj  Weatber 
Oureau  Office  oear  you. 

rigurea  ud  lettera  foUovlng  the  atatloD  ammc ,  much  as  12  S31,   ladlccto  distance  Id  alles  snd  direction  froa  the  poet  office. 
Delayed  data  and  correctloaa  will  be  carried  only  lo  tbe  June  and  Doeeaber  liaues  of  tbla  bulletin. 

■oetblr  and  aeaaonal  snovfall  and  heating  degree  days  for  tbe  preceding  13  aontha  «111  be  carried  in  the  June  laauo  of  thia  bulletin. 

Statloaa  appearing  in  tbe  Index,  but  for  whicb  data  are  not  listed  In  the  tablea,  either  are  Biasing  or  were  received  too  late  to  be  Included  In  this  Issue. 
Divisions,  aa  used  In  Table  3,  and  on  tbe  upa  becaae  effective  vlth  data  for  Hay  19S6. 

Dnleaa  otberwlae  ladieated,  dlaenalonal  unite  uaed  in  thia  bulletin  are:     Teaperature  In  "F,  precipitation  and  evaporation  in  Inches,  and  wind  aoveaent  in  niles.     Monthly  degree  day  totals 
are  the  auaa  of  the  negative  doparturca  of  average  dally  toaperaturos  froa  65  F. 

IvaporatloB  Is  aeasured  la  tho  standard  Weather  Bureau  typo  pan  of  4  foot  diaaeter  unless  othervlse  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Long-tera  aeana  for  full-tlac  stations  (those  shown  Ln  the  Station  Index  aa  "U.  3.  Weather  Bureau")   are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  observations  taken  at  tbe  present 
location.     Long-tera  seans  for  all  stations  except  full-tlmu  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 

Data  in  Tables  3,   5,  and  6,  when  publlshod,  are  for  tho  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  Hats  observatloa  tines  In  the  standard  of  time  In  local  use. 

No  record  In  Tables  3,  6  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tablea  2  and  S,   la  indicated  by  no  entry.     Consult  the  annual  issue  of  tbla  publication  for  interpolated  aontbly 
precipitation  totala. 

♦  And  alao  on  a  later  date  or  datea. 

•  Aaount  Included  In  following  aeasureBest,  tiae  distribution  tinknown. 
//    Cage  Is  equipped  with  a  windshield. 

0    Thcraoaetera  arc  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   tbe  reference  indlcatea  that  tbe  tbernoBeterB  are  exposed  In  a  shelter  located 
on  the  roof  of  a  building. 
AM     Data  based  on  obaervatiooal  day  coding  before  noon. 
B    Adjusted  to  a  full  aontb. 

C     In  the  "Refer  to  Tablea"  coluan  in  tbe  Station  Index  the  letter  "C"   Indicates  recorder  atatlona.     These  stations  are  proceseed  for  special  purposes  and  are  published  later  in 
"Hourly  Precipitation  Data", 

0    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  eatlnated,   using  a  ratio  of  1   inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
C     In  tho  "Refer  to  Tables"  coIum  in  the  Station  Index  the  letter  "G"   indicates  that  aoll  temperatures  are  published. 

H    One  to  nine  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,    If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R    Amounts  from  recording  gage  (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly  Precipitation  Data. 
T    Trace,  an  amount  too  amall  to  measure. 
T     Includes  total   for  previous  month. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure  etc.  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication   'Substation  History'   for  this  state,  soon  to 
be  issued.     That  publication,  when  available,  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,   D.  C.  at  a  price  to  be  announced.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest   Issues  of  Local  CI Imatological  Data,   Annual  for  the  respective  stations,   obtained  as  Indicated  above,   price  15  cents. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  S2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  tbe  Annual  Summary).  Checks,  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the 
Superintendent  of  Documenta.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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ASHEVILLE:  1957 


WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

Continued  drought  in  the  heavily  populated  Lower 
East  Coast  area  and  a  particularly  cold  January 
took  the  weather  headlines  for  the  year.  Hurri- 
cane Flossy  crossed  the  northwestern  counties 
on  September  24  and  caused  severe  damage,  but 
this  ranked  as  a  fairly  weak  storm  for  a  Florida 
hurricane . 

WEATHER  EFFECTS 

Freezes  during  the  first  two  weeks  of  January 
caused  considerable  damage  to  truck  crops, 
ranging  up  to  total  destruction  in  some  southern 
areas  on  the  15th.     Young  citrus  trees  were 
damaged,  but  the  fruit  crop  was  not  materially 
affected.     Strawberry  crops  were  set  back,  with 
damage  to  both  bloom  and  berries.     The  extremely 
cold  weather  of  the  second  week  resulted  in 
widespread  and  prolonged  human  discomfort  that 
quickly  exhausted  supplies  of  heating  equipment 
and  depleted  fuel  supplies.     Rains  during  the 
latter  half  of  the  month  aided  pastures,  and 
promoted  recovery  of  truck  crops.     Warmer  weather 
during  the  first  week  of  February,  and  rain 
later  in  the  month  improved  pastures  in  north 
and  central  portions  and  helped  bring  hardy 
truck  to  market,  but  freezing  temperatures  on 
the  22nd  and  23rd  caused  additional  light  damage 
to  tender  truck.     March  and  early  April  were 
marked  by  intensifying  drought,  and  visitations 
of  frost  as  far  south  as  the  Everglades  on  March 
18th  and  21st  that  caused  considerable  damage 
to  tender  truck.     Tung  bloom  and  tobacco  were 
also  damaged  by  frost,  and  the  drought  resulted 
in  increasingly  numerous  grass  and  forest  fires. 
Lakes  dried  to  the  point  that  fish  had  difficulty 
surviving.     Extensive  irrigation  was  required 
to  keep  groves  and  fields  in  good  condition. 
The  drought  was  interrupted  temporarily  by 
general  rains  on  April  10,  but  dry,  windy  weather 
immediately  afterwards  further  aggravated  the 
situation.     Generous  rains  on  and  after  April 
24  broke  the  drought,  and  revived  truck,  potatoes, 
and  pastures. 

Spotty  light  precipitation  after  the  middle  of 
May  brought  back  the  threat  of  drought,  but 
more  frequent  rains  after  the  first  week  in 
June  relieved  the  situation.     The  hot,  dry 
weather  late  in  May  was  favorable  for  harvest- 
ing grains  and  hay,  but  pastures  in  central 
and  southern  areas  remained  poor  to  fair.  The 
citrus  fruit  crop  established  satisfactory  rates 
of  growth  with  the  advent  of  June  rains  after 
having  been  retarded  by  a  dry  spring.  Sparse 
rainfall  early  in  the  month  provided  ideal  con- 
ditions for  digging  the  balance  of  the  Irish 
potato  crop  in  northern  Florida.     Pastures  in 
northern  and  central  portions  improved  consid- 
erably with  June  rains.     Relatively  dry  weather 
during  the  middle  and  latter  part  of  July  through- 
out the  Peninsula  was  favorable  for  grove  spray- 
ing operations  and  harvesting  tobacco,  but 
pastures  declined  to  a  rather  poor  condition. 
Cotton  boll  weevil  infestation  increased  in 
northwest  counties  under  the  stimulus  of  overly 
generous  July  rainfall.     Water  levels  rose 
during  July,  but  remained  at  record-low  values 
for  the  month  in  many  areas.     Grove  irrigation 
in  July  and  rains  after  the  10th  of  August 
resulted  in  a  fairly  heavy  set  of  citrus  fruit, 
although  sizes  were  smaller  than  usual.  The 
mid-August  rains  also  benefited  pastures  and 
early  seeded  fall  vegetable  plantings,  while 
dry  weather  in  northern  counties  was  favorable 
for  harvesting  cotton  and  corn.     Ground  water 
levels  were  below  average  in  all  key  wells  in 
August,  and  the  salt  front  was  above  the  salinity 
barriers  in  the  extreme  southern  portion  of  the 
Peninsula . 


T^ie  winds  of  hurricane  Flossy  in  September  caused 
slight  damage  to  cotton  and  corn,   and  some  loss 
of  pecans.     Rains  and  moderate  temperatures  during 
the  month  improved  citrus  and  peanuts,   and  per- 
mitted good  progress  with  fall  and  early  winter 
truck  crops.     Water  levels  in  southeastern  Florida 
rose  but  remained  dangerously  low  during  Septem- 
ber.    Heavy  rains  around  mid-October  damaged  all 
truck  crops  in  the  eastern  portion  of  the  Penin- 
sula north  of  Lake  Okeechobee.     The  rains,  how- 
ever, were  the  greatest  possible  boon  to  citrus 
growers,   and  afforded  favorable  conditions  for 
the  germination  of  small  grains  and  grasses. 
Long  periods  of  dry  weather  in  the  northwest 
portion  were  very  favorable  for  harvesting  soy- 
beans, corn,  and  pecans.     Ground  water  levels 
rose  in  southeastern  Florida  but  remained  record- 
low  in  the  north  portion.     Deficient  rainfall 
in  November  seriously  restricted  growth  of  small 
grains  and  grazing  grasses.     Frosts  in  November 
dealt  further  blows  to  range  pasturage,  and 
seriously  damaged  unprotected  tender  truck, 
ornamentals,  citrus  nursery  stock,  and  some 
citrus  fruit.     Extensive  irrigation  was  required 
in  December,  but  citrus  fruit  sizes  remained 
smaller  than  a  year  earlier.     Frost  late  in 
December  caused  spotty  damage  in  vegetable  grow- 
ing areas.     Water  levels  in  all  key  wells  de- 
clined as  the  year  ended. 

TEMPERATURE 

The  year  was  marked  by  bitter  cold  weather  in 
January,  a  sharp  reversal  to  warm  weather  in 
February,   and  extreme  warmth  In  the  north  portion 
in  December. 

January's  cold  weather  was  clustered  in  the  first 
half  of  the  month,   the  second  week  being  the 
coldest.     Freezing  temperatures  penetrated  to 
the  extreme  southern  tip  of  the  Peninsula  except 
at  stations  with  a  maritime  exposure.  Except 
for  a  brief  cold  snap  on  the  22nd  and  23rd,  Feb- 
ruary was  prevailingly  warm.     March  saw  a  cold 
snap  toward  the  end  of  the  third  week,  with 
frost  penetrating  southward  to  the  Everglades. 
Average  temperatures  at  some  stations  for  March 
were  more  than  2  degrees  colder  than  during  the 
preceding  month.     April  was  a  cool  month,  while 
May  temperatures  were  quite  high.  Temperatures 
in  June  were  moderate  by  day,  and  a  bit  to  the 
cool  side  at  night;   the  extreme  minimum  for  the 
State  was  48°,  which  equaled  the  record  minimum 
for  June.     Afternoon  temperatures  in  July  were 
moderately  high  during  the  middle  and  latter 
part  of  the  month.     Extraordinary  heat  on  the 
Keys  in  August  was  highlighted  by  the  record 
of  temperatures  90°  or  higher  every  day  of  the 
month  at  Key  West  WB  City  in  contrast  to  the 
long-term  average  frequency  of  11  days  in  August. 
The  weather  was  persistently  cool  over  the  State 
in  September.     October  temperatures  exhibited 
only  minor  day  to  day  changes,  and  remained 
close  to  the  seasonal  averages. 

The  first  freezing  temperatures  in  the  fall 
reached  the  State  after  the  first  week  in  Novem- 
ber.    The  third  week  was  warm,  but  the  rest  of 
the  month  was  moderately  cold.     Warm  weather  in 
December  presented  a  sharp  contrast  to  the  chilly 
November  that  preceded  it.     Average  temperatures 
at  more  than  70%  of  the  stations  reversed  the 
seasonal  trend  by  equaling  or  exceeding  the 
previous  month's  average. 

Temperatures  90°  or  higher  occurred  most  fre- 
quently at  Bartow,  on  142  days,  and,  as  might 
be  expected,  least  frequently  at  Miami  Beach, 
on  only  12  days.  Temperatures  dipped  to  32°  or 
lower  on  52  days  at  Jasper  9  ESE,  to  lead  the 
field  in  that  respect.  The  32°  mark  was  not 
reached  at  several  coastal  stations  and  at  Canal 
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In  Table  1,  all  annual  departures  from  the  long-term  means 
should  be  preceded  by  minus  signs  (-)  except  the  following: 

Apalachicola  WB  City 
Cedar  Key 
De  Funiak  Springs 
Bust is  2  S 
Jacksonville  WB  AP 

Key  West  WB  City 
Lake  City  2  E 
Lakeland  WB  City 
Marianna  Ind  School 
Monticello  2  S 

Mt  Pleasant 
Pensacola  WB  City 
Plant  City 
Quincy  Exp  Station 

In  Table  2,  the  annual  departure  from  the  long-term  mean 
for  Blountstown  2  SE  should  be  11.70. 


WEATHER  SUMMARY 

Point  USDA  and  Tamiami  Trail  40-Mile  Bend. 

PRECIPITATION 

This  was  a  dry  year  for  most  of  the  Peninsula, 
and  for  the  coastal  areas  of  the  Northwest  Divi- 
sion.    Particularly  dry  areas  were  the  Lower 
East  Coast  and  Keys  Divisions,  the  Tampa  vicini- 
ty and  southeastward  to  the  southern  limit  of 
the  Hills  section,   the  eastern  portion  of  the 
Everglades,  and  the  coastal  portions  of  the 
North  and  North  Central  Divisions.     The  vicinity 
of  Blountstown  was  particularly  rainy,  resulting 
in  annual  precipitation  that  significantly  ex- 
ceeded the  long-term  mean.     Heavy  precipitation 
in  October  brought  the  annual  totals  close  to 
the  long-term  means  in  the  eastern  interior  of 
the  South  Central  Division  and  a  contiguous  area 
in  the  southern  portion  of  the  North  Central 
Division  although  the  rest  of  the  year  was 
rather  dry. 

Precipitation  in  January  was  confined  mostly 
to  the  third  week;  amounts  were  skimpy  except 
in  the  north  portion.     Showers  were  more  fre- 
quent and  heavier  in  the  first  half  of  February, 
but  became  much  more  sparse  and  lighter  there- 
after until  April  10.     After  a  brief  rainy 
spell,  dry  weather  resumed  until  the  last  week 
of  the  month,  when  a  wet  cycle  commenced  that 
extended  through  the  first  third  of  May.  A 
period  of  scattered  light  showers  extended  from 
the  last  third  of  May  to  the  middle  of  June. 
Thereafter,  until  the  middle  of  July,  showers 
were  frequent  and  heavy.     They  became  somewhat 
more  scattered  for  the  next  four  weeks,  then 
a  little  more  frequent  during  the  third  week 
in  August.     After  a  slight  let-up  at  the  end 
of  August,  the  first  third  of  September  was 
quite  rainy.     The  last  half  of  September  was 
rainy,  but  only  the  Northwest  Division  and  the 
north  portion  of  the  North  Division  were  affect- 
ed by  the  heavy  rains  of  hurricane  Flossy.  Oc- 
tober featured  frequent  rains  during  the  first 
week,  and  heavy  downpours  through  the  central 
part  of  the  Peninsula  on  the  15th-16th  in  con- 
nection with  the  passage  of  an  extra-tropical 
storm.     Storm  totals  in  excess  of  15  inches 
were  reported  in  the  Kissimmee  area.  November 
was  quite  dry,  and  December  rains  were  very 
light  east  of  Jefferson  County  and  on  the  Penin- 
sula.    Twenty-five  stations  recorded  totals  for 
the  two  months  of  less  than  0.50  inch,   led  by 
Cedar  Key  with  only  a  Trace. 

The  year's  greatest  daily  precipitation  amount, 
13.63  inches,  was  recorded  at  Kissimmee  on  Oc- 
tober 16,  and  accounted  for  more  than  25%  of 
the  station's  annual  total.     The  October  storm 
resulted  in  the  year's  greatest  daily  precipi- 
tation for  most  stations  in  the  North  and  the 
two  Central  Divisions,  while  hurricane  Flossy 
gave  most  of  the  Northern  Division  its  greatest 
daily  drenching  in  September. 

There  was  not  even  a  trace  of  snow  or  sleet 
reported  at  any  station  during  the  year. 


(Continued) 

DESTRUCTIVE  STORMS 

Hurricane  Flossy 's  traverse  of  the  Panhandle  on 
September  24th  was  the  year's  big  event.  Although 
destructive  storms  were  reported  in  all  months 
of  the  year  except  December,  significant  damage 
and  all  casualties  occurred  in  the  period  from 
late  spring  to  early  fall.     In  all,   14  persons 
were  killed  and  3  reported  injured  by  storms  during 
the  year.     Nine  tornadoes  were  reported  in  1956, 
and  several  other  storms  were  suspected  to  have 
been  tornadoes. 

Flossy  caused  severe  damage  during  its  passage, 
but  waterfront  property  damages  were  quite  low 
since  the  strongest  winds  were  northeasterly, 
and  no  higher  than  88  mph.     The  storm  accounted 
for  the  loss  of  5  lives  and  1  serious  injury. 
Three  tornadoes  were  spawned  on  a  squall  line 
in  the  outer  circulation  of  the  hurricane,  and 
each  of  them  wreaked  considerable  damage. 

A  tornado  on  May  5  caused  major  damage  in  Pensa- 
cola ,  and  critically  injured  one  person.  Con- 
siderable damage  was  done  by  wind  and  hail  on 
April  10  and  25,  but  no  injuries  resulted.  Strong 
winds  and  high  tides  on  October  15-16th  caused 
heavy  damage  to  east  coast  beaches;  2  persons 
were  drowned  in  the  surf .     A  "northeaster"  on 
November  1-8  generated  destructive  waves  that 
heavily  damaged  east  coast  beaches,  roads,  and 
structures.     Only  minor  damages  resulted  from 
other  windstorms  during  the  year. 

Electrical  storms  were  particularly  active  in 
July.     Lightning  strikes  started  fires  that 
caused  major  damage  at  Pensacola  on  the  28th, 
and  considerable  damage  at  Tallahassee  on  the 
27th.     Six  persons  lost  their  lives  due  to  light- 
ning strikes  during  the  year:     3  in  July,   2  in 
June,  and  1  in  August.     One  person  was  injured 
by  lightning  in  June. 

FLOODS 

The  only  significant  floods  were  those  following 
the  heavy  rains  of  October  15-16.     Floods  occurred 
in  the  Kissimmee  and  St.    Johns  River  basins,  in 
the  coastal  basins  along  the  east  coast,   and  in 
the  Taylor  Creek  basin.     The  towns  of  St.  Cloud, 
Kissimmee,  and  Fellsmere  were  inundated,  and 
several  other  towns  were  isolated  as  flood  waters 
washed  out  roads  and  bridges.     Damages  were  con- 
siderable. 

Minor  floods  occurred  in  March,  and  in  September 
following  the  hurricane  rains,  but  damages  were 
light. 

Details  of  each  month's  weather  may  be  found  in 
the  individual  monthly  issues  of  this  publication. 

Harold  S.  Lippmann,  Climatologist 
Weather  Records  Processing  Center 
Chattanooga,  Tennessee 
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.6 

78.3 

-  ,4 

71,4 

-  2.6 

71,2 

,3 

79.8 

•  8 

MIAMI   HB  AIRPORT 

62.7 

-  9 

6 

71.0 

2,3 

70.3 

-  1,0 

73 

0 

1.0 

79,3 

1,3 

80.7 

.6 

62 

7 

•  1 

83,6 

•  9 

80.7 

-  1 

.0 

78.2 

,3 

69,8 

-  2,3 

69,4 

,2 

75.2 

•  S 

MIAMI   HB  CITY 

62.6 

-  9 

0 

70.4 

1.7 

69,6 

-  1.2 

72 

9 

1.6 

78,0 

,9 

79.3 

1.0 

81,4 

,2 

82,9 

.4 

79,1 

-  1 

.9 

77.2 

-  ,4 

68,3 

-  4,0 

70,1 

,6 

74.3 

1*0 

MILES  CITY  TOHER 

68, 9H 

70. 4M 

M 

MILTON  EXP  STATION 

40.6 

60.0 

99,6 

69 

4 

79,8 

76.8 

80 

1 

80,0 

74,5 

68,8 

97,1 

99.9 

67.2 

MONTICELLO  2  S 

50.3 

-  3 

9 

61.7 

6.7 

61,7 

1,1 

66 

1 

- 

1.0 

75,6 

1,0 

76.8 

- 

,9 

80 

9 

- 

,2 

81,9 

1.4 

75,9 

-  1 

9 

69,7 

,3 

98,7 

-  .2 

59.6 

5,5 

68.3 

•  6 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

57.2 

-  6 

8 

67,6 

2.7 

64,2 

-  1.9 

70 

6 

- 

1,4 

78.1 

1,9 

79.4 

- 

,4 

81,4 

,3 

82,1 

•  4 

79,0 

-  1 

7 

79,8 

-  .3 

69,8 

-  3.0 

69,9 

,7 

72.4 

.6 

MOUNTAIN  LAKE 

56.1 

-  6 

3 

67,2 

4,0 

66,4 

-  .9 

70 

4 

1,2 

77.6 

1,1 

79.6 

,7 

81 

2 

,2 

81,4 

-  .6 

78,2 

-  2 

1 

73,6 

-  .7 

64,3 

-  2.6 

64,8 

1,7 

71.7 

,  7 

MT  PLEASANT 

90.3 

-  4 

1 

61,9 

69 

8 

- 

1,1 

' 

- 

1,9 

80 

1 

- 

,4 

1,1 

-  1 

.3 

1.2 

*' 

6,1 

68.3 

,7 

MYAKKA  RIVER   ST  PARK 

M 

M 

64, 7H 

68 

5M 

76.  5M 

78, IM 

60 

OM 

81.1^ 

78, 3H 

74,  2H 

65, IM 

63.7M 

60.4 

70,0 

68.2 

71 

3 

76.6 

79,4 

81 

9 

82,8 

60,0 

77,0 

67.7 

68.0 

73.8 

NEH  SMYRNA  BEACH  t,  H 

93.6 

-  7 

1 

65,1 

3,7 

65,2 

,2 

69 

3 

,2 

77.0 

2,2 

78,7 

,3 

81 

0 

,7 

81,3 

.9 

73.1 

-  .7 

63,7 

-  2,9 

62.7 

1,0 

NICE VI LLE 

46.6 

57,0 

63 

9 

74.0 

78, OH 

79 

8 

80*2 

74,0 

69,1 

99.2 

59.8 

OASIS  FISHING  LODGE 

57.1 

67,6 

67,2 

68 

3M 

M 

OCALA 

54,0 

66,3 

69.6 

82 

IM 

83.0 

78,2 

72,6 

63.7 

65.  9H 

OCALA   2  NE 

52.0 

64.0 

63.2 

68.2 

76,5 

76.7 

80.4 

81,2 

76,0 

72,1 

61.0 

62,7 

69.7 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  6 

58.0 

68.2 

68,0 

72 

9 

79,7 

80.7 

83 

,3 

83,6 

80,4 

76,6 

67.9 

66,6 

73.8 

ORLANDO  MATER  PLANT 

56.9 

67. 3H 

67,9 

71 

4M 

78,9 

80  •7M 

82 

en 

63,2 

79,  3M 

74,  OH 

69.4 

66,  2H 

72.8 

ORLANDO  MB  AIRPORT 

99.1 

-  6 

8 

69.9 

2.3 

69,7 

-  ^ ,0 

70 

2 

- 

1.4 

77.8 

- 

,9 

82 

>i 

,0 

-  2 

.4 

.0 

palatka 

52.9 

-  7 

3 

64.9 

4.0 

69,1 

-  ,3 

69 

7 

- 

.9 

77.7 

,9 

80.0 

- 

1,3 

83 

3 

1,0 

83*3 

•  8 

78.2 

-  2 

.1 

72,4 

-  'le 

62.8 

-  1!? 

63,9 

3,7 

71.1 

»h 

MANAMA  CITY  2 

M 

99.  IH 

2.1 

60,1 

-  1,7 

69 

0 

- 

3.0 

79.8 

,6 

78.7 

- 

2,2 

80 

■  7 

- 

1,4 

82.6 

•  6 

79.8 

-  3 

•  4 

70,4 

-  ,8 

59.9 

-  .7 

61.9 

5.7 

'ENSACOLA  CAA  AP 

49.6 

60.7 

60,6 

66,6 

76,8 

79,1 

81 

9 

82.5 

76.9 

71.9 

58,7 

61.0 

68,8 

PENS ACOLA  HB  C I TY 

49.9 

-  4 

.9 

60.1 

4,1 

99,7 

-  ,9 

69 

7 

1,3 

79.9 

2,1 

78,2 

1  ,4 

81.0 

,0 

82*2 

liO 

76,4 

70,8 

■  9 

98,4 

-  1,8 

60.4 

5.3 

68,2 

"LANT  CITY 

96 . 1 

-  9 

.8 

67.4 

4,6 

,0 

69 

.7 

1,0 

77,7 

,0 

81 

.3 

.4 

.8 

-  1 

.3 

-  1,2 

3.7 

72,0 

•  2 

POMPAHO  aCACH 

60.0 

70.6 

68,6 

72 

.7 

77,9 

79,4 

81 

.9 

81.0 

79,2 

77,3 

68,6 

68.3 

73,9 

PUHTA  OOROA 

60.9 

-  4 

.3 

69.0 

3,0 

68.4 

-  1,0 

71 

.9 

2,2 

79, 6M 

1,9 

79,9 

,9 

81 

.6 

,3 

82.4 

,1 

79,9 

-  1 

.9 

76,4 

-  .4 

67.8 

-  2,1 

67.8 

1,6 

73.7 

•  6 

OUINCY  EXP  STATION 

50.2 

-  4 

.1 

61,0 

9,6 

60.6 

,0 

69 

,6 

,9 

75,8 

1,8 

77,6 

1,9 

79 

.9 

,4 

80,7 

,5 

75,3 

-  1 

•  9 

69,9 

.2 

58.4 

-  ,7 

60.1 

9,8 

67,9 

.3 

RAIFOftO  STATE  PRISON 

91.3 

-  6 

.7 

64.2 

9.5 

62.6 

-  ,4 

67 

,3 

1,0 

79,9 

1,0 

78,4 

1.4 

81 

.3H 

,3 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

60. 4M 

68,6 

66.  7 

71 

.3 

77, 2N 

78.3 

80 

.7 

SAINT  AUQUSTINC 

91.4 

-  6 

.9 

63,7 

4.4 

62.8 

-  ,8 

67 

,9 

1,5 

76, IM 

1.0 

77,9 

2,0 

80 

,7 

,4 

8l!l 

•  0 

76,7 

-  2 

,7 

72.0 

-  ,8 

SllJ" 

-  2.0 

62.6 

3.6 

69,5 

,7 

SAINT  LEO 

99.6 

-  9 

.0 

66.4 

3.7 

66.2 

-  ,8 

70 

.9 

,9 

78,1 

1,2 

80.7 

,1 

81 

.9 

.1 

82,7 

,9 

78,3 

-  1 

.8 

73.2 

-  ,8 

64.0 

-  2,1 

69.7 

3.4 

71,9 

*3 

SAINT  MARKS  «  SE 

49.2 

60, 3M 

60.1 

69 

•  3 

75, 6M 

78.4 

81 

■  4 

82*4 

76,7 

71. IM 

98, 9M 

58,4 

68,< 

ST  PETERSWJRG 

97.7 

-  6 

.9 

68,9 

3.9 

67.3 

-  1.0 

71 

,1 

1.8 

80.1 

1,8 

80,9 

1,3 

81 

.7 

1,0 

83*1 

,0 

79,0 

-  2 

,7 

74.0 

-  2.3 

69,6 

-  3.1 

66,9 

2.2 

73(0 

1*0 

SANBOAN  TOHER 

I 

79. 4M 

76,7 

79 

.7 

80,8 

76.0 

70.4 

58,9 

59,8 

SANFOttO  eXP  STATION 

99.9 

-  6 

.1 

66, IM 

3,9 

66.1 

-  .3 

70 

,2 

,7 

77.8 

1,2 

79,7 

1,0 

81 

•  8M 

,2 

82*4 

,2 

78.  3H 

-  2 

.1 

74.4 

-  ,1 

64,6 

-  1,9 

64,6 

2.1 

71,8 

SARASOTA 

97.8 

66.8 

69.9 

69 

•  0 

77.6 

78.3 

80 

■  9 

82,3 

79.0 

74.8 

69,4 

66,0 

71,9 

SCCOTAN 

H 

60,6 

60,1 

64 

.2 

79.4 

M 

79 

.2 

80*6 

79.8 

69,6 

97,6 

58,4 
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Table  1— Continued 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


February 


April 


Augiut 


S«pt*iiib*r 


SOUTH  MIAMI   3  H 
STUART 

TALLAHASSEE  MB  AP 
TAHIAHl  TRL  *fO  Ml  BEND 
TAMPA  we  AIRPORT 

TARPON  SPRINGS 
TAVERNIER 
TITUSVILLE  2  » 
USHER  TOKER 
VENICE 

VERO  BEACH  CAA  AP 

HAUCHULA  2  NH 

WEST  PALM  BEACH 

NEST  PALM  BEACH  MS  AP 

HEWAHITCHKA 


•  0.9 
5««A  i 
AStS 


A.B 
6*2 

g>e 

7.0 


«0.»  I  -  t,i 


70*dM 
<«•! 

60.9 


,  «»>0 
79. > 
.  68.3 


«»>7 


79.3 
76. « 
7S.8 
77.2 
78.3 


2.3 


TB.e 

76.3 


2.0 


79.2 
61.6 
79.3 

M 

79.6 

79. « 
76.9 
79.0 
60.3 
76.0 


1.7 
1.2 


70.9 
79. S 
79.0  - 
60.7 
76.9    |-  2.0 

76.9  I  -  2.6 
61.0 

77.6   I-  2.7 


76.7 

79. A 
76.1 

A   ,  -  .6 
60.9  - 
76.1 


76.6 
73.7 
70.9 
7A.6 


66.6 
67.6 

56.7  -  2.1 
70.1 

64.6  -  1.0 

63.6  -  3.2 


69.1 

66.1 
63.0M 
69.7  -  2.9 
66.9  -  2.6 
99.0 


6A.6H 

69.6 

66.A 


1.9 
1.3 
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TOTAL 

PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM 

LONG 

-TERM  MEANS 

FLORIDA 

1996 

Staboa 

J.. 

M,i 

ch 

May 

lunc 

July 

Seple 

inbei 

October 

November 

Deceisber 

Annual 

■J3 

s 

a 

s 

£ 

• 

■Jl 

s 

a 

• 

1 
& 

S 
£ 

t 

a 
iS 

■n 
S 
a 

1 

& 

Precipitation  { 

o 

t 

3 
& 

Piecipitation 

• 

■2 



■a 
S 

0. 

i 

£ 

1 
I 
W 

a 
£ 

• 

« 

Q 

1 
•S 
a 

1 

c 

fl 

0 

■n 
S 

Q. 

i 

£ 

Departure 

o 

a 
i 
£ 

c 

g, 
e 

Q 

g 
a 

s 

• 

Q 

a 

0 

a 
a 

i 

£ 

1 

i 

ADAMS  BEACH 



2 

82 

2 

84 

9 

70 

ALEXANDER  SPRINGS 

I 

4 

74 

6 

02 

3 

90 

9 

25 

•  00 

APALACHICOLA  WB  CI  TY 

3 

11 

-  .90 

3.79 

_ 

.30 

2 

29 

-2.63 

2 

92 

-1 

•  36 

69 

-2.14 

4 

08 

-1.39 

4 

16 

-3.40 

9 

27 

1*79 

8 

91 

86 

4 

37 

1.82 

1.47 

-  .98 

1.57 

-1.72 

46.23 

-  9.95 

1 

22 

-  198 

.26 

-2 

■  19 

02 

-2.65 

2 

98 

•  09 

5 

33 

2.22 

2 

88 

-5.99 

9 

66 

-3.25 

6 

06 

-1.13 

:  5 

29 

-2 

87 

2 

09 

-1.44 

1.05 

-  ^49 

.69 

-  .91 

E33.49 

-19^29 

AVON  PARK 

•  2« 

-1.81 

•  94 

-1 

.36 

1 

54 

-1.27 

2 

23 

-1 

•  59 

1 

99 

-1.80 

9 

13 

•  82 

4 

76 

-3.73 

10 

95 

3.77 

6 

76 

- 

90 

7 

78 

3.83 

.22 

-1^6l 

.22 

-1.22 

46.74 

-  6.83 

BABSON  PARK 

27 

.61 

59 

2 

80 

1 

96 

6 

17 

6 

71 

6 

39 

4 

66 

5 

16 

87 

BARTOW 

-1.69 

1.09 

-1 

.41 

63 

-2.73 

4 

75 

1 

•  16 

6 

74 

2.32 

5 

16 

-3^62 

6 

51 

-2.20 

9 

73 

2  ai 
* 

6 

74 

_ 

06 

3 

88 

.91 

.49 

-1^92 

.24 

-1.55 

46.34 

-  7.76 

BAY  LAKE 

2 

98 

1.61 

06 

2 

81 

2 

36 

4 

78 

6 

29 

4 

62 

5 

01 

4 

11 

.67 

.76 

36.06 

SAYPORT  1  E 

7 

71 

.76 

.02 

BELLE  OLAO£  EXP  STA 

1 

0« 

-  .41 

1.79 

.14 

1 

37 

-1.54 

77 

-2 

•  69 

1 

41 

-2.68 

4 

44 

-5.08 

5 

67 

-2,73 

6 

7* 

-1.76 

9 

" 

1 

04 

9 

5« 

.46 

.62 

-1^89 

.47 

-1.15 

39.55 

-18^23 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

sai  i.ei 

5  .93 

2 

.14 

2 

36 

-2^85 

2 

06 

-2 

•  96 

6 

28 

1.74 

7 

24 

16 

09 

3 

84 

-4.41 

10 

49 

6 

28 

6 

85 

4.79 

.32 

-2.69 

1.61 

-2.  37 

60.  65 

1 .70 

BRADENTON  EXP  STATION 

67 

-1.57 

2.09 

.49 

13 

-2^83 

2 

60 

•  01 

5 

62 

3.36 

3 

86 

-2.79 

9 

00 

•  35 

7 

5 

67 

-2 

41 

2 

94 

-  .36 

.65 

-1.23 

.06 

-  ^89 

41.54 

-luie 

BROOK SV ILLE  CHIN  HI LL 

3 

19  lil3 

1*14 

-1 

•  93 

-3.67 

2 

93 

- 

•  57 

70 

1.46 

2 

76 

-5.46 

7 

99 

-1.42 

9 

60 

•  75 

4 

30 

-3 

23 

4 

38 

1.28 

.22 

-1.84 

.33 

-1^8S 

41.50 

-15.34 

BUSHNELL  2  E 

3 

ItS 

2.13 

23 

2 

50 

2 

89 

1 

97 

7 

32 

6 

17 

1 

93 

6 

42 

•  IS 

.49 

35.60 

CAMP  BLANDINO 

2 

3; 

3.04 

68 

3 

27 

4 

58 

8 

17 

3 

49 

3 

87 

:  3 

77 

7 

27 

•  31 

•  19 

E40.99 

CANAL  POINT  USOA 

72 

1.11 

03 

1 

92 

3 

04 

3 

70 

7 

34 

3 

08 

14 

09 

6 

16 

.38i 

•  90 

42.07 

CAPE  SABLF  RANGER  STA 

62 

1.22 

01 

1 

15 

97 

3 

22 

3 

67 

4 

61 

6 

49 

3 

11 

.19 

•  30 

26.18 

1 

21 

1.11 

1 

26 

2 

53 

40 

9 

71 

4 

86 

7 

09 

4 

•  68 

3^98 

32.78 

CARR ABELLE 

2 

67 

-  .89 

4.47 

93 

2 

37 

-1.63 

3.39 

CARVV 1 LLE 

06 

-  .12 

6.28 

2 

35 

5 

96 

-  .04 

2 

19 

-3 

•  07 

2 

03 

-2*20 

6 

36 

1.94 

9 

68 

1.42 

3 

06 

8 

'28 

3.44 

2 

Its 

.76 

.40 

-2.82 

-1^23 

94.06 

-  3^60 

CeOAR  KEY 

3 

10 

.76 

2.39 

36 

40 

-2.68 

1 

86 

•  92 

58 

-1.43 

5 

25 

1.00 

3 

70 

-4.48 

6 

44 

-  .97 

1 

96 

-4 

34 

2 

13 

-  .90 

-1.93 

-2^20 

-18^09 

CHATTAHOOCHEE   1  W 

It 

6e 

S.25 

3 

22 

2 

34 

3 

63 

5 

20 

9 

75 

4 

89 

7 

49 

4 

18 

.21 

1.94 

92)94 

CHIPLEY  3  E 

4 

41 

4.91 

6 

68 

1 

93 

4 

40 

7 

32 

7 

65 

9 

62 

9 

03 

3 

09 

.10 

1^60 

96.70 

CLEARWATER  BEACH 

1 

97 

1.18 

25 

2 

08 

61 

1 

84 

6 

61 

9 

62 

4 

62 

4 

46 

.63 

•  66 

30.93 

CLERMONT  ft  S 

1 

72 

-  .14 

U71 

73 

15 

-3^14 

3 

47 

- 

04 

7 

89 

4.72 

5 

22 

-2.07 

9 

92 

1|93 

4 

60 

-2.00 

9 

10 

-1 

29 

8 

64 

9.83 

.51 

-1.16 

•  29 

-1^79 

49.22 

-  .37 

CLEWISTON 

52 

10 

2 

35 

3 

27 

5 

36 

9 

21 

9 

93 

4 

09 

4 

91 

.15 

06 

32  73 

CLEWISTON  U  S  ENG 

SO 

1.01 

15 

2 

19 

2 

78 

4 

46 

5 

41 

9 

91 

2 

78 

5 

38 

.27' 

•  24 

31.38 

COCONUT  GROVE  7  S 

1 

54 

-  .55 

1.08 

56 

01 

-2,31 

2 

46 

-1 

27 

3 

33 

-2.43 

4 

14 

-3.02 

3 

10 

-3.61 

2 

93 

-3.07 

4 

79 

-4 

00 

8 

69 

.32 

1.96 

-  .40 

.29 

-U18 

34.28 

-22.08 

CORNWELL  *t  NW 

48 

.79 

42 

1 

45 

4 

09 

5 

42 

3 

53 

7 

66 

4 

79 

12 

03 

.24 

.29 

E41. 19 

CRESCENT  CITY 

2 

76 

.50 

1.84 

-1 

25 

31 

-3.16 

3 

36 

- 

32 

2 

79 

-  .74 

7 

25 

.66 

6 

94 

-  .03 

7 

10 

-  .87 

2 

69 

90 

7 

89 

3.46 

.18 

-1.92 

.12 

-2>61 

42.79 

-10^77 

CROSS  CITY  CAA  AP 

2 

96 

1 

47 

3 

87 

3 

90 

6 

09 

4 

85 

9 

06 

6 

90 

7 

89 

.74 

47  39 

OANIA  t.  WNW 

1 

81 

•  50 

09 

2 

48 

3 

2 

29 

2 

91 

1 

21 

6 

28 

6 

14 

1.21 

.16 

29.02 

DAYTONA  BEACH 

2 

41 

1.47 

40 

3 

34 

2 

70 

7 

60 

4 

27 

9 

46 

1 

82 

8 

29 

.62 

38.38 

OAYTONA  BEACH  WB  AP 

2 

55 

.45 

.90 

-1 

61 

25 

-3.37 

2 

42 

- 

51 

2 

48 

-  .79 

7 

41 

.72 

3 

01 

-4.10 

4 

06 

-1.76 

1 

94 

-4 

98 

5 

82 

-  .07 

•  46 

-uei 

.06 

-2^30 

31.36 

-19^82 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

It 

14 

-  .44 

6^63 

2 

09 

6 

90 

.54 

2 

36 

-3 

33 

2 

11 

-2.88 

13 

63 

8.42 

9 

26 

-  .11 

5 

31 

-3.04 

10 

14 

4 

IC 

3 

42 

1.44 

•  37 

-3.24 

3.44 

-1>49 

67.71 

2^06 

DE  LAND 

3 

97 

2.15 

- 

25 

1 

18 

-2.15 

3 

41 

•  03 

3 

31 

.16 

6 

12 

.20 

3 

48 

-4.91 

7 

56 

-  .22 

5 

21 

-1 

68 

8 

38 

3.67 

.69 

-1.18 

.00 

-1.90 

6  08 

OE  SOTO  CITY  i,  SW 

1 

04 

U23 

80 

2 

76 

1 

7 

36 

1 

27 

11 

31 

4 

78 

7 

79 

.34 

.09! 

40.3! 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

7 

02 

8 

46 

5 

88 

3 

97 

.63 

•  34 

DRY  TORTUGAS 

80 

2^11 

33 

44 

3 

34 

2 

45 

4 

44 

3 

56 

13 

17 

1 

48 

.17 

•  01 

32.30 

EUSTIS  2  S 

* 

08 

2.07 

1.56 

- 

81 

76 

-2.58 

1 

62 

-1 

51 

6 

48 

3.11 

4 

11 

-1.93 

3 

27 

-4.94 

3 

79 

-3.12 

4 

29 

-2 

48 

11 

68 

8.49 

•  90 

-1.29 

.00 

-2^06 

42.14 

-  6^69 

EVERGLADES 

1 

64 

.06 

- 

65 

09 

-2.12 

4 

67 

2 

04 

8 

60 

3.97 

3 

43 

4 

77 

-3  63 

6 

62 

-  .69 

3 

84 

-9 

91 

4 

57 

.33 

.77 

-  .69 

.14 

-1.21 

FEDERAL  POINT 

2 

46 

.27 

2.54 

- 

47 

49 

-2.86 

4 

15 

96 

3 

-  .02 

:  4 

34 

-1.34 

4 

34 

-3.22 

4 

45 

-3.06 

3 

09 

12 

34 

7.02 

•  3« 

-1.96 

.12 

-2.48 

E41.9C 

-11^04 

FELLSMERE 

26 

-1.72 

.83 

-1 

50 

16 

-3.09 

2 

61 

- 

89 

2 

81 

-U54 

9 

98 

-1.53 

9 

09 

1.79 

9 

38 

1.6E 

8 

00 

-1 

67 

19 

35 

11.86 

•  92 

-  .90 

.90 

-1.43 

99.89 

U4« 

FERNANDINA  BEACH 

2 

95 

.75 

2.22 

- 

31 

1 

25 

-2.18 

2 

29 

- 

89 

3 

96 

1.16 

8 

32 

2.76 

3 

65 

-2.92 

96 

-5.22 

3 

61 

-5 

12 

47 

7.92 

•  11 

-1.64 

.08 

-2.46 

41.87 

-  8^52 

FORT  DRUM  5  NW 

3 

44 

7 

15 

9 

92 

6 

77 

6 

23 

11 

28 

•  61 

.16 

FORT  GREEN  12  WSW 

44 

17 

3 

00 

1 

47 

3 

15 

11 

27 

11 

78 

7 

14 

2 

71 

.20 

.10 

41  67 

FORT  LAUDERDALE 

1 

50 

-  .68 

.40 

-1 

56 

55 

-2.26 

2 

75 

-1 

31 

5 

.82 

3 

69 

-3.90 

4 

39 

-1.68 

6 

19 

-  .59 

6 

39 

-2 

*^ 

6 

30 

-2.93 

1.90 

-1.99 

.00 

-2.37 

39.29 

-29.08 

FT  LAUDERDALE  BAHiA  MA 

1 

•  35 

20 

2 

44 

4 

24 

4 

37 

2 

09 

5 

02 

8 

31 

4 

81 

•  97 

.14 

34.32 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

1 

39 

.30 

09 

2 

98 

7 

07 

3 

17 

4 

le 

6 

46 

6 

36 

7 

02 

1.08 

.21 

40.31 

FORT  MYERS  WB  AP 

57 

-  .95 

1.06 

95 

05 

-2.13 

3 

50 

1 

13 

* 

76 

.47 

4 

67 

-4.93 

9 

34 

-3.38 

8 

03 

.22 

6 

00 

-2 

99 

4 

42 

.27 

1.39 

.14 

.10 

-1.19 

39.89 

-13.49 

FORT  PIERCE 

41 

-1.37 

41 

53 

-2.83 

2 

76 

-1 

73 

2 

03 

-2.08 

1 

58 

-4.38 

9 

73 

4 

03 

-1.97 

7 

82 

~ 

93 

10 

51 

2.32 

.99 

-2.43 

.90 

-1.21 

-15.19 

FOUNTAIN  3  S 

5 

40 

3.87 

3 

76 

2 

13 

4 

10 

72 

13 

08 

4 

00 

10 

14 

4 

45 

.40 

4.18 

67.09 

GAINESVILLE  UNI   OF  FLA 

3 

.73 

4.10 

92 

88 

-2.81 

1  3 

22 

- 

44 

4 

12 

1.03 

11 

44 

5.07 

5 

55 

-2.08 

7 

68 

.04 

3 

10 

94 

9 

76 

1.99 

.20 

-1.99 

.03 

-2.75 

E49.38 

-  2.23 

GAINESVILLE  3  WSW 

3 

14 

4.19 

84 

2 

78 

4 

51 

9 

67 

7 

24 

6 

81 

3 

05 

9 

97 

.16 

.02 

47.98 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

2 

90 

.16 

3.33 

- 

03 

1 

23 

-2.65 

2 

68 

- 

29 

5 

68 

2.76 

7 

69 

■  89 

4 

74 

-3.93 

1 

91 

-4.86 

9 

82 

* 

8 

18 

3.99 

.81 

-1.19 

.90 

-2.64 

46.47 

-  8.23 

HART  LAKE 

2 

52 

04 

2 

42 

1 

36 

7 

20 

6 

22 

7 

24 

8 

52 

14 

91 

.29 

.40 

91.31 

HIALEAM 

1 

74 

l!21 

01 

2 

59 

7 

34 

6 

25 

2 

64 

6 

90 

9 

72 

7 

42 

.39 

.87 

47.08 

HIGH  SPRINGS 

3 

35 

2.82 

76 

3 

08 

4 

58 

8 

32 

6 

79 

5 

28 

4 

43 

4 

66 

.13 

.08 

4«t2e 

HILLIARD 

2 

90 

2.65 

1 

42 

3 

82 

6 

76 

5 

14 

7 

41 

- 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PK 

2 

34 

2.69 

10 

2 

25 

7 

16 

3 

54 

4 

56 

6 

14 

10 

88 

4 

38 

.38 

.93 

E44.99 

HOLOPAW  5  NW 

8 

19 

6 

00 

HOMESTEAD  EXP  STA 

1 

21 

-  .53 

1.14 

- 

43 

00 

-2.17 

3 

06 

- 

91 

5 

67 

-  .32 

2 

63 

-6.27 

4 

06 

-4i6« 

8 

69 

.42 

8 

87 

-1 

88 

8 

11 

-  >iS 

1.01 

-1.10 

.96! -  .14 

49.37 

-18.24 

HYPOLUXO 

1 

10 

-1.45 

.66 

-1 

48 

2 

51 

-  .87 

1 

10 

-2 

68 

4 

31 

1 

63 

-5.64 

1 

96 

-3.90 

6 

00 

•  03 

8 

93 

13 

7 

66 

-  .09 

1.93 

-1.04 

1.16 

-1.59 

38.95 

-18.63 

INVERNESS 

2 

09 

.01 

.99 

-2 

13 

00 

-3.76 

3 

16 

09 

3 

*22 

7 

13 

-  ^43 

4 

89 

-4.88 

5 

98 

-3.11 

2 

45 

-4 

21 

9 

71 

2.70 

.28 

-l.»4 

.26 

-1.84 

36.90 

-18.68 

ISLAND  GROVE  2  WNW 

2 

72 

2.43 

85 

3 

99 

4 

31 

3 

47 

7 

26 

9 

27 

7 

91 

8 

79 

.14 

.07 

47.17 

islewortm 

2 

24 

.31 

1  12 

-1 

34 

48 

-2^54 

2 

70 

- 

24 

6 

24 

2.19 

3 

63 

2 

29 

6 

84 

-  .16 

8 

78 

1 

64 

13 

29 

10.06 

.44 

-1.29 

.19 

-1.72 

48.20 

-  3.73 

JACKSONVILLE  WB  AP 

2 

91 

.23 

2.94 

18 

81 

-2.61 

2 

33 

-1 

01 

3 

98 

.55 

7 

87 

l!o5 

8 

29 

!61 

9 

24 

-1.19 

2 

89 

-4 

07 

13 

44 

8.73 

.38 

-1.24 

.04 

-2.33 

91.08 

-  1.10 

JACKSONVILLE  8EACH 

2 

90 

2.35 

61 

3 

09 

2 

46 

6 

92 

2 

32 

2 

09 

4 

09 

19 

32 

.99 

.031 

4«.7> 

JACKSONVILLE  WB  CITY 

2 

36 

.26 

2.68 

02 

59 

-2.92 

2 

64 

- 

40 

JASPER  0  ESE 

« 

10 

3.19 

3 

05 

4 

43 

6 

20 

7 

35 

9 

97 

4 

60 

3 

97 

3 

99 

.29 

.69 

4«.87 

KENDAL  2  E 

1 

06 

00 

2 

IS 

1 

06 

6 

42 

1 

59 

3 

58 

6 

19 

9 

94 

.99 

.28 

34.87 

KEY  WEST  WB  CITY 

27 

-1.27 

1.50 

- 

19 

01 

-1.56 

12 

-2 

28 

2 

42 

-  .40 

1 

85 

-2.16 

62 

-3.62 

1 

-3.43 

11 

19 

9 

14 

87 

-9.91 

■  22 

-1.80 

.15 

-1.63 

20.46 

-19.11 

KISSIMMEE 

2 

61 

.86 

.45 

-1 

82 

58 

-3.00 

3 

63 

36 

2 

9 

57 

-2.  13 

3 

31 

-4.87 

8 

2, 13 

6 

31 

33 

17 

47 

14.17 

.69 

-1.32 

.35 

-1.93 

92.41 

1.72 

LA  BELLE 

1.51 

- 

43 

2 

78 

2 

59 

_ 

78 

2 

60 

-1*02 

3 

82 

-4.69 

7 

76 

-  .35 

7 

03 

-  .69 

5 

94 

-1 

69 

I  4 

92 

.99 

.32 

-  .99 

.92 
.06 

-  .28 

E40.64 

-10.73 

LAKE   ALFRED  EXP  STA 

1 

64 

-  ^ig 

.83 

-1 

61 

45 

-2.85 

1 

87 

-1 

50 

7 

60 

~3*fl7 
• 

3 

45 

-4.95 

6 

02 

-1.70 

8 

19 

1.26 

4 

97 

-2 

47 

9 

11 

6.21 

.92 

-1.09 

-2.09 

44.40 

-  7.07 

LAKE  CITY  2  E 

3< 

08 

.39 

_ 

26 

1 

35 

-2.30 

2 

71 

_ 

58 

3 

56 

.65 

10 

03 

4.96 

6 

21 

-1.56 

1 

. - 

-5  07 

8 

14 

2 

71 

9 

68 

6.28 

1.4« 

-  .97 

.10 

-2.76 

90.62 

.59 

LAKE  HIAWASSE 

1 

84 

1.19 

1 

28 

2 

42 

5 

17 

2 

94 

6 

56 

6 

8 

89! 

11 

91 

.36 

.47 

49^  16 

LAKELAND  WB  CITY 

1 

43 

-  .73 

.62 

-1 

79 

1 

01 

-2.79 

3 

26 

39 

5 

49 

5 

77 

-2.34 

9 

94 

-2.22 

7 

34 

9 

91 

3 

94 

4 

19 

1.62 

.24 

-1.19 

.37 

-1.63 

45^12 

-  6.40 

LAKE  PLACID  2  SW 

1 

1.40 

2 

39 

1 

34 

1 

03 

0 

19 

9 

69 

9 

09 

3 

26 

8 

77 

.27 

.32 

40^  08 

LAKE  TRAFFORD 

1< 

16 

1.00 

1 

76 

2 

10 

7 

67 

3 

49 

4 

97 

7 

93 

7 

12 

8 

04 

1.04! 

.461 

49^89 

LIVE  OAK  2  ESE 

2 

96 

1 

55 

3 

12 

7 

58 

3 

63 

6 

17 

4 

57 

4 

49 

9 

59 

.20 

.» 

43.17 

LONGBOAT  KEY 

42 

1.47 

63 

2 

38 

1 

64 

1 

86 

9 

62 

8 

8 

99 

6 

93 

1.16 

.»« 

41  .Jt 

LOXAHATCHEE 

98 

.81 

38 

2 

36 

4 

44 

9 

46 

7 

42 

10 

90 

9 

11 

4 

21 

.69 

1.61 

49.99 

MADISON 

4* 

63 

1.80 

3.68 

04 

2 

06 

-2.67 

6 

74 

3 

20 

3 

37 

.78 

4 

87 

-  .22 

4 

19 

-3.90 

2 

61 

-4.31 

6 

09 

87 

2 

62 

-  .14 

.76 

-1.41 

.78 

-2.39 

42. >«  -  7.91 

MARATHON  VACA  KEY 

29 

1.09 

22 

90 

1 

82 

2 

12 

40 

2 

le 

11 

68 

2 

96 

.90 

•29 

24. 70^ 

MARIANNA  CAA  AP 

3 

66 

4 .69 

3 

68 

2 

59 

4 

23 

2 

09 

9 

48 

4 

99 

5 

92 

4 

99 

.41 

9.34 

91.99 

MARIANNA    IND  SCHOOL 

3 

80 

-  .08 

5.83 

1 

68 

4 

83 

-l^Ol 

2 

12 

-2 

81 

84 

.65 

4 

11 

- 

* 

9 

94 

2il7 

2 

6i 

-4.30 

7 

83 

3 

91 

4 

11 

2.42 

.29 

-3.31 

3.68 

-  .72 

94.07 

-  2.96 

MAYO   5  NW 

3 

28 

3.69 

1 

74 

3 

76 

7 

16 

6 

92 

6 

31 

9 

2 

87 

7 

71 

.79 

.12 

49.93 

MELBOURNE 

1 

30 

•  86 

03 

2 

81 

1 

63 

3 

21 

e 

93 

2 

It 

9 

691 

13 

86 

.93 

;  .19 

E41.18 

MERRITT  ISLAND 

2i 

10 

-  .15 

UOl 

-1 

52 

00 

-3.47 

2 

99 

08 

1 

29 

-2.12 

3 

89 

-2.  76 

MIAMI    BAY  FRONT 

1 

24 

.33 

09 

:  2 

55 

1 

99 

4 

09 

2 

03 

6 

40 

11 

55 

4 

99 

.67 

.10 

E39.19 

MIAMI  BEACH 

1 

30 

-  .74 

1.01 

81 

19 

-2.14 

2 

68 

07 

1 

64 

-2.29 

3 

38 

-1.69 

1 

02 

-2.81 

4 

60 

.21 

7 

84 

1 

99 

2 

22 

-4.89 

.67 

-1.61 

.14 

-1.69 

26.69 

-16.32 

MIAMI   WB  AIRPORT 

1 

74 

-  .32 

.91 

94 

02 

-2.23 

2 

28 

-1 

71 

5 

44 

-  .11 

3 

93 

-2^89 

2 

34 

-4.39 

4 

99 

-2.02 

9 

59 

26 

9 

56 

-2.67 

.34 

-2.07 

•  26 

-1.39 

17.00 

-10.48 

MIAMI    WB  CITY 

1 

30 

-  .89 

.58 

-I 

21 

14 

-2.01 

3 

21 

23 

1 

68 

-2.59 

4 

88 

-  ^67 

1 

78 

-2.98 

5 

13 

.07 

9 

89 

13 

4 

24 

-3.«4 

.82 

-1.34 

.14 

-1.99 

31.79 

-13^91 

MILES  CITY  TOWER 

1 

69 

1.87 

04 

2 

39 

4 

67 

3 

72 

6 

00 

I  5 

92 

;  9 

99 

7 

00 

.99 

.26 

E39.66 

MILTON  EXP  STATION 

» 

73 

6 

22 

2 

01 

2 

97 

7 

62 

7 

23 

2 

99 

11 

42 

4 

21 

1.20 

7.77 

64.66 

MONTICELLO  2  S 

72 

1.30 

6.04 

2 

31 

2 

37 

-3.23 

1 

86 

-2 

32 

4 

71 

1.18 

6 

94 

-  •  15 

8 

97 

1.69 

2 

42 

-4.43 

9 

80 

4 

89 

4 

80 

2.66 

.94 

-1.79 

1.64 

-1.64 

93.01 

•  41 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

86 

-  .68 

1.04 

67 

40 

-2.11 

1 

58 

-1 

60 

1 

13 

-3.40 

5 

43 

-1.31 

3 

53 

-4.52 

4 

67 

-2.48 

9 

18 

-2 

44 

6 

47 

2.44 

.13 

-1.33 

.92 

-  .91 

30.94 

-18^61 

MOUNTAIN  LAKE 

63 

-1.48 

.62 

-1 

81 

33 

-2.09 

4 

15 

97 

3 

20 

-  .74 

3 

87 

-4.  14 

37 

-4.20 

10 

44 

2.89 

6 

99 

14 

6 

11 

2.»« 

•  98 

-1.17 

.90 

-1.24 

41.35 

-11^39 

MT  PLEASANT 

6 

60 

2.86 

5.49 

2 

07 

3 

33 

-2.31 

1 

83 

-2 

93 

9 

77 

1.97 

6 

56 

4.31 

7 

19 

•  12 

3 

51 

-3.61 

8 

69 

4 

56 

3 

87 

1.74 

•  00 

-2.92 

1.97 

-2.33 

96.37 

3.91 

MYAKKA  RIVER  ST  PARK 

1 

10 

08 

1 

94 

3 

93 

3 

99 

4 

48 

9 

39 

9 

96 

9 

24 

•  41 

.29 

18.19 

NAPLES 

2 

00 

.63 

09 

2 

99 

7 

37 

1 

96 

> 

19 

3 

60 

9 

69 

9 

66 

•  99 

1.17 

13.02 

NEW  SMYRNA  BEACH  t,  N 

3 

12 

1.24 

.84 

-1 

82 

49 

-2.60 

2 

72 

43 

1 

66 

-1.30 

12 

74 

6.63 

2 

99 

-3.70 

2 

64 

-3.67 

:  2 

99 

-4.48 

8 

43 

3.39 

•  30 

-1.9» 

.08 

-2.04 

E38.60 

-10.74 

NICEVILLE 

3 

74 

-  .19 

:  4.99 

.97 

9 

77 

.  39 

:  2 

44 

-2 

83 

2 

24 

-1.57 

4 

19 

-  .93 

4 

30 

-4.68 

3 

10 

-5.52 

9 

81 

3 

73 

5 

45 

3.17 

.22 

-3.27 

4.06 

E90.31 

-11.19 

NITTAW  1  S 

94 

.66 

26 

2 

69 

3 

39 

7 

41 

4 

97 

8 

23 

10 

87! 

18 

09 

.24 

.02 

97.29 

OASIS  FISHING  LODGE 

29 

.95 

38 

94 

2 

68 

4 

23 

4 

98 

6 

2el 

9 

60l 

:  9 

37 

.33 

.32 

E19.99 

OCA  LA 

2 

46 

2.79 

68 

L  3 

31 

■  2 

78 

7 

99 

8 

82 

3 

68 

2 

99i 

6 

92 

.23 

.17 

E42.98 

OCALA  2  NE 

2 

32 

3.00 

91 

3 

47 

1 

61 

4 

19 

9 

4« 

3 

69 

3 

42 

6 

40 

•  42 

.06 

18.91 

OKEECHOBEE  0  W 

79 

.89 

93 

2 

94 

2 

86 

2 

42 

9 

29 

8 

08 

4 

64! 

6 

37 

.24 

1.34 

16.11 

OKEECHOBEE  HRCN  GATE  0 

1 

33 

1.46 

20 

3 

37 

9 

22 

3 

70 

4 

13 

9 

00 

9 

14 

19 

13 

.62 

•  *2 

49.72 

S««  R«r«r«Dce  NotOB  Follovlnc  Station 
-  172  - 


Index 


TabU  2-Continu0d 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


January 

February 

Much 

April 

May 

June 

July 

S«plemb«i 

Oclob«i 

Nov«mb«r 

DM«mb«t 

AoDiu] 

8 

a 

a 

0 

■a 

• 

• 

,0 

• 

0 

0 

o 

0 

O 

23 

• 

o 

o 

0 

g 

s 

S 

"t 

1 

1 

3 

1 

S 

% 

1 

1 
a 

1 

t: 

s 

1 

a 

a. 

i 

1 
a 

1 

1 

1 
a 

1 

1 

a 

S 

o. 

Q 

■r 
I 

a. 

• 

Q 

G 
t 

« 

0. 

n 

5 

•n 

I 

a 

n 

5 

0. 

71 

a 

i 

71 
1 

a! 

» 

Q 

s 

o 

Q 

CL 

o 
Q 

S 
a 

• 

Q 

& 

Q 

S 
£ 

• 

Q 

£ 

£ 

a. 

0 

I 
a. 

a 

£ 

& 

£ 

a 

£ 

• 

a 

1.79 

1^00 

.33 

4.23 

5.30 

2.89 

3.49 

6.06: 

7.49 

9.62 

1.87 

.37 

44.40 

1*66 

-  .39 

.90 

-1.23 

:l\ 

-3.10 

4.03 

1.07 

3^70 

-  .32 

5.41 

-2.44 

9.88 

-U82 

6.10 

-  .77 

6.27 

-  .88 

8.24 

4.33 

1.26 

-  .06 

.30 

-1.70 

4)^91 

-  7*40 

*94 

9.20 

1.66 

3.21 

.01 

7.08 

.89 

6.74 

-l»07 

3.20 

-4.29 

2.46 

-4.99 

0.6d 

4.97 

.41 

-1.43 

.00 

-2.69 

44.00 

-  0^70 

-  *- 

' 

•  20 

-2.79 

-2.83 

2.03 

-  .98 

5.33 

1.08 

3^99 

2.92 

-9.49 

1.63 

5.  10 

2.94 

.40 

-3.06 

1.70 

-2.79 

£49.49 

-  7.90 

4*35 

t  »50 

2.37 

4.64 

9.53 

on* 
9.93 

2.19 

10.53 

7.93 

.70 

3.89 

£66.62 

3.91 

-  .6* 

3.90 

-  ,20 

5.37 

-  .63 

2.60 

-2.30 

3.05 

-1.31 

10  •76 

5.61 

6.T3 

1*14 

3.42 

-4.01 

13.36 

7.98 

7.26 

3.38 

.76 

-3.08 

3.29 

-  .92 

66.39 

*.62 

1.73 

T 

2.85 

2.60 

4.60 

1.90 

3.80 

3.49 

9.28 

.86 

.92 

26.67 

1  *?Q 

•  82 

2.71 

-  »03 

-2.90 

3.11 

•  3* 

1.12 

-2.08 

2  ■65 

-5.  57 

-9.42 

a. 47 

-  .23 

9.ae 

2.89 

3.47 

.96 

■  24 

-1.99 

.32 

-1.74 

37.24 

-17.31 

?*so 

2.40 

2.86 

1.27 

5.34 

8.83 

6.20 

2.60 

.36 

34*  77 

•  SB 

•  68 

2»59 

• 

.00 

-2»41 

2^27 

.57 

4«  54 

1 .40 

4  .36 

-4.62 

9.14 

-2  ^64 

6.24 

-  .96 

9.00 

.82 

2.99 

-  .79 

1.29 

-  .04 

.41 

-1.  06 

39. 67 

-ll^29 

4.67 

1^45 

9.20 

1^28 

2.68 

-2.56 

2.23 

-2.60 

3.72 

-  .30 

6.80 

1*81 

8*22 

1.06 

1.80 

-4.49 

6.11 

l.«8 

4.28 

2.07 

.23 

-2^30 

1.92 

-2.14 

48.06 

-  9*02 

2.79 

•  13 

3.21 

•  13 

1.06 

-2.55 

2.23 

-1.17 

9.45 

5.94 

8.97 

3*06 

3.67 

-4^43 

- 

- 

- 

\*  ^fl 

1.45 

2 164 

t*n^ 

8.28 

4.1* 

4.49 

.42 

.44 

28.72 

• 

3  .05 

•  02 

•  76 

-2.78 

3.48 

.18 

3.72 

1 .07 

2  •70 

-2»  66 

3  •00 

3.07 

-2,e7 

2.41 

-9  .6 1 

7.82 

1.47 

•  16 

-2^34 

.04 

-2.71 

32.66 

-19^49 

1.5* 

•  50 

3.47 

•  56 

•  33 

-3  .38 

5.01 

1 .52 

3.46 

-  .10 

6*12 

-2.87 

7»  11 

-2^  11 

7.06 

-1.28 

3.67 

-3^  62 

9.90 

3.03 

1.40 

-  .90 

.34 

-1.78 

49.41 

-11.23 

3.26 

2.88 

1»77 

2.90 

1.78 

5.44 

9^50 

2.97 

4.79 

3.20 

.44 

.29 

34.67 

.08 

-2.36 

1.20 

•  03 

-3.15 

2.26 

-  .58 

1.39 

-  .84 

3.66 

-2.47 

9a02 

-3«02 

9.72 

-3.44 

7.35 

-1.17 

6.09 

2.96 

.90 

-1.28 

.70 

-1.36 

34^06 

-i««a9 

~ 

" 

4.43 

7.13 

8.72 

0.34 

4.79 

•  99 

1.89 

■ 

2~56 

64 

-  •o* 

-3.10 

-  .60 

2.26 

-1.05 

7  .05 

-  •  09 

9.98 

-1.30 

5.5* 

-1.93 

8.48 

4.26 

•  71 

-1.13 

.30 

-1.83 

42.46 

-10.41 

.22 

1.34 

•  26 

1.46 

1.25 

1.46 

7  (49 

8.41 

5.6S 

3.09! 

•  90! 

.88 

31*96 

3.66 

4.65 

2.26 

4.00 

4.91 

5*44 

0i44 

3.S«i 

4.90 

4.221 

1.14 

.62 

49.92 

1.11 

1.02 

.23 

3.27 

3.12 

3^36 

3»70 

4.88 

10.19 

9.99 

1.02 

.46 

41.91 

2.17 

6.5S 

4.43! 

9  . 12 

5.66! 

.63 

1 .89 

40.  66 

5.09 

1.24 

!• 

-3.07 

-2.59 

1  i 

1 .95 

1*1* 

.  60 

1 

9.40 

-1.92 

-1. 16 

4.34 

1.96 

.42 

-2.10 

2  .26 

-1.40 

93*91 

-  2.69 

1.34 

CO 

.58 

•  87 

3^21 

6^16 

6  •96 

7.78 

6.61 

7.73 

.19 

•  16 

42*97 

2«02 

i03 

1.37 

-1.23 

•  06 

-3.06 

2*06 

-  .43 

2^15 

-1.14 

2.86 

-4.91 

3*69 

-4^42 

6.60 

-1.46 

3.90 

-2.99 

3.90 

.36 

.49 

-  .99 

•  21 

-1.78 

26.89 

-21.19 

1.59 

-  .68 

2.81 

-  .11 

•  34 

-3.16 

1^82 

-1.35 

1^74 

-  .44 

2*90 

-3.64 

4>8e 

-4^22 

5.27 

-3.71 

8.37 

1.10 

1.93 

-1.29 

.73 

-  .92 

•  89 

-1.18 

32.89 

-19.96 

.341 

4.36 

1.90 

9«4« 

•  60 

1.39 

- 

*41 

.18 

3  10 

'61 

5.11 

6*9C 

1  09 

3.78 

-3.12 

^6*3( 

2  36 

13.78 

7.77 

.92 

-1.28 

*46 

1  91 

43*62 

11  72 

4lO« 

3.63 

4.24 

.33 

.00 

- 

2.13 

.10 

l.'>6 

3^43 

4.32 

5*71 

3.51 

8.99 

9.06 

.30 

.83 

36.69 

•  98 

li77 

•  09 

3.68 

1.05 

2.28 

3*35 

5.74 

8.03 

11.93 

.60 

.33 

39.43 

.541 

.94 

«.25 

5.65 

3.69 

5*63 

12. ii; 

6.99 

2.79 

.24 

.12 

44.20 

•  99 

-1.67 

.06 

-3.40 

1.10 

-2.97 

4.51 

-  .40 

4.15 

-3.49 

4.96 

-2^10 

6.09 

-  .36 

10.23 

1.25 

4.98 

-3.16 

1.43 

-1.44 

2.66 

-  .31 

£41.44 

-19.44 

•  89 

-1.59 

•  51 

-1.78 

.33 

-2  .89 

1.26 

-2.87 

3.39 

-1.67 

1.94 

-9.95 

2^08 

-3^72 

8.90 

1.50 

11.22 

2.10 

4.74 

-3.98 

.89 

-2.10 

1.39 

-  .89 

36.40 

-23.40 

1.51 

7.90 

5.02 

I2«26 

6.99 

6.60 

3.74 

1.29 

1.07 

•  99 

•  91 

•  30 

2.52 

6.37 

5.19 

6*60 

7.09 

5.96 

8.00 

.29 

.21 

44.  59 

1^13 

3.51 

4.37 

7^13 

3.41 

5.86 

3.80 

.39 

1.21 

ORLANDO  WATER  PLANT 
ORLANDO  MB  AIRPORT 
PALATKA 
PANAMA  CITY  2 
PENSACOLA  CAA  AP 

PENSACOLA  we  CITY 
PETERS 
PLANT  CITY 
POMPANO  BEACH 
PUNTA  GORDA 

QUINCY  EXP  STATION 
RAIFORD  STATE  PRISON 
ROYAL  PALM  RANGER  STA 
SAINT  AUGUSTINE 
SAINT  LEO 

SAINT  MARKS  6  SE 
ST  PETERSBURG 
SANBORN  TOWER 
SANFORD  exP  STATION 
SARASOTA 

SECOTAN 

SOUTH  MIAMI    3  W 
STUART 

TALLAHASSEE  WB  AP 

IflMIflMi    TSL  AO  Ml  BEND 

TAMPA  we  AIRPORT 
TARPON  SPRINGS 
TAVERN  I ER 
TITUSVILLE  2  W 
USHER  TOWER 

VENICE 

VERO  BEACH  CAA  AP 
WAUCHULA   2  NW 
WEST   PALM  BEACH 
WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

WeWAHITCHKA 
WINTER  HAVEN 
WOODRUFF  0AM 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 

Tabla  3 


Date 

Lowest 

s 
a 

Lajt  spring  Tnininnim  of 

First  fall  tnjnimiiwi  of 

Number  of  days 
between  dates 

SUUon 

> 

2 

16*  or 
below 

20*  or 
below 

24' or 

below 

28*  or 
below 

32*  or 
below 

32*  or 
below 

28*  or 
below 

24'  or 
below 

20*  or 
below 

I6*  or 
below 

16*  or  below 

i 

0 

24*  or  below 

28'  or  below 

32*  or  below 

S 
Q 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

o 

& 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

1  Temp.' 

Date  \ 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

9 
& 



ADAJIS  BEACH 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

_ 

- 

11-10 

27 

11-10 

27 

None 

None 

None 

ALEXANDER  SPRINGS 

_ 

_ 

- 

- 

- 

_ 

- 

1-14 

32 

11-10 

32 

11-28 

23 

11-28 

23 

None 

None 

APALACHICOLA  WB  CITY 

99 

8-  8 

30 

1-  9 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

301 

ARCADIA 

99 

7-27+ 

21 

1-14 

None 

None 

1-14 

21 

1-15 

26 

1-15 

26 

11-11 

32 

None 

None 

None 

None 

- 

- 

- 

AVON  PARE 

98 

7-26+ 

30 

1-  9+ 

None 

None 

None 

1-15 

30 

11-24 

32 

None 

None 

None 

None 

314 

BARTOW 

98 

7-20 

29 

1-  9+ 

None 

None 

None 

None 

1-14 

29 

11-28 

32 

None 

None 

None 

None 

- 

- 

- 

319 

BAYPORT  1  E 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

_ 

- 

11-29 

28 

11-29 

28 

None 

None 

None 

BELLE  GLADE  EXP  STA 

96 

8-  8+ 

27 

1-15 

None 

None 

None 

1-15 

27 

1-15 

27 

11-28 

32 

None 

None 

None 

None 

- 

- 

- 

318 

BLOUNTSTOWN  2  SE 

99 

8-  8 

22 

1-  1+ 

None 

None 

1-  2 

22 

1-21 

28 

3-10 

32 

11-23 

27 

11-23 

27 

None 

None 

None 

- 

- 

307 

268 

BRADENTON  ESP  STATION 

97 

5-26+ 

31 

1-14+ 

None 

None 

None 

1-15 

31 

None 

None 

None 

None 

None 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 

97 

7-27 

30 

1-  9 

None 

None 

None 

None 

1-  9 

30 

11-23 

32 

None 

None 

None 

None 

- 

_ 

- 

- 

319 

BUSHNELL  2  E 

98 

8-10 

22 

11-28 

None 

None 

1-  1 

24 

1-14 

26 

3-26 

32 

11-11 

32 

11-28 

22 

11-28 

22 

None 

None 

- 

- 

333 

319 

230 

CAMP  BLAND I NG 

99 

8-  7 

25 

12-30 

None 

None 

None 

1-  9 

27 

3-21 

31 

11-10 

27 

11-10 

27 

None 

None 

None 

- 

- 

306 

234 

CANAL  POINT  USDA 

98 

7-16 

34 

12-28 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

CAPE  SABLE  RANGER  STA 

94 

8-  8+ 

37 

1-15 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

CAPTIVA 

97 

8-  2 

42 

1-15 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

CARRABELLE 

_ 

- 

- 

_ 

None 

None 

1-  1 

21 

3-21 

28 

3-21 

28 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

CEDAR  KEY 

98 

8-  8 

33 

1-  9 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

CHIPLKY  3  E 

97 

8-  8+ 

20 

1-  1 

None 

1-  1 

20 

1-  1 

20 

3-21 

28 

3-21 

28 

11-10 

30 

11-23 

23 

11-23 

23 

None 

None 

- 

337 

247 

234 

CLEARWATER  BEACH 

97 

7-22+ 

33 

11-27 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

CLERMONT  6  S 

98 

7-26+ 

30 

1-  9+ 

None 

None 

None 

None 

1-15 

32 

11-28 

30 

None 

None 

None 

None 

CLEWISTON  U  S  ENG 

98 

8-  7+ 

31 

1-  9 

None 

None 

None 

1-10 

32 

None 

None 

None 

None 

None 

COCONUT  GROVE  7  3 

97 

8-16 

32 

1-15 

None 

None 

None 

None 

1-15 

32 

None 

None 

None 

None 

None 

CROSS  CITY  CAA  AP 

99 

8-13 

20 

1-  1+ 

None 

1-  2 

20 

1-15 

24 

3-26 

27 

3-26 

27 

11-  9 

30 

11-10 

25 

11-23 

24 

11-28 

20 

None 

- 

331 

313 

229 

228 

DAYTONA  BEACH 

101 

8-  8 

30 

1-  9 

None 

None 

None 

1-  9 

30 

None 

None 

None 

None 

None 

DAYTONA  BEACH  WB  AP 

99 

8-  7 

28 

12-30 

None 

None 

None 

None 

1-15 

29 

11-28 

32 

12-30 

28 

None 

None 

None 

- 

_ 

- 

- 

318 

DE  FUNIAK  SPRINGS 

101 

8-  7 

25 

11-23 

None 

None 

None 

1-17 

28 

3-21 

31 

11-10 

32 

11-23 

25 

None 

None 

None 

- 

- 

- 

311 

234 

DE  LAND 

98 

8-  8 

27 

1-  9 

None 

None 

None 

1-  9 

27 

1-15 

30 

11-23 

31 

11-28 

28 

None 

None 

None 

- 

- 

324 

313 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

12-27 

32 

None 

None 

None 

None 

DRY  TORTUCAS 

100 

8-26 

55 

1-10 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

EUSTIS  2  S 

101 

8-  7 

29 

11-28 

None 

None 

None 

None 

1-  9 

32 

11-28 

29 

None 

None 

None 

None 

- 

_ 

- 

- 

324 

EVERGLADES 

96 

8-  3+ 

37 

1-14 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

FEDERAL  POINT 

100 

8-  7 

29 

1-  9 

None 

None 

None 

None 

1-15 

31 

11-28 

30 

None 

None 

None 

None 

- 

- 

- 

318 

FELLSMERE 

100 

8-  8 

28 

1-  9 

None 

None 

None 

1-  9 

28 

1-15 

32 

None 

None 

None 

None 

None 

FERNANDINA  BEACH 

99 

8-19 

29 

None 

None 

1-15 

29 

11-23 

32 

None 

None 

None 

None 

313 

FORT  DRUM  5  NW 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

_ 

- 

None 

None 

None 

None 

None 

FORT  LAUDERDALE 

98 

8-15 

33 

1-15 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

FT  LAUDERDALE  BAHIA  MAR 

94 

8-  7 

38 

1-  9 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

347 

FT  LAUDERDALE  EXP  STA 

98 

8-  7 

29 

1-15 

None 

None 

None 

None 

1-15 

29 

12-27 

32 

None 

None 

None 

None 

- 

- 

- 

FORT  MYERS  WB  AP 

8-  3+ 

33 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

FORT  PIERCE 

97 

8-  7 

31 

1-  9+ 

None 

None 

None 

None 

1-10 

31 

None 

None 

None 

None 

None 

FOUNTAIN  3  S 

99 

8-  7 

23 

11-23 

None 

None 

None 

1-17 

26 

3-20 

32 

11-10 

32 

11-23 

23 

11-23 

23 

None 

None 

- 

- 

- 

311 

235 

GAINESVILLE  UNI  OF  FLA 

98 

5-25+ 

28 

1-  9+ 

None 

None 

None 

1-  9 

28 

1-15 

29 

11-23 

31 

11-28 

28 

None 

None 

None 

- 

- 

324 

313 

GAINESVILLE  3  WSW 

98 

8-  7 

20 

1-  1 

None 

1-  1 

20 

1-  9 

24 

1-15 

26 

3-26 

31 

11-10 

27 

11-10 

27 

11-28 

21 

None 

None 

- 

324 

300 

229 

GLEN  ST  MARY  NURSERIES 

100 

8-  7 

22 

None 

None 

1-  9 

22 

3-21 

26 

3-26 

32 

11-10 

30 

11-23 

28 

11-28 

24 

None 

None 

• 

324 

247 

239 

HIALEAB 

97 

8-  6 

36 

1-14 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

HIGH  SPRINGS 

102 

8-  7 

20 

1-  1 

None 

1-  1 

20 

1-  2 

23 

1-15 

25 

3-21 

29 

11-10 

28 

11-10 

28 

11-28 

21 

None 

None 

- 

- 

331 

300 

334 

BILLIARD 

99 

8-  7 

22 

1-  2 

None 

None 

1-17 

24 

3-  1 

28 

3-22 

30 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

HOLOPAW  5  NW 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

HOMESTEAD  EXP  STA 

98 

8-  6 

27 

115 

None 

None 

None 

1-15 

27 

1-15 

27 

None 

None 

None 

None 

None 

HYPOLUXO 

99 

8-  7 

26 

1-  9 

None 

None 

None 

1-  9 

26 

1-10 

31 

None 

None 

None 

None 

None 

INVERNESS 

100 

6-24 

25 

11-28 

None 

None 

None 

1-  2 

28 

1-14 

30 

11-28 

25 

11-28 

25 

None 

None 

None 

- 

- 

- 

331 

319 

JACKSONVILLE  WB  AP 

100 

8-  7 

27 

1-  9 

None 

None 

None 

1-  9 

27 

1-21 

31 

11-23 

30 

11-28 

28 

None 

None 

None 

- 

- 

324 

307 

JACKSONVILLE  BEACH 

99 

8-  6 

27 

1-  9 

None 

None 

None 

1-  9 

27 

1-15 

32 

11-23 

31 

None 

None 

None 

None 

- 

- 

- 

313 

29 

None 

None 

None 

1-  9 

29 

- 

- 

- 

- 

JASPER  9  E3E 

100 

5-24+ 

17 

1-  1 

None 

3-21 

20 

3-21 

20 

3-26 

28 

3-31 

32 

11-10 

29 

11-23 

24 

11-23 

24 

11-28 

19 

None 

- 

252 

247 

242 

224 

KEY  WEST  WB  CITY 

97 

8-26 

51 

1-15 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

KISSIMMEE 

99 

8-25 

29 

1-  9 

None 

None 

None 

None 

1-15 

30 

11-28 

31 

None 

None 

None 

None 

- 

- 

- 

318 

LA  BELLE 

99 

5-24 

29 

1-  9+ 

None 

None 

None 

None 

1-15 

29 

11-28 

32 

None 

None 

None 

None 

- 

- 

- 

318 

8-  5+ 

29 

1-  9+ 

None 

None 

None 

None 

1-15 

29 

11-28 

29 

None 

None 

None 

None 

318 

LAKE  CITY  2  E 

101 

8-  7 

24 

1-  1 

None 

None 

1-  1 

24 

1-15 

27 

3-26 

32 

11-10 

30 

11-28 

25 

None 

None 

None 

- 

- 

318 

229 

LAKE  BIAWASSE 

97 

5-25+ 

28 

11-28 

None 

None 

None 

None 

1-15 

30 

11-28 

28 

11-28 

28 

None 

None 

None 

- 

- 

- 

- 

318 

LAKELAND  WB  CITY 

96 

6-  9+ 

32 

1-  9 

None 

None 

None 

None 

1-  9 

32 

None 

None 

None 

None 

None 

LAKE  PLACID  2  SW 

99 

8-  5 

25 

1-15 

None 

None 

None 

1-15 

25 

1-15 

25 

None 

None 

None 

None 

None 

LIVE  OAK  2  E3E 

100 

8-  7 

20 

1-  1 

None 

1-  1 

20 

1-15 

24 

3-21 

28 

3-26 

31 

11-10 

28 

11-10 

28 

11-28 

21 

None 

None 

- 

318 

234 

329 

LOXAHATCHEE 

99 

8-  8 

25 

1-  9 

None 

None 

None 

1-  9 

25 

1-15 

30 

12-30 

31 

None 

None 

None 

None 

- 

- 

- 

350 

MADISON 

99 

8-  7+ 

25 

1-  9 

None 

None 

None 

3-21 

28 

3-21 

28 

11-10 

31 

11-23 

27 

None 

None 

None 

- 

- 

- 

347 

334 

MARATHON  VACA  KEY 

93 

7-15+ 

47 

1-15 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

MARIANNA  CAA  AP 

98 

8-  7 

22 

1-  1 

None 

None 

1-  1 

22 

3-21 

28 

3-21 

28 

11-10 

32 

11-23 

23 

11-23 

23 

None 

None 

- 

- 

327 

247 

334 

MARIANNA   IND  SCHOOL 

98 

8-11 

24 

None 

None 

1-  1 

24 

1-17 

28 

3-21 

30 

11-10 

31 

11-23 

25 

11-28 

24 

None 

None 

- 

332 

311 

334 

MAYO  S  NW 

99 

8-  7 

19 

11-28 

None 

None 

1-15 

23 

3-21 

27 

3-26 

30 

11-10 

27 

11-10 

27 

11-28 

19 

11-28 

19 

None 

_ 

318 

234 

339 

ME  I  BOURNE 

97 

7-18 

33 

1-  9 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

MERRITT  ISLAND 

- 

- 

- 

- 

None 

None 

None 

None 

1-  9 

31 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MIAMI  BAY  FRONT 

97 

8-  7 

38 

1-14 

None 

None 

None 

None 

3-31 

30 

None 

None 

None 

None 

None 

MIAMI  BEACH 

98 

8-15 

42 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

MIAMI   WB  AIRPORT 

97 

8-  6+ 

39 

1-14 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

MIAMI   WB  CITY 

94 

8-15 

39 

1-14 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

MILES  CITY  TOWER 

- 

26 

I-IO 

None 

None 

None 

1-15 

28 

1-15 

28 

None 

None 

None 

None 

None 

MILTON  EXP  STATION 

99 

8-  7 

20 

1-  1+ 

None 

1-  1 

20 

1-17 

24 

1-17 

24 

3-21 

30 

11-22 

32 

11-23 

20 

11-23 

20 

11-23 

20 

None 

- 

337 

311 

311 

346 

MONTICELLO  2  S 

101 

8-  7 

25 

1-  1+ 

None 

None 

None 

1-21 

27 

3-21 

29 

11-10 

30 

11-23 

26 

None 

None 

None 

- 

- 

307 

334 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

97 

8-10 

28 

1-  9 

None 

None 

None 

1-  9 

28 

1-15 

32 

None 

None 

None 

None 

None 

MOUNTAIN  LAKE 

97 

7-19 

27 

1-14 

None 

None 

None 

1-15 

28 

1-15 

28 

11-24 

31 

None 

None 

None 

None 

- 

314 

MT  PLEASANT 

98 

8-  7 

24 

11-28 

None 

None 

None 

3-21 

28 

3-21 

28 

11-23 

27 

11-23 

27 

11-28 

24 

None 

None 

- 

347 

347 

HYAKKA  RIVER  ST  PARK 

- 

None 

None 

None 

None 

11-24 

32 

None 

None 

None 

None 

NAPLES 

95 

7-22 

37 

1-14+ 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

NEW  SMYRNA  BEACH  4  N 

101 

8-  7 

28 

1-10 

None 

None 

None 

1-10 

28 

1-15 

30 

12-  1 

31 

None 

None 

None 

None 

321 

NICEVILLE 

101 

8-  8 

20 

1-  1 

None 

1-  1 

20 

1-15 

23 

1-17 

25 

3-26 

32 

11-10 

31 

11-25 

27 

11-28 

21 

None 

None 

318 

313 

239 

OASIS  FISHING  LODGE 

98 

7-24+ 

27 

1-15 

None 

None 

None 

1-15 

27 

1-15 

27 

None 

None 

None 

None 

None 

OCA  LA 

5-24 

27 

11-28 

None 

None 

None 

1-  9 

28 

1-15 

32 

11-23 

31 

11-28 

27 

None 

None 

None 

324 

313 

OCA  LA  2  NE 

100 

19 

None 

None 

1-  9 

24 

3-  1 

28 

3-26 

29 

11-10 

28 

11-10 

28 

11-28 

19 

11-28 

19 

None 

324 

254 

229 

OOECHOBEE  HRCN  GATE  6 

96 

8-  8 

32 

1-  9+ 

None 

None 

None 

None 

1-15 

32 

None 

None 

None 

None 

None 

ORLANDO  WATER  PLAIfT 

99 

7-15+ 

31 

1-  9+ 

None 

None 

None 

None 

1-  9 

31 

11-27 

31 

None 

None 

None 

None 

323 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

97 

5-24+ 

31 

1-  9 

None 

None 

None 

None 

1-15 

32 

11-28 

32 

None 

None 

None 

None 

318 

PALATKA 

102 

8-  7 

29 

1-  9 

None 

None 

None 

None 

1-15 

32 

11-28 

30 

None 

None 

None 

None 

318 

PANAMA  CITY  2 

99 

8-  8+ 

None 

None 

None 

None 

11-23 

31 

12-  1 

28 

None 

None 

None 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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Table  3-Contmuod 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


FLORIDA 
193S 


Station 

Highest 

Date 

Lowest 

Dale 

Last  spring  oilninmni  of 

r 

M 

32' c 

belo^ 

First  fall  mioimum 

ol 

16'  or 
below 

20*  or 
below 

24*  or 
below 

28"  or 
below 

32*  £ 
beloi 

28*  or 
below 

24'  or 
below 

20*  or 
below 

16*  or 
below 

Date 

I  Temp, 

Date 

Temp.| 

£ 

Temp. 

Date 

a 
§ 

S 
Q 

Temp.j 

& 

Temp.j 

Temp. 

S 
& 

d 

a 

1 

d 

H 

e 

Temp] 

PENSACOLA  CAA  AP 

101 

8-  7 

28 

11-23 

None 

None 

None 

None 

1-15 

32 

11-23 

2« 

11-23 

28 

None 

None 

None 

PENSACOLA  WB  CITY 

101 

8-  7 

30 

1-  9+ 

None 

None 

None 

None 

1-14 

30 

11-23 

30 

None 

None 

None 

PLANT  CITY 

97 

5-24+ 

29 

1-  9+ 

None 

None 

None 

None 

1-15 

30 

11-24 

32 

None 

None 

None 

None 

POMPANO  BEACH 

97 

8-  7 

28 

1-15 

None 

None 

None 

1-15 

28 

1-15 

28 

None 

None 

None 

None 

None 

PUNTA  GORDA 

98 

8-  2+ 

35 

1-15 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

QUINCY  EXP  STATION 

98 

8-  7 

22 

11-28 

None 

None 

None 

1-21 

28 

3-21 

30 

11-23 

28 

H-23 

28 

11-28 

22 

None 

None 

RAIFORD  ST  PRISON 

~ 

" 

None 

None 

1-  2 

24 

1-15 

26 

3-26 

32 

- 

_ 

_ 

ROYAL  PALM  RANGER  STA 

97 

8-  7 

31 

11-28+ 

None 

None 

None 

None 

3-21 

32 

11-28 

31 

None 

None 

None 

None 

SAINT  AUGUSTINE 

99 

8-  7 

27 

1-  8 

None 

None 

None 

1-  9 

27 

1-15 

31 

11-23 

30 

None 

None 

None 

None 

SAINT  LEO 

97 

6-24+ 

31 

11-28 

None 

None 

None 

None 

1-  9 

32 

11-28 

31 

None 

None 

None 

SAINT  HARKS  6  SE 

102 

8-  7 

25 

1-  1+ 

None 

None 

None 

1-17 

28 

3-21 

29 

11-10 

31 

11-33 

25 

None 

None 

None 

ST  PETERSBURG 

96 

5-25 

38 

11-28 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

SANBORN  TOWER 

101 

8-  7 

~ 

~ 

" 

~ 

" 

- 

11-10 

27 

11-10 

27 

11-23 

23 

None 

None 

SANFORD  EXP  STATION 

100 

8-  7 

29 

1-  9 

None 

None 

None 

None 

1-15 

31 

11-28 

32 

None 

None 

None 

None 

SARASOTA 

96 

7-23 

33 

1-15 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

SECOTAN 

100 

8-  6 

18 

1-  1 

None 

1-  9 

20 

3-  1 

21 

3-21 

25 

3-25 

30 

11-10 

26 

11-10 

26 

11-23 

22 

11-26 

20 

None 

SOUTH  MIAMI  3  W 

96 

8-  8 

31 

1-15 

None 

None 

None 

None 

1-15 

31 

None 

None 

None 

None 

None 

STUART 

97 

8-  7 

34 

1-  9+ 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

TALLAHASSEE  WB  AP 

98 

8-  7 

23 

1-  1+ 

None 

None 

None 

None 

3-21 

29 

11-10 

30 

11-23 

28 

11-28 

23 

None 

None 

TAMIAMI  TRL  40  MI  BEND 

98 

8-10 

33 

1-14 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

TAMPA  WB  AIRPORT 

94 

7-21 

32 

1-14 

None 

None 

None 

None 

1-14 

32 

None 

None 

None 

None 

None 

TARPON  SPRINGS 

96 

7-27 

31 

1-14 

None 

None 

None 

None 

1-15 

32 

None 

None 

None 

None 

None 

TAVERNIER 

93 

7-18+ 

43 

1-15 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

TITUSVILLE  2  W 

99 

8-  7 

29 

12-30 

None 

None 

None 

None 

1-15 

30 

11-28 

31 

None 

None 

None 

None 

USHER  TOWER 

11-10 

25 

11-10 

25 

11-23 

23 

11-28 

20 

None 

VENICE 

97 

8-  2 

34 

11-24+ 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

VERO  BEACH  CAA  AP 

98 

8-  7 

31 

1-  9 

None 

None 

None 

None 

1-  9 

31 

None 

None 

None 

None 

None 

WAUCHULA  2  NW 

98 

7-27 

26 

1-  9+ 

None 

None 

None 

1-15 

26 

1-15 

26 

11-11 

29 

11-28 

28 

None 

None 

None 

WEST  PALM  BEACH 

96 

8-  7 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

WEST  PALM  BEACH  WB  AP 

97 

8-  7 

31 

1-  9 

None 

None 

None 

None 

1-  9 

31 

None 

None 

None 

None 

None 

WEWAHITCHKA 

99 

8-  7 

11-10 

28 

11-10 

28 

11-28 

24 

None 

None 

WINTER  HAVEN 

96 

5-25+ 

32 

1-15 

None 

None 

None 

None 

1-15 

32 

None 

None 

None 

None 

None 

WOODRUFF  DAM 

99 

8-12 

11-26 

32 

None 

None 

None 

None 

NumJb«r  of  days 
betweCD  dates 


313 
314 
314 


2S2 
313 
324 

234 
318 
230 
334 


NEW  NAME 

FORT  DRUM  5  NW 
HOLOPAW  5  NW 


AVON 
BRISTOL 

BROOKSVILLE  CHIN  HILL 
EUSTIS  2  S 
FERNANDINA  BEACH 

FORT  DRUM  5  NW 
HOLOPAW  5  NW 
HOLOPAW  5  NW 
HOMESTEAD  EXP  STATION 
LA  BELLE 

PANAMA  CITY 

SANFORD 

SUNNILAND 

VERNON 


CHANGES  IN  STATION  NAMES 

OLD  NAME 

FORT  DRUM 
HOLOPAW  3  NNW 

RELOCATION  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 

All  equipment  moved  3/4  mile  WSW 
Recording  gage  moved  200  feet  W 
All  equipment  moved  1000  feet  S 
All  equipment  moved  150  feet  S 
All  equipment  moved  1  1/4  miles  SW 

All  equipment  moved  4.6  miles  NW 
All  equipment  moved  3.1  miles  W 
Temperature  equipment  installed 
All  equipment  moved  650  feet  W 
All  equipment  moved  1.2  miles  SSW 

All  equipment  moved  1.5  miles  NNW 
to  Panama  City  2 

All  equipment  moved  0.7  mile  S  to 

Sanford  Exp  Station 

All  equipment  moved  to  Miles  City 

Tower 

All  equipment  moved  0.6  mile  SSW 


DATE 


November 

1956 

August 

1956 

November 

3, 

1956 

February 

3, 

1956 

October 

4, 

1956 

July 

31, 

1956 

February 

23, 

1956 

November 

28, 

1956 

August 

4, 

1956 

August 

4, 

1956 

May 

21 , 

1956 

June 

6, 

1956 

February 

1, 

1956 

June 

1, 

1956 

July 

1, 

1956 

M»y 

4, 

1956 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


StatioD 

Jan. 

Fab. 

Mai. 

Apr 

May 

Juna 

luly 

Aug 

Sapt 

Oct 

Not. 

Dac. 

Annual 

BAT  LAB 

EVAP 

B3.13 

4.18 

5 . 96 

B6.S8 

8.14 

_ 

B7  .zo 

_  - 

RA  9n 

_ 

-  an 
• 

„  71 
■ 

„  OB 
• 

g_ 

DEP 

BELliE  GLADE  EXP  STATION 

EVAP 

3.65 

4.10 

6.40 

6.71 

7.14 

6.54 

7.20 

6.98 

4.74 

4.67 

4.36 

3.93 

66.42 

DEP 

.43 

.05 

.61 

.  07 

-  _ix 

.26 

.88 

.62 

-  .59 

-  .36 

.59 

.92 

3.37 

CLEWISTON  U.   S.  ENGINKBRS  (a) 

EVAP 

2.98 

3.39 

5.11 

5.65 

6.23 

6.07 

5.42 

4.93 

4.36 

4.23 

3.77 

2.76 

54.88 

DEP 

.24 

-  .17 

.41 

-  .02 

-  .17 

.79 

.18 

-  .19 

-  .29 

-  .30 

.42 

.09 

1.33 

MAX 

75.9 

77 . 8 

80.3 

88.2 

89 . 2 

91.6 

92.1 

87.7 

82.6 

74.0 

73.0 

81.4 

HIN 

52.2 

62.6 

62.4 

65.6 

74.5 

76.0 

77  .0 

78.2 

76.6 

71.4 

62.0 

61.7 

68.4 

PORT  LAUDERDALE  EXPERIMENT  STATION 

EVAP 

3 . 47 

6 

1 

62 

1 

7  03 
1 

7  39 
1 

78 

1 

5  61 

1 

B5 . 39 

4 . 91 

3 . 99 

71  89 
i 

DEP 

1 

i 

WIND 

1467 

1662 

1645 

1711 

1686 

1019 

961 

757 

1139 

1568 

1730 

1053 

16398 

GAINESVILLE  3  WSW 

EVAP 

B3 . 46 

B4 . 14 

7 

46 

1 

88  46 
1 

7  78 
1 

7  57 
1 

6  09 
1 

4  03 

1 

4.12 

3.42 

70 . 83 

DEP 

i 

1 

WIND 

1771 

1851 

1905 

1995 

1350 

936 

964 

820 

1231 

1509 

1380 

1266 

16978 

MAX 

64 . 5 

77  0 

80. 1 

83.9 

93.7 

95.0 

97.9 

98 . 6 

91.0 

82.5 

75.5 

73.8 

84.5 

HIN 

40.8 

55.1 

52 . 5 

57.2 

67.0 

72.4 

75.0 

73.2 

HIALEAB 

ETAP 

3.70 

4.74 

6.30 

7.28 

B8.32 

87.15 

7.02 

B6.74 

B5.69 

B5.75 

4.78 

3.86 

71.32 

DEP 

WIND 

1445 

1650 

1707 

2037 

2252 

1315 

1423 

1039 

1488 

1904 

1829 

1320 

19409 

LAKE  PLACID  2  SW 

EVAP 

B2.99 

4 . 09 

B6 . 12 

B6 . 19 

B7.40 

B6.14 

B6.79 

6.32 

4.63 

B4 . 55 

3.50 

3.14 

61.86 

DEP 

WIND 

681 

788 

861 

838 

804 

584 

485 

393 

546 

817 

668 

603 

8068 

LOXABATCHEE 

EVAP 

2.74 

3.64 

5.38 

6 . 09 

B6 . 02 

B5 . 92 

B6.08 

B5.69 

3.32 

B3 . 68 

3.47 

B3.15 

55.18 

DEP 

—  .  76 

—  .  54 

.37 

.96 

-1.50 

.93 

.10 

-1.02 

MILES  CITY  TOWER 

EVAP 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

B3.59 

3.14 

- 

DEP 

WIND 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

926 

724 

- 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

EVAP 

3.76 

4.89 

6.71 

7 . 14 

8 . 63 

• 

7 

• 

■ 

B5 . 44 

4 . 64 

3 . 95 

73.93 

DEP 

WIND 

1722 

1855 

1848 

1841 

2266 

1490 

1273 

1094 

1683 

2122 

2099 

1571 

20864 

OKEECHOBEE  HRCM  GATE  6 

EVAP 

■ 

5  68 

7  , 89 

8.71 

9.19 

9.31 

9.92 

9.16 

6.88 

B5 . 99 

4 , 64 

4.51 

86.15 

DEP 

ORLANDO  WATER  PLANT 

EVAP 

2.57 

3.32 

5.89 

6.66 

B7.70 

6.76 

6.82 

B6.07 

5.18 

B4.41 

3.41 

2.42 

61.21 

10 

_  3Q 

_  ^  n 

-  .  01 

.  01 

.04 

-  .  41 

-  .02 

-  .25 

-  1.18 

WIND 

1141 

1036 

1371 

1301 

999 

665 

528 

497 

554 

938 

823 

531 

10384 

SUNNILAND 

EVAP 

B2 . 90 

B4 . 50 

6 . 46 

7 . 27 

7  .31 

B7 . 06 

DEP 

-■ 

- 

WIND 

B2590 

B2554 

2843 

2903 

2650 

B2030 

_ 

_ 

. 

_ 

TAMIAMI  TRL  40  HI  BEND 

EVAP 

2.87 

3.67 

B5.10 

5.97 

6.69 

B5.39 

B5.88 

B4.04 

B4.S4 

3.67 

3. OB 

DEP 

-  .60 

-  .59 

-  .84 

-  .85 

-  .56 

-1.30 

-  .57 

-1.80 

-  .77 

-  .35 

.01 

VERO  BEACH  CAA  AIRPORT 

EVAP 

5.04 

5.33 

6.41 

B8.34 

7.81 

8.22 

B8.57 

B7.09 

B6.39 

5.22 

5.02 

DEP 

MAX  and  MIN  in  Table  6  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


(a)     Evaporation  measured  In  pan  36  x  36  inches. 


SOIL  TEMPERATURES 


January 

February 

March 

April 

May 

Juna 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Annual 

Sutton 

and 

c 

• 

• 

e 

• 

s 

s 

s 

e 

s 

e 

s 

9 

s 

e 

s 

§ 

e 

Daptfa 

i 

s 

a 
• 

Q 
o 

B 

a 
« 
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a 
• 
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> 
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S 

> 

i 

S 
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> 

1 
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» 
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1 

• 

1 
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> 
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> 
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< 
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u 
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u 

< 

< 

< 

M 

< 

< 

GAinSTILLE  3  3f 

SURTACX 

84.6 

108/68 

77.3 

98/65 

70.6 

95/40 

71.0 

88/45 

MEASURED  UXDIR  SOD 

4  mcHis 

81.0 

92/71 

74.5 

86/SS 

67.5 

89/51 

66.4 

77/— 

B  IKCHZS 

80.5 

88/71 

73.  S 

84/as 

65.9 

83/52 

64.3 

72/51 

Mocthlj  Kveracea  ure  obtained        t&klnK  the  averaffe  of  dally  max  and  mln  values. 


Soil  tjpe  and  cover:     Arrendona  floe  sand  -  under  Bahlagrasa  sod. 


w*K«no«  notM  following  Station  Indn 

-  176  - 


AVERAGE  TEMPERATURE 


through  points  of  approximately  equal  values.    Hourly  precipitation  data  fro»  recorder  substations  will  be  available  In  the 
pnbllcatioa  'Hourly  Precipitation  Data'. 


STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

County 

1  Draiuaget  1 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

1 

Yean  oi 
record 

Opened 
OI  cloeed 
during  yr. 

Temp.  j 

Precip.  1 

Evap  1 

Month 
opened 

%l 
So 

ADAMS  eEACH 

0025 

TAYLOR 

5 

29  53 

83  38 

3 

0 

0 

JULY 

ALEXANDER  SPRINGS 

LAKE 

APALACMICOLA  MB  CITY 

FRANKLIN 

ARCADIA 

0228 

DE  SOTO 

0369 

H IGHLANOS 

BABSON  PARn 

0390 

POLK 

7 

27  50 

61  31 

150 

2 

BARTOM 

0A78 

POLK 

70 

8AY  LAKE 

0520 

HILLSBOROUGH 

BAY PORT  1  E 

05A0 

HERNANDO 

5 

BELLE  GLADE  EXP  STATION 

061 1 

7 

26  40 

BELLE  GLADE  HRN  GATE  A 

0616 

PALM  BEACH 

7 

26  42 

80  43 

31 

13 

14 

8ITHL0 

0758 

ORANGE 

BLACKMAN  4  WNW 

0765 

OKALOOSA 

6L0UNTST0WN  2  SE 

CALHOUN 

BOCA  RATON 

0845 

PALM  BEACH 

BRAOENTON  EXP  STATION 

0940 

MANATEE 

5 

27  29 

82  33 

10 

73 

73 

BRANFORD 

097  5 

SUWANNEE 

BRISTOL 

LIBERTY 

BR00K5VILLE  CHIN  HILL 

HERNANDO 

BUSHNELL  2  E 

SUMTER 

CAMP  BLANDING 

1218 

CLAY 

3 

29  59 

81  59 

190 

14 

14 

CANAL  POINT  GATE  5 

PALM  SEACH 

CANAL  POINT  USCA 

PALM  BEACH 

CAPE  SABLE  RANGER  STATION 

MONROE 

CARRA6ELLE 

13  56 

FRANKLIN 

5 

29  51 

84  40 

30 

58 

SB 

MAR 

CARYVILLE 

WASHINGTON 

CeOAR  KEY 

LEVY 

CMATTACHOOCMEE  1  W 

GADSDEN 

CHIPLEY  3  E 

WASHINGTON 

CLEARWATER  BEACH 

1635 

PINELLAS 

5 

27  59 

62  5C 

5 

3 

3 

CLERMONT  6  S 

1641 

LAKE 

28  29 

CLEWISTON 

1649 

HENDRY 

26  45 

CLEHISTON  U  S  ENGINEERS 

1654 

HENDRY 

26  45 

80  55 

20 

8 

8 

COCONUT  GROVE  7  S 

1716 

2 

25  39 

80  17 

10 

33 

CORNWELL  4  NW 

1869 

HIGHLANDS 

27  24 

ei  10 

40 

2 

CRESCENT  CITY 

1978 

PUTNAM 

8 

29  25 

61  30 

40 

56 

58 

CRESTVIEW 

1983 

OKALOOSA 

5 

30  46 

86  34 

236 

CROSS  CITY 

2006 

DIXIE 

5 

29  38 

83  07 

45 

CROSS  CITY  CAA  AIRPORT 

2011 

5 

29  38 

83  06 

42 

15 

16 

DAN  I A  t,  WNW 

2114 

BROWARD 

2 

26  04 

80  12 

7 

16 

•DAYTONA  BEACH 

21  50 

VOLUSIA 

2 

29  13 

81  02 

9 

9 

DAYTONA  BEACH  WB  AIRPORT 

2158 

VOLUSIA 

2 

29  11 

81  03 

31 

43 

43 

Df  FUNIAK  SPRINGS 

2220 

WALTON 

3 

30  43 

86  07 

255 

58 

58 

DE  LAND 

2229 

8 

29  02 

81  le 

36 

58 

54 

DE  SOTO  CITY  A  SW 

2288 

HIGHLANDS 

7 

27  25 

81  28 

68 

2 

DEVILS  GARDEN  TOWER 

2298 

HENDRY 

26  36 

61  08 

20 

1 

1 

JUNE 

DOHLING  PARK 

2391 

SUWANNEE 

1  0 

30  15 

DRY  TORTUGAS 

MONROE 

EUSTIS  2  S 

EVERGLADES 

2860 

COLLIER 

5 

25  51 

91  23 

3 

30 

3D 

FEDERAL  POINT 

PUTNAM 

FELDA 

HENDRY 

FELLSMER^ 

INDIAN  RIVER 

FERNAND INA  BEACH 

30 

60 

60 

tFORT  DRUM  5  NW 

3137 

OKEECHOBEE 

7 

27  35 

80  51 

60 

1 

1 

FORT  GREEN  12  WSW 

MANATEE 

120 

2 

FORT  LAUDERDALE 

BROWARD 

10 

FT  LAUDERDALE  6AHIA-MAR 

BROWARD 

2 

26  07 

SO  07 

7 

5 

5 

FORT  LAUDERDALE  EXP  STA 

BROWARD 

2 

26  06 

60  14 

FORT  MYERS  WB  AIRPORT 

3186 

LEE 

5 

26  35 

61  52 

15 

65 

65 

FORT  PIERCE 

ST  LUCIE 

FOUNTAIN  3  S 

3230 

BAY 

5 

30  26 

85  26 

140 

2 

2 

GAINESVILLE  UNI  OF  FLA 

ALACHUA 

60 

GA I NE SV 1 LLE  3  WSW 

ALACHUA 

GLEN  SAINT  MARY  NURSERIES 

3470 

BAKER 

9 

30  15 

82  10 

140 

61 

61 

GRACEVILLE 

JACKSON 

30  59 

85  30 

160 

HART  LAKE 

ORANGE 

28  23 

81  14 

70 

14 

HIALEAH 

3909 

DADE 

2 

25  50 

80  17 

8 

16 

16 

16 

HIGH  SPRINGS 

10 

29  50 

62  36 

75 

12 

12 

HILLIARO 

3978 

NASSAU 

30  42 

81  56 

70 

46 

46 

AUG 

HILLSBOROUGH  RVR  ST  PARK 

HILLSBOROUGH 

^ 

62  14 

50 

12 

tHOLOPAW  5  NW 

OSCEOLA 

75 

0 

0 

HOMESTEAD  EXP  STATION 

DADE 

46 

HYPOLUXO 

PALM  BEACH 

12 

64 

INGLIS 

4273 

LEVY 

5 

29  02 

62  41 

12 

INVERNESS 

4289 

CITRUS 

5 

28  50 

82  20 

70 

57 

57 

ISLAND  GROVE  2  WNW 

4327 

ALACHUA 

8 

29  27 

82  08 

60 

2 

ISLEWOflTM 

4332 

ORANGE 

8 

28  2B 

61  33 

115 

39 

JACKSONVILLE  WB  AIRPORT 

4356 

8 

30  25 

61  39 

24 

20 

20 

JACKSONVILLE  BEACH 

4366 

DUVAL 

2 

30  17 

81  24 

10 

15 

15 

•JACKSONVILLE  WB  CITY 

4371 

DUVAL 

8 

30  20 

61  39 

13 

85 

85 

MAY 

JASPER  9  ESE 

4394 

HAMILTON 

10 

30  30 

82  48 

140 

KENDALL  2  E 

4518 

DADE 

2 

25  41 

80  17 

16 

15 

KEY  WEST  WB  CITY 

4575 

MONROE 

5 

24  33 

81  48 

9 

86 

86 

KISSIMMEE 

4620 

OSCEOLA 

7 

28  18 

81  25 

69 

61 

66 

4625 

7 

28  18 

81  24 

66 

LA  BELLE 

4662 

HENDRY 

5 

26  45 

81  26 

16 

26 

26 

LAKE  ALFRED  EXP  STATION 

4707 

POLK 

5 

28  06 

81  43 

180 

40 

40 

LAKE  CITY  2  E 

4731 

COLUMBIA 

10 

30  12 

82  35 

205 

73 

73 

LAKE  HIAWfiSSE 

4771 

ORANGE 

8 

26  32 

61  28 

115 

17 

17 

Refer 

to 
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otation 

Index  No. 

County 

« 

& 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  oi 
record 

Opened 
or  cloaed 

during  yr 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

0. 

> 

a"? 
a  a 

^  0 

LAKELAND  WB  CITY 

4797 

POLK 

26  02 

61  57 

214 

41 

41 

LAKE  PLACID  2  Sw 

4845 

HI  GHLANDS 

27  17 

81  23 

90 

24 

LAKE  TRAFFORD 

4866 

26  26 

61  29 

27 

LAMONT  8  W 

4892 

JEFFERSON 

5 

30  2* 

83  55 

190 

c 

LEESBURG 

4980 

LAKE 

8 

28  49 

81  52 

65 

c 

LIGNUMVITAE  KEY 

503  5 

MONROE 

24  ^4 

80  42 

8 

LIVE  OAK  2  ESE 

5099 

SUWANNEE 

30  IT 

92  56 

120 

5 

LONGBOAT  KEY 

512* 

27  25 

82  39 

10 

LOXAHATCHEE 

5182 

PALM  BEACH 

7 

26  41 

80  16 

14 

16 

1  2  3  4  c 

LYNNE  4  SE 

5237 

MARION 

8 

29  10 

81  52 

90 

C 

MADISON 

5276 

MAD  1  SON 

30  28 

83  25 

145 

53 

56 

MARATHON  VACA  KEY 

5351 

MONROE 

24  43 

81  06 

7 

MARIANNA  CAA  AIRPORT 

5367 

30  50 

85  n 

no 

6 

MARIANNA   IND  SCHOOL 

5372 

JACKSON 

1 

30  45 

85  17 

120 

56 

1  2  3 

MAR INE LAND 

5391 

FLAGLER 

2 

29  40 

81  13 

10 

C 

MAYO  5  NW 

5539 

LA  FAYETTE 

30  06 

83  14 

- 

S 

S 

MELBOURNE 

5612 

BREVARD 

28  05 

60  36 

5 

19 

MERRITT  ISLAND 

5643 

BREVARD 

28  21 

80  42 

25 

74 

JULY 

MIAMI  BAY  FRONT 

5653 

DADE 

2 

25  *7 

60  11 

8 

3 

1  2  3 

MIAMI  BEACH 

5658 

DADE 

2 

2  5  47 

80  08 

9 

16 

1  2  3 

MIAMI  WB  AIRPORT 

56  6  3 

DADE 

2 

2  5  49 

80  17 

8 

18 

16 

MIAMI  WB  CITY 

5668 

DADE 

25  47 

80  11 

8 

61 

MILES  CITY  TOWER 

5719 

COLL lER 

26  11 

81  21 

10 

0 

JULY 

MILTON  EXP  STATION 

57  93 

SANTA  ROSA 

5 

30  47 

87  09 

217 

9 

1  2  3 

MONTICELLO  2  S 

5679 

JEFFERSON 

5 

30  32 

83  52 

209 

53 

1  2  3 

MOORE  HAVEN  LOCK  1 

5895 

26  50 

81  05 

22 

36 

36 

16 

MOUNTAIN  LAKE 

5973 

POLK 

27  56 

81  36 

160 

35 

MT  PLEASANT 

5990 

GADSDEN 

30  40 

84  42 

301 

51 

MYAKKA  RIVER  STATE  PARK 

6065 

SARASOTA 

5 

27  15 

82  19 

20 

1 

1  2  3 

NAPLES 

6078 

COLLIER 

5 

26  09 

61  47 

4 

16 

1   2  3 

NEW  SMYRNA  BEACH  A  N 

6210 

VOLUSIA 

29  05 

80  57 

10 

64 

73 

NICEVILLE 

6240 

OKALOOSA 

30  31 

86  30 

60 

30 

NITTAW  1  S 

6251 

OSCEOLA 

2  7  56 

81  00 

60 

N  NEW  RVR  CANAL  1 

6318 

PALM  BEACH 

7 

26  34 

80  45 

15 

C 

N  NEW  RVR  CANAL  2 

6323 

PALM  BEACH 

7 

26  20 

60  32 

22 

C 

OASIS  FISHING  LODGE 

6404 

27  48 

81  12 

60 

5 

17 

OCA  LA 

6414 

MAR  I  ON 

29  U 

82  08 

66 

58 

OCALA  2  NE 

641  9 

MAR  ION 

29  13 

62  07 

68 

16 

OKEECHOBEE  9  W 

6480 

OKEECHOBEE 

7 

27  14 

80  59 

30 

2 

Okeechobee  hrn  gate  6 

6485 

OKEECHOBEE 

7 

27  13 

80  48 

34 

36 

1   2  3  4  C 

ORANGE  CITY 

6584 

VOLUSIA 

8 

28  57 

81  18 

38 

ORLANDO  WATER  PLANT 

6633 

ORANGE 

8 

28  33 

81  21 

ni 

7 

ORLANDO  WB  AIRPORT 

6638 

ORANGE 

28  33 

81  20 

106 

65 

ORTONA  LOCK  2 

6657 

GLADES 

7 

26  47 

81  16 

21 

C 

PALATKA 

6753 

PUTNAM 

8 

29  39 

81  36 

15 

31 

1  2  3 

PANACEA 

6828 

WAKULLA 

5 

30  02 

84  24 

5 

PANAMA  CITY 

6836 

BAY 

5 

30  10 

85  40 

10 

59 

FEB 

PANAMA  CITY  2 

6641 

BAY 

5 

30  10 

65  40 

37 

60 

PARISH 

6680 

MANATEE 

5 

27  35 

82  25 

44 

C 

PENNSUCO  4  NW 

6988 

DADE 

2 

25  56 

80  27 

7 

C 

PENSACOLA  CAA  AIRPORT 

6997 

ESCAMBIA 

5 

30  28 

87  12 

110 

12 

12 

PENSACOLA  WB  CITY 

7002 

ESCAMBIA 

30  25 

87  13 

13 

77 

PETERS 

7033 

25  36 

80  21 

16 

PLANT  CITY 

7205 

HILLSBOROUGH 

5 

28  01 

82  08 

121 

60 

1  2  3 

POMPANO  BEACH 

7254 

BROWARD 

2 

26  14 

80  09 

22 

16 

1   2  3 

PORT  MAYACA  SL  CANAL 

7293 

MART  IN 

26  59 

60  37 

34 

14 

14 

PUNTA  GORDA 

7395 

CHARLOTTE 

26  56 

82  03 

6 

42 

OUINCY  EXP  STATION 

7424 

GADSDEN 

30  36 

84  35 

250 

43 

RAIFORD  STATE  PRISON 

7440 

UNION 

10 

30  04 

62  11 

120 

60 

1  2  3  C 

ROYAL  PALM  RANGER  STATION 

7760 

OAOE 

2 

25  22 

80  35 

10 

8 

1  2  3 

SAINT  AUGUSTINE 

7812 

ST  JOHNS 

2 

29  54 

81  19 

15 

61 

85 

SAINT  LEO 

765J 

28  20 

82  15 

178 

62 

ST  LUCIE  NEW  LOCK  1 

7859 

27  05 

80  18 

15 

SAINT  MARKS  6  SE 

7867 

WAKULLA 

5 

30  05 

84  10 

17 

29 

1  2  3 

ST  PETERSBURG 

7886 

PINELLAS 

5 

27  47 

62  33 

35 

42 

1  2  3  C 

SANBORN  TOWER 

7950 

WAKULLA 

6 

30  04 

64  36 

37 

I 

1 

12  3 

SANFORD 

7977 

SEMINOLE 

8 

26  49 

81  15 

12 

43 

SANFORD  ExP  STATION 

7962 

SEMINOLE 

6 

26  48 

61  15 

14 

1 

SARASOTA 

8021 

SARASOTA 

5 

27  21 

82  32 

30 

8 

1  2  3 

SECOTAN 

8094 

TAYLOR 

5 

30  12 

83  39 

50 

9 

1  2  3 

SOUTH  MIAMI  3  W 

8396 

DADE 

2 

25  45 

80  20 

13 

3 

3 

STUART 

8620 

2 

27  13 

80  15 

10 

21 

SUNNILAND 

8671 

26  16 

81  21 

13 

TALLAHASSEE  WB  AIRPORT 

8758 

LEON 

5 

30  26 

84  20 

64 

70 

1  2  3 

TAMIAMI  CANAL 

8775 

DADE 

2 

25  46 

60  27 

13 

C 

TAMIAMI  TRL  40  Ml  BEND 

8780 

DADE 

26  46 

60  50 

12 

15 

IS 

16 

I  2  3  4  C 

TAMPA  WB  AIRPORT 

8788 

H I LLSBOROUGH 

27  58 

82  32 

19 

67 

TARPON  SPRII^S 

8824 

28  09 

62  45 

8 

71 

TAVERNIER 

8841 

MONROE 

2 

25  01 

80  31 

9 

20 

1   2  3 

TITUSVILLE  2  W 

8942 

BREVARD 

2 

28  37 

80  SO 

40 

62 

1   2  3 

usher  tower 

9120 

29  25 

82  49 

33 

I 

1 

JUNE 

9176 

27  06 

62  27 

10 

2 

2 

VENUS  3  SE 

9184 

27  02 

61  21 

70 

VERNON 

9206 

WASHINGTON 

3 

30  37 

85  43 

46 

C 

VERO  BEACH  CAA  AIRPORT 

9214 

INDIAN  RIVER 

2 

27  39 

80  25 

24 

16 

16 

5 

1  2  3  4  C 

WAUCHULA  2  NW 

9401 

HARDEE 

5 

27  34 

61  49 

120 

24 

24 

1  2  3 

WEST  PALM  BEACH 

952  0 

PALM  BEACH 

2 

26  43 

60  03 

15 

27 

27 

1  2  3 

WEST  PALM  BEACH  WB  AIRPORT 

952  5 

PALM  BEACH 

2 

26  41 

60  06 

IS 

16 

16 

1  2  3  C 

WEWAHITCHKA 

9566 

GULF 

1 

30  05 

65  12 

45 

1 

1 

MAR 

1  2  3 

WINTER  HAVEN 

9707 

POLK 

5 

28  01 

61  44 

175 

16 

16 

1  2  3 

WOODRUFF  DAM 

9795 

JACKSON 

I 

30  43 

84  52 

lie 

1 

I 

APR 

1  2  3  C 

-APALACBICOLA;     2-ATLANTIC:     3-CHOCTAWaATCHSB ;    4-XraiOUU«:     5-OOLF;     6-OCHLOCKOllD;     T-OOSCHOBEl;     B-ST  JOHHS;     B-W  MART;  lO-SOlAIWIl 


See  Page  17S  for  ChaDgea 
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UFKRKXC8  irons 


AdditloDAl  loforHtloD  ragardlos  tb«  ollut«  of  Florid*  mny  be  obtftLood  bj  vrltlag  to  th«  Stkta  Cllutologlst  «t  P.  0.   Box  3658.  Unlveralty  Stttloa,  GRlnesville,   Florida,  or  to  loy  Westber 
Bureau  Off  to*  Max  70U. 

DBl««a  otkvrrlB*  ladloatvd,  diMaaloaal  uolta  used  Id  tbla  bullatlo  are:     Tvaperatur*  Id  *F;  preclpltDtloo  aod  OTDporatlon  In  Incbea,   and  vlad  aoveiieat   la  alles. 
BvaporatloD  la  aaaaurad  In  th«  ataodard  Waatber  Bureau  type  pan  of  4  foot  dla»ater  ualeaa  otbervlao  ahovo  by  footDote  following  Table  4. 
CUutolofleal  dlTlalona,  outllnea  on  the  upa  In  tbla  bulletin  becaao  effective  vlth  data  for  Hay  1966. 

Flcurea  aad  lettera  following  the  atatloD  Daae,  auob  aa  13  68t,  indicate  dlatance  In  allea  aDd  direction  froa  the  poet  office 
Delayed  data  aDd  eorreotlona  elLl  be  carried  In  the  June  and  Deceabor  issues  of  CI iaatologlcal  Data. 
-    Mo  record. 

*  Also  later  date  (datea)  or  aontha. 

•  Asount  Included  In  folloslng  BeaaureBent. 

#  Tberaoaetere  are  generally  expoaed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;  however  the  reference  indicates  that  the  theraoaeters  are  exposed  In  a  shelter  located  00 
the  roof  of  a  building. 

B    Adjusted  to  full  BOnth. 

C    Data  for  recorder  stations  denoted  by  'C   in  the  Refer  to  Tables  coluan  ot  tbe  Station  Index  are  processed  for  special  purposes  and  published  In  "Hourly  Precipitation  Data".  Length 

of  record  for  recorder  -  only  stations  uy  be  found  In  the  annual  issue  of  "Hourly  Precipitation  Data", 
B    Aaouat  la  wholly  or  partially  eatiaated. 

0     la  the  'Befer  to  Tablea'  coltimn  of  the  Station  Index  tbe  letter  '0'    Indicates  that  soil  teaperatures  are  published. 

H    One  or  sore  days*  record  aisslog;    If  average  value  la  eatered,   less  than  10  days  record  la  Biasing.     See  monthly  CI Inatological  Data  for  detailed  dally  record. 
T    Trace,  an  aaount  too  aaall  to  aeaauro. 

V     Includes  total  for  previous  aonth.     V  In  annual  coluan  aeaoa  total  la  for  a  two-year  period. 

laforaatlon  concerning  tbe  history  of  changea  In  location,  elevations,  oxposurea ,  etc.,  of  substations  through  1955  aay  be  found  In  tbe  publication  'Substation  Blstory'   for  this  state,  soon  t 
b*  Issued.     That  publication,  when  available,  aay  be  obtained  from  the  Superintendent  of   Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  Cat  a  price  to  be  announced.  Slailar 
laforaatlon  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest   issue  of  Local  CI laatologlcal  Data  annuals,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:  30  oenta  per  copy,  Bontbly  and  annual;  13.30  per  year.  (Yearly  subscription  Includea  the  Annual  Suamary.)  Checks,  and  money  orders  should  be  aade  payable  to  tbe 
Superintendent  of  Docuaenta.     Realttaacea  aad  correspondence  regarding  subscript lona  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Oovernment  Printing  Office,  Waahiagton  25,  D.  C. 


KWRC. ,  Aehevllle,  H.  C.   2-2&.57-1075 
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